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ПРЕДИСЛОВИЕ К ТРЕТЬЕМУ ИЗДАНИЮ 


Общая направленность учебника по курсу «Радиотехнические 
пепи и сигналы», положенная в основу первых двух изданий, со- 
хранена и в настоящем издании, Однако книга коренным образом 
переработана в связи с необходимостью введения новых разделов, 
отображающих современное развитие техники радиоцепей и сиг- 
налов. 

Широкое распространение дискретных и цифровых радиоэлект- 
ронных систем не позволяет более ограничивать курс РТЦиС рам- 
ками только аналоговых цепей и сигналов. 

Развитие техники интегральных микросхем, основанное на 
широком применении`методов синтеза цепей, не позволяет ограни- 
чивать курс РТЦиС изучением только методов анализа цепей. 

Наконец, стремительное проникновение статистических методов 
во все отрасли радиотехники и электроники требует более обстоя- 
тельного изучения свойств случайных сигналов и преобразования 
их в радиоцепях, 

В свете этих требований и в соответствии с новой программой 
курса РТЦиС в учебник включены новые главы: «Основные ха- 
рактеристики случайных сигналов» (гл. 4), «Прохождение случай- 
ных колебаний через линейные цепи в постоянными параметрами» 
(гл. 7), «Дискретная обработка сигналов. Цифровые фильтры» (гл, 
13), «Представление колебаний некоторыми специальными функ- 
циями», включая функций Уолша (гл. 14), «Элементы синтеза 
линейных радиоцепей» (гл. 15). Заново написана гл. 5, посвященная 
теории линейных активных цепей с обратной связью. 

Все остальные главы предыдущего издания подверглись методи- 
ческой переработке с учетом опыта преподавания курса РТЦИС и 
многочисленных замечаний, сделанных преподавателями радиотех- 
нических специальностей вузов, а также многими радиоспециалис- 
тами. 

Общепризнано, что наряду с усвоением необходимых знаний 
первостепенное значение имеет развитие у студентов навыков 
к самостоятельной творческой работе, В соответствии с решениями 
ХХУ съезда КПСС о развитии научно-исследовательской работы 
в высших учебных заведениях все шире практикуется приобщение 
студентов к научной работе. Поэтому автор стремился сочетать 
изложение основных сведений, рассчитанных на первоначальное 
изучение и обязательных для всех студентов радиотехнической 
специальности, с изложением некоторых дополнительных, более 
сложных материалов, рассчитанных на студентов с повышенной 
подготовкой. Такие разделы выделены петитом, Незначительные со- 
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кращения, которые могут потребоваться в зависимости от уровня об- 
щетеоретической подготовки студентов, нетрудно осуществить без 
нарушения последовательности и целостности изучения настоящего 
курса. 

Автор выражает искреннюю благодарность преподавателям 
кафедры ОРТ Московского энергетического института проф. Фе- 
дорову Н. Н., доцентам Баскакову С. И., Белоусовой И. В., ассис- 
тенту Богаткину В. И., доценту Жукову В. П., старшему препода- 
вателю Ивановой Н. Н., доцентам Карташеву В. Г., Никола- 
еву А. М., Поллаку Б. П., старшему преподавателю Штыкову В. В. 
за высококвалифицированное и подробное рецензирование руко- 
писи этой книги. Большое число критических замечаний и цен- 
ных советов помогло существенно улучшить изложение всех глав 
учебника. 

Автор выражает также свою благодарность зав. кафедрой ТПС 
Новосибирского электротехнического института связи доценту 
Чиненкову Л. А. за многочисленные ценные замечания по предыду- 
щему изданию учебника. 

Неоценимую помощь в работе над `рукописью оказали препо- 
даватели, сотрудники и аспиранты кафедры радиотехники МАИ. 
Всем им автор выражает глубокую благодарность. 


Глава 1 


ВВЕДЕНИЕ 


1.1. ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ РАДИОТЕХНИКИ 


Современная радиотехника является мощным средством техни- 
ческого прогресса. Радиотехника проникла во все области народного 
хозяйства, в науку, технику, культуру и быт. 

Одна из важнейших задач радиотехники заключается в осу- 
ществлении связи на большие расстояния с помощью излучения 
электромагнитных волн. С развитием различных направлений ра- 
диотехники повсеместное распространение получили радиовеща- 
ние и служебная радиосвязь, все большие районы обслуживает 
телевидение, осуществляется устойчивая связь с судами, самоле- 
тами и космическими кораблями. Средства радиотехники позволя- 
ют осуществлять межпланетную связь, а также обеспечивать дис- 
танционное управление с Земли сложными аппаратами, предназ- 
наченными для исследования других планет. Такие области приме- 
нения радиотехники, как радиолокация, радионавигация, радиоте- 
леметрия, радиоуправление и др., еще недавно казавшиеся новей- 
шими, стали совершенно обычными. 

Однако это далеко не исчерпывает всех возможностей совре- 
менной радиотехники. С проникновением радиометодов в давно су- 
ществующие науки качественно изменился характер последних. 
Возникли такие науки, как радиофизика, радиоастрономия 
и др. 

Неоценимую помощь оказывает применение радиотехнических 
приборов и методов в экспериментальной физике, в том числе ядер- 
ной, в технике измерения любых быстропротекающих процессов и 
различных неэлектрических величин (давления, вибраций, неболь- 
ших смещений и т. д.), при изучении физики ионосферы, в служ- 
бе времени. 

Широкое применение радиотехнических методов для решения 
задач, не связанных с излучением, привело к появлению новой 
области, включающей в себя радиотехнику и электронику, ра- 
диоэлектроники. | 

Большим достижением радиоэлектроники является все расши- 
ряющееся применение быстродействующих электронных счетных 
машин — вычислительных, управляющих, информационных. Ре- 
шающ\ ю роль в автоматизации и комплексной механизации произ- 
водственных процессов призваны сыграть кибернетические машины, 
создание которых немыслимо без радиоэлектроники. Радиоэлект- 
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ронная аппаратура широко применяется и в медицинских исследо- 
ваниях (для диагностики), а также для возмещения частично или 
даже полностью утраченных функций человеческого организма. 

Из всего сказанного можно сделать вывод, что применения ра- 
диоэлектроники очень разносторонни и ее роль в дальнейшем че- 
ловеческом прогрессе будет всемерно возрастать. 

Значение развития теоретических и экспериментальных иссле- 
дований в области радиофизики и электроники для ускорения на- 
учно-технического прогресса отмечено в решениях ХХУ съезда 
КПСС. 

Со времени изобретения радио А. С. Поповым (1895 г.) и до 
настоящего времени все многочисленные области применения ра- 
диотехники объединяет одна существенная особенность, заключаю- 
щаяся в том, что во всех применениях радиотехники имеет место 
передача информации с помощью электромагнитных волн. Это прин- 
ципиально отличает радиотехнику от электротехники. Последняя 
также использует передачу на расстояние (например, по высоко- 
вольтным линиям), однако в отличие от радиотехники объектом 
транспортировки является не информация, а энергия. 


1.2. ПЕРЕДАЧА СИГНАЛОВ НА РАССТОЯНИЕ. 
ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ РАДИОВОЛН 
И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В РАДИОТЕХНИКЕ ЧАСТОТЫ 


Итак, задачей радиотехники является передача сообшения 
о каком-либо событии на расстояние. Расстояние разделяет отпра- 
вителя и адресата, датчик команд и исполнительное устройство, 
исследуемый процесс и измерительный механизм, источник косми- 
ческого радиоизлучения и регистрирующий прибор радиотелеско- 
па, различные блоки ЭВМ — словом, источник и потребитель ин- 
формации. | 

Расстояние, на которое передается сигнал, может быть очень 
незначительным (передача команд в счетной машине от одного блока 
к другому) или огромным (межконтинентальная или космическая 
связь). Передача сообщений осуществляется с помощью проводных, 
кабельных, волноводных линий или в свободном пространстве. 
Естественно, что для передачи сигналов целесообразно использо- 
вать те физические процессы, которые имеют свойство перемещаться 
в пространстве. К числу таких процессов относятся применяемые 
в радиотехнике электромагнитные колебания — радиоволны. Лю- 
бой физияеский процесс, используемый в качестве агента (посред- 
ника, переносчика) для передачи информации, должен обладать 
свойством принимать всю совокупность состояний, по которым 
можно было бы однозначно установить соответствующее состояние 
объекта или процесса, являющегося источником информации. 

Для этого радиоволны подвергают модуляции. Процесс 
модуляции заключается в том, что высокочастотное колебание, 
способное распространяться на большие расстояния, наделяется 


6 


признаками, характеризующими полезное сообщение. Таким объа- 
зом, это колебание используется как переносчик сообщения, подле- 
жащего передаче. Для этого один или несколько параметров высо- 
кочастотного колебания изменяют по закону, совпадающему с за- 
коном изменения передаваемого сообщения. В зависимости от из- 
меняемого параметра (амплитуды, частоты или фазы колебания) 
различают три основных вида модуляции — амплитудную, частот- 
ную и фазовую!. Обратное преобразование электромагнитных коле- 
баний в исходный сигнал, осуществляемое на приемной стороне, 
называется демодуляцией или детектированием 
(соответственно амплитудным, частотным и фазовым). 

Модуляция, как правило, не оказывает влияния на способность 
высокочастотных колебаний распространяться в пространстве. 
Однако выбор длины волны (или, как говорят, несущей частоты 
или рабочего диапазона) высокочастотного колебания является 
весьма существенным для обеспечения устойчивой и надежной 
связи. На выбор того или иного диапазона волн для каждой кон- 
кретной системы связи оказывают влияние следующие факторы. 

1. Особенности распространения электромагнитных волн дан- 
ного диапазона и влияние времени года, суток, состояния атмосфе- 
ры, солнечной радиации и ряда других причин. 

2. Технические возможности: направленное излучение, приме- 
нение антенной системы соответствующих размеров, генерирование 
мощных колебаний и управление ими (модуляция), построение 
схемы приемного устройства и т. д. 

3. Характер шумов и помех в данном диапазоне. 

4. Характер сообщения, или, как говорят, «ширина спектра» 
модулирующих частот и желательный способ модуляции (амплиту- 
ды, частоты и т. д.). 

Практически для использования оказываются пригодными те 
участки диапазона, в которых обеспечиваются благоприятные усло- 
вия распространения радиоволн и в приемлемой степени удовлет- 
воряются остальные перечисленные условия. 

Для современной радиотехники характерно интенсивное изуче- 
ние малоисследованных диапазонов волн и стремление к расшире- 
нию диапазона используемых частот в сторону освоения как весь- 
ма низких, так и сверхвысоких частот, вплоть до световых волн. 
Последнее не должно казаться странным, так как радиоволны и 
световые волны имеют одинаковую природу (электромагнитные 
ВОЛНЫ). 

Подразделение радиоволн на диапазоны, вошедшее в практику, 
дано в табл. 1.1. 

Связь на мириаметровых и километрсвых волнах, применяв- 
шаяся на первом этапе развития радиотелеграфии, имеет два 
больших недостатка: 


1 Существуют также разнообразные методы импульсной модуляции, 
основанные на изменении параметров импульсной последовательности. 
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Таблица 1.1 


Ааа ————————њ 


Нерекомен- 
Волны Двапззон онапазон дуемые тер“ 
МИНЫ 
Декамегаметровые 100 000—10 000 км 3—30 Гц 
Мегаметровые 10000—1 000 км 30—300 Гц 
Гектокилометровые 1000—100 км 300—3 000 Гц 
Мириаметровые 100—10 км 3—30 кГц Сверх- 
длинные 
Километровые 10—1 км 30—300 кГц Длинные 
Гектометровые 1 000—100 м 300—3 000 кГц Средние 
Декаметровые 100—10 м 3—30 МГц Короткие 
Метровые 10—1 м 30—300 МГц 
Дециметровые 100—100 см 300—3 000 МГц 
Сантиметровые 10—1 см 3—30 ГГц 
Миллиметровые 10—1 мм 30—300 ГГц 
Децимиллиметровые 1—0,1 мм 300—3 000 ГГц | Субмилли- 


Световые Менее 0,1 мм Выше 3 ТГи метровые 


Примечание. Длина волны А связана с периодом колебания Т или с 
частотой }=1/Т соотношением} А, =сТ =с/ѓ, где с=3.108 м/с— скорость 
распространения электромагнитных волн в вакууме. 


— необходимость большой мощности передатчика ввиду сильно: 
го поглощения поверхностной волны при ее распространении над 
земной поверхностью; 

— невозможность передачи сложных сигналов из-за слишком 
большого отношения ширины спектра сигнала к несущей частоте. 

Гектометровые волны получили широкое применение в радио- 
вещании. Основным преимуществом связи на волнах длиннее 1000 м 
является устойчивость приема, недостатком — трудность обеспе- 
чения большой дальности действия ввиду значительного поглоще- 
ния поверхностной волны. Поэтому на этих волнах осуществляется 
преимущественно местное радиовещание, рассчитанное на зоны с 
радиусом в несколько сотен километров. Лишь небольшое число 
сверхмощных гектометровых радиостанций обслуживает большие 
районы. В СССР, имеющем огромную территорию, существуют 
наиболее мощные в мире радиовещательные станции этого диа- 
пазона. 

Главные преимущества декаметровых волн—возможность получе- 
ния большой дальности действия при относительно малой мощности 
передатчика и возможность осуществления направленного излу- 
чения. Основным недостатком связи на этих волнах является 
колебание уровня принимаемого сигнала (замирание), часто сопро- 
вождающееся сильными искажениями передачи при сложной струк- 
туре сигнала, состоящего из большого числа составляющих с раз- 
личными частотами. Условия интерференции, зависящие от часто- 
ты, могут оказаться неодинаковыми для различных составляющих 
спектра сигнала. Это явление, называемое избирательным (или се- 
лективным) замиранием, приводит к временным выпадениям 
из спектра сигнала отдельных составляющих или, наоборот, к уси- 
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лению амплитуд этих составляющих. Таким образом, в точке приема 
нарушается правильное соотношение между отдельными спектраль- 
ными компонентами сигнала, в результате чего искажаются его 
тембр и чистота. Так как явление избирательного замирания прояв- 
ляется тем сильнее, чем шире спектр сигнала, то на коротких вол- 
нах осуществлять передачу таких сложных сигналов, как, напри- 
мер, телевизионные, практически невозможно. 

Накопление большого экспериментального материала по рас- 
пространению декаметровых волн позволило установить оптималь- 
ные длины волн для различных часов суток и времени года, что от- 
крыло путь к чрезвычайно широкому развитию коротковолнового 
радиовещания. 

В настоящее время короткие волны исключительно широко 
применяются также для радиотелеграфии на магистральных линиях 
связи, в морской и авиационной радионавигации. 

В результате освоения диапазонов метровых, ультракоротких 
волн (УКВ) появились новые области радиовещания — в частно- 
сти телевизионное вещание. В диапазоне метровых волн удачно 
сочетаются два фактора. Применение очень высокой частоты излу- 
чения позволяет соответственно расширить полосу частот пере- 
даваемого сообщения, так как условия передачи и усиления сиг- 
налов в радиоаппаратуре определяются в основном относительной 
шириной спектра сигнала. Особенности же распространения мет- 
ровых воли (в пределах прямой видимости) почти полностью 
исключают искажения сигнала из-за интерференции волн, рас- 
пространяющихся по разным путям. 

То обстоятельство, что на метровых волнах регулярный прием 
возможен только в пределах прямой видимости, является, конеч- 
но, существенным ограничением. Для увеличения дальности связи 
обычно применяют высокоподнятые антенны. Последние десяти- 
летия характеризуются развитием так называемых радиорелейных 
линий, представляющих собой цепочку приемопередающих радио- 
станций метрового диапазона расположенных вдоль Линии связи 
через несколько десятков километров. Подобные линии позволяют 
осуществлять многоканальную связь, а также обмен телевизион- 
ными программами между пунктами, удаленными на весьма значи- 
тельное расстояние. 

Все шире применяются на практике миллиметровые и более 
короткие волны. 

Из приведенного краткого обзора видно, что развитие радиотех- 
ники характеризуется непрерывным расширением используемых 
волновых диапазонов. 

Из курса физики известно, что эффективное излучение элект- 
ромагнитной энергии можно осуществить лишь при условии, что 
геометрические размеры излучающей системы соизмеримы с дли- 
ной волны. В связи с этим применение мириаметровых волн зат- 
руднено. Напротив, использование световых волн позволяет полу- 
чить малогабаритные излучатели с чрезвычайно высокой направ- 


9 


ленностью и огромной концентрацией энергии в луче. Так, на- 
пример, луч, посланный с Земли, образует на поверхности Луны 
пятно диаметром всего лишь в несколько сотен метров. Однако 
применение световых волн для передачи сообщений связано с труд- 
ностями модуляции, приема, с влиянием погодных условий т. д. 

За последнее время намечается ряд перспективных направлений 
в радиосвязи, которые, по-видимому, позволят избежать недостат- 
ков, связанных © особенностями распространения волн уже освоен- 
ных диапазонов. К числу этих направлений следует отнести исполь- 
зование метеорных следов (отражение от участков с повышенной 
ионизацией, образующихся при вхождении метеоров в верхние слои 
атмосферы), использование поверхности Луны в качестве пассив- 
ного. отражателя радиоволн, ретрансляцию сигналов с помощью 
искусственных спутников. Земли. Последнее направление является 
особо важным и перспективным для связи, радио- и телевизион- 
ного вещания. Можно. предполагать, что подобные методы приве- 
дут к возможности осуществления связи, сочетающей в себе пре- 
имущества, присущие различным диапазонам. 


1.3. ОСНОВНЫЕ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 


Из предыдущего видно, сколь разнообразным преобразованиям 
подвергается сигнал в процессе передачи по каналу связи. Неко- 
торые из этих процессов являются обязательными для большинства 
радиотехнических систем независимо от их назначения, а также 
от характера передаваемых сообщений. Перечислим эти фунда- 
ментальные процессы и попутно отметим их обновные черты приме- 
нительно к обобщенной схеме радиотехнического канала, представ- 
ленной на рис. 1.1. 


Преобразование исходного сообщения в электрический сигнал 
и кодирование. При передаче речи и музыки такое преобразование 
осуществляется с помощью микрофона, при передаче изображений 
(телевидение) — с помощью передающих трубок (например, супер- 
ортикона). При передаче письменного сообщения (радиотелеграфия) 
сначала осуществляют кодирование, заключающееся в том, что 
каждая буква текста заменяется комбинацией стандартных симво- 
лов (например, точек, тире и пауз в коде Морзе), которые затем 
преобразуют в стандартные электрические сигналы (например, им- 
пульсы разной длительности или разной полярности). 


Следует отметить, что схема на рис. 1.1 соответствует случаю, 
когда информация вводится «в начале» канала связи, т. е. непосред- 
ственно в передатчике. Несколько иначе обстоит дело, например, 
в радиолокационном канале, где информация а цели (дальность, 
высота, скорость и т. д.) вводится в результате отражения радно- 
волны от цели в свободном пространстве. 

Генерация высекочаєтотных колебаний. Высокочастотный гене- 
ратор является источником колебаний несущей частоты. В зависи- 
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мости от назначения радиоканала связи мощность колебаний изме- 
няется от тысячных долей ватта до миллионов ватт. Естественно, 
что конструктивные формы и размеры этих генераторов различны — 
от простейшего малогабаритного элемента до грандиозного техни: 
ческого сооружения. 
Основными характеристиками высокочастотного генератора 

являются частота и диапазонность (возможность быстрой перест- 
ройки с одной рабочей частоты на другую), мощность и коэффици- 
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Рис. 1.1. Радиотехнический канал связи. 


ент полезного действия. Особенно важное значение имеет стабиль- 
ность частоты колебаний. Радиотехника в этом отношении нахо- 
дится в исключительном положении. Условия распространения 
радиоволн и широкий спектр частот сигналов диктуют применение 
очень высоких несущих частот, Условия же обработки сигналов 
на фоне помех и необходимость ослабления взаимных, помех между 
различными радиоканалами заставляют добиваться максимально 
возможного уменьшения абсолютных изменений частоты. Это 
приводит к чрезвычайно жестким требованиям к относительной 
стабильности частоты. 

Управление колебаниями (модуляция). Процесс модуляции 
заключается в изменении одного или нескольких параметров вы- 
сокочастотного колебания по закону передаваемого сообщения. 
Частоты модулирующего сигнала, как правило, малы по сравнению 
с несущей частотой генератора. Для осуществления модуляции 
используются различные приемы, обычно основанные на изменении 
потенциала электродов электронных приборов, входящих в схему 
радиопередающего устройства. Основная характеристика про- 
цесса модуляции — степень соответствия между изменением пара- 
метра высокочастотного колебания и модулирующим сигналом. 

Усиление слабых сигналов в приемнике. Антенна приемника 
улавливает ничтожную долю энергии, излучаемой антенной передат- 
чика. В зависимости от расстояния между передающей и приемной 
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станциями, от степени направленности излучения антенн и усло- 
вий распространения радиоволн мощность на входе приемника 
10-0... 10-м Вт. На выходе же приемника для надежной регистра- 
ции сигнала требуется мощность порядка милливатт, единиц ватт 
и более. Отсюда видно, что усиление в приемнике должно дости- 
гать 107... 10“ по мощности или 10*... 10° по напряжению. 

В современных приемниках уверенная регистрация сигнала 
обеспечивается при напряжениях на входе порядка микровольта. 
Решение этой сложной задачи оказывается возможным благодаря 
достижениям современной электроники. Большую роль играют 
также специальные методы построения схем приемников, обеспе- 
чивающие большое усиление при сохранении устойчивости работы 
приемника. К таким методам относится преобразование (пониже- 
ние) частоты колебания в тракте приемника, осуществляемое так, 
что при этом сохраняется структура передаваемого сигнала 
(в схеме на рис. 1.1 процесс преобразования частоты не обозначен). 
Помимо приемных устройств, процесс преобразования частоты 
широко используется в различных радиотехнических и радиоизме- 
рительных устройствах. 

Проблема усиления в приемнике неотделима от проблемы выде- 
ления сигнала на фоне помех. Поэтому одним из основных парамет- 
ров приемника является избирательность, под которой подразу- 
мевается способность выделять полезные сигналы из совокупности 
сигнала и посторонних воздействий (помех), отличающихся от сиг- 
нала частотой. Частотная избирательность осуществляется с по- 
мощью резонансных колебательных цепей. 

Выделение сообщения из высокочастотного колебания (детекти- 
рование и декодирование). Детектирование является процессом, 
обратным по отношению к модуляции. В результате детектирова- 
ния должно быть получено напряжение (ток), изменяющееся во вре- 
мени так же, как изменяется один из параметров (амплитуда, частота 
или фаза) модулированного колебания. Иными словами, должно 
быть восстановлено передаваемое сообщение. Детектор, как пра- 
вило, включается на выходе приемника, следовательно, к нему 
подводится модулированное колебание, уже усиленное предыду- 
щими ступенями приемника. Основное требование к детектору — 
точное воспроизведение формы сигнала. 

После детектирования осуществляется декодирование сигнала, 
т. е. процесс, обратный кодированию. В ряде радиотехнических 
каналов кодирование и декодирование не используются. 

Помимо перечисленных процессов, так или иначе связанных 
с преобразованием частотных спектров, в радиотехнических уст- 
ройствах широкое применение находит усиление колебаний без 
трансформации частоты, осуществляемое в различных усилителях. 
К таким усилителям относятся: 

— низкочастотные усилители управляющих сигналов, исполь- 
зуемые перед модулятором передатчика, а также на выходе прием- 
ника; 
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— усилители коротких импульсов, применяемые в телевизион- 
ной и радиолокационной технике, а также в импульсных системах 
радиосвязи; 

— высокочастотные усилители большой мощности, используе- 
мые в радиопередающих устройствах; 

— высокочастотные усилители слабых сигналов, применяемые 
в радиоприемных и измерительных устрсйствах. 

Кроме упомянутых процессов, присущих, как уже отмечалось, 
_ Любой радиотехнической линии, в ряде специальных случаев 
широко применяются многие другие процессы: умножение и деле- 
ние частоты, генерация коротких импульсов, различные виды им- 
пульсной модуляции и т. д. 


1.4. АНАЛОГОВЫЕ, ДИСКРЕТНЫЕ И ЦИФРОВЫЕ СИГНАЛЫ 
И ЦЕПИ 


Представленная на рис. 1.1 и описанная выше структурная 
схема канала связи не содержит указаний о виде используемого 
для передачи сообщения сигнала и структуре отдельных устройств. 

Применяемые в современной радиоэлектронике ‘сигналы можно 
разделить на следующие классы: 

— сигналы, произвольные по величине и непрерывные по вре- 
мени (рис. 1.2, а); 

— сигналы, произвольные по величине и дискретные по време- 
ни (рис. 1.2, 6); 

— сигналы, квантованные по величине и непрерывные по вре- 
мени (рис. 1.2, в); 

— сигналы, квантованные по величине и дискретные по вре- 
мени (рис. 1.2, г). 

Сигналы первого класса (рис. 1.2,а) иногда называют ана- 
логовыми (так как их можно толковать как электрические моде- 
ли физических величин) или непрерывными (так как они зада- 
ются по оси времени на несчетном множестве точек). При этом 
по оси ординат они могут принимать любое значение в опреде- 
ленном интервале. Поскольку эти сигналы могут иметь разрывы 
непрерывности, как на рис. 1.2,а, то, чтобы избежать некоррект- 
ности при описании, лучше такие сигналы обозначать термином 
континуальный сигнал. 

На рис. 1.2, б представлен сигнал, заданный при дискретных 
значениях времени # (на счетном множестве точек); величина же 
сигнала в этих точках может принимать любое значение в опреде- 
ленном интервале по оси ординат (как и на рис. 1,2, а). Таким 
образом, термин «дискретный» характеризует не сам сигнал, а спо- 
соб задания его на временной оси. 

Из рис. 1.2, в видно, что сигнал задан на всей временной оси, 
однако величина сигнала может принимать лишь дискретные зна- 
чения. В подобных случаях говорят о сигнале, квантованном по 
уровню. 
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В дальнейшем термин дискретный будет применяться 
только по отношению к дискретизации по времени; дискретность же 
по уровню будет обозначаться термином квантование. 

Квантование используют при представлении сигналов в цифро- 
вой форме с помощью цифрового кодирования, поскольку уровни 
можно пронумеровать числами с конечным числфм) разрядов. По- 
этому дискретный по времени и квантованный п вню сигнал 
(рис. 1.2, г) в дальнейшем часто будет называться цифровым 
сигналом. 


Рис. 1.2. Сигналы, произвольные по величине и по времени (а), произвольные 

по величине и дискретные по времени (6), квантованные по величине и непре- 

рывные пе времени (8), квантованные по величине и дискретные по вре- 
мени (г). 


Таким образом, можно различать континуальные (рис, 1.2, а), 
дискретные (рис. 1.2, б), квантованные (рис. 1.2, в) и цифровые 
(рис. 1.2, г) сигналы. 

Каждому из этих классов сигналов можно поставить в соответ- 
ствие аналоговую, дискретную или цифровую цепи. Связь между 
видом сигнала и видом цепи показана на функциональной схеме 
(рис. 1.3)1. 

При обработке континуального сигнала с помощью аналоговой 
цепи не требуется дополнительных преобразований сигнала, При 
обработке же континуального сигнала с помощью дискретной цепи 
необходимы два преобразования: а) дискретизация сигнала по 
времени на входе Дискретной цепи и 6) обратное преобразование, 
т. е. восстановление континуальной структуры сигнала на выходе 


' Указанное уточнение терминологии и классификации сигналов и цепей 
в соответствии со схемой на рис, 1.3 было предложено А, М, Трахтманом. 
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дискретной цепи. Наконец, при цифровой обработке континуального 
сигнала требуются еще два дополнительных преобразования: 
а) аналог — цифра, т. е. квантование и цифровое кодирование 
на входе цифровой цепи и б) обратное преобразование цифра— 
аналог, т. е. декодирование на выходе цифровой цепи. 

Следует указать, что в настоящее время цифровая обработка 
сигналов получает все более широкое применение, что связано 
не только с ее универсальностью и точностью, но и с возможностью 
использования достижений микроэлектроники. 


Аналогод я 
Цель 


Дасхреги- . Гарт Л 
зация ЛО 4 леки 72 
бремеАи ‘ АА ) 


4ирробля 
ДЕЛЬ 


ПРИПИНИСЛЕНЫМ СИЗАШЛ 


Рис. 1.3. Виды сигнала и соответствующие им цепи. 
Дискретным и цифровым сигналам и цепям посвящена гл. 13. 


1.5. РАДИОЦЕПИ И МЕТОДЫ ИХ АНАЛИЗА 


Радиотехнические преобразования осуществляются с помощью 
большого числа линейных и нелинейных элементов 
и цепей. Линейные цепи, в свою очередь, подразделяются на цепи 
с постоянными и цепи с переменными парамет- 
рами. Последние часто называют параметрическими 
цепями. 

Каждый из перечисленных классов цепей подразделяется, кро- 
ме того, на цепи с сосредоточенными и с распределенными парамет- 
рами. К первым относятся цепи, составленные из катушек индук- 
тивности, конденсаторов и резисторов, а ко вторым — цепи, со- 
держащие линии, волноводы, излучающие системы. 

В данном курсе изучаются в основном цепи с сосредоточенными 
параметрами. Для выявления основных свойств указанных цепей 
необходимо напомнить свойства описывающих эти цепи дифферен- 
циальных уравнений, Имея в виду цепи с сосредоточенными пара- 
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метрами, выпишем три следующих уравнения: 


и На ат на +. Бала Ча, у=. 12 
а 2 4-а, (0) = ат Уа оо. Нана ау, (19) 
ое а; (у ти р -# Фа 04... а, Р" У а у= | (0). (1.3) 


Уравнение (1.1) — линейное, с постоянными коэффициентами 
а, 01, а, .... аһ — характеризует линейную цепь с постоянными 
параметрами. Уравнение (1.2), в котором по крайней мере один 
из коэффициентов, (в данном случае а; (1) является функцией вре- 
мени (но не зависит от и), представляет собой линейное уравнение 
с переменным коэффициентом (или переменными коэффициентами) 
и описывает линейную цепь с переменными параметрами. Наконец, 
уравнение (1.3), один или несколько коэффициентов которого 
(в данном случае а, (и)) являются функциями у, представляет собой 
нелинейное дифференциальное уравнение, описывающее нелиней- 
ную цепь. 

Обратимся сначала к свойствам линейного уравнения с пос- 
тоянными коэффициентами. Для большей наглядности заменим об- 
щее уравнение (1.1) более простым уравнением второго порядка, 
описывающим, например, последовательный колебательный кон- 
тур Д, С, г, в который вводится э. д. с. е (0). | 

Для тока в контуре { (1) можно написать следующее интегродиф- 
ференциальное уравнение: 


= Чи с | 40. (1.4) 

Продифференцировав это уравнение по { и обозначив е' (В = 
= } (1), придем к уравнению типа (1.1). 

Уравнение (1.4) является линейным, если коэффициенты Ё; 
ги 1/С не зависят от величины тока і или, что то же самое, от ве- 
личины внешней силы е (1. При выполнении этого условия напря- 
жения на каждом из элементов контура линейно связаны с током. 
Действительно, обозначая эти напряжения соответственно через 
их, Ш. И ис, можем написать 


и. == гі; и 4. пс | 146 (1.5) 


Так как дифференцирование и интегрирование являются опе- 
рациями линейными, можно утверждать, что и; и ис линейно 
связаны с током і при любом законе изменения последнего во вре- 
мени. Относительно и, это утверждение еще более очевидно, 

Одним из проявлений линейности цепи является независи- 
мость соотношения между входными и выходными напряжениями 
(токами) от уровня входного напряжения (тока). 
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В частности, при изменении тока по закону і = [ п оі полу- 
ЧИМ 


и-==7[ ЗП Ой иг== Ф111 СОЗФЁ ис = — — [с0$ 6. (1.6) 
(0 


Изменение амплитуды тока [ в п раз дает такое же изменение 
амплитуды напряжения на элементах г, Ги С. Это свойство линей- 
ных элементов можно толковать как результат линейности их вольт- 
амперных характеристик. Вольт-амперная характеристика для 
элемента г представлена на рис. 1.4, на котором по осям координат 
можно откладывать как мгновенные, так и амплитудные значения 
иг ира для элементов [ и С — на рис, 1.5, где по осям отложены 


/; 
[22 
0 й" 0 И, 
Рис. 14. Вольт-амперная характе- Рис. 1.5. Вольт-амперная (амплитудная) 
ристика линейного резистора. характеристика линейного элемента (1 
или С). 


соответственно амплитуды (7/1, [ или (Је, 1. Заметим, что вольт: 
амперные характеристики учитывают только связь между ампли: 
тудами Ив, Оси Ги не учитывают зависимость от частоты.. Для 
элемента г функции ї (1) и и, (1), как известно, могут отличаться 
только постоянным коэффициентом 1/7, который численно равен 
(см. рис. 1.4) угловому коэффициенту вольт-амперной характе- 
ристики: 


{с о = МИи, = №, 


Для вольт-амперных характеристик / (01) и / (Ис), построен: 
ных ‘при какой-либо фиксированной частоте о, угловые коэффици: 
енты 


{с а = МПИ = МГ 
— для индуктивности и 
іс а = МИОс = Моб 


— для емкости. 

В этих выражениях коэффициент № в размерностью сопротив: 
ления зависит от масштабов по осям абсцисс и ординат. Если напря: 
жения, токи и сопротивления выражены соответственно в вольтах, 
амперах и омах, то М = 1 Ом, 
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Другим важным свойством линейных цепей, также вытекающим 
из линейности дифференциального уравнения, описывающего, 
поведение (ток, напряжение) цепи, является справедливость прин- 
ципа независимости или наложения (суперпозиции). Суть этого прин- 
ципа может быть сформулирована следующим образом: при действии 
на линейную цепь нескольких внешних сил поведение цепи (ток, 
напряжение) можно определять путем наложения (суперпозиции) 
решений, найденных для каждой из сил в отдельности. Можно ис- 
пользовать еще и такую формулировку: в линейной цепи сумма эф- 
фектов от различных воздействий совпадает с эффектом от суммы 
воздействий. При этом предполагается, что цепь свободна от на- 
чальных запасов энергии. 

Принцип наложения лежит: в основе спектрального и оператор- 
ного метода анализа переходных процессов в линейных цепях, 
а также метода интеграла наложения (иптеграл Дюамеля). Приме- 
няя принцип наложения, любые сложные сигналы при передаче 
их через линейные цепи можно разложить на простые, более удоб- 
ные для анализа (например, синусоидальные). 

Остановимся еще на одном фундаментальном свойстве линей- 
ной цепи, прямо вытекающем из теории интегрирования линейных 
дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами. Раз- 
ложив е (1 в правой части уравнения (1.4) с помощью ряда или ин- 
теграла Фурье на простейшие гармонические составляющие, дей- 
ствующие при —оо < {< оо, мы получим для каждой состав- 
ляющей с частотой о, решение уравнения (1.4) в виде гармони- 
ческого колебания той же частоты: 


т (0 = Г соѕ (0. -- Ө), 


где /, и Ө, — постоянные амплитуда и фаза. 

Отсюда следует, что при любом сколь угодно сложном воздействии 
в линейной цепи с постоянными параметрами не возникает новых 
частот. Это означает, что ни одно из преобразований сигналов, 
сопровождающихся появлением новых частот (т. е. частот, отсут- 
ствующих в спектре входного сигнала), не может в принципе быть 
осуществлено с помощью линейной цепи с постоянными параметрами. 
Такие цепи находят широчайшее применение для решения задач, 
не связанных с трансформацией спектра, таких, как линейное 
усиление сигналов, фильтрация (по частотному признаку) и т. д. 

Рассмотрим теперь свойства линейных цепей с переменными па- 
раметрами, вытекающие из свойств общего уравнения (1.2). 

Как и в предыдущем случае, принцип наложения (суперпози- 
ции) остается в силе. Это означает, что правую часть уравнения (1.2), 
т. е, внешнюю силу [ (1), можно разложить на гармонические сос- 
тавляющие, действующие при —оо < [< оо, после чего решение 
уравнения (1.2) будет представляться в виде суммы независимых 
частных решений, соответствующих каждой ‘из составляющих 
правой части. (Как и ранее, предполагается, что в пени начальный 
запас энергии отсутствует.) Однако в отличие от предыдущего слу- 
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чая в цепи с переменными параметрами эти частные решения яв- 
ляются не гармоническими, а более сложными функциями. Иными 
словами, даже простейшее гармоническое воздействие создает в ли- 
нейной цепи с переменными параметрами сложное колебание, имею- 
щее спектр частот. Это можно пояснить на следующем простейшем 
примере. Пусть к резистору, сопротивление которого изменяется 
во времени по закону 


Ю (2 = Р, (Е - М соѕ Од), 


приложена гармоническая э. д. с. 
е (2) = Е, соѕ о, 
Ток через сопротивление 


і (0) = е (1/Ю (0 = (Е/Р,) (1 + М соѕ ОЈ) соѕ ої = 
= (Е,/Р,) (соѕ о; +- (М/2) соѕ (о - 9) -- (М/2) соѕ (о — 9)4. 
(1.7) 


Как видим, в составе тока имеются компоненты с частотами 
о + ©, которых нет ве (2). Даже из этой простейшей модели ясно, 
что, изменяя во времени сопротивление, можно осуществить преоб- 
разование спектра входного сигнала. 

Аналогичный результат, хотя и с более сложными математиче- 
скими выкладками, можно получить для цепи с переменными пара- 
метрами, содержащей реактивные элементы — индуктивности и 
емкости. Этот вопрос рассматривается в гл. 10. Здесь лишь отме- 
тим, что линейная цепь с переменными параметрами преобразует 
частотный спектр воздействия и, следовательно, может быть исполь- 
зована для некоторых преобразований сигналов, сопровождаю- 
щихся трансформацией спектра. Из дальнейшего будет также вид- 
но, что периодическое изменение во времени индуктивности или 
емкости колебательной цепи позволяет при некоторых условиях 
осуществить «накачку» энергии от вспомогательного устройства, 
изменяющего параметр («параметрические усилители» и «парамет- 
рические генераторы», гл. 10). 

Теория дифференциальных уравнений с переменными коэффи- 
циентами значительно более сложна, нежели уравнений с постоян- 
ными коэффициентами. Даже при гармонической правой части ре- 
шение уравнений порядка выше первого можно найти лишь в неко- 
торых частных случаях. Поэтому ясно, что, хотя к линейным цепям 
с переменными параметрами и применим принцип наложения, спект- 
ральный подход к анализу прохождения сигналов через такие цепи 
не всегда оказывается эффективным. Более подробно этот вопрос 
освещен в гл. 10. 

Рассмотрим, наконец, общие свойства нелинейных цепей. 
Из теории нелинейных дифференциальных уравнений известно, что 
при решении этих уравнений принцип наложения неприменим. 
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Это означает, что если уравнение типа (1.3) (для случая, например, 
п = 1) при правой части ў; (0 


а, (0) 2 +щу=р (0 


приводит к решению в виде функции и, (1), а аналогичное уравнение 
при правой части [. (1) 


а 
а; (у) а у=Ь (2) 
приводит к решению у. (1, то уравнение 
а 
а: (у) -5 + 260==|, (0) +? (0 


имеет своим решением функцию уз (1, которая не равна сумме 
и (д и у (0: 


уз (0 = (д + уз (0. 


Таким образом, основным свойством нелинейных элементов и 
цепей является то, что для их анализа принцип наложения (супер- 
позиции) неприменим. Это свойство нелинейных цепей тесно свя- 
зано с кривизной вольт-амперных (или иных аналогичных) харак- 
теристик нелинейных элементов (рис. 1.6). В отличие от вольт- 
амперной характеристики линейного резистора (рис. 1.4) в данном 
Т случае между током и напря- 

1 жением нет прямой пропорцио- 
нальности. Если напряжению и 
соответствует ток і, а напря- 
жению и, — ток 15, то суммар- 
ному напряжению из = и: + и» 
будет соответствовать ток із, 
отличный от суммы й + Ё, 
(рис. 1.6). 

Из этого простого примера 

видно, что при анализе воздей- 

72 2 Ш; и ствия сложного сигнала на не- 

линейную цепь этот сигнал нель- 

зя разлагать на более простые; 

необходимо искать отклик цепи 
на результирующий сигнал. 

Неприменимость для нелинейных цепей принципа наложения 
делает непригодными спектральный и иные методы анализа, осно- 
санные на разложении сложного сигнала на составляющие, 

Другим важным свойством нелинейной цепи является преобра- 
зование спектра сигнала. При воздействии на нелинейную цепь 
простейшего гармонического сигнала в цепи, помимо основной 
частоты, возникают гармоники с частотами, кратными основной 
частоте (а в некоторых случаях и постоянная составляющая тока 
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/; 
ГА 


Рис. 1.6. Вольт амперная характери- 
стика нелинейного элемента (диода). 


или напряжения). В дальнейшем будет показано, что при сложной 
форме сигнала в нелинейной цепи, помимо гармоник, возникают 
еще и комбинационные частоты, являющиеся результатом взаимо- 
действия отдельных частот, входящих в состав сигнала. 

С точки зрения преобразования спектра сигнала следует под- 
черкнуть принципиальное различие между линейными параметри- 
ческими и нелинейными цепями. В нелинейной цепи структура 
спектра на выходе зависит не только от формы входного сигнала, 
но и от его амплитуды. В линейной параметрической цепи струк- 
тура спектра от амплитуды сигнала не зависит. 

Особенный интерес для радиотехники представляют свободные 
колебания в нелинейных цепях. Подобные колебания называются 
автоколебаниями, поскольку они возникают и могут устойчиво 
существовать в отсутствие внешнего периодического воздействия, 
Расход энергии при колебаниях в подобных цепях компенсируется 
источником энергии постоянного тока. 

Основные радиотехнические процессы: генерация, модуляция, 
детектирование и преобразование частоты — сопровождаются транс- 
формацией частотного спектра. Поэтому эти процессы можно осу- 
ществить с помощью либо нелинейных цепей, либо линейных, но 
с изменяющимися параметрами. В некоторых случаях используют- 
ся одновременно как нелинейные, так и линейные параметрические 
цепи. Следует, кроме того, подчеркнуть, что нелинейные элементы 
работают в сочетании с линейными цепями, осуществляющими 
выделение полезных компонентов преобразованного спектра. В свя- 
зи с этим деление цепей на линейные, нелинейные и параметрические 
является весьма условным. При анализе реальных радиотехни- 
ческих цепей, содержащих нелинейные элементы, обычно для опи- 
сания поведения различных узлов одного и того же устройства 
приходится применять разнообразные математические методы — 
линейные и нелинейные. 

Следует, кроме того, отметить, что даже в пределах линейного 
рассмотрения цепи методы анализа зависят от типа линейной 
цепи — с сосредоточенными или с распределенными параметрами. 
Применение тех или иных цепей определяется рабочим диапазоном 
частот. Отсюда ясно, что полная классификация радиотехнических 
цепей не может быть проведена в отрыве от используемых диапазо- 
нов частот. 


1.6. ПРОБЛЕМА ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ КАНАЛА СВЯЗИ 


Ранее уже отмечалось, что радиотехника занимается передачей 
информации. Комплекс устройств, используемых для передачи 
информации от ее источника до получателя (а также разделяющая 
их среда), образует канал связи. От канала связи требуется по 
возможности полная передача информации. Потери информации 
могут вызываться искажениями сигналов из-за несовершенства 
отдельных элементов канала, а также из-за помех, 


21 


Помехи возникают во всех элементах канала связи: как в среде, 
используемой для передачи сигнала от передатчика к приемнику, 
так и в технических устройствах, выполняющих необходимые пре- 
образования сигнала. В первом случае помехи называются внеш- 
ними, во втором — внутренними. 

Внешние помехи образуются из-за различных атмосферных яв- 
лений (молниевые разряды, электризация частиц за счет грения их 
друг о друга и об антенну ит. д.) и шумов космического происхож- 
дения (радиоизлучение Солнца и звезд) или являются индустриаль- 
ными (искрение в тоқосъемных механизмах, при электросварке, 
при включении и выключении агрегатов и сетей, при работе 
систем зажигания в двигателях внутреннего сгорания и т. д.). 
Помехи радиоприему создает работа медицинского оборулова- 
ния — рентгеновских установок, физиотерапевтических уст- 
ройств. Помехи образуются сигналами от радиоустройств, работаю- 
щих на близких частотах. Помехи могут быть также умышленными, 
создаваемыми средствами радиопротиводействия. 

Внутренние (или собственные) шумы, обязанные своим возник- 
новением дискретной природе заряженных частиц, образуются 
из-за теплового движения этих частиц в элементах электрических 
цепей, из-за дробового эффекта в электронных приборах и ряда 
других явлений, имеющих место при работе радистехнических 
устройств. Особенно сильно действие внутрекних шумов прояв- 
ляется при большом усилении сигнала, что имеет место при приеме 
слабых сигналов. Одновременно с полезным сигналом усиливаются 
и шумы, которые могут по интенсивности оказаться соизмеримыми 
с сигналом, в результате чего последний окажется частично или 
полностью замаскированным. 

Наиболее радикальным средством борьбы с помехами является 
их уничтожение или ослабление в месте возникновения. Для это- 
го (применительно к источникам индустриальных помех) следует 
улучшать состояние контактов, использовать экранирование, 
включение искрогасящих устройств, специальных фильтров и т. д. 
Помехи от радиоустройств устраняют рациональным размещением 
(распределением) частот, регламентируемым специальными между- 
народными соглашениями, улучшением качества передачи в ре- 
зультате уменьшения нежелательного (паразитного) излучения, 
увеличением стабильности несущей частоты, применением направ- 
ленных антенн и т. д. Все это позволяет в какой-то мере разрешить 
проблему «тесноты в эфире». Следует также по возможности выби- 
рать частотный диапазон, в котором шумы минимальны. 

Принципиально наиболее сложной является задача ослабления 
собственных шумов, но и здесь можно существенно уменьшить их 
интенсивность, применяя усилительные устройства, работающие 
в режиме глубокого (например, до температуры жидкого гелия) 
охлаждения, в результате чего снижается интенсивность теплового 
движения частиц. Тем не менее, несмотря на все эти меры, полностью 
избавиться от помех невозможно. Всегда остаются собственные 
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шумы той или иной интенсивности, шумы Галактики и других 
источников космического радиоизлучения, атмосферные помехи 
и т. п. Опасность искажений сигнала из-за наличия помех заклю- 
чается в том, что из-за случайного характера помех однозначное 
соответствие принятого сигнала и посланного сообщения нарушает- 
ся и становится лишь более или менее вероятным. Возникают ошибки 
при приеме: замена одного сообщения (того, которое в действитель- 
ности передано) другим возможным, которое в этом случае будет 
доставлять ложную информацию. Таким образом, у получателя 
сообщений отсутствует полная уверенность в достоверности при- 
нятого сообщения, прием становится ненадежным. Поэтому цент- 
ральной проблемой радиотехники была и остается проблема поме- 
хоустойчивости связи. Система связи должна быть спроектирована 
так, чтобы она обладала способностью наилучшим образом проти- 
востоять мешающему действию помех. Проблема помехоустойчи- 
вости радиосвязи включает в себя большое число других проблем, 
охватывающих все разделы радиотехники: генерирование мощных 
колебаний, освоение и выбор волн, обеспечивающих благоприятные 
условия распространения, использование антенн направленного 
действия, поиски новых видов радиосигналов и новых способов их 
обработки на фоне помех и т. д. 

В связи с тем, что любые помехи, как правило, представляют 
собой случайные процессы, успешное решение проблемы помехо- 
устойчивости немыслимо без привлечения методов теории вероят- 
ностей и теории случайных функций. Значение этих методов для 
радиотехники особенно возросло после создания общей теории 
связи, которая, по существу, есть статистическая теория. 


1.7. ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 


Основной задачей курса является изучение физических про- 
цессов в радиотехнических устройствах и овладение методами ма- 
тематического описания этих процессов. 

В соответствии с такой постановкой задачи курс включает 
в себя: 

1) анализ детерминированных колебаний и случайных процес- 
сов — сигналов и помех; 

2) анализ радиотехнических цепей — линейных, нелинейных 
и параметрических; 

3) анализ прохождения сигналов через радиотехнические цепи; 

4) теорию основных радиотехнических преобразований — ге- 
нерирование колебаний, модуляция, детектирование, преобразова- 
ние частоты, умножение частоты; 

5) основные положения теории синтеза линейных радиоцепей; 

6) введение в анализ и синтез дискретных и цифровых цепей. 

В данной книге материал расположен в следующем порядке. 

В гл. 2 и 3 изучаются характеристики детерминированных 
колебаний — управляющих и высокочастотных модулированных 
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колебаний, а в гл. 4 — основные характеристики случайных сит- 
налов. В гл. 5 рассматриваются линейные цепи, содержащие ак- 
тивные элементы, а также цепи с обратной связью и вопросы их 
устойчивости. Гл. би 7 посвящены прохождению сигналов — детер- 
минированных и случайных — через линейные радиоцепи с постоян- 
ными параметрами. Гл. 8и 9 посвящены нелинейным цепям и авто- 
колебательным системам, а гл. 10 — параметрическим цепям. 
В гл. 11 рассматривается воздействие случайных процессов на нели- 
нейные и параметрические цепи. Гл. 12 посвящена согласованной 
фильтрации сигналов на фоне помех, а гл. 13 — дискретной и циф- 
ровой обработке сигналов. В гл. 14 приводятся краткие сведения 
по наиболее распространенным методам аппроксимации характерис- 
тик и процессов. | 

Вопросы, связанные с синтезом аналоговых и цифровых фильт- 
ров, рассматриваются в гл. 15. 


Глава 2 


СИГНАЛЫ 


2.1. ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ 


В радиотехнике приходится иметь дело с электрическими сиг- 
налами, которые связаны с передаваемыми сообщениями принятым 
способом кодирования. 

Можно сказать,. что электрический сигнал представляет собой 
физический (электрический) процесс, несущий в себе информацию. 
Количество информации, которое можно передать с помощью неко- 
торого сигнала, зависит от основных его параметров: длительности, 
полосы частот, мощности и некоторых других характеристик. 
Важное значение имеет также уровень помех в канале связи: чем 
меньше этот уровень, тем большее количество информации можно 
передать с помощью сигнала с заданной мощностью. Прежде чем 
говорить об информационных возможностях сигнала, необходимо 
ознакомиться с его основными характеристиками. Целесообразно 
рассмотреть отдельно детерминированные и слу- 
чайные сигналы. 

Детерминированным называют любой сигнал, мгновенное зна- 
чение которого в любой момент времени можно предсказать с ве- 
роятностью единица. Примерами детерминированных сигналов 
могут служить импульсы или пачки импульсов, форма, величина 
и положение во времени которых известны, а также непрерывный 
сигнал с заданными амплитудными и фазовыми соотношениями внут- 
ри его спектра. Детерминированные сигналы можно подразделить 
на периодические и непериодические, 
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Периодическим называется любой сигнал, для которого выпол- 
няется условие $ (1) = $ (1-Е АТ), где период Т является конечным 
отрезком, а Е — любое целое число. 

Простейшим периодическим детерминированным сигналом явля- 
ется гармоническое колебание (ток, напряжение, заряд, напряжен- 
ность поля), определяемое законом. 


$ (2 = А соѕ (2^ЁТ - 0) = А соѕ (ої - Ө), 
—оо <[< оо, (2.1) 


где А, Т, ди Ө — постоянные амплитуда, период, угловая частота 
и начальная фаза колебания. 

Строго гармоническое колебание называют монохрома- 
тически м. Этот заимствованный из оптики термин подчерки- 
вает, что спектр гармонического колебания состоит из одной спект- 
ральной линии. У реальных сигналов, имеющих начало и конец, 
спектр неизбежно «размывается». Поэтому строго монохромати- 
ческого колебания в природе не существует. В дальнейшем под гар: 
моническим и монохроматическим сигналом условно будет подра- 
зумеваться колебание, определяемое функцией, совпадающей 
с выражением (2.1) в интервале хотя и конечном, но достаточно 
большом; чтобы можно было не учитывать влияния «концов». 

Любой сложный периодический сигнал, как известно, можно 
представить в виде суммы гармонических колебаний с частотами, 
кратными основной частоте о = 2л/Т. Основной характеристикой 
сложного периодического сигнала является его спектральная 
функция, содержащая информацию об амплитудах и фазах отдель- 
ных гармоник. 

Непериодическим детерминированным сигналом называется 
любой детерминированный сигнал, для которого не выполняется 
условие 


з (0 = 8 (#4 РТ). 


Как правило, непериодический сигнал ограничен во времени. 
Примерами таких сигналов могут служить уже упоминавшиеся 
импульсы, пачки импульсов, «обрывки» гармонических колебаний 
и т. д. Непериодические сигналы представляют основной интерес, 
так как именно они преимущественно используются в практике. 

Основной характеристикой непериодического, как и периоди- 
ческого сигнала, является его спектральная функция; однако струк- 
тура спектра непериодического сигнала имеет некоторые особен- 
ности, которые будут подробно рассмотрены далее в настоящей 
главе. 

К случайным сигналам относят сигналы, значения которых 
заранее неизвестны и могут быть предсказаны лишь с некоторой 
вероятностью, меньшей единицы. Такими функциями являются, 
например, электрическое напряжение, соответствующее речи, 
музыке, последовательности знаков телеграфного кода при переда- 
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че неповторяющегося текста. К случайным сигналам относится 
также последовательность радиоимпульсов на входе радиолока- 
ционного приемника, когда амплитуды импульсов и фазы их высо- 
кочастотного заполнения флуктуируют из-за изменения условий 
распространения, положения цели и некоторых других причин. 
Можно привести большое число других примеров случайных сиг- 
налов. По существу, любой сигнал, несущий в себе информацию, 
должен рассматриваться как случайный. Перечисленные детерми- 
нированные сигналы, «полностью известные», информации уже 
не содержат. В дальнейшем такие сигналы часто будут обозначаться 
термином «колебание». 

Для характеристики и анализа случайных сигналов приме- 
няется статистический подход. В качестве основных характеристик 
случайных сигналов принимают: а) закон распределения вероятно- 
стей и б) спектральное распределение мощности сигнала. 

На основе пёрвой характеристики можно найти относительное 
время пребывания величины сигнала в определенном интервале 
уровней, отношение максимальных значений к среднеквадратическо- 
му и ряд других важных параметров сигнала. Вторая характерис- 
тика дает лишь распределение по частотам средней мощности сигна- 
ла. Более подробной информации относительно отдельных состав- 
ляющих спектра — об их амплитудах и фазах — спектральная 
характеристика случайного процесса не дает. 

Наряду с полезными случайными сигналами в теории и практи- 
ке приходится иметь дело со случайными помехами — шумами. 
Как уже упоминалось выше, уровень шумов является основным 
фактором, ограничивающим скорость передачи информации при 
заданном сигнале. Поэтому изучение случайных сигналов неотде- 
лимо от изучения шумов. Эти вопросы рассматриваются в гл. 4, 


2.2. РАЗЛОЖЕНИЕ ПРОИЗВОЛЬНОГО СИГНАЛА 
ПО ЗАДАННОЙ СИСТЕМЕ ФУНКЦИЙ 


Для теории, а также для техники формирования и обработки 
сигналов важное значение имеет разложение заданной функции 
по различным ортогональным системам функций. Напомним ос- 
новные определения, относящиеся к свойствам ортогональных 
систем. 


Бесконечная система действительных функций 
Фо (х), Ф1 (х), Ф2 (х), ...7 Фп (х), ..2 (2.2) 


называется ортогональной на отрезке [а, 6], если 


Ь А 
\ Ф, (х) Фи (х) ах=0 при пз. (9.3) 


а 
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При этом предполагается, что 
| 
9 (х) ах 5 0, (2.4) 


а 


т. е. что никакая из функций рассматриваемой системы (2.2) не рав- 
на тождественно нулю. 

Условие (2.3) выражает попарную ортогональность функций 
системы (2.2). Величина 


НИ 
Ф. = И {= (х) ах (2.5) 


а 


называется нормой функций Ф, (х). 
Функция фь (х), для которой выполняется условие 


1) 
Ф, (== (е: (х) х= 1, (2.6) 


2 


называется нормированно й функцией, а система норми: 
рованных функций ф, (х), Фф, (х), ..., в которой каждые две различ- 
ные функции взаимно ортогональны, называется ортонор- 
мированной системой. 

В математике доказывается, что если функции фл (х) непрерыв- 
ны, то произвольная кусочно-непрерывная функция [ (х), для ко- 
торой выполняется условие 


ПАО [ах < оо, (2.7) 


может быть представлена в виде суммы ряда 


Ї (х) = софо (х) + сф. (0) +... 1 Саф (х) +... (2.8) 


Интеграл в выражении (2.7) вычисляется по области определе- 
ния / (х). 
Умножим обе части уравнения (2.8) на фь (х) и проинтегрируем 
Ь 


в пределах а, 6, Все слагаемые вида | стфт (х) фл (х) ах при т = п 
а 


обращаются в нуль в силу ортогональности функций фи (х) и фл (х). 
В правой части остается одно слагаемое 


р Б 
сл фа (х) Фа (х) акс, \ 9 (х) ах саф 2, 


а 
что позволяет написать 
р 


\ Ро Ф, (ах с, [фи 


а 
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откуда следует важное соотношение 
Ь 


0 (РО) Ф, (х) х, (2.9) 
| Фо | 


Ряд (2.8), в кото»ом коэффициенты с» определены по формуле 
(2.9), называется обобщенным рядом Фурье по дан- 
ной системе Фф, (х). Обобщенный ряд Фурье обладает следующим 
важным свойством: при заданной системе функций фь (х) и при фик- 
сированном числе слагаемых ряда (2.8) он обеспечивает наилучшую 
аппроксимацию (в смысле минимума среднеквадратической ошиб- 
ки) данной функции } (х). Это означает, что среднеквадратическая 
ошибка, под которой подразумевается величина 


Ь М Я 
м= [00 У а, Ф, (0 | 4х, 


а п == 0 


достигает минимума, когда коэффициенты ряда а, = сл. 
Действительно, подставив в предыдущее выражение а» = с» + 
-- бъ и использовав равенства (2.3), (2.5) и (2.9), получим 


2 


Ь М М 
м= Р) ах У сф, + 2 51%. 
а п== 0 п = 


Отсюда следует, что М достигает минимума при в. = 0, т. е. 
при а = сь. Таким образом, 


б М 
Мнин = АР дах — У с, (2.10) 


а п=0 


Так как величина 
А 
РЕ 


является квадратом нормы функции ў (х), а Муин > 0, то на ос- 
новании (2.10) можно написать следующее неравенство: 


Хоф «ИР. (2.11) 


Это основное неравенство, назывемое неравенство м 
Бессел я, справедливо для любой ортогональной системы. 

Ортогональная система называется полной, если увеличени- 
ем числа членов в ряде среднеквадратическую ошибку М можно 
сделать сколь угодно малой. 

Условие полноты можно записать в виде соотношения 


ОХ ск] Фа =ИИТ. (2.12) 
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При выполнении этого условия можно считать, что ряд (2.8) 
сходится в среднем, т. е. 


М 2 
іт ло У С Фа 0) ах = 0). (2.13) 
№ -—> оо п=0 


оо 
Из этого, однако, еще не следует, что Усьфь (х) сходится к] (х), 
п=0 


т. е, 


тах —( 


оо 
Ро) — У» с, Ф, (х) 
п== 0 
при любых значениях х. В п. 1 $ 2.4 будет приведен пример, пока- 
со 
зывающий, что в отдельных точках на оси х ряд ЎСъфь(х) может 
п=0 


отличаться от р (х), хотя равенство (2.13) имеет место. 
Для системы функций, принимающих комплексные значения, 
приведенные выше определения обобщаются следующим образом: 
— условие ортогональности 
ь 


\ Ф, (х) фт (х) ах=0 при п=5 т; (2.3') 
— квадрат нормы функции 
ь Ь 
[фа |2) фь (х) фа (к) ах= Уф, (О а (2.5') 


— коэффициенты Фурье 
| 
| Фа? 


р 
(Лой ©; (х) 4х. (9.97) 


а 


Сп — 


В этих выражениях ф* (х) обозначает функцию, комплексно- 
сопряженную функции Фф (х), 

Применительно к сигналам $ (1), являющимся функциями вре- 
мени, выражение (2.8) в дальнейшем будет записываться в форме 


8 (0) = 5 с Ф (0). (2.14) 


Соотношение (2.12) приобретает при этом энергетический смысл. 
Действительно, входящую в это выражение величину ||} ||? при 
замене ў (х) на $ (1) можно записать в форме 

і, 


ер) 00 29. (2.15) 


Если под $ (1) подразумевается электрическое колебание (ток, 
напряжение), то Э есть не что иное, как энергия сигнала в проме- 
жутке [, — Ц (при условии, что сопротивление, в котором выде- 
ляется энергия, равно 1 Ом). 
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Таким образом, в соответствии с формулой (2,12) энергия сиг* 
нала 


9= 2 сп], (?, (2.16) 
а при использовании ортонормированной системы функций фл (1) 


9 = У Ся. (2.16') 


п = 0 


При этом имеется в виду, что промежуток времени № — Ц, 
в котором определяется энергия Э, является интервалом ортого: 
нальности для системы функций фи (2. 

Очевидно, что средняя за время ї, — В мощность сигнала 


0) 2 1. У са, (2.17) 


Выбор наиболее рациональной ортогональной системы функ: 
ций зависит от цели, преследуемой при разложении сложной 
функции в ряд. Среди разнообразных задач, требующих разложе- 
ния сложного сигнала, наиболее важными являются: |) точное раз- 
ложение на простейшие ортогональные функции, 2) аппроксима- 
ция сигналов, процессов или характеристик, когда требуется свес- 
ти к минимуму число членов ряда (при заданной допустимой погреш- 
ности). 

При первой постановке задачи наибольшее распространение 
получила ортогональная система основных тригонометрических 
функций — синусов и косинусов. Это объясняется рядом причин, 
Во-первых, гармоническое колебание является единственной функ: 
‘цией времени, сохраняющей свою форму при прохождении коле- 
бания через любую линейную цепь (с постоянными параметрами), 
Изменяется лишь амплитуда и фаза колебания. Во-вторых, разло- 
жение сложного сигнала по синусам и косинусам позволяет исполь- 
зовать символический метод, разработанный для анализа передачи 
гармонических колебаний через линейные цепи. По этим, а также и 
некоторым другим причинам гармонический анализ получил широ- 
кое распространение во всех отраслях современной науки и техники. 

При второй постановке задачи — приближенном разложении 
функций — применяются разнообразные ортогональные системы 
функций: полиномы Чебышева, Эрмита, Лагерра, Лежандра и 
многие другие. Некоторые из этих систем функций будут рассмот- 
рены в гл, 14, 
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2.3. ГАРМОНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПЕРИОД ИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ 


При разложении периодического колебания $ (#) ѕ ряд Фурье 
по тригонометрическим функциям в качестве ортогональной сис- 
темы берут | 


1, соѕ 1 Уп 011, соѕ 201, ѕіп 2011, ‚,., с0$ ПОЛЬ ЯП 001, г. 
(2.18) 
ИЛИ 


‚.е-29:1 е-ю:1, |, еі ее, (2.19) 

Интервал ортогональности в обоих случаях совпадает с перио- 
дом Т = 2л/о, функции $ (1. 

Система функций (2.18) приводит к тригонометрической форме 
ряда Фурье, а система (2.19) — к комплексной форме. Между 
этими двумя формами существует простая связь. 

Воспользуемся сначала ортогональной системой (2.19). Тогда 
ряд Фурье должен быть записан в форме 


5 (1) —... 0-5 е 2%: ! с е ©! і -Н сос: е'®1 | -- 


-- С, е/2%; ! -- ... = У Сп емо! А (2.20) 
Коэффициенты Фурье сь легко определяют с помощью формул, 
приведенных в, предыдущем параграфе, 
Из формулы (2.5') следует, что 
Т [2 
[Ф (01? = | өтет 01 Т. (2.21) 
—Т/2 


Таким образом, независимо от п норма || Ф| = УТ, Исполь- 
зуя формулу (2.9), получаем 
‚ 7/2 
Ср = — ) $ (фе- мо: # 4. (2.22) 
Т _ э 


В выражениях (2,21) и (2,22) учтено, что функции е'"® со- 
ответствует комплексно-сопряженная функция е Ми". 

Коэффициенты с, в общем случае являются комплексными 
величинами, Подставив в (2,22) е-М®и = соѕпоџі — і ЯП поі, 
получим 


1 Т/2 
Сп == —- $ (1) соѕи о, 407 — 
—Т/2 
1 Г/? 
—1—- | 5 (К пло, 1 с — ль. (2.23) 
= Г/2 


8] 


Косинусная (действительная) и синусная (мнимая) части коэф- 
фициента с, определяются формулами 


‚ 7/2 ‚ 7/2 

сто =—— | 5 (2) с05 по, 4 быс — 8 (6) зп мо; 42. 

Г Т 
—7/9 —1/2 

(2.24) 

Коэффициенты с» часто бывает удобно записывать в форме 
в=| 6, | еп, (2.25) 

где 

[6% |= У ве- 0%, (2.96) 
0, = — агсів 2". (2.27) 


Спе 


Модуль |с. | является функцией, четной относительно п, а ар- 
гумент Ө, — нечетной (последнее вытекает непосредственно из вы- 
ражений (2.24), показывающих, что с,, является четной, а с. 
нечетной функциями п). 

Общее выражение (2.20) можно привести к виду 

оо 


(= У |с, |е 0": 9), (2.98) 


п == —— оо 


Теперь нетрудно перейти к тригонометрической форме ряда 
Фурье. Выделив из ряда (2.28) пару слагаемых, соответствующую 
‚какому-либо заданному значению | п |, например, |п|=2, и учтя 
соотношения Ө_, = — 0, |0, |= |с, |, получим для суммы этих 
слагаемых 


[ао |е (2%: #103 -|- [о [е (2 ®: 2+0.) 
= [0 | С (2 0. #- 0,) - е/ (2, #0.) | — 


= | со | с0$ (2%, Е- 6,). (2.29) 


Отсюда видно,что при переходе к тригонометрической форме 
ряд (2.28) необходимо записать следующим образом: 


5 (0) = 6+ р) 2, | соѕ (по, #--0,,). (9.30) 


Смысл удвоения коэффициентов Фурье сь в тригонометрическом 
ряду при п >> 1 становится ясным из рассмотрения векторной ди- 
аграммы (рис. 2.1), соответствующей (2.29) при |п|==2. Вещест- 
венная функция 2 |с, | соѕ (по, -- 0») получается как сумма про- 
екций на горизонтальную ось ОВ двух векторов длиной |с |, вра- 
щающихся с угловой частотой | п | о; во взаимно противоположных 
направлениях. Вектор, вращающийся против часовой стрелки, 
соответствует положительной частоте, а вектор, вращающийся 
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по часовой стрелке, — отрицательной. После перехода к триго- 
нометрической форме понятие «отрицательная частота» теряет 
смысл. Коэффициент с, не удваивается, так как в спектре периоди- 
ческого сигнала составляющая с нулевой частотой не имеет «дуб- 
лера». 

Вместо выражения (2.30) в математической и радиотехнической 
литературе часто встречается следующая форма записи: 


500 == 2 + У (а, соѕ по 1—6, $1 по, = 


п== 1 
— т + Х А, соѕ (по, #--9,,). (2.31) 


Из сопоставления выражений (2.31) и (2.30) видно, что амплиту- 
да п-й гармоники А, связана с коэффициентом |с, | ряда (2.28) 
соотношением 


\ 1/19 
\ 


А, = 2|сп |, а аһ = 2сп, 
рь == 2сп. 
Таким образом, для всех поло- 


жительных значений п (включая 
ип = 0) 


о 1712 0 д 
а, == = | $ (1) соѕ ло, 10Ѓ, 74 
7/2 р 
о 1/2 74 
= — | $(Эзтпо, #0. (9.32) ; 
Т / 
— 7/2 
Если колебание представляет та; 


собой функцию, четную относи- рие, 21. Представление гармони- 
тельно в, т. е. $ (0) = $ (—8, в три- ческого колебания в виде двух 


гонометрической записи ряда ос. поме пе чо 
таются только косинусоидальные стотами. 
члены, так как коэффициенты В» 
в соответствии с формулой (2.32) обращаются в нуль. Для не- 
четной относительно # функции $ (1), наоборот, в нуль обращаются 
коэффициенты б, и ряд состоит только из синусоидальных членов. 
Две характеристики — амплитудная и фазовая, т. е, модули и 
аргументы комплексных коэффициентов ряда Фурье, полностью 
определяют структуру частотного спектра периодического колеба- 
ния. Наглядное представление о «ширине» спектра дает графическое 
изображение спектра амплитуд. В качестве примера на рис. 2.2, а 
построен спектр коэффициентов |с, |, а на рис. 2.2, 6 — спектр 
амплитуд А, == 2 |с. | для одного и того же периодического коле- 
бания Для исчерпывающей характеристики спектра подобные 
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построения должны быть дополнены заданием начальных фаз от- 
дельных гармоник. 

Спектр периодической функции называется линейчатым 
или дискретным, так как состоит из отдельных линий, соот- 
ветствующих дискретным частотам 0, 0, ©. = 20}, ®3 = З®, ИТ. д. 

Использование для гармонического анализа сложных периоди- 
ческих колебаний рядов Фурье в сочетании с принципом наложе- 
ния представляет собой эффективное средство для изучения влия- 
ния линейных систем на прохождение сигналов. Следует, правда, 
отметить, что определение колебания на выходе системы по сумме 
гармоник с заданными амплитудами и фазами является непростой 


20у 0 20у Лау 71 
-|л\оу оу о; 


д) 


Рис 2.2 Коэффициенты комплексного (а) и тригонометрического (6) ряда 
Фурье периодической функции времени. 


задачей, особенно если не обеспечивается быстрая сходимость ряда 
Фурье, представляющего колебание. Наиболее распространенные 
в радиотехнике сигналы не отвечают этому условию, и для удовлет- 
ворительного воспроизведения формы сигналов обычно необходимо 
суммировать большое число гармоник. Поэтому следует считать, 
что в случае сложных периодических сигналов метод ряда Фурье 
удобнее применять для анализа сигналов, нежели для их синтеза. 


2.4. СПЕКТРЫ ПРОСТЕЙШИХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ 


Рассмотрим несколько примеров периодических колебаний, 
часто используемых в различных радиотехнических устройствах. 


1. Прямоугольное колебание (рис. 2.3) 


Подобное колебание, часто называемое меандро м!, нахо- 
дит широкое применение в измерительной технике, 

При выборе начала отсчета времени по рис. 2.3, а функция 
является нечетной, а по рис. 2.3, 6 — четной. Применяя формулы 


1 Меандр — греческое слово, обозначающее орнамент, 
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(2.24), находим для колебания, изображенного на рис, 2.3, а, 


Спс ==0; 
‚ 1/2 
Спз = — | е (г) ѕіп по, ЕЁ = 
Т 
—Т/2 
0 Т/2 
Е А . 2Е по Г 
= — — пио, Е | = ——— | 1 — соѕ —— |. 
4 ) 1) чп по, Е- ) п а | тн ( 5—5 


Учитывая, что То, = 2л, получаем 
0 при п=0, 2, 4, ..., 


2ЕЈпл при п=1|, 3, 5, 


Начальные фезы 0, в соответствии с (2.27\ равны —л/2 для всех 
гармоник, 


Съ == Ё (1—соѕ пл) = | 
лл 


Рис. 2.3. Периодическое колебание 
прямоугольной формы (меандр). 


Запишем ряд Фурье в тригонометрической форме 


е (1) = У 92| сь | соѕ (ое) = 


п==1, 3, 5, 06 


=— Е 0, +— яп 30} Ё-- — пою, Ё- ..) . (2.33) 


Спектр коэффициентов |с, | комплексного ряда Фурье показан 
на рис, 2.4, а, а тригонометрического ряда — на рис, 2,4, 6. 


ч 


00у у 20у 0 20у 40у бу 0 2 20у 4, ды, ?) 


Лу -50; 80у у 6 д0 00у 70у у 90у 20у 70у 
д) д) 
Рис. 2.4. Коэффициенты комплексного (а) и тригонометрического (6) ряда 
Фурье колебания, показанного ва рис. 2.3, 
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2% 


При отсчете времени от середины импульса (рис. 2.3,6) функ- 
ция является четной относительно ѓи для нее 


ед = 22 (соз 9 # — сз Зо; + соќ 50? — .. (2.34) 
л 


Графики 1-й (п = 1) и 3-й (п = 3) гармоник и их суммы изобра- 
жены на рис. 2.5, а. На рис. 2.5, б эта сумма дополнена пятой 
гармоникой, а на рис. 2.5, в — седьмой. 

С увеличением числа суммируемых гармоник сумма ряда при- 
ближается к функции е (1) всюду, кроме точек разрыва функции, 


Рис. 2.5 Суммирование 1-й и 3-й гармоник (а), 1, Зи 5-й гармоник (6), 1, 3, 5 
и 7-й гармоник (в) колебания, показанного на рис. 2.3. 


где образуется выброс. При п со величина этого выброса равна 
1,18 Е, т. е. сумма ряда отличается от заданной функции на 18%. 
Этот дефект сходимости в математике получил название явле- 
ния Гиббса. Несмотря на то, что в рассматриваемом случае 
ряд Фурье не сходится к разлагаемой функции е (1 в точках ее 
разрыва, ряд сходится в среднем, поскольку при п- со выбросы 
являются бесконечно узкими и не вносят никакого вклада в вели- 
чину интеграла (2.13). 


2. Пилообразное колебание (рис. 2.6) 


С подобными функциями часто приходится иметь дело в устрой- 
ствах для развертки изображения в осциллографах. Так как эта 
функция является нечетной, ряд Фурье для нее содержит только 
синусоидальные члены. С помощью формул (2.24)—(2.31) нетрудно 
определить коэффициенты ряда Фурье, Опуская эти выкладки, 
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Рис. 27. Сумма первых пяти гармо- 
ник колебания, показанного на 
рис. 2.6, 


> 


Рис. 26 Периодическое колебание 
пилообразной формы. 


напишем окончательное выражение для ряда 


0 = (по, — _ 3120,1 -- 
+— 9 Зо, —- п4о, Ё + ..). (2.35) 


Как видим, амплитуды гармоник убывают по закону 1/п, где 
п = 1, 2, 3, ... На рис. 2.7 показан график суммы первых пяти 
гармоник (в увеличенном масштабе). 


З. Последовательность униполярных треугольных импульсов 
(рис. 2.8) 


Ряд Фурье для этой функции имеет следующий вид: 
СУ + 
л л 


+ 2-05 Зо # + соз 50,1 + =... (2.36) 


-7/? 02 7/2 Р 


Рис. 28 Сумма трех первых гармоник периодической функции. 
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На рис. 2.8 изображена сумма первых трех членов этого ряда. 
В данном случае отметим более быстрое убывание амплитуд гар- 
моник, чем в предыдущих примерах. Это объясняется отсутствием 


разрывов (скачков) в функции. 


4. Последовательность униполярных прямоугольных импульсов 
(рис. 2.9) 


Применяя формулы (2.32), находим среднее значение (постоян- 
ную составляющую) 


ти /2 
2 1. е() 4! = 1% Е (2.37) 
2 Т Г 

= 1/2 

и коэффициент п-й гармоникч 
А 
Ё 
-7 -11/2° 0 24/2 7 ғ 


Рис. 2.9. Периодическая последовательность прямоугольных импульсов © болњ- 
шой скважностью, 


и 
А; 
М А, 
\ 
20 
2 \ 
\ 
\ 
\ 
О, 20у 27 27 7) 
и 7и 


Рис 2.10. Спектр импульсной последовательности, показанной на рис. 2.9, 
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ти/2 


а, = 2. | е (1) соѕ по, 1—26 ѕіп 20118, (2.38) 
Т лл 2 


—1и/2 


Так как функция е (1) четная, Б, = 0и А, = а». Таким образом, 


НЕ +2 У 1 по 0. 
е (1) |5 += р п сло) (2.39) 


Величина М = Т/т, называется скважностью импульсной 
последовательности. При больших значениях М спектр сигнала 
содержит очень большое число медленно убывающих по амплитуде 
гармоник (рис, 2.10). Расстояние между спектральными линиями 
очень мало, а амплитуды соседних гармоник близки по величине, 
Это наглядно вытекает из формулы (2.38), которую в данном слу- 
чае удобно представить в несколько измененном виде 

|а, |= Ан = |581 (пя =) 
лл Т 


При малых значениях п можно считать 


А а 28 п ра, (9.40) 


Постоянная составляющая, равная а,/2 = Ет,/Т, вдвое меньше 
амплитуды первой гармоники. При построении спектра коэффициен- 
тов [съ | величина с, приближенно равнялась бы |с, |. 


2.5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МОЩНОСТИ В СПЕКТРЕ ПЕРИОДИЧЕСКОГО 
КОЛЕБАНИЯ 


‚ Пусть колебание $(1) (ток, напряжение) представляет собой 
сложную периодическую функцию времени в периодом Т. 

Энергия такого колебания, длящегося от ї == —оо до і = оо, 
бесконечно велика. Основной интерес представляет средняя мощ: 
ность периодического колебания и распределение этой мощности 
между отдельными гармониками. Очевидно, что средняя мощность 
колебания, рассматриваемого на всей оси времени, совпадает 
с мощностью, средней за один период Т. Поэтому можно восполь- 
зоваться формулой (2.17), в которой под коэффициентами с» сле- 
дует подразумевать коэффициенты ряда (2.20), под интервалом 
ортогональности Її, — і — величину периода Т, а под нормой 
Фф. | — величину УТ [см, формулу (2.21). 

Таким образом, средняя мощность периодического колебания 


= У 10.?7= У с, (2.41) 
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Используя тригонометрическую форму ряда Фурье и учитывая, 
ЧТО Со = 20/2 и |с] = А»/2, получаем 


5 (2) 2 У (5) = (®.) + У А. (92.49) 


н == | 


Если $ (1) представляет собой ток 1 (1), то при прохождении его 
через сопротивление г выделяется мощность (средняя) 


рт [+++ =) 


где /, = а,/2 — постоянная составляющая, а [„ = А, — ампли- 
туда п-й гармоники тока /(:). 

Итак, полная мощность равна сумме средних мощностей, выде- 
ляемых отдельно постоянной составляющей [, и гармониками 
с амплитудами /,, 1,, ... Это означает, что средняя мощность не за- 
висит от фаз отдельных гармоник. 


2.6. ГАРМОНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НЕПЕРИОДИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ 


Изложенный в $ 2.3 гармонический анализ периодических ко- 
лебаний можно распространить на непериодические колебания, 
Пусть такое колебание $ (1) задано в виде некоторой функции, от- 
личной от нуля в промежутке (&, #5) (рис. 2.11). 

Выделив произвольный отрезок времени Т, включающий в себя 
промежуток (Ё, [5), мы можем представить заданное колебание 
в виде ряда Фурье 


580) = Ў) аео‘, 0</<Т, (2.43) 


п = —— со 


где ®, = 2л/Т, а коэффициенты с» в соответствии с формулой (2.22) 
го 

с =— | $ (0) е "91 (4, (2.44) 
Т р, 


Подставив (2.44) в (2.43), получим 


го і, 
5 (2) = У [| $ (х) е ‘29%: нах) ' ==, О<і < Т. (2.45) 


ГА 


п = — оо 


Здесь учтено, что Т = 2л/о;. 

Вне отрезка (0, Т) ряд (2.43) определяет функцию $ (1) = $ (Е 
+ КГ), где Е — целое число, т. е. периодическую функцию, полу- 
ченную повторением $ (1) вправо и влево с периодом Т. Для того 
чтобы вне отрезка (0, Т) функция равнялась нулю, величина Т 
должна быть бесконечно большой. Но чем больше отрезок Т, вы- 
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бранный в качестве периода, тем меньше коэффициенты с». Устрем- 
ляя Т к бесконечности, в пределе получаем бесконечно малые ам- 
плитуды гармонических составляющих, сумма которых изобра- 
жает исходную непериодическую функцию $ (1), заданную в интер- 
вале < 1< і, (рис. 2.11). Число гармонических составляющих, 
зходящих в ряд Фурье, будет при этом бесконечно большим, так 
как при Т — оо основная частота функции о; = Эл/Т — 0. Иными 
словами, расстояние между спек- 

тральными линиями (см. рис. 2.2), . 5 

равное основной частоте о}, ста- 
новится бесконечно малым, а 
спектр — сплошным. 

Поэтому можно в выражении -т 
(2.45) заменить о, на Яо, по, на 
текущую частоту о, а операцию 
суммирования — операцией инте- 
грирования. 

Таким образом, приходим к двойному интегралу Фурье 


01; 12 Г 


Рис. 2.11. Одиночный импульс. 


г, 


5(1) == | ео! ) $ (х) е ‘ох х | аф. (2.46) 


Внутренний интеграл, являющийся функцией о, 
Е, 
5 (0) = | з(0де- оа, (2.47) 


Ё. 


называется спектральной плотностью или спек- 
тральной характеристикой функции $ (д). 

В общем случае, когда пределы & и {, не уточнены, спектральная 
плотность записывается в форме 


оо 


$ (о) = | $ (Е) е ‘о 4. (2.48) 


— со 


После подстановки (2.48) в выражение (2.46) получаем 


50 = — | $) ем ао. (2.49) 
л — оо 


Выражения (2.48) и (2.49) называются соответственно пря- 
мым и обратным преобразованиями Фурье. 

Выражение (2.48) отличается от (2.22) только отсутствием мно- 
жителя 1/Т. Следовательно, спектральная плотность $ (о) облада- 
ет всеми основными свойствами коэффициентов с„ комплексного ряда 
Фурье. По аналогии с (2.23) и (2.24) можно написать 


$ (0)==А (®) — 16 (о) = 5(®) е ®, (2.50) 
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где 
А(в)= | з(созомё В(ә)= | зто! а. (2.51) 


— ос — оо 


Модуль и аргумент спектральной плотности определяются выра- 
жениями 


$ (о) = У (®)Е- [В (®Р, (2.52) 

0 (о) = — агс45 | В («)/А (©). (2.53) 

Первое из этих выражений можно рассматривать как ампли- 
тудно-частотную, а второе — как фазочастот- 


ную характеристику сплошного спектра непериоди- 
ческого колебания $ (1. 

Как и в случае ряда Фурье, $ (о) является четной, а Ө (о) — 
нечетной функцией частоты Ф. 

На основании формулы (2.50) нетрудно привести интегральное 
преобразование (2.49) к тригонометрической форме. Имеем 


(0 = = Г Зое +0 = | $4) соъ (ог +0) ао + 


1 
т ) $ (о) ѕіп (0 - Ө) до. 


Из четности модуля и нечетности фазы следует, что подынтег- 
ральная функция в первом интеграле является четной, а во втором — 
нечетной относительно ®. Следовательно, второй интеграл равен 
нулю, и окончательно 


5 => | $ (о) соѕ (0/ 4-9) ао = 


оо 


=— | $ (о) сох (07 4-0) ао (2.54) 
0 


Переход от комплексной формы (2.49) к тригонометрической 
(2.54) обычно целесообразен в конце анализа; все промежуточные 
выкладки при применении интеграла Фурье удобнее и проще про- 
изводить на основании комплексной формы (2.49). 

Из сопоставления выражений (2.49) и (2.20) видно, что величина 


2600) ао = (0) а} имеет смысл коэффициента с, (бесконечно ма- 


лого) комплексного ряда Фурье при частоте о = 2л}. Соответст- 
венно из сопоставления выражений (2.54) и (2.31) зидно, что ве- 


личина = 5() аф = 25(0) а! имеет смысл амплитуды Аз (беско- 


нечно малой) гармонической составляющей частоты ® = 2л, 
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Из этих сопоставлений становится ясным смысл термина «спект- 
ральная плотность». 25 (о) есть амплитуда колебания, приходя- 
щаяся на | Гц в бесконечно узкой полосе частот, включающей 
в себя рассматриваемую частоту о. 

На основании приведенных выше рассуждений нетрудно уста- 
новить соотношение между спектрами одиночного импульса и пе- 
риодической последовательности импульсов. 

Пусть задан спектр $, (о) одиночного импульса $, (1) и период 
повторения Т. Как уже отмечалось выше, спектральная плотность 
$, (о).[см. (2.48)] отличается от коэффициента сь ряда Фурье пери- 
одической последовательности только отсутствием множителя 1/Т 
[см. формулу (2.22)]. Отсюда следует, что при повторении импульса 
81 (1) с периодом Т коэффициенты сь ряда Фурье для полученной 
периодической последовательности равны 


сп = $; (0)/Т, (2.55) 


причем аргумент ® спектральной плотности $, (о) следует при- 
равнять частоте пој соответствующей гармоники, 
Таким образом, 


А, = 90, = илер = 21 $; (по). (2.56) 


Итак, модуль спектральной плотности одиночного импульса и оги- 
бающая линейчатого спектра периодической последовательности, 
полученной путем повторения заданного импульса, совпадают по 
форме и отличаются только масштабом. 


2.7. НЕКОТОРЫЕ СВОЙСТВА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ФУРЬЕ 


Между колебанием $ (1) и его спектром $ (о) существует одно- 
значное соответствие. Для практических приложений важно уста- 
новить связь между преобразованием колебания и соответствую- 
щим этому преобразованию изменением спектра. Из многочислен- 
ных возможных преобразований колебания рассмотрим следующие 
наиболее важные и часто встречающиеся: сдвиг колебания во вре- 
мени, изменение масштаба времени, сдвиг спектра колебания 
по частоте, дифференцирование и интегрирование колебания. 
Кроме того, будут рассмотрены сложение колебаний, произведение 
и свертка двух колебаний, а также свойства взаимной обратимости 
о и [в преобразованиях Фурье 


1. Сдвиг колебания во времени 


. Пусть колебание $, (1) произвольной формы существует на ин- 
тервале времени от { до Ё, и обладает спектральной плотностью 
$, (о). При задержке этого колебания на величину {, (при сохране- 
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нии его формы) получим новую функцию времени 


52 (0) = 51 (7 — 1), 


существующую на интервале от і -- В до & + {,. 
Спектральная плотность колебания $, (7) в соответствии с (2.48) 


оо 14 
5, (0) = | (д е-^ = | 5—1) е-—®' й, 
— 2 В+ 


Вводя новую переменную интегрирования т = # — &, получаем 
$, (0) =е— ‘© | $1 (т) е /%0т ат — е— о $; (©). (2.57) 
— Ф 


Из этого соотношения видно, что сдвиг во времени функции 
$ (1) на величину +/, приводит к изменению фазовой характерис- 
тики спектра $ (о) на величину +. Очевидно и обратное поло- 
жение: если всем составляющим спектра функции $ (1) дать фазо- 
вый сдвиг 090(®) = + Фо, линейно связанный с частотой о, то 
функция сдвигается во времени на величину --{,. 

Амплитудно-частотная характеристика спектра (т. е. модуль 
спектральной плотности), от положения колебания на оси времени 
не зависит. 


2. Изменение масштаба времени 


Пусть колебание $, (1), изображенное на рис. 2.12 сплошной 
линией, подверглось сжатию во времени. Новое сжатое колебание 
$, (1) (штриховая кривая на рис. 2.12) связано с исходным колеба- 
нием соотношением 5, (й) = $ (ий), и > 1. 

Длительность импульса $. (1) в п раз меньше, чем у исходного 
импульса, и равна т,/п. Спек- 
тральная плотность сжатого им- 
пульса 


тиі" 


$ (0) = | 5, (0) е9 00 
0 ил т ў 2 ( ) » р ( ) 

Рис. 212. Сжатие сигнала при со- ии” 

хранении его формы и амплитуды. == | 5, (пре-®! (4. 


0 
Вводя новую переменную интегрирования т = пр, получаем 


‚ @ 
И і = т 


$, (00) = $: (те ат. 


з [~ 


Т 
0 
Но интеграл в правой части этого выражения есть не что иное, 


как спектральная плотность исходного колебания $, (1) при частоте 
о/п, т.е. $, (&/п), 
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Таким образом, 
$, (о) = (1/и) $, (о/а). 


Итак, при сжатии колебания в п раз на временной оси во столь- 
ко же раз расширяется его спектр на оси частот. Модуль спект- 
ральной плотности при этом уменьшается в п раз, Очевидно, что 
при растягивании колебаний во времени (т. е, при и < 1) имеет 
место сужение спектра и увеличение модуля спектральной плот- 
ности, 


3. Смещение спектра колебания 


Применим преобразование Фурье (2,48) к произведению 
$ (1) соѕ (оу - 00): 
| $ (#) соѕ (0, -Н 9.) е ‘® 27 = 
— Г $ (2) | е (Фо! + 90) -- Ле 
К 2 2 


тее еі! == 


е 


2 


| (део +оо)" 44, 


— ОО 


едо 
= | зело 


Первый интеграл в правой части есть не что иное, как спект- 
ральная плотность функции $ (1) при частоте о — ®., а второй 
интеграл — при частоте о -- о. Поэтому полученное выше соот- 
ношение можно записать в форме 


оо 


| $ (0) соѕ (0-00) е“ и=-- [его $ (о —®,) + е- 4 $ (0 ‚|, 
ру (2.58) 


где $ (о) — спектральная плотность колебания $ (2). 

Из выражения (2.58) вытекает, что расщепление спектра $ (о) 
на две части, смещенные соответственно на --®, и —®., эквивалент- 
но умножению функции $ (й на гармоническое колебание соѕ о, 
(при Ө, = 0). 

Более подробно это положение рассматривается в гл. 3 при 
изучении модулированных колебаний. 


4. Дифференцирование и интегрирование колебания 


Опуская строгие доказательства, ограничимся простыми рас- 
суждениями. Дифференцирование колебания $, (И можно рассмат- 
ривать как почленное дифференцирование всех гармонических 
составляющих, входящих в его спектр, Общий вид гармонической 
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составляющей колебания $, (1) при частоте о можно представить 
в форме 


1 іо 
ЕЗ $, (6) до е. 


Заключенную в квадратные скобки величину можно рассмат- 
ривать как амплитуду колебания в полосе до. [Сравнить последнее 
выражение с (2.49).] 

Дифференцирование по времени { дает 


6) Еч $, (©) до ег’, 
2л 


Следовательно, спектральная плотность производной 45: (#)/4Ё равна 
$, (0) = іо$, (о). (2.59) 
Аналогично спектральная плотность интеграла | $(4 аі равна 


$, (©) = (1/10) $,(0), (2.60) 


5. Сложение колебаний 


Так как преобразование Фурье, определяющее спектральную 
плотность заданной функции времени, является линейным преоб-. 
разованием, то очевидно, что при сложении колебаний $, (й), $» (0), 
... обладающих спектрами $; (о), $. (о), ..., суммарному колеба- 
нию (/) = $1 (1) + $ (1 -- ... соответствует спектр $ (о) = $, (о) + 


+ $» (о) +... 


6. Произведение двух колебаний 


Пусть рассматриваемое колебание $ (й) является произведением 
двух функций времени ў (физ (2). 

Используя общую формулу (2.48), определяем спектр колеба- 
ния $ (1: 


$ (©) = | 5 (1) е {= (в дее аі. (2.61) 


— оо 


Каждую из функций / (1 ис (1) можно представить в виде интег- 
рала Фурье 


0 =—— | Р(о)ее ао; 20= {| б (о) е ао, 
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Подставляя в (2.61) второй из этих интегралов, получаем 


5 (0) =-— | ое 4 МЕ её фх = 


== зг (9 (х) јл (де 90-50* | ах. 


Заключенный в квадратные · скобки интеграл представляет 
собой спектральную плотность функции [ (1) при частоте о — х, 
т. е, Ё (о — х}. Следовательно, 


$ (9) = Г С (ХЕ (о — х) ах. (2.62) 


Итак, спектр произведения двух функций времени } (й и е (д 
равен (с коэффициентом 1/2л) свертке их спектров Е (о) и С (о). 

Из выражений (2.61) и (2.62) в частном случае о = Овытекает 
‘следующее равенство: 


|1060 4= = (обр) ах, 
Заменяя в последнем выражении х на фо, получаем 
| (00 (0) и=-— | 6 (©) Е (— ө) ®=-— | С (©) Е* (<) до, (2.63 


где Е*(0) = Р(—®) — спектральная функция, комплексно-сопря- 
женная функции Е (о). 

Совершенно аналогично можно показать, что произведению 
двух спектров Е (о) б (о) = $ (о) соответствует функция времени 
$ (0, являющаяся сверткой функций / ( из (0: 


= (10) 0—0 = [1-94 = 
=з | (о) С (о) е’: до, (2.64) 


Последнее выражение особенно широко используется при ана- 
лизе передачи сигналов через линейные цепи. В этом случае функ- 
ции времени / (й ис (1) имеют смысл соответственно входного сиг- 
нал», и импульсной характеристики цепи (см. $ 6.3), а Е (о) и С (о) — 
спектральной плотности сигнала и передаточной функции цепи, 
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7. Взаимная заменяемость о и Ё в преобразованиях Фурье 


Обратимся к общему выражению (2.48) и выясним характер 
функции $ (о) для различных функций $ (2). 

а. Пусть ѕ (В есть функция, четная относительно #, Переписы- 
вая выражение (2.48) в виде 


$ (о) = | $ (7) соѕ 007 —і | $ (7) Уп о/а, 


убеждаемся, что при четности $ (1) второй интеграл равен нулю, 
так как произведение $ (1) ѕіп оѓ является функцией, нечетной отно- 
сительно #, а пределы интегрирования симметричны. 

Таким образом, при $ (7), четной относительно ї, функция $ (о), 
определяемая первым интегралом, есть функция вещественная и 
четная относительно ®. | 

б. Если $ (№ нечетна относительно і, то в нуль обращается пер- 
вый интеграл и 


$ (0) = — і | $ (р) ѕіп ФЕЗЕ. 


с 


В этом случае $ (о) — нечетная и чисто мнимая функция о. 

в. Если, наконец, $ (й) не является четной или нечетной функци- 
ей относительно &, то ее можно разложить на две функции: четную 
5, (Фи нечетную 5, (й. При этом $ (о) представляет комплексную 
функцию, причем действительная ее часть четна, а мнимая нечетна 
относительно Ф. 

Из п. а вытекает, что при четной функции $ (1 можно произ- 
вольно выбирать знак перед #{ в обратном преобразовании Фурье 
[формула (2.49)]; выберем знак минус и запишем формулу (2.49) 
в виде 


(= | $ (о) е №! ао. 


Произведем теперь в последнем интеграле замену переменной ин- 
тегрирования о на ѓи параметра ї на о. Тогда левая часть должна 
быть записана в виде функции от аргумента о 


1 мы 
5 (0) = = $ (е ^о а, 


Но интеграл в последнем выражении можно рассматривать как 
спектральную плотность новой функции $ (й), полученной путем 
замены ® на {і в выражении спектральной плотности колебания 
$ (2). 
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Обозначим эту новую спектральную плотность через $’ (о). 
Тогда 


$' (о) = 2л$ (о). (2.65) 


Этот результат показывает, что переменные о и Ё в преобразованиях 

Фурье взаимно заменимы: если колебанию (четному) $ (й) соответ- 

ствует спектр $ (о), то колебанию $ (/) соответствует спектр 275 (о). 
Пример применения этого правила приводится в п, 3, $ 2.9, 


2.8. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ В СПЕКТРЕ 
НЕПЕРИОДИЧЕСКОГО КОЛЕБАНИЯ 


Для получения выражения, аналогичного (2.42), можно идти 
двумя путями: исходя из (2.42) совершить предельный переход 
Т — оо или воспользоваться результатами предыдущего параграфа. 

Рассмотрим второй путь. Для этого воспользуемся выражением 


(2.63). 
Если Ё (1) ис (1) представляют собой одно и то же колебание 
(0 = е (0) = 5 (0), 
то интеграл 


со 


Г [Аз = | 5° (7) 4=9 


= ОС) 


представляет собой полную энергию колебания $ (1, а произве- 
дение спектральных плотностей 


С (о) Е* (о) = $ (о) $* (о) = |5 (о) |? = 5? (о), 
где $ (о) — спектр колебания (й), а $ (о) — модуль этого спектра. 
Таким образом, приходим к окончательному результату 


9— фтор | ЗФ Рае. 
2л л 


— ОО 


5? (©) ао. (2.66) 


Это важное соотношение, устанавливающее связь между энер- 
гией колебания (при сопротивлении | Ом) и модулем его спект- 
ральной плотности, известно под названием равенства 
Парсеваля. 

Между выражениями (2.42) и (2.66) имеется существенное раз- 
личие. В $ 2.5 речь шла о средней мощности периодического коле- 
бания. Операция усреднения осуществлялась делением энергии 
отрезка колебания за один период на величину Т. В случае же непе- 
риодического колебания конечной длительности усреднение энер- 
гии за бесконечно большой период дает нуль. и, следовательно, 
средняя мощность такого колебания равна нулю. 
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Из выражения (2.66) видно, что величину |$ (о) |?, имеющую 
смысл энергии, приходящейся на единицу полосы частот, можғо 
рассматривать как спектральную плотность энергии колебания. 


29. ПРИМЕРЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СПЕКТРОВ 
НЕПЕРИОДИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ 


Основной задачей настоящего параграфа является пояснение 
свойств преобразований Фурье, приведенных в предыдущих пара- 
графах, на примерах, важных для практики. 


1. Импульс прямоугольной формы 


Простейшее колебание, определяемое выражением 


А при <<, 
51 (0) = 2.67) 
0 при {< – = И > а 


и представленное на рис. 2,13, получило широкое распростране- 
ние как в технике, так и в теории сигналов и цепей. Применяя 
формулу (2.48), находим спектральную плотность (рис. 2,14) 


р. р _ та ЃОТ и 
$, (о) = А | аА 4а 2 —е 2 )— 
— 10) 
—Зи/? 
—_2А оір 97 =, ба (әта/2) | (2.68) 
© 2 071/2 


Заметим, что произведение Ат,, равное площади импульса, 
определяет значение спектральной плотности импульса при ® = 0, 
т. е. $, (0) = Ат,. Этот вывод можно распространить на импульс 
произвольной формы, 


$1 


-/2 0 п/2 ѓ 32-721 


Рис. 2.13. Импульс прямоугольной Рис. 2 14. Спектральная плотность 
формы, прямоугольного импульса. 
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Действительно, ‘из общего выражения (2.48) следует, что 
оо оо 
$, (0) = | мего 0 | я (0 а. (2.69) 
Правая часть этого выражения есть не что иное, как площадь 


импульса $, (1). Таким образом, выражение (2.68) можно записать 
в форме 


__ зт (®ти/2) __ [Ти , 
5, (9) =5, (0) "02 = 5, (0) упс 2 ) (9.68) 

Здесь через ѕіпс (®т„/2) обозначена функция 
ѕіпс (х) = (ѕіп х)/х. (2.70) 


При удлинении (растягивании) импульса расстояние между 
нулями функции $, (о) сокращается, что равносильно сужению 
спектра. Значение $, (0) при этом возрастает. При укорочении (сжа- 
тии) импульса, наоборот, расстояние между нулями функции 
5, (®) увеличивается (расширение спектра), а значение 5, (0) 
уменьшается. В пределе при т, + 0 (А = сопѕї) точки о; = + 


900) 90) 


10 


Рис. 2.15. Модуль (а) и аргумент (6) спек 
тральной плотности прямоугольного им: 


пульса. 
<— 


Рис. 2.16 Совмещение начала отсчета вре- 
мени с фронтом прямоугольного импульса. 


0 ж У 


4-2л/т,, соответствующие двум первым нулям функции $, (о), 
удаляются в бесконечность и спектральная плотность, бесконечно 
малая по величине, становится равномерной в полосе частот от —оо 
ДО ©. 

На рис. 2.15 показаны отдельно графики модуля $, (о), отнесен- 
ного к величине $; (0), и аргумента Ө (о) спектральной плотности. 
Первый из этих графиков можно рассматривать как амплитуд: 
ную, а второй — как фазовую характеристику спектра прямо- 
угольного импульса. Каждая перемена знака $, (о) учитывается 
на рис. 2.15, 6 приращением фазы на л. 

При отсчете времени не от середины импульса (как на рис. 2.13), 
а от фронта (рис. 2:16) фазовая характеристика спектра импульса 
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должна быть дополнена слагаемым ®т,„/2, учитывающим сдвиг 
импульса на время т,/2 (в сторону запаздывания). Результирующая 
фазовая характеристика принимает при этом вид, показанный 
на рис. 2.15, 6 штриховой линией. 

Рассмотрим вопрос о распределении энергии в спектре импуль- 
са. В соответствии с $ 2.8 и формулой (2.68’) спектральная плот- 
ность энергии прямоугольного импульса 


о о $112 (071/2) о . ти \ |2 
9? (0) = 5? (0) Чар = = 9° (0) (эпе ( 5 | . (2.71) 


С помощью равенства Парсеваля нетрудно вычислить энергию 
в заданной полосе частот. 

Пусть нас интересует полоса Ло от —о; до о}. Тогда по формуле 
(2.66) находим энергию в указанной полосе 


о, ®: 
Эм | 500) о А9 | 811° (Фти/2) у = 
л л (Фти/2)* 
1 74/? 


1 ах 
— Аз 12. Уп ——= ах= Ат, (22 ти. ), 
л т х? 2 
0 


где Д*т, = Э есть полная энергия импульса, а функция 


а (= 201 Ти 2. (а віп х (9.79) 
2 л 
0 


определяет относительную долю энергии в полосе частот от 0 до ву. 
Интеграл, входящий в выражение (2.72), с помощью интегри- 
рования по частям может быть приведен к виду 


©} Ти/ 2 и Ти /® 91 1и/2 5 
$112 х $112 х Япх с0$ Хх 
| М д — + | сов 
х2 х х 
0 0 
07/2 
— $1102 (оу т, /2 ѕіп 2х — 2 $іп2 (0 ти/2 
=н (ап а АЫ рат, 
0 
у в 
ѕіП х „` 
Здесь $) и | 4х — интегральный синус. 
р 
Таким образом, 
т 2 . 2 3112 (от, /2 
[М = оро т — 29 09171870) |, (2.73) 
2 л 01 Ти 
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График функции т (®1т„/2) изображен на рис. 2.17. Из этого 
рисунка видно, что при 0@ут,/2 = л, т. е. при Ёрл, = 1, в полосе 
частот от 0 до ў, = 1/т„ сосредоточено около 90% всей энергии им- 
пульса. На основе формулы (2.73) можно выбирать полосу про- 
пускания цепи (фильтра) по заданному коэффициенту использо- 
вания энергии импульса, Следует, однако, подчеркнуть, что в тех 


0 2 я 4 
2 2 
Рис. 2.17. Доля энергии пря- Рис. 2.18. Колоколообразный (гауссов) им- 
моугольного импульса в по- пульс (а) и его спектральная плот- 
лосе частот 0, оі. ность (6). 


случаях, когда требуется получить на выходе фильтра форму 
импульса, близкую к прямоугольной, величина произведения 
[4 Должна быть гораздо больше единицы. 


2. Колоколообразный (гауссов) импульс (рис. 2.18, а) 


Представленный на рис. 2.18, а импульс определяется выра- 
жением 


5,() = Дет 128°, — ооо. (2.74) 


Этот импульс, совпадающий по форме с графиком нормального 
(гауссова) закона распределения вероятностей, называется также 
«гауссовым импульсом». Постоянная а имеет смысл половины дли- 
тельности импульса, определяемой на уровне е-'/ = 1/е'/: = 
== 0,606 от амплитуды импульса. Таким образом, полная длитель- 
ность импульса т, равна 24. 

Применяя выражение (2.48), получаем 


$, (0) = А | ет 2/29 ед, (2.75) 


Для вычисления интеграла удобно в подынтегральной функции 
дополнить показатель степени до квадрата суммы 


- (5= +) = —| (= + +“) |= (ея + 2) 2, 
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где величина 4 определяется из условия 
іо = 2 (#/ У а) а, 


откуда Е 
а=іда/ М2. (2.76) 
Таким образом, выражение (2.75) можно привести к виду 
$ 99 - У2а и 
5, (©) = Де“ {е аа ал, 


— С 


Переходя к новой переменной х = (1а) -+ а, получаем 


$, (о) = Де“ Ма | едх. 


— ос 


Учитывая, что входящий в это выражение интеграл равен Уп 
окончательно получаем 


$, (о) = А М9лае 7 7 Ве "20", (2.77) 


где 5= 1/а, В = У2лаА 

График этой функции изображен на рис. 2.18, 6. 

Полученный результат имеет важное значение для теории сиг- 
налов, Оказывается, что гауссов импульс и его спектр выражаются 
одинаковыми функциями и обладают свойством симметрии: для 
получения одной из них по заданной другой достаточно заменить 
і на о. При этом спектральная полоса, определяемая на уровне 
ет '* от максимального значения, равна 26 = 2/а = 2 • 2/1, = 


= 4/т,, а коэффициент В = Млад. 
Гауссову спектру 


$, (о) = Ве-® /2° (2.78) 
соответствует гауссов импульс 
232 ВЬ =——р°1° 
5, (1) = Ае 2 76 рее? (2.79) 


с длительностью 9/6 и амплитудой А = ВЬ/ 9л. 
Очевидно, что чем меньше длительность импульса т,, тем шире 
спектральная полоса 96. 
Вычислим энергию, содержащуюся в полосе частот Ло от —®1 
до ®:. Основываясь на формуле (2.77), находим 
0, 


0; 
Эһ= —— | [А М?лае “2 |° до = А 2а? ео = 
л 


— 0, 0 
ао, ао, 
= А? а° 1 пак Утаа т | етае УлА: аФ (ао), 
а 
0. 0 


(2.80) 
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9 — 
где Ф (г) = Е | е—** 4х — интеграл вероятности, а УлА?а = Э — 


полная энергия колоколообразного импульса. 
Таким образом, отношение энергии в полосе частот от —0;} 
до @, к полной энергии гауссова импульса равно Ф (ав). 


2 02 04 06 08 10 12 аш} 


Рис. 2.19. Доля энергии гауссова импульса в полосе частот 0, о;. 


Функция Ф (г) табулирована, график ее показан на рис. 2.19. 
Для получения 90% энергии импульса требуется г = ав, А 1,16 
или произведение полной длительности импульса 2а на 2}, равное 


2а • 2Н = г/л = 1,16/л ғ 0,4, 


3. Импульс вида ѕіпс (х) 


На рис, 2.20, а изображен импульс, определяемый выраже- 
нием 


в, (7) = ѕіпс («д = ЗП т __ 81п пт! (2.81) 
От ' Зи! 

Вместо вычисления спектральной плотности по формуле (2.48) 
воспользуемся результатами примера | данного параграфа и свой- 
ством взаимной заменимости о и Ё в преобразованиях Фурье для 
четных функций времени (см. п, 7, $ 2.7). 
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№ 
Ў 


710 1 
Ўл 


27 2 
а) 0) 


Рис. 2.20. Импульс вида ѕіпс (о һі) (а) и его спектральная плотность (6). 
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-27тр 0 2077р Ф 


Из рисунков 2.13 и 2.14 очевидно, что после замены ® на [ 
и { на о заданной функции $ (7) будет соответствовать спектр 
прямоугольной формы. Для применения преобразования (2.65) 
нужно сначала пронормировать функцию $; о на рис. 2.14 таким 
образом, чтобы максимальное ее значение $, (0) равнялось еди- 
нице (как и вз (7) =$,(0) на рис. 2.20, а). Приравняв А т,==1, 
получим амплитуду импульса $; (/) на рис. 2.13, равную 175. 
Заменив далее { на о, т,/2 на ®„ и амплитуду импульса 1/7, 
на 1/20, получим спектральную функцию 


1/20, при | ® | < ®и, 


$1 (0) = 
5 |. при |о| > 0. 

Применяя формулу (2.65), находим искомую спектральную плот- 
ность 


$, (о) = 2л 5(0) = л/ют = 1/2 Р, при [о | < фы. (2.82) 
График $; (о) представлен на рис. 2.20, 6. 


4. Группа одинаковых и равноотстоящих импульсов 


Спектральную плотность первого импульса в пачке (рис. 2.21) 
обозначим через $, (о). Тогда для второго импульса, сдвинутого от- 
носительно первого на время Т (в сторону запаздывания), спект- 
ральную плотность можно на основании (2.57) представить выра- 
жением $, (о) = $, (о) е-@Т, для третьего импульса $3 (@) = 
= $, (о) е- 297 ит. д. 


Рис. 221. Пачка одинаковых, равноотстоящих импульсов. 


Для группы из М импульсов в соответствии с принципом линей- 
ного суммирования спектров при сложении сигналов получим 
спектральную плотность 


$ (©) = $; (0) [1 + е-®7 + е—/297 -|-...--е- 0 - 197]. (2.83) 


При частотах, отвечающих условию ® = А2л/Т, где Е — целое 
число, каждое из слагаемых в квадратных скобках равно единице 
и, следовательно, 

$ [А9л/Т] = №, 12 ТИ (2.84) 
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Таким образом, при частотах ® = А2л/Т модуль спектральной 
плотности пачки в М раз больше модуля спектра одиночного им- 
пульса. Это объясняется тем, что спектральные составляющие 
различных импульсов с указанными выше частотами складываются 
со сдвигами фаз, кратными 2л. 

При частотах же о = (1/№) (2л/Т), а также при некоторых дру- 
гих частотах, для которых сумма векторов е- Г обращается в нуль, 
суммарная спектральная плотность равна нулю. При промежу- 
точных значениях частот модуль © (о) определяется как геометри- 
ческая сумма спектральлых плотностей отдельных импульсов. 


0) 5 


Рис. 2.22. Модуль спектральной плотности пачки из трех (а) и четырех (6) 
импульсов. 


В качестве иллюстрации на рис. 2.22, а изображен спектр 
(модуль) пачки из трех прямоугольных импульсов, а на рис. 2.22, 6 
— из четырех, при интервале между соседними импульсами 
Т = Зт,. Штриховыми линиями показана спектральная плотность 
одиночного импульса. С увеличением числа импульсов в пачке 
спектральная плотность все более расщепляется и в пределе 
при № — оо принимает линейчатую структуру спектра периоди- 
ческой функции. 


2.10. СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ СИГНАЛА 
И ШИРИНОЙ ЕГО СПЕКТРА 


Из предыдущих параграфов уже ясно, что чем меньше длитель- 
ность сигнала, тем шире его спектр, 

Это фундаментальное положение теории сигналов можно уста- 
новить в общем виде на основе преобразования Фурье 


$ (о) = | (1) е9 = | с (1) соѕ оГ 0 — і | $ (6) зп оЕ. (2.85) 
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Рассмотрим поведение каждого из интегралов при увеличе- 
НИИ Ф. 

Существует лемма Римана, утверждающая, что если функция 
$ (№ абсолютно интегрируема в некотором конечном промежутке 
[а, Б], то 


ь ь 
ит \ 5 (1) соъ о = Ит \ $ (В по! =0. (2.86) 
0-20 а 0-00 а 


Графически смысл этого утверждения поясняется рис 2;23, а, 
на котором изображены некоторый произвольно выбранный сиг- 
нал $ (В и гармоническое колебание с частотой ®, и рис, 2.23, 6, 
на котором показано произведение $(1)со$ ої [или 5(#) ѕіп ой. 

При достаточно высокой частоте « каждая положительная по- 
луволна на рис. 2.23, 6 почти полностью компенсируется ближай- 
шей к ней отрицательной полуволной и суммарная площадь 
$ (1) соѕ ®Ё [или $ (1) ѕіп ®й близка к нулю. Под «достаточно высокой 


$(#) 


С0501 (51п 0?) 


д) 
Рис 2.23. К вопросу о со- 
отношении между дли- 
тельностью сигнала и ши- 
риной его спектра 
0) 


частотой» следует подразумевать частоту ® = 9л/Т, при которой 
период ТГ достаточно мал по сравнению с длительностью сигнала 
$ (0. 

Очевидно, что чем короче сигнал, тем меньше и период Т, соот- 
ветствующий этому условию. Иными словами, чем короче сигнал, 
тем выше граничная частота спектра сигнала, Так как нижняя 
граница спектра примыкает к нулевой частоте (имеются в ви- 
ду сигналы без высокочастотного заполнения, как, например, 
на рис. 2.23, а), то спектр получается тем шире, чем короче сигнал. 
При этом оказывается, что произведение длительности сигнала 
на ширину его спектра не может быть меньше некоторой постоянной 
величины. Определение этой величины приводится в приложении 1. 
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2.11. БЕСКОНЕЧНО КОРОТКИЙ ИМПУЛЬС С ЕДИНИЧНОЙ 
ПЛОЩАДЬЮ (ДЕЛЬТА-ФУНКЦИЯ) 


Некоторые из возможных моделей импульса, площадь которого 
равна единице, изображены на рис. 2.24. Амплитуды всех этих 
импульсов обратно пропорциональны соответствующим образом 
определенной длительности импульса. При стремлении длитель- 
ности к нулю амплитуда обращается в бесконечность, а площадь 
импульса остается неизменной и равной единице, 

Амплитуду прямоугольного импульса следует приравнять ве- 
личине 1/х, (рис. 2.24, а), сде х, — длительность импульса, 


К эпох 
КЧ 
| -м0 м у П Л 
= р 
0) д) 0) 


Рис. 2.24. Импульсы, обращающиеся в дельта функцию пора стремлении дли- 
тельности к нулю. . 


При гауссовом импульсе (рие, 2.24, б) амплитуда должна быть 
приравнена ИУ9ла, поскольку 


оо 


| е- х*/2а° 4х = М9ла. 


- ОС 


Наконец, для импульса вида зіп (2л/,„х)/лх (рис. 2.24, в), 
площадь которого равна единице, амплитуда равна 2}, (при х = 0). 
Длительность импульса (главного лепестка) обратно пропорцио: 
нальна параметру ѓ. 

При устремлении параметров х; и а кнулю, аһ ‘к бесконечно: 
сти все три изображенные на рис, 2.24 функции можно определить 
следующим образом; 


= () 
(х) = при 05 2.87 
(0 0 при х= 0, (290 
при одновременном условии 
{5 (х) ах = площадь импульса = 1, (2.88) 


Функция 6 (х), обладающая указанными свойствами, называ- 
ется единичным импульсом, импульсной функцией или дельта: 
функцией (а также функцией Дирака), 
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Применительно к исходным функциям, изображенным на 
на рис. 2.24, би в, дельта-функция должна быть определена выра: 
жениями 


б (х) = іт е х°/2а°, (2 89) 
а—> 0 тя 2ла 
ӧ(х) = Иш [іп (2л/,, х)/лх]. (2.90) 


Возможны и другие многочисленные определения 6 (х). 
При сдвиге импульса по оси х на величину хо определения 
(2.87) —(2.90) должны быть записаны в более общей форме 


а) 00 при х= (2.87) 
О при хх» 
| 5(х— хо) ах=1, (2 88') 
бежит = е *—хо)*/2а" (2.89!) 
д0 ло 
6 (х — хо) = А ао. (2.90) 


Функция 6 (х) обладает важными свойствами, благодаря кото: 
рым она получила широкое распространение в математике, физике 
и технике, 

Из определений (2.87'), (2.88') вытекает основное соотношение 


| 600—0) Р) ах хо) [| би хо) ах) 02.91) 


Так как по определению функция ё (х — ху) равна нулю на всей 
оси х, кроме точки х == х, (где она бесконечно велика), то промежу- 
ток интегрирования можно сделать сколь угодно малым, лишь бы 
он включал в себя точку хо. В этом промежутке функции ў (х) при- 
нимает постоянное значение / (х,), которое можно вынести за знак 
интеграла. ак образом, умножение любой подынтегральной 
функции ў (х) на 6 (х — х,) позволяет приравнять интеграл произве- 
дения ена е (х) в точке х = х. 

В математике соотношение (2.91) называется фильтрующим 
свойством дельта-функции!. 

В теории сигналов приходится иметь дело с дельта-функциями 
от аргументов {или о, в зависимости от того, в какой области рас- 
сматривается функция — во временной или частотной 


1 На языке техники более подходящим по смыслу являлся бы термин 
стробирующее свойство. 
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Рассмотрим сначала свойства функции 6 (2). В этом случае ос- 
новное значение имеет спектральная характеристика дельта- 
функции. В $ 2.9 было установлено, что при сокращении длитель- 
ности т, прямоугольного импульса (неизменной амплитуды) ширина 
основного лепестка спектральной плотности увеличивается, а ве- 
личина о (0) быстро уменьшается. В данном же случае, когда сокра- 
щение длительности импульса сопровождается одновременным уве- 
личением его амплитуды, величина спектральной плотности оста- 
ется неизменной и равной величине © (0) = 1 для всех частот 
—оо < о < оо, То же самое имеет место при укорочении любого 
из дельтообразных импульсов. 

Следовательно, спектральная плотность дельта-функции ве- 
щественна и равна единице для всех частот. Из этого также выте- 
кает, что фазовая характеристика спектра дельта-функции ё (0 
равна нулю для всех частот. Это означает, что все гармонические 
составляющие единичного импульса при нулевых начальных фазах, 
суммируясь, образуют пик бесконечно большой величины в момент 
времени ѓ = 0. 

Аналогично функция ё (1 — &), определяющая единичный им- 
пульс в момент К, обладает спектральной плотностью $ (о) = 
= е‘, Модуль этой функции по-прежнему равен единице, 
а фазовая характеристика Ө (о) = о/,. 

Найденная ранее величина спектральной плотности дельта- 
функции может быть получена и формально с помощью преобразо- 
вания Фурье; 


$ (©) = | 9—6) е ^о а. 
Используя свойство (2.91), находим 
$ (0) е :® | (1—1) Пі ==е- ө, (2.99) 


В частном случае (й, = 0) $(0) = 1. 
Можно, очевидно, и б (і — &) представить в виде обратного 
преобразования Фурье от $(0) = е -:@: 
би) = | $ (о) е9 дю = 1 | ее ао (2.93) 
2л 2л 


Энергия единичного импульса бесконечно велика, При спект- 
ральном рассмотрении это вытекает из равенства Парсеваля [см. 
(2.66)], которое при, $ (о) = 1 обращается в бесконечность. При 
временном рассмотрении это следует из того, что энергия импульса, 
пропорциональная квадрату его амплитуды (т. е. величине 1/ти) 
и первой степени длительности т, с укорочением импульса растет 
как 1/т,. При т, —> 0 энергия бесконечно велика, 


6} 


Понятие единичного импульса особенно широко используется 
при исследовании действия коротких импульсов на линейные цепи. 
При этом не обязательно, чтобы амплитуда реального импульса 
была бесконечно велика, а длительность бесконечно мала. Доста- 
точно, чтобы длительность импульса была мала по сравненю с по- 
стоянной времени исследуемой цепи (или по сравнению с периодом 
собственного колебания цепи). 

Рассмотрим теперь свойства 6 (о). Все, что ранее было сказано 
относительно свойств 6 (й), можно распространить на ё (о) при за- 
мене ѓ на фи © на ї. 

По аналогии с выражением (2.93) можем написать 


оо ос 
ё (є) = —— ( ем = —1— | е- д4. (2.94) 
2л 2л 
(Перемена знака в показателе степени в данном случае не влияет 


на величину интеграла, см, $ 2,7, п. 7, а,) 
Соответственно 


8 (0—9) = =— | ей — @) ({ == -2. елеем аі. (2.94') 


= ОО 


2.12. СПЕКТРЫ НЕКОТОРЫХ НЕИНТЕГРИРУЕМЫХ ФУНКЦИЙ 


Одним из условий применимости преобразования Фурье к функ- 
ции является ее абсолютная интегрируемость 


| [1 (614 < оо. (2.95) 


Это условие существенно ограничивает класс функций, для ко- 
торых существует спектр Фурье, выражаемый обычными функция- 
ми. Например, такие важные для теории сигналов и цепей функции, 
как единичный скачок (рис. 2.25, а) или включаемое в некоторый 
момент времени гармоническое колебание (рис. 2.25, 6), не отве- 
чают условию (2.95). Это затруднение можно преодолеть, так обоб- 


0) 


Рис 2 25 Примеры функций, не отвечающих условию абсолютной интегрируе- 
мости. 
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щая преобразование Фурье, чтобы при этом обеспечивалась интег- 
рируемость некоторой вспомогательной функции. 

На протяжении длительного периода широко применялся спо- 
соб, основанный на введении «множителя сходимости». Согласно 
этому способу единичный скачок сначала заменяется экспоненци- 
альным импульсом е“, с >> 0, для которого условие (2.95) выпол- 
. няется и спектральная плотность 
легко определяется 


$) = | е- е 9% 4 = 
0 
1 


сю 
1 


== . (2.96) 
с- 15 


Представив $ (о) в форме (2.50), 
получим 
$ (©) = 5 (©) е9) — 
= і 
үс в 
__оо<<0 < оо. (2.96') Рис. 2.26. Модуль и аргумент спек- 
тральной плотности экспоненциаль- 


Е аан 
еа 


е= (+ 201 | о= 


—і 
е агсѓіс 0/с , 


Графики модуля $(0) = ного импульса. 
— ИИ с -- о? (амплитудно-ча- 
стотная характеристика) и аргумента Ө (о) = —агсів (о/с) (фазо- 


частотная характеристика) спектральной плотности экспоненциаль- 
ного импульса 5 (/) = е7“ изображены на рис. 2.26 (штриховыми 
ЛИНИЯМИ). 

Устремляя с к нулю, в пределе получаем следующие выражения 
для спектральной плотности единичного скачка: 


1 1 


сэ0с ід № 
1 6-2, 0 (о) = — = при о > 0, 
==) ° (2.97) 


| 
[о | 


Графики $ (о) и Ө (о), вычисленные по этим формулам, изобра: 
жены на рис. 2.26 сплошными линиями. Следует, однако, преду- 
предить, что в некоторых случаях формула (2.97) может приводить ' 
к недоразумеңиям. При применении множителя сходимости для 
получения правильного результата необходимо в интеграл Фурье 
подставлять спектральную плотность, вычисленную при с = 0, 
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еѓт/2, 0 (9) = + при о <0. 


а предельный переход с —> 0 совершать только в окончательном ре- 
зультате, после вычисления интеграла Фурье. Подобная проце- 
дура эквивалентна переходу от переменной ® к комплексной пере- 
менной р = о + Го с соответствующим выбором пути интегрирова- 
ния на плоскости р. Такой прием, приводящий к преобразованиям 
Лапласа, будет использован в $ 2.13. В тех же случаях, когда 
требуется применение непосредственно фурье-спектра, введение 
множителя сходимости е-“ нежелательно. Значительно эффек- 
тивнее оказывается применение так называемых «обобщенных функ- 
ций», к которым принадлежит и дельта-функция. 

Рассмотренные в предыдущем параграфе свойства дельта-функ- 
ции позволяют, в частности, распространить понятие спектраль- 
ной плотности на гармоническое и вообще на любое периодическое 
колебание. 

Рассмотрим, например, гармоническое колебание $) = 
= Д, соѕ (0, + Ө,) и, не обращая ввимания на то, что такой сигнал 
не является абсолютно интегрируемым, выражение для спектраль- 
ной плотности запишем в форме (2.48): 

“М. 


$ (о) == | $ (р е: {= А, | соѕ (0,2 4-0,) е 4 == 


— оо 


Ауе" ( Ауе № 
— Ае | е— о вех ре 
2 


| е9 +0001 Ш. 
2 


— оо — оо 


На основании формулы (2.94) получаем 


С [2ле 6 (о — о) + 2ле 0 0 (о -+- ®,)] == 


== Аул [е9 б (о —о,) Һе 8% ӧ (о + о,)]. (2.99) 


$ (оо) = 


Эта функция равна нулю для всех частот, кроме ® = о, и 
« = —®., при которых $ (о) обращается в бесконечность. Как и 
следовало ожидать, гармоническому колебанию с конечной ампли- 
тудой соответствует бесконечно большая спектральная плотность 
при дискретных частотах 0, и —®., | 

В частности, приравнивая Фо, нулю, получаем спектральную 
плотность сигнала в виде постоянного напряжения А,: 


$ (0) = Д, • 246 (о). (2.99) 


Распространив соотношение (2.98) на все гармоники любого 
периодического сигнала 


8 (0) = А, + У А» соѕ (по 4 6,), 


п = і 


6? 


мы можем ввести понятие спектральной плотности периодического 
сигнала в виде суммы дельта-функций: 


5 (о) == Д, *2л0 (о) + А, л |е*% б (о — 0) 4-е ӧ (0 + ®,)] + 
+ А, л [е 6 (о —–20,) Бе 6 (о -- 20)... РА, л х 


х [е "тд (о — по) ет ӧ (®-+ по!) +... (9.100) 


Такой подход оказывается полезным при рассмотрении смеси 
импульсного сигнала и монохроматических колебаний. 

Пусть, например, отыскивается спектр суммы двух сигналов: 
импульсного 5() и монохроматического 5, (1) = Д, соѕо,і 


оо 


ЛА; 20 0) 


Рис. 2.27. Импульсный и монохроматический сигналы (а) и их спектральные 
плотности (6). 


(рис. 2.27, а). Применяя выражение (2.48) к $, (И, находим обыч- 
ную спектральную плотность $, (©), определяющую сплошной 
спектр (на рис. 2.27, б заштриховано). Применение же (2.48) 
к $2 (В дает спектр, определяемый выражением (2.98). На рис. 2.27, 6 
этот спектр изображается двумя спектральными линиями, уходя- 
щими в бесконечность. 


Отыщем теперь спектр единичного скачка. Для этого представим эту 
функцию в виде прямоугольного импульса, фронт которого расположен 
в точке; == 0, асрез — в гочке Т, стремящейся к бесконечности (рис. 2.28 а). 
В соответствии с таким представлением спектральную плотность единичного 
скачка можно определить выражением 


1 
$ (о) =1іт {е © а/ = т е“ = 
Т-эсо 


Тоо | — '® 


— юТ : Ц 
т = |= т (= от! ци (9.101) 


Т-»оо ѓо) Т -»оо 10] г) 


Но в соответствив с формулой (2.90) 


і 91297 — дб (о). (2.109) 
Г-»оо 
Следовательно, спектр единичного скачка 
$ (о) =лб (0) + (1— іт соѕ оТ)/ѓо. (2.103) 
Т->со 
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Первое слагаемое в правой части этого выражения определяет спектр 
постоянного напряжения А, = 1. [см. (2.99)|, показанного на рис. 2.98, 6, 
а второе слагаемое — спектр функции, показанной на рис. 2.28, в. Сумма 


этих двух функций образует единичный скачок в моменг времени ‘= 0 
(рис. 2.28, а). 
Рассмотрим свойства функции 
х (о) = Пт соѕ 07. (2.104) 
Т-эоо 


При любых значениях 0, отличных от нуля, эта функция неопределенна 
и может принимать любые значения в пределах ( — 1, + 1). В точке жео = 0 
указанная функция имеет определенное значение, которое легко найти. Так 


Рис. 2.28 К определению спектра единичного скачка. 


как мы приняли, что операция предельного перехода совершается в послед- 
нюю очередь, получаем, что при о = 0 х (0) = 1 независимо от величины Т. 

Другое очевидное свойство х (о) заключается в том, что интеграл от 
к (о), взятый по любому конечному промежутку (а, 6), равен нулю: 


|. б А 5 
. ѕіп оТ И 
х (0) ао = іт | соѕ оТ до = іп ——— == 0). 
Т усо Т -»оо Т 
а а у ‹ 
Более того, в силу леммы Римана, упомянутой в $ 2.10, для любой 
функции & (о), абсолютно интегрируемой в конечном промежутке (а, 6), 
справедливы тождества 


ь ь 
іт \= (о) соѕ «Га® == Шт \а (о) зп 07 ао = 0. 
Т эоо 


Т-»оо 


Аналогично тому, как это принято в теории обобщенных функций, 
можно положить, что быстро осциллирующая функция х (©) равна нулю для 
всех о 5 0. 

Таким образом можно ввести следующее определение: 


| | при о=0, 


(2.105) 
О при о=0. 


х (9) = іт соз оТ == [1 (0)] = 


оо 
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Определенную таким образом функцию х (0) = 92, 
= [1 (0)]| можно назвать игольчатой функцией 
(рис. 2.29). 

Применив указанные выше обозначения за 
пишем формулу (2.103) в виде 


$ (о) = л СЕЗ (2.106) 
(0 


10 


0 2) 

Из этого выражения видно, что при о = 0 вто- 
рое слагаемое равно нулю (так как при о = Рис. 2.29. Игольчатая 
= 0 [1(0)] = 1) и весь вклад 8 спектр лает слагае- функция. 
мое лб (о), соответствующее постоянной составляю- 
щей 1/› При частотах же о, отличных от нуля, первое слагаемое равно нулю, 
а второе слагаемое 1//о (так как при о 5 0 [1 (0)] = 0) [9]. 

Отсюда следует, что при рассмотрении воздействия единичного скачка 
на цепи, передатечная функция которых при @ = 0 равна нулю (т. е. на 
пепи, не пропускающие постоянный ток), спектральную плотность единич- 
ного скачка можно представлять в форме (2.97). 


2.13. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СИГНАЛОВ: НА ПЛОСКОСТИ КОМПЛЕКСНОЙ 
ПЕРЕМЕННОЙ 


Анализ прохождения сигналов через линейные цепи, описы- 
ваемые комплексной передаточной функцией, значительно облег- 
чается при использовании методов контурного интегрирования на 
плоскости комплексной частоты р=о + №. Пере- 
ход от действительной переменной о к р=о + іо позволяет 
также полностью устранить ограничения, вытекающие из требо- 
вания абсолютной интегрируемости функции $ (2). 

Представим функцию $ (1), в общем случае существующую при 
—оо < [< оо, в виде суммы двух функций 


$ (0) = $+ (0) - 5- (0, 


из которых $+ (й) задана при 0 < [< оо, а $: (1 при оо < [< 0, 

Обращаясь к паре преобразований Фурье (2.48), (2.49), совер- 
шим переход от о к р сначала для функции 5$,(1). Для этого домно- 
жим $+ (1) на е-°#, где о; >> 0 выберем таким образом, чтобы обе- 
спечивалась абсолютная интегрируемость функции е- ©, (#) в пре- 
делах 0 < [< оо, Тогда после подстановки р = о; + іо выраже- 
ние (2.49) можно привести к виду 


1 гоо 
е-®', = | $+ [29 ео 
01 — іх 
ИЛИ 
С, - ѓоо 
5+ 0=—— | Г... (р) еар, (2.107) 
0; — © 
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где 


оо 


1..(0)= $, ( 2а). | в (етее = |5, (ета 
і 2 3 

(2.108) 
называется преобразованием Лапласа функции $+ (1. 


Соотношение (2.107) по аналогии с выражением (2.49) часто на- 
зывают обратным преобразованием Лапласа. 


б,+10 


а) 


Рис. 2.30. Путь интегрирования по прямой о; —іоо, б! {10 на р-плоскости 
(а); образование замкнутого контура добавлением дуги АВС при Ю- хо (6). 


е 


Из сравнения выражений (2.107) и (2.49) видно, что переход 
от о к р означает изменение пути интегрирования. В выражении 
(2.49) интегрирование ведется по действительной оси о, а в выра- 
жении (2.107) — по прямой, проходящей параллельно мнимой оси 
іо на расстоянии с; вправо от этой оси (рис. 2.30, а). Величина 
постоянной о; определяется характером подынтегральной функции 
в (2.107): путь интегрирования должен проходить правее полюсов . 
этой функции. 

Добавлением к прямой о; — іоо, о, + іоо дуги бесконечно 
большого радиуса можно образовать замкнутый контур интег- 
рирования (рис. 2.30, 6). Для того чтобы добавление этой дуги 
не. изменяло величины интеграла, нужно руководствоваться сле- 
дующим правилом: при положительных значениях і контур дол- 
жен быть расположен в левой полуплоскости переменного р, а при 
отрицательных # — в правой. 

Тогда в первом случае при #Ё > 0 [при проведении дуги в левой 
полуплоскости (рис. 2.31, а)] контур интегрирования охватывает 
все полюса подынтегральной функции (лежащие левее прямой 
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бу — 10, б; + Ѓоо) и в соответствии с теорией вычетов интеграл 
(2.107) определяется как 


о. х 
5+ (0 = [. + (р) е?" Ар = —— ф Г. (р)е”' ар= 2 геѕ, 


О == 1% АВС А 


(2.109) 


где > геѕ — сумма вычетов в полюсах подынтегральной функции. 
При проведении же дуги в правой полуплоскости, т. е. при 
1< 0 (рис, 2.31 6), полюса функции /; + (р) е” оказываются вне 


Рис. 2.31, Замыкание контура интегрирования для представления функции 
$+ (2): 
а — при Ё> 0; 6 — при #<0. 


контура интегрирования, и в соответствии с теоремой Коши интег- 
рал по замкнутому контуру равен нулю. 

Таким образом, в зависимости от способа замыкания контура 
интегрирования получим 

при і >> 0 (контур по рис. 2.31, а) 


о. + ос 


| ] 
——_ р Ар Е Ли — . 
5, (0) == | [+ (р) ё? ар=-— Фф. Г... (р) е" ар = Хгез; 
б, — го 
(2.110) 
при # < 0 (контур по рис, 2.31, 6) 
с, + ѓос 
| | 
— р ар = —— о 
= | Д0) еар = $. 1.,, (ре ар=0. 
О; — іоо 
(2.111) 


Напомним важное свойство контурных интегралов: величина 
интеграла не зависит от формы замкнутого контура, по которому 
производится интегрирование, если только полюса подынтегральной 
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функции остаются внутри контура. На основании этого свойства 
контур, образованный добавлением дуги АВС бесконечно боль- 
шого радиуса (рис. 2.31, а) к прямой о; — іоо, в, -- іоо, можно 
произвольно деформировать при соблюдении условия, что все 
полюса, расположенные левее прямой о) — іоо, о, -- іоо. оста- 
ются внутри контура. 

Итак, вычисление интеграла (2,109) сводится к определению 
вычетов в полюсах подынтегральной функции. 


0 | 
О ео ОАО 
ов ОО“ == 

9 СА ы © 

Ам РФ“ < чье 
В 505 > > 
хх © и 050406050 ЖХ “хх Хх 

б М А65 С, => 
0? < ХОМ “= {У 
и \ 000% х 
00000000006 ғ 

ҳ 


ха 02 |02| б 


59695959] 
0 
06% 
5 < 


4 


4 22° 
х9 9 
< 
УХ 5% х 

Хә 
ҳу 

0004 

04 

900090094 

р 020%, 02010 , 


|на. 


4 
А 
Ф, 


хо 


Рис. 2.32 Замыкание конту- Рис. 2.33. Области сходимости при двусторон- 
ра интегрирования для пред- нем преобразовании Лапласа, 
ставления функции $. (/) 

при #< 0. 


Рассуждения, аналогичные предыдущим, можно провести для 
функции в. (1), заданной при —оо < / < 0. Домножив 5. (й на 
е9, при о, < 0, выбранной таким образом, чтобы обеспечива- 
лась абсолютная интегрируемость функции е-%_ (К в пределах 
—оо < [< 0, можем написать 


0 0 
1. (р) = \ с (1) е9 е9! 7 = \ 5_ (1) е^ а/, (2 112) 
с, 4- іо 
$— (= —1— | 1. (р) е? ар. (2.113) 
2 
Сз — 109 


Контур интегрирования для данного случая показан на рис. 2.32. 
Интеграл равен сумме вычетов в полюсах функции [.,_ (р) ег“, рас- 
положенных в правой полуплоскости р. Эту сумму следует взять 
со знаком минус, поскольку при # < 0 контур обходится по часо- 
вой стрелке, 
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Выражения (2.108), (2.112) и (2.107), (2.113) можно объединить 
следующим образом: 


| Г. (р) = [+ (р) + [.,- (р); (2.114) 
о, 4 /ос с 4 /ос 

5 (0) = = [5+ (р) е” ар +- | Г. (р) е?' ы . (2.1 15) 
О; — ос С. — іос 


2 

Соотношение (2.114) называется двусторонним преобразова- 
нием Лапласа . 

Области сходимости функций Ё, + (р) и [.,- (р) на плоскости р 
показаны на рис, 2.33. Для Ё, + (р) эта область расположена спра- 
ва от прямой о = —о;, на которой 
расположены полюса (комплексно-со- 
пряженные), а для 1, (р) — слева 
от прямой о = |о,|. Область сходи- 
мости для [, (р) имеет вид полосы 
шириной а, + |0, | (рис, 2.33). 

Путь интегрирования должен про- 
ходить по прямой, расположенной 
внутри этой полосы и параллельной рис. 2.34. Пример функции вре- 
оси іо, а также по замыкающей дуге, · меник требующей применения 
расположенной в левой полуплоскости ДВУСТОроннеро „преобразования 
для {> 0 и соответственно в правой " 
полуплоскости для {< 0. 

Одностороннее пребразование Лапласа получило особенно ши- 
рокое распространение при анализе переходных процессов, связан- 
ных с действием на цепь внешней силы, когда началс отсчета вре- 
мени совмещают с началом воздействия. Двустороннее преобразо- 
вание Лапласа находит все большее распространение при анализе 
процессов и функций времени, двусторонних по самой своей сути 
(например, корреляционные функции, рассматриваемые в 2.16)). 

При рассмотрении четных функций $ (0) == $ (—1, когда можно 
считать $4 (1) = $- (—0), имеет место следующее соотношение; 


0 . ос 
1. (р) = \ 5 (й) ет?! = | 6—0) е 1-а 
= (ег а= 1... (— р). (9.116) 


Поясним применение выражений (2.114) —(2 116) на примере 
функции времени (рис. 2.34) при а> 0 и а, < 0: 


е!®. 1 при Ё < 0, 


пи 
509 | оа при #>0. 
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График колебания > (1) | Определение функцни $ ({) 


| 
| 6 (/) 


0 1 
р 
, | 
О при #<0. 
И $ 
5 
10 :0=} е7% при /> 0, 
0 при /< 0. 
а > 0 
2 7 
0 при / >> 0. 
7 п а < 0 


‘0=|“ 21 при! < 0, 


5 [о |і 
А = при / < 0, 
е—%* при /ъ 0. 


ГА ў аз 0, ал > 0. 

р (02 е % соѕ 001 при г> 0, 
' 0 при # < 0. 
0 $ а > 0 

5 (= е зіп в! при г> 0, 
10 при /< 0. 

2 і а> 0 

5 
0 ғ (2 [о 001 при г> 0 

0 А 0 при {< 0 

5 
10 $ Уп ой при ѓ > 0 

| при {< 0. 


Таблица 2.1 


Спектральная 


Изображение по Лапласу плотность $ (20) | График модуля $ (@) 
| 
Ф 
1 (о 5 
, Т | 
(см. 6 2.12 
$ 2 | —7 э 


$ 
}_ ео _ 121+; 
(р--ал) (р-Н оз) (10 4- ол) (а) ато. 
ра о а 5 
(р-на) +0 (08 — 02) -- (200+ а? 


о 00 | 5 
(04-9)? в (05 — 02) | 1200 -- о? 


0) 0 Фр Ф 
тәр ЛДЛ 
р? 05 —0* 

0 Фу 0 


Гиз 


т = АТ Л 
р*-- 05 05 — 0? 


По формулам (2.112) и (2.108) находим 
0 
| 
Г. (р) = | е-9% е-0: ар == —————— 
‚- (0) = 


— ос 


полюс ра = — а= |а, |; 


1 


[3+ = | ет% гер Ш == } 
0 


и р 
полюс р, — — 01; 
| 1 Оо —– 
Г. — —  — —_— 227701 
(р) р а (р-- ол) (р-- ёа) 
+, (2.117) 
р? | (од — | оо |) р— ол | о | 
В частном случае | с, | = а, получаем 
| 1 | 29, 
Г, _ = [., — == ——_, Г. == == По ЗИ А 
8 (р) + ( р) ар — р (р) тр а? -- р? 


(2.118) 


Отметим, что для перехода от изображения Лапласа к фурье- 
спектру $ (о) достаточно в выражении вида (2.118) заменить р 
на іо. 

Таким образом, в рассматриваемом примере 


$ (о) = 20/(01 — ©). (2.119) 


Изображение по Лапласу и соответствующие им фурье-спектры 
некоторых распространенных в теории сигналов функций приве- 
дены в табл. 2.1 


2.14. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СИГНАЛОВ С ОГРАНИЧЕННОЙ ЧАСТОТНОЙ 
ПОЛОСОЙ В ВИДЕ РЯДА КОТЕЛЬНИКОВА 


В теории и технике сигналов широко используется теорема 
Котельникова (теорема отсчетов): если наивысшая частота в спектре 
функции 5 (1) меньше чем т, то функция $ (1 полностью определяется 
последовательностью своих значений в моменты, отстоящие друг 
от друга не более чем на 1/2 {и секунд. 

В соответствии с этой теоремой сигнал $(1), ограниченный по 
по спектру наивысшей частотой оъ = 2л/„, можно представить 


рядом 
(И < п пот (1—1 /21т) — 
0 2 (> т (1—п/ 2) 
= У 514), (0. (2.120) 
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В этом выражении 1/2]. = АЁобозначает интервал между двумя 
отсчетными точками на оси времени, а $ (и/2}„) = $ (иЛі) — выбор- 
ки функции $ (й) в моменты времени # = пл. 

Представление заданной функции $ (й) рядом (2.120) иллюстри- 
руется рис. 2.35. - 

Функция вида 


Ф (= ЧФ (1— пА?) 


Ар" (2.121) 


уже встречавшаяся ранее (см. $ 2.9, рис, 2.20, а), обладает следую- 
щими свойствами; 

а) в точке і = пЛі Ф, (144 = |, а в точках { = АЛ/, где В — 
любое целое положительное или отрицательное число, отличное от 
п, Фп (ЕДІ) = 0; 

б) спектральная плотность функции Фф, (1) равномерна в полосе 

частот | о | < оъ и равна 1/2], == л/юшт [см. (2.82) и рис, 2.20, 6]. 


$  /\ 
$(7+1) 48 \ / 
\ / \ 
$ Х \ 
А! 
/ М 
Г 
Г \ 
| р 
Ы 
22“ 
/ --7 { 
ИАА 
\ Гм! МАИ \ 
$=л4ф \- хи \ 


ў =(л+7) ЛЁ 


Рис 2.35. Представление сигнала рядом Котельникова. 


Так как функция фь (1) отличается от Ф, (1) только сдвигом на оси 
времени на величину ИЛЇ, то спектральная плотность функции 


Фһ (0) 


1 е "А19 — Лет‘ "Аіо при — 0, < 9 < 0, 
Ф, (в)= 1 2 (2.122) 
О при о <— 0, и Фр 0,,. 


Модуль этой функции изображен в нижней части рис. 2.36 (сплош- 
ной линией). 

То, что ряд (2.120) точно определяет заданный сигнал $ (4 в точ- 
ках отсчета, не требует дополнительных доказательств, поскольку 
коэффициентами ряда являются сами выборки из функции, т. е. 
величины $ (пАй. Можно доказать, что ряд (2.120) определяет функ- 
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пию $ (В в любой момент & а не только в точках отсчета #Ё = пд, 
Воспользуемся для этого общими правилами разложения функции 
по ортогональной системе, изложенными в $ 2.2. В данном случае 
разложение производится по функциям вида (2.121), для которых 
интервал ортогональности равен бесконечности, а норма ||ф»| 
в соответствии с (2.5) 


Ф |= ( А, = 1 ( пх ДА, 
02, (1 — ПАГ)? От х? От 
(2.193) 


Не предрешая заранее значения коэффициентов ряда (2.120), 
применим для их определения общую формулу (2.9), справедливую 
для обобщенного ряда Фурье: 


1 оо 
„= | в (0) ф, (0) 42. (2.194) 


При этом мы исходим из условия, что $ (1) — квадратично интег- 
рируемая функция (энергия сигнала конечна), 


9(277) 


Рис 236 Связь между спектром сигнала $(Г) и спектром базисной функции 
Фа (1. 


Для вычисления интеграла в выражении (2.124) воспользуемся 
формулой (2.63), согласно которой 


оо 


| $ (#) фл (2) а= 1 | $ (6) еп: (јо), (2 125) 
2Һ 27 


Пределы интегрирования здесь приведены в соответствии с за- 
данной граничной частотой ољ = 2лі,„ в спектре сигнала, а также 
в спектре функции фл (0. 
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Интеграл в правой части (2.125) с коэффициентом 1/2л есть 
не что иное, как значение $ (1) в момент { = пА/, Таким образом, 
оо 


| $ (2) Ф, (2 а = Лі (пЛХ). 


— ОС) 


Подставляя этот результат в (2.124), получаем окончательное 


выражение 
сп = $ (ПАЙ, 


из которого следует, что коэффициентами ряда (2.120) являются 
выборки функции $ (1) в точках # = пДф, 

Поскольку ограничение спектра конечной наивысшей частотой 
обеспечивает непрерывность функции 5 (/), ряд (2.120) сходится 
к функции $ (й) при любом значении /. 

Если взять интервал между выборками А? меньшим, чем Лі = 
= 1/21, то ширина 27 т спектра Ф» (о) функции фл будет больше, 
чем у спектра $ (®) сигнала $ (1) (рис. 2.36), но это не отразится 
на величине коэффициента с,. Модуль функции Ф’ (о) изображен 
на рис. 2.36 штриховой линий. 

При увеличении же ДР’ по сравнению с Лі спектр Фһ (о) функции 
Фп (1) (на рис. 2.36 показан штрих-пунктиром) становится уже, 
чем спектр сигнала $ (1, и при вычислении интеграла в выражении 
(2.125) пределы интегрирования должны быть —2л]м, 2ліһ вместо 
—21!„; 2л. Коэффициенты с» при этом являются уже выборками 
не заданного сигнала $ (#, а некоторой другой функции $1 (1), спектр 
которой ограничен наивысшей частотой }т. 

Итак, сокращение интервалов между выборками по сравнению с 
величиной 1/2 | допустимо, но бесполезно. Увеличение же интер- 
вала сверх величины 1/2 {п недопустимо. 

Рассмотрим теперь случай, когда длительность сигнала $ (№) 
конечна и равна Т,, а полоса частот по-прежнему равна /,„. Эти 
условия, строго ‘говоря, несовместимы, так как функция конечной 
длительности обладает теоретически бесконечно широким спектром, 
Практически, однако, всегда можно определить наивысшую частоту 
спектра ѓ так, чтобы «хвосты» функции времени, обусловленные 
отсеканием частот, превышающих /ш, содержали пренебрежимо 
малую долю энергии по сравнению с энергией заданного сигнала 
$ (0. При таком допущении, если имеется сигнал длительностью 
Тс с полосой частот }иш, общее число независимых параметров [т. е. 
значений $ („Л/)І, которое необходимо для полного задания сигна- 
ла, очевидно, будет равно 

М = ТА? = 21. Ге. (2.126) 


При этом -выражение (2.120) принимает следующий вид (при 
отсчете времени от первой выборки): 


2 Т 


80= У 


ч 
п == 0 


с А 
$ (ПАЙ _ тот (1А), (2.197) 
т (1— ПАЇ) 
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Число № иногда называют числом степеней сво- 
боды сигнала $ (1), так как даже при произвольном выборе зна- 
чений $ (пЛ/) сумма вида (2,127) определяет функцию, удовлетво- 
ряющую условиям заданного спектра и заданной длительности сиг- 
нала. Число М иногда называют также базой сигнала. 

Энергию и среднюю мощность сигнала нетрудно выразить через 
заданную последовательность временных выборок, 

Используя формулы (2.16) и (2.123), получаем 

2 То 
= У 15 ПАВ]? || фл ВАА И з(пЛ/) |2; (2.128) 


п = 0) п=0 


21 Те 


У [$(пААр. (2.199) 
П == 0) 


Э 
=== 5. [$ (ИЛА)? = т А 


Из последнего выражения видно, что средняя за время Т, 
мощность непрерывного сигнала равна среднему квадрату выборки, 
Усреднение производится по всем интервалам, число которых рав- 
но 2ѓ„ Г. 


2.15. ТЕОРЕМА ОТСЧЕТОВ В ЧАСТОТНОЙ ОБЛАСТИ 


Иногда сигнал необходимо представить в помощью частот- 
ных выборок спектральной функции $ (о), а не временных 
выборок функции $ (1. Для функции $ (о) можно составить ряд, 
аналогичный выражению (2.120). Это нетрудно сделать на основа- 
нии взаимной заменяемости переменных { и о в преобразованиях 
Фурье. Применительно к выражению (2.120) это означает, что { сле- 
дует поменять на о, 20, на Т,, 21» на Т,/2ли А = 1/9}, на 
Ло = 2л Т,. 

Таким образом, получаем 


Т 
т То т —- (0 == пЛо) 


$ (о) = У, $ (пЛо) ——————= 
т с ч 
т То А з (оп | 
= У и) о. (2 130) 
Тс Те | 9 
=— —— | о0-—п 


Тс 


Расстановка частотных выборок иллюстрируется рис. 2.37, 

Если ранее временной интервал между двумя соседними выбор- 
ками не должен был превышать 2л/2%т, то теперь частотный ин- 
тервал не должен превышать 2л/Т.. При ширине спектра 20, 
охватывающей область частот —®@т < ® < ®т, число выборок 
равно 20 „/Ло = 2. Т,, как и при представлении сигнала рядом 
(2.127), 
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В общем случае выборки $ (п2л/Т,) являются комплексны- 
ми числами и в каждой отсчетной точке на оси частот должны быть 
заданы два параметра — действительная и мнимая части $ (ип2л/Т.) 
(или модуль и аргумент). Таким образом, общее число параметров 
получается вдвое большим, чем при временном представлении сиг- 
нала, когда выборки $ (и/ пи) — действительные числа. Избыточность 
представления сигнала в частотной области легко устраняется, 
если учесть, что $ (п2л/Т,) и $ (—п2л/Т.) являются комп- 
лексно-сопряженными функциями, так что задание одной из них 
однозначно определяет другую. Таким образом, спектр сигнала 


т ө • 240 —№ 0 Ло 240 549 • ® От Ф 


Рис 237. Дискретизация спектра сигнала по Котельникову. 


полностью характеризуется совокупностью комплексных выборок, 
взятых только в области положительных частот, и число независимых 
параметров или степеней свободы сигнала равно Ге, как и при 
представлении сигнала во временной области. 


2.16. КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ДЕТЕРМИНИРОВАННЫХ 
СИГНАЛОВ 


Наряду со спектральным подходом к описанию сигналов часто 
на практике оказывается необходимой характеристика, которая 
давала бы представление о некоторых свойствах сигнала, в част- 
ности о скорости изменения во времени, а также о длительности 
сигнала без разложения его на гармонические составляющие. 

В качестве такой временной характеристики широко ис- 
пользуется корреляционная функция сигнала. 

Для детерминированного сигнала $ (1) конечной длительности 
корреляционная функция определяется следующим выражением: 


В, (т) = | 5 (2) 3* (7 -- т) а (2.131) 


— оо 


где т — величина временного сдвига сигнала, 
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В данной главе рассматриваются сигналы, являющиеся вещест- 
венной функцией времени, и обозначение комплексного сопряжения 
можно опустить: 


В, (= | (050-7) 4. (2.132) 


— О 


-(1.-1) 0 (6-4) т -(ь-һ) 0 ь-ь г 


Рис. 2.38. Построение корреля- Рис. 2.39 Построение корреляционной функ: 
ционной функции для прямо- ции для треугольного импульса. 
угольного импульса. 


Из выражения (2.132) видно, что В, (т) характеризует степень 
связи (корреляции) сигнала $ (й) со своей копией, сдвинутой на ве- 
личину т по оси времени. Ясно, что функция В, (т) достигает мак- 
симума при т = 0, так как любой сигнал полностью коррелирован 
с самим собой. При этом 

оо 


В, (0) = | 5? (1) 41=9, (2.133) 


— оо 


т. е. максимальное значение корреляционной функции равно энер- 
гии сигнала. 

С увеличением т функция В, (т) убывает (не обязательно моно- 
тонно) и при относительном сдвиге сигналов $ (1) и $ (і - т) на ве- 
личину, превышающую длительность сигнала, обращается в нуль. 

На рис. 2.38 показано построение корреляционной функции 
для простейшего сигнала в виде прямоугольного импульса 
(рис. 2.38, а). Сдвинутый на т (в сторону опережения) сигнал 
ѕ (1 -- т) показан на рис. 2.38, 6, а произведение $ (1 $ (Е т) — 
на рис. 2.38, в. График функции В, (т) изображен на рис. 2.38, г. 
Каждому значению т соответствует свое произведение $ (1) $ (Ё -- т) 
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и площадь под графиком функции $ (1) $ (Е -- т). Численные значе- 
ния таких площадей для соответствующих т и дают ординаты 
функции В, (т). 

Аналогичное построение для треугольного импульса изображено 
на рис. 2.39. Из общего определения корреляционной функции, 
а также из приведенных примеров видно, что безразлично, вправо 


Ку 50) 


а 7 27; 97 + 


В ка 
Е 


97 27 7 0а 7 2% ) = 
2) 
Рис. 2 40. Пачка из четырех прямоугольных импульсов (а) и корреляционная 
функция (6). 


или влево относительно своей копии сдвигать сигнал на величину 
т. Поэтому выражение (2.132) можно обобщить следующим образом: 


В, (т) = | 5 (1) 5 (7 т) аї = | $ (11$ Е—т) 4. — (2.132’” 


Это равносильно утверждению, что В, (т) является четной функ- 
цией т. 

На рис. 2.40, а показан сигнал в виде пачки из четырех оди- 
наковых импульсов, сдвинутых один относительно другого на время 
Т,, а на рис. 2.40, б— соответствующая этому сигналу корреля- 
ционная функция. Вблизи значений т, равных 0, -Т,, -2Т, и 
-ЗТ:, эта функция имеет такой же вид, как и для одиночного им- 
пульса (см. рис. 2.38, г). Максимальное значение корреляционной 
функции (при т = 0) равно учетверенной энергии одного импульса. 

Для периодического сигнала, энергия которого бесконечно 
велика, определение корреляционной функции с помощью выра- 
жений (2.132) или (2.132’) неприемлемо. В этом случае исходят 
из следующего определения: 


Тү? 
В, пер (2) = іт — | (0) 8 (4-1) &= 
Г -»оо #9 
Т/2 
= іт 2. | в (1—7) 5 (04. (2.134) 
Т -» оо 
— 7/2 
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При таком определении корреляционная функция приобретает 
размерность мощности, причем В, пер (0) равна средней мощности 
периодического сигнала. Ввиду периодичности сигнала $ (#) усред- 
нение произведения $ (1) $ (Е -- т) или $ (Е — т) $ (1) по бесконечно 
большому отрезку Т должно совпадать с усреднением по периоду 
Т,. Поэтому выражение (2.134) можно заменить выражением 

Ту? Т./9 


В, шар (0) = 7 | (0) 0-1) и= —- | 8 (7—1) 5(0) а. (2.135) 


1 
—Т,/2 —Т,/2 


Входящие в это выражение интегралы суть не что иное, как кор- 
реляционная функция сигнала на интервале Т,. Обозначая ее 
через В,т, (т), приходим к соотношению 


В, пер (т) == Вт. (®)/Т'. (2.136) 


Из (2.135) вытекает также очевидное утверждение: периодиче- 
скому сигналу $ (1) соответствует и периодическая корреляционная 
функция В. пер (7). Период функции В. пер (т) совпадает с периодом 
Т, исходного сигнала 5 (й. Так, например, для простейшего (гар- 
монического) сигнала $ (№ = А, соѕ (0, -- 0,) корреляционная 
функция 


Т,/2 
А? 
В, гер (0) = ——— соѕ (0,2 -|- 0,) соѕ [%, (7 +- т) +0] 4 = 
і фу? 
1 1. 2 
= — 4$ соѕ @,Т, = А (2.137) 


При т = 0 В, „ер (0) = М,Аб есть средняя мощность гармони- 
ческого колебания с амплитудой А.. Важно отметить, что кор- 
реляционная функция В, пер (т) не зависит от начальной фазы ко- 
лебания Ө,. 

На рис. 2.41, б изображена корреляционная функция сигнала, 
представляющего собой периодическую последовательность пря: 
моугольных импульсов (рис. 2.41, а). Каждый из импульсов 
функции В, зер (7) совпадает по форме с корреляционной 
функцией одиночного импульса из периодической последователь- 
ности $ (1. Однако в данном случае максимальные ординаты 
Взпьр (т) равны не энергии (как на рис. 2.40), а средней мощности 


сигнала $ (2), т. е. величине $? (2). 

Для оценки степени связи между двумя различными сигналами 
$ (2) и $, (1) используется взаимно-корреляционная 
функци я, определяемая общим выражением 


Вх, зв, (т) = | 5, (0) 5 (+ т) а. (2.138) 


— с 
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-7 7+7 0 1 7 Т+Тң Г 
а) 
85 пер 
К 
ЮА 
7 14 0 Ти 77 г 
2) 


Рис. 2.41. Периодическая последовательность импульсов (а) и ее корреляци- 
онная функция (6). 


Для вещественных функций $; (й и $. (1) 


Ву, з, (я) = \ 5, (1) 5, (7-4-0) 42. (2.139) 


— ОС 


Рассмотренная выше корреляционная функция В, (т) является 
частным случаем функции Вэ, ;, (т), когда $ (В = $, (2). 
Построение взаимно-корреляционной функции для двух сиг- 
налов $, (1) и $, (1) приведено на рис. 2.42. Исходное положение 
сигналов (т = 0) показано на рис. 2.42, а. При сдвиге сигнала 
$ (1) влево (т 2 0, рис. 2.42, 6) корреляционная функция снача- 
ла возрастает, затем убывает до нуля при т = Т, При сдвиге 


Рис 2.49 Построение взаимно-корреляцион- 
ной функции: 


а — исходное положение сигналов; б — сдвиг 
сигнала $52(#) на т; в — взаимно-корреляционная 
функция. 
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вправо (т < 0) корреляционная функция сразу убывает. В резуль- 
тате получается асимметричная относительно оси ординат 
функция В;,5, (рис. 2.42, в). 

Очевидно, что значение В;,;, не изменится, если вместо упреж- 
дения сигнала $, (№ дать задержку сигналу $: (д). Поэтому выраже- 
ние (2.139) можно обобщить следующим образом: 


В. (1) = | 5, (#5 &-- 9 = | $1 ((—1) $, (0) 4. (2.140) 


— оо —- со 


Следует, однако, различать выражения (2.132') и (2.140). В от- 
личие от В, (т) взаимно-корреляционная функция не обязательно 
является четной относительно т. Кроме того, взаимно-корреляцион- 
ная функция не обязательно достигает максимума при т = 0. Оба 
эти свойства функции В... (т) иллюстрируются рис. 2.42. 


2.17. СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ КОРРЕЛЯЦИОННОЙ ФУНКЦИЕЙ 
И СПЕКТРАЛЬНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКОЙ СИГНАЛА 


Воспользуемся выражением (2.63), в котором положим / (№) = 
с (0), о (0) = 5 (Е т) и соответственно Е (о) = $ (о); С (о) = 
$ (о) е®*. Тогда получим 


| 


| (950 --т) = | $ (©) 5* (о) е‘ до = В, (т). 
2л 


Учитывая, что $ (о) $* (о) = $? (о), приходим к искомому соот- 
ношению 


В, (т)= 2. | 5° (о) ет до. (2.141) 


На основании известных свойств преобразований Фурье можно 
также написать! 


$2 (о) = | В, (т) ет дт. (2.142) 


— со 


Итак, прямое преобразование Фурье (2.142) корреляционной 
функции В. (т) дает спектральную плотность энергии (см. заме- 
чание в конце $ 2.8), а преобразование (2.141) дает корреляционную 
функцию В. (т). 

Из выражений (2.141) и (2.142) вытекают свойства, аналогичные 
отмеченным в $ 2.10: чем шире спектр 5 (®) сигнала, тем меньше 
интервал корреляции, т. е. величина сдвига т, в пределах которого 


1 Ввиду четности функции В; (т) знак перед от в показателе степени 
может быть произвольным. То же относится к (2.141). 
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корреляционная функция отлична от нуля. Соответственно чем боль- 
ше интервал корреляции заданного сигнала, тем уже его спектр. 

Из выражений (2.141) и (2.142) также видно, что корреляцион- 
ная функция В, (т) не зависит от фазовой характеристики спектра 
сигнала. Так как при заданном амплитудном спектре $ (о) форма 
функции $ (1) существенно зависит от фазового спектра, то можно 
сделать следующее заключение: различным по форме сигналам $ (1, 
обладающим одинаковыми амплитудными спектрами, соответству- 
ют одинаковые корреляционные функции В, (т). 


2.18. КОГЕРЕНТНОСТЬ 


В физике, где впервые был применен термин «когерентные коле- 
бания», под когерентностью подразумевалось совпадение фаз сум- 
мируемых гармонических колебаний. В настоящее время в радио- 
технике и теории информации когерентность трактуется более ши- 
роко: под когерентностью обычно подразумевается связь между фа- 
зами сигналов. 

Степень когерентности сигналов можно оценивать с помощью 
сопоставления энергии суммы сигналов с суммой энергий отдель- 
ных слагаемых сигналов. 

Пусть, например, рассматриваются два сигнала $, (1) и $» (1. 
Энергия их суммы в общем случае 


9=\ 18,00 +5 (00 4= \ (5, ФРа- \ 15 (02а 
2 ў 81 (0) $, (7) аЁ. (2.143) 


— 00 


Первые два интеграла в правой части этого выражения опреде- 
ляют энергии Э; и Э, сигналов $; (й и $5» (1), взятых отдельно, а по- 
следний определяет «энергию взаимодействия» 9;, между рассмат- 
риваемыми сигналами. 

В обозначениях, используемых при корреляционном анализе 
сигналов (см. $ 2.16 и 2.17), выражение (2.143) принимает вид 


9=В. (0) + В, (0) +38. ,. (0). (2 144) 


Таким образом, введенная в $ 2.16 взаимно-корреляционная 
функция [см. (2.139)] В..ь, (т) при т = 0 может служить мерой 
энергии взаимодействия Э}. 

Чем большую долю от суммы 9, -- Э, составляет энергия взаи- 
модействия Э;,, тем выше когерентность сигналов $; (1) и $, (1. 

В качестве меры когерентности иногда принимают иной кри- 
терий, а именно отношение 

со оо 
К=2 { 5, (0) 5 (0) 4 | 2 \ 15, (7) || 52 (7) 142. (2.145) 
— ОО - ОО 
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Числитель этого отношения представляет собой энергию взаи- 
модействия Э, а величина отношения может принимать любые 
значения, заключенные между —[Ги +1. 

Рассмотрим в качестве примера два одинаковых сигнала с рав- 
ными энергиями 9, = Э,. При сложении этих сигналов «в фазе» 
суммарная энергия Э = 49, = 49,, а Э}; = 29, = 29,. Знамена- 
гель дроби в правой части (2.145) при этом равен 29, 9. (так же, 
как и числитель) и К = +1. 

При сложении в противофазе (т. е. при вычитании) 9 = 0, 
а К = —1. В обоих случаях сигналы полностью когерентны. 

Для того чтобы сигналы были некогерентны (т. е. чтобы К = 0), 
должно выполняться условие 


ў $1 (0) $ (0) 410. (2.146) 


— оо 


Но это условие есть не что иное, как условие ортогональности 
рассматриваемых сигналов. 

Таким образом, приходим к выводу, что некогерентные сигналы 
обязательно являются ортогональными. Из ортогональности не- 
когерентных сигналов следует, что при линейном их сложении энер- 
гия суммы сигналов равна сумме энергий отдельных слагаемых. 


Глава 3 


РАДИОСИГНАЛЫ 


3.1. ОБЩИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 


Для передачи информации на расстояние применяются сигналы, 
эффективно излучаемые с помощью антенных устройств, обладаю 
щие способностью распространяться в виде свободных радиоволн 
в среде, разделяющей отправителя и получателя информации. Та- 
кими сигналами являются высокочастотные колеба- 
ния. Передаваемая информация должна быть тем или иным спосо- 
бом заложена в высокочастотное колебание, называемое несущим. 
Частота о, этого колебания выбирается в зависимости от рас- 
стояния, на которое должна передаваться информация, от условий 
распространения радиоволн и ряда других технических и эконо- 
мических факторов. Но в любом случае частота о, должна быть 
велика по сравнению с наивысшей частотой спектра передаваемого 
сообщения. 

Это объясняется тем, что для неискаженной передачи сообще- 
ния через радиотехнические цепи, а также для устранения иска- 
жений, обусловленных распространением радиоволн, необходимо, 
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чтобы ширина спектра сообщения ©» была мала по сравнению с 9; 
чем меньше отношение 0 љ/о о, тем меньше проявляется несовер шен- 
ство характеристик системы. Поэтому чем выше требуемая скорость 
передачи информации, и, следовательно, шире спектр сообщения 
Ф һ, Тем выше должна быть несущая частота радиосигнала, Как 
правило, выполняется неравенство ®т/®, < 1. 

Любой радиосигнал можно поэтому трактовать как «узкопо- 
лосный» процесс даже при передаче «широкополосных» сообщений. 

Приведем следующие примеры. При передаче речи или музыки 
спектр сообщения обычно ограничивают полосой от Ёиин = 30— 
— 50 Гцдо Рмакс = 3000—10 000 Гц. Даже на самой длинной волне 
вещательного диапазона Л = 2000 м при несущей частоте К = 
= 150 кГц, отношение Ёиако/о < 101,5 • 10° љ 0,06. При пе- 
редаче тех же сообщений на коротких волнах (при частотах 15— 
20 МГц) это отношение не превышает сотых долей процента. При 
передаче подвижных изображений (телевидение) полоса частот со- 
общения весьма широка и достигает 5—6 МГц, однако и несущая 
частота выбирается не менее 50—60 МГц, так что отношение 
Гмакс/№ю Не превышает 10%. 

В самом общем случае радиосигнал, несущий в себе информацию, 
можно представить в виде 


а (1 = А (4 соѕ [о, Ё- 0 (21 = А (0 созф (0, (3.1) 


в котором амплитуда А или фаза 9 изменяются по закону переда- 
ваемого сообщения. 

Если А и Ө — постоянные величины, то выражение (3.1) описы- 
вает простое гармоническое колебание, не содержащее в себе ни- 
какой информации. Если А и Ө (следовательно, и ф) подвергаются 
принудительному изменению для передачи сообщения, то колеба- 
ние становится модулированным. 

В зависимости от того, какой из двух параметров изменяется — 
амплитуда А или угол Ө — различают два основных вида модуля- 
ции: амплитудную и угловую. Угловая модуляция, в свою очередь, 
подразделяется на два вида: частотную (ЧМ) и фазовую (ФМ). 
Эти два вида модуляции между собой тесно связаны, и различие 
между ними проявляется лишь в характере изменения во времени 
угла ф при одной и той же модулирующей функции. 

Модулированное колебание имеет спектр, структура которого 
зависит как от спектра передаваемого сообщения, так и от вида мо- 
дуляции. То обстоятельство, что ширина спектра модулирующего 
сообщения мала по сравнению с несущей частотой ®., позволяет 
считать А (й) и Ө () медленными функциями времени. Это 
означает, что относительные изменения А (1 и Ө (1 за один период 
несущего колебания малы по сравнению с единицей. 

Рассмотрим сначала вопрос об изменении амплитуды. При ско- 
рости изменения амплитуды 44/4 приращение амплитуды за один 
период Т, можно приближенно приравнять (44/4) То. Следова- 
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тельно, относительное изменение за период равно 
ЕЗЕЗЕЕ. 1 9л 
А д 


а! А 00 


Можно считать, что условие медленности функции А (1) выпол- 
няется, если 
2л | дА | 1 бА | 1 о, 
| 1 или | |— «2—0. (3.2) 
Ф; | а! А < а! А 2л 
Аналогичным образом можно установить условие медленности функ- 
ции 0. 
Так как мгновенная частота колебания равна скорости изменения 
фазы (об этом подробнее будет сказано в следующих параграфах), 
то, дифференцируя аргумент выражения (3.1), находим 


40 
Р 


© = —®, -- 


Производная 49/4 определяет отклонение частоты 0 (й) от ча- 
стоты Фоо. Это отклонение может быть быстрым или медленным. Для 
того чтобы колебание а (1) можно было считать близким к гармониче- 
скому, нужно потребовать, чтобы изменение частоты за один цикл 
Г. = 27/0, было мало по сравнению с частотой о (/) в рассматри- 
ваемый момент времени. 

Таким образом, условие медленности функции Ө (й) можно запи- 
сать в виде следующего неравенства: 


(7 )| 
аі а! 


© (7) 


29 
аг? 


<= .®(0 


<1 или | т 


Так как обычно в (Ё очень мало отличается 01 @,, можно ис- 
ходить из условия 


420 | о р 
| ав |< әд ®0 (3.3) 
Для большинства используемых в радиотехнике сигналов не- 
равенства (3.2) и (3.3) обычно выполняются. Это означает, что при 
любом виде модуляции параметры радиосигнала: амплитуда, фаза 
и частота — изменяются настолько медленно, что в пределах одного 
периода Т, колебание можно считать гармоническим. 
Эта предпосылка лежит в основе всего дальнейшего рассмотре- 
ния свойств радиосигналов и их спектров. 


3.2. РАДИОСИГНАЛЫ С АМПЛИТУДНОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ 


Амплитудная модуляция является наиболее простым и очень 
распространенным в радиотехнике способом заложения информа- 
ции в высокочастотное колебание. При амплитудной модуляции оги- 
бающая амплитуд несущего колебания изменяется по закону, сов- 
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падающему с законом изменения передаваемого сообщения, частота 
же и начальная ‘фаза колебания поддерживаются неизменными. 
Поэтому для амплитудно-модулированного радиосигнала общее 
выражение (3.1) можно заменить следующим: 


а (1 = А (1 соѕ («Её + Ө,). (3.4) 


Характер огибающей А (1) определяется видом передаваемого сооб- 
щения. 

При непрерывном сообщении (рис. 3.1, а) модулированное ко- 
лебание приобретает вид, показанный на рис. 3.1, 6. Огибающая 


А (1) изменяется по закону, ; 


ШШ ОО ООО ЩІ 


воспроизводящему сообщение 
$ (0. Рис. 3.1, б построен в 
предположении, что постоянная 
сосгавляющая функции $ (1) рав- 
на нулю (в противоположном 2 Е, 19 а) 4) 
случае амплитуда несущего коле- 
бания Д, может не совпадать с 
амплитудой немодулированного 
колебания). Наибольшее измене- 
ние Д (1 «вниз» не может быть 
больше А,. Изменение же 
«вверх» может быть в принципе | ————=-—— 
и больше А.. | = 

Основным параметром ампли- 0722 
тудно-модулированного колеба- 0) 
ния является глубина мо- рис. 31. Модулирующая функция (а) 
дуляции. и амплитудно-модулированное коле- 

Определение этого понятия бание (6). 
особенно наглядно для тональ 
ной модуляции, когда модулирующая функция является гармо- 
ническим! колебанием: 

$ (8) = 5, соѕ (0 + у), 

Огибающую модулированного колебания при этом можно пред- 

ставить в виде 
А (0) = А, + Аз (= А, + ААю соѕ (5% + ү), (3.5) 

где © — частота модуляции; ү — начальная фаза огибающей; Ам — 
коэффициент пропорциональности; ДА == Ёъм®©, — амплитуда из- 
менения огибающей (рис, 3.2). 
Отношение 


М = ААА, 
называется коэффициентом модуляпии. 


1 В данной главе ‘2 используется для обозначения частоты модулирую- 
щей функции. 
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Таким образом, мгновенное значение модулированного колеба- 
ния можно записать в форме 


а (0) = А, [1 + М соѕ (О - ү)1 соз (о, + 6,). (3.6) 


При неискаженной модуляции (М < 1) амплитуда колебания 
изменяется в пределах от минимальной Амин = А, (1 — М} до 
максимальной Аман = 4, (1 + М). 

В соответствии с изменением амплитуды изменяется и средняя 
за период высокой частоты мощность модулированного колебания. 
Пикам огибающей соответствует мощность, в (1 + М)? раз большая 


т 
Щи м 


Рис. 3.2. Колебание, модулированное Рис. 3.3. Колебание, модулированное 
по амплитуде гармонической функ- по амплитуде импульсной последова- 
цией. тельностью 


МА 


мощности несущего колебания. Средняя же за период модуляции 
мощность пропорциональна среднему! квадрату амплитуды А (0): 


А? (0) = 41 + М соѕ (014 ү)]2= 48 (1+0,5М?). (3.7) 


Эта мощность превышает мощность несущего колебания всего 
лишь в (1 + 0,5/М?) раз. Таким образом, при 100% -ной модуляции 
(М = 1) пиковая мощность равна 4Р,, а средняя мощность 1,5Р, 
(через Р, = 1/,4$ обозначена мощность несущего колебания), 
Отсюда видно, что обусловленное модуляцией приращение мощности 
колебания, которое в основном и определяет условия выделения со- 
общения при приеме, даже при предельной глубине модуляции не 
превышает половины мощности несущего колебания. 

При передаче дискретных сообщений, представляющих собой 
чередование импульсов и пауз (рис. 3.3, а), модулированное коле- 
бание имеет вид последовательности радиоимпульсов, изображенных 
на рис. 3.3, 6. 

При этом имеется в виду, что фазы высокочастотного заполнения 
в каждом из импульсов такие же, как и при «нарезании» их из 
одного непрерывного гармонического колебания. Только при этом 
условии показанную на рис. 3.3, б последовательность радиоим- 


1 Среднее значение со» (91 --ү) за период модулирующей частоты равно 
нулю, а среднее значение сов? (0/ + у) равно М» Черта над функцией означает 
операцию усреднения по времени. 
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пульсов можно трактовать как колебание, модулированное лишь 
по амплитуде. Если от импульса к импульсу фаза изменяется, то 
следует говорить о смешанной, амплитудно-угловой модуляции. 


3.3. ЧАСТОТНЫЙ СПЕКТР АМИЛИТУДНО-МОДУЛИРОВАННОГО 
СИГНАЛА 


Пусть задано высокочастотное модулированное колебание, от- 
носительно которого известно, что частота о и начальная фаза Ө, — 
величины постоянные, а огибающая А (#) содержит в себе передавае- 
мое сообщение $ (В. Аналитически такое колебание можно предста: 
вить с помощью выражения (3.4). 

Требуется установить связь между спектром модулированного 
колебания и спектром модулирующей функции, т. е. спектром ис- 
ходного сообщения $ (1). Проще и нагляднее всего это можно сде- 
лать для тональной (гармонической) модуляпии, когда огибающая 


А (д = А, И + М соѕ (Е + ъ)1, 


а модулированное колебание определяется выражением (3.6). 
Перепишем выражение (3.6) в форме 


а({) = А, соз (Фо + 0%) + М соѕ (9/ + ү) соѕ (о, + 
+ 9,)}. 


Второе слагаемое в правой части этого выражения, являющееся 
продуктом модуляции, можно привести к виду 


М соъ (0 + ү) соз (ө, +64) = соз (о, +9) 24-09, + 001 + 


-- =. соѕ (0—5) Ё- (0, — ү), 


после чего развернутое выражение колебания а (й) принимает вид 
МА А 
а (0) = 4, созо, 2 4-9) 4—2 Сох [( +9); +9, 


-- = соѕ [(о — 5) 2 -- 90— ү). (3.9) 


Первое слагаемое в правой части представляет собой исходное 
немодулированное колебание с частотой ®,, Второе и третье сла- 
гаемые соответствуют новым колебаниям (гармоническим), появля- 
ющимся в процессе модуляции амплитуды. Частоты этих колебаний 
о, + Физ, — © называются верхней и нижней боковыми часто- 
тами модуляции. 

Амплитуды этих двух колебаний одинаковы и составляют от 
амплитуды немодулированного колебания долю, равную М/2, а их 
фазы симметричны относительно фазы несущего колебания. Это ил- 
люстрируется векторной диаграммой, представленной на рис, 3,4. 
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На этой диаграмме ось времени вращается по часовой стрелкес 
угловой частотой ®,, причем отсчет угла о ,ѓ ведется от линии ОВ 
Поэтому несущее колебание Д, соѕ (о, + 0%) изображается на 
этой диаграмме в виде неподвижного вектора ОР длиной А,, со- 
ставляющего с горизонталью угол Ө,. Мгновенное значение несуще- 
го колебания в момент { равно проекции вектора А, на ось времени 
(отрезок ОК). 
Для представления на этой же диаграмме колебания с частотой 
о, | ©, превышающей угловую частоту вращения оси времени на 
величину ©, необходимо восполЛЬьзо- 
ваться вектором, вращающимся с угло- 
вой частотой © против часовой стрел- 
ки (вектор ШОС,). Для изображения 
колебания с частотой ®, — © потре- 
буется вектор, вращающийся с такой 
же частотой © по часовой стрелке 
(вектор ОС.). Поэтому колебания боко- 
вых частот — верхней и нижней — 
изображаются двумя векторами длиной 
МА ,/2, вращающимися во взаимно про- 
Рис. 34. Векторное предста ТИВОПОЛОЖНЫХ направлениях. Фазиров- 
вление амплитудно-модули- Ка этих векторов симметрична относи- 
рованного колебания. тельно вектора несущего колебания А.. 
Это следует из выражения (3.8), кото- 
рое для большей наглядности целесообразно записать в несколько 
видоизмененной форме 


МА 
9 


а (0) = А,соѕ (®,Ё-- 9) {+ ——^ соѕ (0,7-9) + (Е) + 


А соз (0,2 4-0) — (0; +)! 


Из этого выражения видно, что при любой начальной фазе оги- 
бающей ү векторы РС, и ОС., соответствующие колебаниям верх- 
ней и нижней боковых частот, занимают симметричное относительно 
вектора ОЮ положение, причем векторы колебаний боковых частот 
образуют с вектором несущего колебания углы, равные + (6 - т). 
На рис. 3.4 начала этих векторов перенесены из точки О в точку О. 
Равнодействующий вектор ОЕ, являющийся геометрической суммой 
векторов РС, и ОС, и называемый вектором модуляции, всегда рас- 
полагается на линии ОР, вследствие чего сумму всех трех колеба- 
ний — несущей и двух боковых частот — можно рассматривать 
как колебание с постоянными начальной фазой и частотой, но с мо- 
дулированной амплитудой. 

Попутно заметим, что если в результате прохождения через элек- 
трические цепи нарушается равенство амплитуд колебаний боковых 
частот или симметрия их фаз относительно фазы несущего колебания, 
то возникает качание вектора, представляющего результирующее 
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колебание, относительно направления 
Ор. Это равносильно возникновению 
паразитной фазовой модуляции. 

Остановимся на вопросе о фазе оги- 
бающей амплитуд при чисто амплитуд- 
ной модуляции. Допустим, что началь- 
ная фаза высокочастотного колебания 
Ө, = 90°. Тогда векторная диаграмма 
примет вид, показанный на рис. 3.5. 
Если при 61 = 0 векторы боковых ча- 
стот ОС, и ОС. направлены вверх (по- 
ложение / на рис. 3.6), то огибающая 
амплитуд проходит в этот момент через 
свое максимальное значение А, (1 + М). 
Этот случай соответствует начальной 
фазе огибающей у = 0 ([см. (3.6)], а 
уравнение огибающей будет 


А (д = А, (1 + М соѕ 92). 
Если же в момент 6 == 0 векторы 


РС, и Рс, занимают горизонтальное по- 
ложение, то равнодействующая прохо- 


03 = 0 у Фр+9 
М 7 
гм 

И.И, \ 

2 9 
Ох+у (А 

© 

2 


Рис. 3.5. Векторная диа- 
грамма амплитудной моду- 
ляции при начальной фазе 
несущего колебания Өо=90°. 


дит через значение, равное А,. В этом случае начальная фаза 
огибающей ү = — л/2, и уравнение для огибающей будет 


А (1) = А, (1+ М ѕіп ОЙ, 


І І Ш Л У 
ГА 

< (2 2 
х 2, (у 17 (2 7 7 б (7 
<> бу ] 
< = М 
к < 2 А 
к Ар Ар > Ад 0 Ад 
< + 

мы 

5 

ў 

= 

< 


Рис. 3.6 Фазировка колебаний боковых частот в различные моменты временп 
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Положение векторов боковых частот ОС; и. ОС, при 91 = л/2, 
ли Зл/2 для ү = 0 обозначено на рис. 3.6 соответственно цифрами 
И, Ши ГУ. 

Спектральная диаграмма колебания при тональной модуляции 
показана на рис. 3.7. Ширина спектра в этом случае равна удво- 
енной частоте модуляции 20, а амплитуды колебаний боковых ча- 
стот не могут превышать половины амплитуды немодулированного 
колебания (при М < 1). 

Аналогичные результаты можно получить при модуляции любым 
сложным сигналом. Картину образования спектра амплитудно- 
модулированного колебания про- 
ще всего пояснить сначала на 
примере, когда модулирующее 
сообщение $ (1) является суммой 
колебаний двух тонов: 


$ (1) = 5, соѕ 0, + $. соѕ 91. 


По аналогии с выражением (3.5) 
получаем 


А = А, + ЛА, соѕ 90 + 
Рис. 3.7. Спектр колебания при то- ! 
нальной (гармонической) АМ. -- ЛА, соѕ 62, = Ау 1 + 
+ М, соѕ 01 - М. соѕ 0,4. 


Подставляя это выражение в уравнение (3.4) и используя три- 
гонометрические преобразования, аналогичные тем, которые были 
проведены при получении уравнения (3.8), придем к следующему 
результату (начальная фаза несущего и модулирующих колебаний 
здесь для упрощения опущены); 


М4 со (о 9) 4 4 


Е Ао 


а (0) = Аџсоѕ оѓ 4 —— соѕ (06—9%,){ +- 


+ ———— с0$ (о, -90,) 2 4 №49 Ао оз (0—0). 


Мз Ао 
2 

Из полученного выражения следует, что каждая из частот ©. 
и 2, образует свою тональную модуляцию, сопровождающуюся воз- 
никновением пары боковых частот, причем этот процесс является 
линейным в том смысле, что амплитуды и фазы боковых частот от 
различных модулирующих напряжений взаимно независимы (по- 
следнее свойство сохраняется при условии, что суммарное изменение 
огибающей «вниз» не превышает 100%). 

Из приведенного примера нетрудно вывести правило построения 
спектральной диаграммы амплитудно-модулированного колеба- 
ния а (1 по заданному спектру модулирующей функции $ (1). Пусть 
последний имеет вид, представленный на рис. 3.8, а. Через &$,, 
5., .... 8, ... обозначены амплитуды гармонических колебаний, 
входящих в спектр сообщения $ (1, а через Фин и Факс — гранич- 
ные частоты спектра, 
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Спектральная диаграмма высокочастотного колебания, промо- 
дулированного по амплитуде сообщением $5 (1), изображена на 
рис. 3.8, б. Коэффициенты модуляции М:, М», ..., М, пропорцио- 
нальны амплитудам $}, оо, ..., оп соответствующих тонов, входящих 
в сложное сообщение $ (1. 

Перейдем к общему случаю, когда спектр сообщения $ (1) не 
обязательно дискретный. Будем исходить из общего выражения 
(3.4). Передаваемое сообщение $ (1) содержится в законе изменения 
огибающей А (1. Не предрешая вида функции $ (1), составим выра- 
жение для спектральной плот- 
ности $, (©) высокочастотного ко- $ 92 
лебания а (2), рассматриваемого как 5,1 у 92 
произведение огибающей А (/) на 0) 
гармоническое колебание соѕ (0,ї -- 

+ 02). 

Основываясь на соотношении 
(2.58), в котором ПОЛОЖИМ 
5 (0) = А (1, получаем 6) 


$, (©) = | А (2) соѕ (9, 2-- 0.) х 


кена оиы) 


+ 2-е За(@ + @). (3.9) 


Рис. 3.8. Дискретные спектры: 


В этом выражении За обозначает  2— сложной модулнрующей функции: 
спектральную плотность огибаю- лебания. 
щей, т.е. модулирующей функции. 

Следует подчеркнуть, что спектр медленно меняющейся функ- 
ции времени А (№) группируется в области относительно низких ча- 
стот. Поэтому функция $4 (о — о,) существенно отличается от 
нуля лишь при частотах о, близких к ®., т. е. когда разность ® — 
— 00 = © относительно мала. Аналогично слагаемое $4 (® -- @,) 
существует при частотах, близких к — ®.. 

Таким образом, спектральная плотность модулированного коле- 
бания $, (о) образует два всплеска: вблизи ® = 0, и вблизи ® = 
= — 00. Поэтому для узкополосного сигнала можно считать, что 
в области положительных частот 


$, (®) = -- е6 $4 (@— 6), (3.10) 


а в области отрицательных частот 


$, (0) = > е: 54(0-4 0). (3.107) 


Поясним правило построения спектра $, (0) на следующем 
примере, Пусть огибающая высокочастотного колебания имеет вид 


А (0 = А, И + е, м (01, (3.11) 


гле 5 (1) — передаваемое сообщение, имеющее спектральную плот“ 
ность $ (2), а коэффициент Ам имеет тот же смысл, что и в выраже- 
нии (3.5). 

Спектральная плотность огибающей А (1 изображена на 
рис. 3.9, а. Дискретная часть этого спектра, равная 2лА,ё (63), 
соответствует постоянной величине Ау, а сплошная часть А. мА оз (62) 
передаваемому сообщению $ (1. 

Спектральная плотность $, (®} модулированного колебания 
а (В показана на рис. 3.9, 6. В данном случае дискретные состав- 
ляющие лА 6 (о == о,) отображают несущее колебание А, соѕ (®оё + 
-- 0), а сплошной спектр — колебания боковых частот модуляции, 

Если радиосигнал не содержит несущего колебания (с :конеч- 
ной амплитудой), например, при передаче одиночного радиоимпуль- 
са, дискретная часть в спектре отсутствует. 

Рассмотрим спектр радиоимпульса прямоугольной формы 
(рис. 3.10, 6), определяемого выражением 


Ром 40 В с0$ 9,Ё при —т,/2 << т,/2, 


а (1) = 
0 при 1<—1,/2 и ѓ2 %/2. 


(3.12) 


В данном примере под сообщением > (1) следует подразумевать 
видеоимпульс (рис. 3.10, а). Спектральная плотность подобного 
сообщения [см. (2.68)] 


500) = 77, (3.13) 


Следовательно, огибающая амплитуд колебания а (й 
А (2 — Рам 05 (2), 
а спектральная плотность этой огибающей 


$4 (00) = Ам А, 8 (62) =, м А, В Чатта | 


Так как в данном случае Ө, = 0 (рис. 3.10, 6), то по формуле 
(3.9) 


п-т 1 _@ 0) ти 
м Дь В у о 
$ (оу Зам 40 В | 3 |4 
а (©) 5 тр а (3.14) 


2 2 


Графики спектральных плотностей модулирующей функцки $ (й и 
радиоимпульса а (й) изображены на рис. 3.11, аи 6б, 
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4) Ар) 


ЯинАо (Я) 


Рис. 3.9. Спектральные плотности: 
а — модулирующего импульса; б — АМ колебания. 


Рис. 3.10. Импульс прямоугольной формы (а) и тот же импульс с высокоча- 
стотным заполнением в» (6). 


0) | \ 


0 о 
92 (0) ААС онор) а (0) = Аан 02 о-о) 
0) 
=0) 0 00 74 


Рис. 3.11. Спектральные плотности функций, представленных на рис. 3.10 
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3.4. УГЛОВАЯ МОДУЛЯЦИЯ. ФАЗА И МГНОВЕННАЯ ЧАСТОТА 
КОЛЕБАНИЯ 


В случае простого гармонического колебания 


а (1) = А, соѕ (0, + 0,) = А, соѕ ү (0 


набег фазы за какой-либо конечный промежуток времени от і = & 
до і = і, будет равен 


ар (15) — р (1) = (00, + 0) — (000 + 9%) = ®, (6 — 
— К). (3.15) 


Отсюда видно, что при постоянной угловой частоте набег фазы за 
какой-либо промежуток времени пропорционален длительности 
этого промежутка. — 

С другой стороны, если известно, что набег фазы за время 
і, — 1 равен ар (№) — % (1), то угловую частоту можно определить 
как отношение 


Фо = (р (6) —ф (ВУИ — 4), (3.16) 


если, конечно, имеется уверенность, что в течение рассматривае- 
мого промежутка времени частота сохраняла постоянное значение. 
Из (3.16) видно, что угловая частота есть не что иное, как 
скорость изменения фазы колебания. 
Переходя к сложному колебанию, у которого частота может из- 
меняться во времени, необходимо равенства (3.15), (3.16) заме- 
нить интегральным и дифференциальным соотношениями 


г, 
0) Ф 0) | о (0 46, (3.17) 
б 


———. (3.18) 


В этих выражениях ® (1) = 2л} (1) — мгновенная угловая частота 
колебания; } (№ — мгновенная частота, Гц. 

Согласно выражениям (3.17), (3.18) полную фазу высокочастот- 
ного колебания в момент { можно определить как 


[ 


$0 =\ 00 4 +0, (3.19) 


0 


где первое слагаемое в правой части определяет набег фазы за 
время от начала отсчета до рассматриваемого момента {, а 0, — 
начальная фаза колебания (в момент # = 0). 

При таком подходе фазу 1 (1) = о, - Ө (1, фигурирующую в 
выражении (3.1), следует заменить на 


(И = 02+ Ө (2 + Ө. 
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Итак, общее выражение для высокочастотного колебания, ам- 
плитуда которого постоянна, т. е. А (1) = А,, а аргумент % (1) 
модулирован, можно представить в форме 


а (9 = А, соѕ [®оЁ- Ө (2 - 04. (3.20) 


Соотношения (3.18), (3.19), устанавливающие связь между 
изменениями частоты и фазы, указывают на общность двух раз- 
новидностей угловой модуляции — частотной и фазовой. 

Поясним соотношения (3.18) —(3.20) на примере простейшей 
гармонической частотной модуляции, когда мгновенная частота 
колебания ‘определяется выражением 


о (1 = о, - ©, соѕ ОЁ, | (3.21) 


где «д = 2лј, представляет собой амплитуду частотного отклоне- 
ния. Для краткости Фо, в дальнейшем будем называть деви а- 
цией частоты или просто девиацией. Через ®, и ©, 
как и при амплитудной модуляции, обозначены несущая частота 
и модулирующая частота. 

Составим выражение для мгновенного значения колебания (тока 
или напряжения), частота которого изменяется по закону (3.21). 
а амплитуда постоянна. 

Подставляя в (3.19) о (№ из уравнения (3.21), получаем 

ГА 
«р (2) =\ (0, - о, соѕ 9 2-0. 
0 


Выполнив интегрирование, найдем 
р (д = о, + (0/9) ѕіп ӘХ У- Ө,. (3.22) 
Таким образом, 
а (1 = А, соѕ [0,{ + (о ,/9) эт 9 -- 01. (3.23) 


Фаза колебания а (1) наряду с линейно возрастающим слагаемым 
®, { содержит еще периодическое слагаемое (0/9) ѕіп 1. Это поз- 
воляет рассматривать а (1) как колебание, модулированное по фазе. 
Закон этой модуляции является интегральным по отношению к ис- 
ходной частотной модуляции. Именно модуляция частоты по закону 
о с0$ 622 приводит к модуляции фазы по закону (0/9) ѕіп ©, 
Амплитуду изменения фазы 


Өмаке = ®/0 = т (3.24) 


часто называют индексом угловой модуляции. 
Заметим, что индекс модуляции совершенно не зависит от сред- 
ней (немодулированной) частоты ®., а определяется исключительно 
величиной девиации оз и модулирующей частотой 9. 
Рассмотрим теперь противоположный случай, когда стабильное 
по частоте и фазе колебание пропускается через устройство, осу- 
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ществляющее периодическую модуляцию фазы по закону 0 (1 = 
== Омакс 51 62 так что колебание на выходе устройства имеет вид 


а (В = А, соз [0 + Өмако т Е - 0,]. (3.23') 


Какова частота этого колебания? Используя выражение (3.18), 
находим 


о (0) =. (о + бык зіп 9 4-0) =, Окс с0з 9%. (3.217) 


Учитывая соотношение (3.24), приходим к выводу, что 9макс® = 
= 01. Таким образом, гармоническая модуляция фазы с индексом 
Өмакс эквивалентна частотной 
модуляции с девиацией Ф, = 


— Ома кс. 
Из приведенного примера 


видно, что при гармонической 
угловой модуляции по характеру 
колебания нельзя заключить, с 
какой модуляцией мы имеем де- 
ии ло — с частотной или фазовой. 
0 В обоих случаях вектор ОА, 
Рис. 3.12. Представление высокочас- изображающий на векторной 
тотного колебания при угловой моду- Диаграмме модулированное ко- 
ляции в виде качающегося вектора. лебание, качастся относительно 
своего исходного положения 
таким образом, что угол Ө (рис. 3.12) изменяется во времени по 
закону Ө = Ө, кс ѕіп Ё при фазовой модуляции, Ө = (0/6) ѕіп 91 = 
= 9иакс $іп ФЕ при частотной модуляции (когда Ло = о, соѕ 01). 
Цифрами [, //, ГІ и ТУ отмечено положение вектора ОА при 
= 0, л/2, ли Зл/2. 

Различие между частотной и фазовой модуляцией проявляется 
при изменении частоты модуляции. 

При частотной модуляции величина девиации о; пропорциональ- 
на амплитуде модулирующего напряжения и не зависит от частоты 
модуляции $. 

При фазовой модуляции величина 9м.ке пропорциональна ам- 
плитуде модулирующего напряжения и не зависит от частоты мо- 
дуляции ©. 

Эти положения поясняются рис. 3.13 и 3.14, на которых пока- 
заны частотные характеристики величин од и 9ыакс при частотной 
и фазовой модуляции. В обоих случаях предполагается, что на вход 
· модулятора подается модулирующее напряжение с неизменной ам- 
плитудой (И, а частота ® изменяется от Фиин до макс: 

В первом случае, т. е. при частотной модуляции, величина оз, 
зависящая , как указывалось выше, только от амплитуды О, будет 
постоянной величиной. Величина же индекса модуляции т == 
== 001/0 = 9ыакс С увеличением частоты будет убывать (рис. 3.13). 
Во втором случае, т. е. при фазовой модуляции, Өмаке Не зависит 
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от О, а ор = Өмаке = т изменяется пропорционально частоте 
модуляции (рис. 3.14). 

Если на вход модулятора подается не гармоническое, а сложное 
напряжение, то структура модулированного колебания различна при 
ЧМ и ФМ. В первом случае медленным изменениям сигнала, т. е. 
низким частотам, соответствуют очень большие значения макс 
(рис. 3.13), а во втором — очень малые значения фо, (рис. 3.14). 

Поясним это на примере. Пусть на вход частотного и фазового 
модуляторов подается одинаковое синусоидальное напряжение, 
частота которого изменяется от Емин = 200 Гц до макс = 2000 Ги. 
При частотной модуляции зададим /, = 20 кГц, а при фазовой моду- 


Рис. 313. Зависимость девиации д Рис. 3.14. Зависимость индекса т и 
и индекса т от модулирующей часто- девиации д от модулирующей часто- 
ты при ЧМ. ты при ФМ. 


ляции Омакс = 0,5 рад, причем эти величины при заданной и неиз- 
менной амплитуде (/ остаются неизменными в полосе от 200 до 2000 
Гц. Тогда при ЧМ максимальное значение фазового отклонения при 
Е мин будет равно 


Онако = /Рыин = 90 000/200 = 100 рад, 


минимальное же значение фазового отклонения при Киакс соста- 
ВИТ 


Эмин = // маче = 10 рад, 


При фазовой модуляции минимальная девиация, равная 
Ў. ман = 9максЁмин = 100 Гц, будет при нижней частоте модуля- 
ции Ёмин. Максимальная же девиация, равная |, макс = 
== ОмаксЁмакс == 1000 Гц, будет при верхней частоте модуляции. 

Помимо различия в структуре колебания (при модуляции слож- 
ным сигналом), частотная и фазовая модуляции различаются по 
способу осуществления. В первом случае обычно применяется пря- 
мое воздействие на частоту колебаний генератора. При фазовой мо- 
дуляции генератор дает стабильную частоту, а фаза колебания моду- 
лируется в одном из последующих элементов устройства. 
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3.5. СПЕКТР КОЛЕБАНИЯ ПРИ УГЛОВОЙ МОДУЛЯЦИИ. 
ОБЩИЕ СООТНОШЕНИЯ 


Пусть задано колебание 
а (1 = А, соѕ [ю®Ё- Ө (2)], (3.25) 


относительно которого известно, что передаваемое сообщение $ (1) 
заложено в функцию Ө (1. Если колебание а (1) получено с помощью 
фазовой модуляции, то Ө (#1 и $ (#1) полностью совпадают по форме 
и отличаются лишь постоянным коэффициентом. При этом, очевид- 
но, с точностью до постоянного коэффициента совпадают и спектры 
функций 0 (1) и $ (1. В случае же частотной модуляции функция 
Ө (1) является интегралом от передаваемого сообщения $ (#). Это вы- 
текает из выражений (3.19) и (3.20). Так как интегрирование являет- 
ся линейным преобразованием, то при частотной модуляции спектр 
функции Ө (1) состоит из тех же компонентов, что и спектр сообще- 
ния 5 (И, но с измененными амплитудами и фазами. 

Отвлекаясь от способа осуществления угловой модуляции — 
фазовой или частотной и считая известным и заданным спектр функ- 
ции Ө (2), найдем спектр модулированного колебания а (1. Для этого 
выражение (3.25) преобразуем к виду 


а (1) = А, со$ Ө (1) соѕ 0, — Д, ѕіп Ө (1 чп ®оё = 
= ас (0 —а. (0. (3.26) 


Из (3.26) следует, что модулированное по углу колебание можно 
рассматривать как сумму двух квадратурных колебаний; косинус- 
ного ас (0) = А, соѕ Ө (7) соѕ оѓ и синусного а, = А, ѕіп Ө (2 х 
Х зіп оѓ, каждое из которых модулировано только по амплитуде; 
для косинусного колебания закон амплитудной модуляции опреде- 
ляется медленной функцией соѕ Ө (1), а для синусного — функцией 
ѕіп Ө (0. Нов $ 3.3 было установлено, что для определения спектра 
амплитудно-модулированного колебания достаточно сдвинуть на 
частоту о, спектр огибающей амплитуд. Следовательно, для нахож- 
дения спектра колебания а (й), определяемого выражением (3.26), 
необходимо сначала найти спектры функций соѕ Ө (1) и зіп Ө (1, 
т. е. спектры огибающих квадратурных колебаний. Перенос этих 
спектров на частоту о, можно затем осуществить таким же образом, 
как и при обычной амплитудной модуляции. 

Из приведенных рассуждений следует, что при одном и том же 
передаваемом сообщении спектр колебания, модулированного по 
углу, значительно сложнее, чем модулированноғе. по амплитуде. 
Действительно, так как соѕ Ө (7) и ѕіп Ө (1) являются нелинейными 
функциями своего аргумента 0 (2), то спектры этих функций могут 
существенно отличаться от спектра функции Ө (1: возможно возник- 
новение кратных и комбинационных частот, как это имеет место при 
обычных нелинейных преобразованиях спектра. 

Это обстоятельство, а также наличие двух квадратурных слагае- 
мых показывает, что при угловой модуляции спектр модулирован- 
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ного колебания нельзя получить простым сдвигом спектра сообще- 
ния на величину несущей частоты о џ, как это имеет место при ампли- 
тудной модуляции. Связь между спектрами сообщения и модулиро- 
ванного колебания оказывается при угловой модуляции более слож- 
ной. 


3.6. СПЕКТР КОЛЕБАНИЯ ПРИ ГАРМОНИЧЕСКОЙ УГЛОВОЙ 
МОДУЛЯЦИИ 


Используем полученные выше результаты для анализа колеба- 
ния вида, 


а (В = А, соѕ (о, -- т ѕіп ОХ). (3.25’) 


Это выражение совпадает с (3.23) и (3.23’) при модуляции ча- 
стоты по закону о (1 = о, + ор соѕ О. Начальная фаза 6., 
а также начальная фаза модулирующей функции ў опущены для 
упрощения выкладок. В случае необходимости они легко могут быть 
введены в окончательные выражения. 

В данном случае 0 (1 = т ѕіп ©. Подставляя 0 (1 в выражение 
(3.26), получаем 


а (1) = А, соѕ (т ѕіп 9/1) соѕ 0,7 — А, ѕіп (т зп ОЙят о. (3.27) 


Учитывая, что множители соѕ (т ѕіп 0} и зп (т ѕіп ©/) яв- 


ляются периодическими функциями времени, разложим их в ряд 
Фурье. 


В теории бесселевых функций доказываются следующие соотно- 
шения: 


ѕіп (т зш ОЙ = 27, (т) ѕіп 9 -- 2 3 (т) ѕіп 30; + 


+ 27, (т) ѕіп 50/4 -..., (3.28) 

соѕ (т ѕіп ©/) = Ч, (т) - 27, (т) соѕ 207 + 27, (т) х 
х соѕ 404 +- ..., ` (3.29) 

ѕіп (т соѕ ӘЙ) = 27, (т) соѕ 97 — 27; (т) соѕ ЗЕ -- 
4- 27, (т) соѕ 50; — ..., (3.28') 

соѕ (71 соѕ 01) = Ј, (т) — 27, (т) соѕ 201-27, (т) х 
х соѕ 46} — .., (3.29’) 


Здесь /„ (т) — бесселева функция первого рода и-го порядка от 
аргумента т. 


С помощью соотношений (3.28) и (3.29) уравнение (3.27) 
можно привести к виду 
а (1 = А, Шо (т) соѕ ої — 27, (т) ѕіп © ѕіп о, + 
+ 97, (т) соѕ 201 соѕ оо — 2/3 (т) ѕіп ЗОЇ ѕіп оо + ..1, (3.30) 
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или в более развернутой форме 


а (1 = А, со$ (о, + т зіп 9 = А, {Лу (т) соѕ о, -- 
+ Ј, (т) [соз (о, + ©) #— соѕ (о, — 9) Я + У. (т) [соѕ (о, + 
+ 29) Ё- соѕ (о, — 29) А + Л: (т) [соз (о, - 39) Е— 
— соѕ (о — 39) Й +...) (3.31) 


Таким образом, при частотной и фазовой модуляции спектр ко- 
лебания состоит из бесконечного числа боковых частот, располо- 
женных попарно симметрично относительно несущей частоты Ф, п 
отличающихся от последней на п®, где п — любое целое число. 
Амплитуда п-й боковой составляющей равна А, = Ј, (т) А, 
где А, — амплитуда немодулированного колебания, а т — ин- 
декс модуляции. Отсюда следует, что удельный вес различных бо- 
ковых частот определяется величиной ж. 

Рассмотрим режимы угловой модуляции при малых и больших 


значениях т. Если т << І, так что имеют место приближенные ра- 
венства 


ѕіп (т ѕіп 9Й = т ѕіп ОР соѕ (т ѕіп 91 А 1, 
то выражение (3.27) переходит в следующее: 
а (0) = А, (соѕ ©, {— т зп ФЕ ѕіп в, 2) = 


= А, |соз ФЕ -- —- 603 (о, 4-9) —> с0$ (0, — 9) . (3.32) 


Сравним это уравнение с уравнением для амплитудно-модули- 
рованного колебания, у которого модулирующая функция (т. е. 
передаваемое сообщение) такая же, как и при частотной модуляции. 
Так как выражение (3.32) получено из (3.25') для модуляции ча- 
стоты по закону о (1. = о, + Ф} соѕ 07, то для удобства сравнения 
зададим модуляцию амплитуды по аналогичному закону А (1 = 
= А, (1 + М соѕ Әй). Тогда амплитудно-модулированное колеба- 
ние запишется в форме 


ам (2) = А, (1- М соѕ 94 соѕ оѓ = 
= А, | соз «ЕЁ + > соѕ (о, + 2) Е += с0$ (9 — ЗИ . (3.33) 


Из сравнения (3.32) и (3.33) видно, что при малых значениях т 
спектр колебания, как и в случае амплитудной модуляции, состоит 
из несущей частоты о, и двух боковых частот: верхней о, + © 
и нижней &, — ©. Единственное отличие заключается в фазировке 
колебаний боковых частот относительно несущего колебания. При 
АМ фазы колебаний боковых частот симметричны относительно не- 
сущей частоты, а при угловой модуляции фаза колебания нижней 
боковой частоты сдвинута на 180° [знак минус перед последним сла- 
гаемым в (3.32)]. Это положение иллюстрируется векторной диа- 
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граммой, показанной на рис. 3.15, а. Направление вектора ОС. 
при амплитудной модуляции обозначено штриховой линией. Изме- 
нение направления этого вектора на 180° приводит к тому, что 
вектор модуляции ОР всегда перпендикулярен к направлению век- 
тора ОР, изображающего несущее колебание (рис. 3.15, а). Вектор 
ОЕ, изображающий результирующее колебание, изменяется как по 
фазе, так и по амплитуде; однако при т = 9макс << 1 амплитудные 
изменения настолько малы, что ими можно пренебрегать и модуля- 
цию можно в первом приближении рассматривать как чисто фазо- 
вую. 


Рис. 3.15. Векторная диаграмма (а) и спектр колебания (6б) при угловой мо- 
дуляции с индексом т< |. 


Спектральная диаграмма ‘угловой модуляции при т << 1 пока- 
зана на рис.3.15, 6. Симметрия амплитуд колебаний боковых ча- 
стот сохраняется, а фаза колебания нижней частоты сдвинута на 
180°. Амплитуды колебаний боковых частот равны т4,/2 и поэтому 
в данном случае индекс модуляции т совпадает по величине с ко- 
эффициентом М, характеризующим глубину изменения амплитуды 
при амплитудной модуляции. Заметим, что ширина спектра при 
т< 1 равна 20, как и при АМ. Этот результат показывает, что 
при очень малых девиациях о, (по сравнению с ©) ширина спектра 
от величины Фо, не зависит. 

При увеличении фазового отклонения, т. е. при возрастании 
величины т, уравнение (3.32) и диаграмма на рис. 3.15, а не дают 
правильного представления о действительной картине явлений при 
частотной или фазовой модуляции. Это объясняется тем, что с по- 
мощью колебаний несущей частоты и всего лишь одной пары боко- 
вых частот невозможно представить колебание, частота или фаза 
которого изменяются в широких пределах, а амплитуда остается 
строго постоянной. Для получения правильной картины необходимо 
учитывать боковые частоты высших порядков в соответствии с вы- 
ражением (3.31). 
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При значениях индексов т от 0,5 до 1 приобретает некоторое 
значение вторая пара боковых частот, ввиду чего ширина спектра 
должна быть приравнена 4®. Далее, при |1 < т < 2 приходится 
учитывать третью и четвертую пары боковых частот и т. д. Спектро- 
граммы для т = 1 и т = 2 приведены на рис. 3.16. Фазы колеба- 
ний на этих рисунках не учитываются, однако следует иметь в виду, 
что при четных п симметрия фаз 
сохраняется, а при нечетных п 
амплитуды нижних боковых частот 
следует брать со знаком минус. 
Амплитуды всех составляющих 
спектра представлены на этих ри- 
сунках в виде вертикальных отрез- 
ков, длины которых равны Ур (т), 
Рис. 3.16. Спектры колебания при а расстояния от отрезка Ј, (т), со- 

угловой модуляции: ответствующего амплитуде колеба- 

а— при т=1; 6 — при т=2. ния несущей частоты, равны п®, 

где 6) — частота модуляции, ап — 

порядковый номер боковой частоты. Амплитуда результирующего 

колебания принята за 100%, т. е. А, = 1; обозначенные на рисун- 

ках величины /„ (т) дают амплитуды колебаний соответствующих 
частот в долях от амплитуды результирующего колебания. 


Ор=т 9$=9/2 т 
07=/0 07=л/2 _ 
207) 27, (т) 
-2/; (т) . | 2) (т) 
-2 7? (т) 
< 
" > 
2 (7) 090) 
а) б) 6) г) 


Рис. 3.17. Фазировка колебаний боковых частот в различные моменты времени. 


Векторные диаграммы для моментов 5 = 0, л/2, л и Зл/2 при 
т = 1, построенные по выражению (3.30), представленные на 
рис. 3.17, а, 6, ви г. 

Рассмотрим теперь случай больших значений т. Вопрос сво- 
дится к выяснению зависимости бесселевой функции Л» (т) от 
порядкового номера п при больших значениях аргумента т. Оказы- 
вается, что при т >» 1 величина | /»„ (т) | более или менее равномер- 
на при всех целых значениях | и |, меньших, чем аргумент т. При 
[п |, близких к т, |7, (т) | образует всплеск, а при дальнейшем 
увеличении | п| функция [7, (т) | быстро убывает до нуля. Общий 


106 


характер этой зависимости показан на рис. 3.18 для т = 100. Из 
рисунка видно, что наивысший номер п боковой частоты, которую 
еще необходимо принимать в расчет, приблизительно равен индек- 
су модуляции т (в данном случае 
п = 100). 

Приравнивая это максималь- 
ное значение ймакс Величине т, 
приходим к выводу, что полная 
ширина спектра модулированного 
колебания равна 


2 | Пмакс | А 2т0. 


Но т = о;/0, следовательно, 
при больших индексах модуляции 
ширина спектра модулированного 
колебания близка к удвоенной де- 
виации частоты 


————— 
=Имакс 2-1 0 Од ник а 


3.34 Рис. 3.18. Ширина спектра ЧМ ко- 
(3.34) лебания при больших значениях 
индекса модуляции 11. 


2| Пмакс | ® ^ 203. 


Эта полоса частот обозначена в 
нижней части рис. 3.18. 

Заметим, что в соответствии с определением т [см. (3.24)], вы- 
ражение «модуляция с малым индексом» эквивалентно выражению 
«быстрая модуляция», а выражение «модуляция с большим индек- 
сом» эквивалентна выражению «медленная модуляция». Поэтому 
можно сформулировать следующее положение: при быстрой џгло- 
вой модуляции (когда фюр << ©) ширина спектра модулированного 
колебания близка к величине 20; при медленной угловой модуляции 
(когда о. >> 9) ширина спектра близка к величине З®л. 


3.7. СПЕКТР РАДИОИМПУЛЬСА С ЧАСТОТНО-МОДУЛИРОВАННЫМ 
ЗАПОЛНЕНИЕМ 


При модуляции частоты колебания по закону, отличающемуся от 
гармонического, нахождение спектра колебания усложняется. Вы- 
бор наиболее удобного метода анализа зависит от характера моду- 
лирующей функции. Поясним один из возможных методов на при- 
мере широко распространенного сигнала, так называемого ЛЧМ 
импульса, т. е. импульса с линейной частотной модуляцией. По- 
добный сигнал изображен на рис. 3.19, а, а закон изменения ча- 
стоты заполнения импульса — на рис. 3.19, 6. 

Мгновенную частоту заполнения © (1) = 2л7 (И можно опреде- 
лить выражением 


0(0) = о, + Ві, [| < Те/2, (3,35) 
где 


В = 201/7, = 2 л/т, (3.36) 
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есть скорость линейного изменения 
частоты внутри импульса. Тогда 
мгновенное значение колебания, 
представленного на рис. 3.19, а, 
можно записать в виде 


а (1) = А, соѕ (\ о (1) 4) = 
= А, особ (о рё 2), 
Те < + (3.37) 


Произведение полной девиации ча- 
стоты на длительность импульса 


Рис. 3.19. ЛЧМ импульс (а) и из- То = т (3.38) 
менение частоты его заполне- 
ния (6). явл яется ОСНОВНЫМ параметром 


ЛЧМ сигнала. Сопоставление вы- 
ражения (3.38) с (2.126) указывает на возможность трактовки т как 
базы ЛЧМ сигнала. 

С учетом (3.38) выражение (3.36) можно записать в форме 


в = 2лт/Т?. (3.39) 


При этом сигнал а () определяется выражением 


а (0) = А, соѕ (о, ‚+ т ). = о << —“® (3.40) 


Определим спектральную плотность этого сигнала с помощью 
общего выражения (2.48): 


Тс /2 
$ (0) = А, | с0$ (9 + т ем Хх 
7,2 ? 
Те! 2 
х | ехр | —Ф— 90) а 
7,12 
т 1° 
1. | ер [4 лт 0+9) || 4 (3.41) 
— То? 


Первое слагаемое в правой части полученного выражения опре- 
деляет всплеск спектральной плотности вблизи частоты ® = о,’ 
а второе — вблизи частоты ® = — ®.. 

При определении $ (о) в области положительных частот второе 
слагаемое можно отбросить [см. формулу (3.10)]. В первом же сла- 
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гаемом показатель степени в подынтегральной функции целесооб- 
разно дополнить до квадрата разности (В считаем положительной 
величиной) 


т -6—9):=| ш. — (0—00) Ё -|- А — а? = 
в с 
— 2 
— а | — ф, (3.42) 
Те 
где 
4=(® —ю,) Г./2Улм. (3.43) 


Подставляя выражение (3.42) в (3.41) и переходя к новой пере- 
менной 


у=УлтНТ.— а, (3.44) 
получаем 
Те/?. __ , 
$ (оу = 1 е ‘4 | ехр сет а | |а = 2% Те х 
2 І Те 2 “У лт 
—Те/2 


лт (1 [7 
чл 


хехр | — і | е * ду. (3.45) 
тт (4.990 
-и к (1+ д ) 


Введем следующие обозначения: 


лт __.0— @0 
а= =" (1 о ), (3.46) 
а= (1 = ). (3.47) 
4 Ф©д 


В этих обозначениях выражение для $ (®) принимает следующий 
ВИД: 


__ До Тс 7 (0 — о)? р. ѓу? ( ір? 
бо а а а еа 0 он ара онаи. оле 
0 


Используем известное из математики соотношение 
— Хх — Хх — 
2 2 . 2 
И (еа 2 (оар 2 х 
л л л 
0 0 


х [зіп у? ау=С (х) -- 18 (х), 


где С (х) и $ (х) — интегралы Френеля, 


С помощью этого соотношения 
выражение (3.48) можно привести 
к виду 


Зое И = х 


х ехр | е5 {С (01) 4- 


+С (и) +415 (4) + $ (и)1) (3.49) 
Из (3.49) следует, что модуль 


спектральной плотности рассматри- 
ваемого сигнала равен 


Тс А, ИИ А 
5 (9) = ит 75 х 
Ме х МС(ш) Сы) (и) $ (и), 
Г/14 


20 (3.50) 


а фазовая характеристика спектра 


0 при ө >> 0 
09—90) 


р (о) = — + 
0 06 08 12 16 00 29 
, А А ? , вл. 4 агсіс $ (41) + $ (0) — — лт х 
“2 () 4- (2) 4 


Рис. 3.20. Спектральная плотность — 00) $ (1) - $ (02) 
ЛЧМ импульса при различных зна- Ж = в _ +- агс8 Си) С(и). . 

чениях базы т=2Ё Те. д (4) РС (м2) 
(3.51) 


Графики зависимости (2/т/4,Т,) $ (о) от (о — в/о 
(рис. 3.20, а, би в) показывают, что при больших значениях т 
форма $ (о) приближается к прямоугольной и ширина спектра 
близка к величине 20. При этом фазовая характеристика |1 (6) | 
принимает вид квадратичной параболы (рис. 3.20, в). Второе сла- 
гаемое в (3.51), стремящееся к постоянной величине л/4, опущено, 

При о = Фу ш=и. = Илт/4, так что при больших значениях 
ти о = оо, когда 

С (и!) = С (и,) 22 0,5 и $ (и!) = 5 (и.) А 0,5 
квадратный корень в выражении (3.50) обращается в У2, а 8 (о) = 
— АТ. т. 


3.8. СПЕКТР КОЛЕБАНИЯ ПРИ СМЕШАННОЙ АМПЛИТУДНО- 
ЧАСТОТНОЙ МОДУЛЯЦИИ 


Обобщим выражения (3.25), (3.26), заменив в них постоянную 
амплитуду А, функцией времени А (2): 
а (0) = А (№ соѕ [о, -- Ө (1] = А (0 соѕ 0 (0 соѕ 0 — 
—А(0) ѕіп Ө(2) зто = а, (0) — а, (0). (3,52) 
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Как ив $ 3.5, 3.6, определение спектра сводится к нахождению 
спектров функций А. (1) = А (1 соѕ 0 (д и ДА, (д = А (0) ѕіп Ө (2), 
т. е. огибающих квадратурных колебаний, и к последующему сдви- 
гу этих спектров на величину ®.. 

Обозначим спектральные плотности функций А, (д и А,(0 
символами 8л, (0) и 8А, (о). Тогда 


5а, (@)= ( А, (де-и а= | А00 соз0 (деа, (3.53) 


ЗА. (о) = | А. (е ‘® 4 == | А (2) ѕіп Ө (е ‘0 4. 


Спектральная плотность квадратурного колебания а, (й) = 
= Д, (0) соѕ ®Ё в соответствии с выражением (2.58) (при 6, = 0) 
< будет 


5, (6) = 8А, (® — о) + $4, (ә + ә). (8.54) 


При определении спектра синусного квадратурного колебания 
фазовый угол Ө, в (2.58) следует приравнять — 90°. Следовательно, 


За, (0) = ——> {$ 4. (® — 00) -- ЗА. (‹ -- 0,)}. (3.54’) 


В области положительных частот можно считать 
ЗА, (о + ®,) = 0; 84, (0 -о,) 22 0. 


Таким образом, окончательно спектральная плотность колеба- 
ния а (0) = а, (1 — а, (0) определяется выражением 


5, (0) = 5, (0) —8,, (0) ==! {8а (0 — Фо) + (54, (0 — 0), ә 2 0. 
(3.55) 
Переходя к переменной © = ® — ®,, получаем 


(9-9) = (84, (0) + 184, (©). (3.56) 


Структура спектра колебания а (ѓ) при смешанной амплитудно- 
частотной модуляции зависит от соотношения и вида функций 
А (2) и Ө (2). 

При чисто амплитудной модуляции спектр колебания а (№) ха- 
рактеризуется полной симметрией амплитуд и фаз колебаний боко- 
вых частот относительно несущего колебания; при чисто угловой 
модуляции [А (1) = А, = сопѕ{] симметричны только амплитуды, 
фазы же колебаний боковых частот ®, + п при нечетных п не- 
симметричны относительно частоты ®, (см. $ 3.6). Одновременная 
модуляция по амплитуде и углу может при некоторых соотношениях 
между А (/) и Ө (1 приводить к ‘асимметрии спектра $, (о, -| 5) 
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относительно ® у не только по фазам, но и по амплитудам. В частно- 
сти, если Ө (2) является нечетной функцией {, то при любой функции 
А (№ спектр колебания а (№) несимметричен. 


Действительно, пусть А (№ — четная функция. Тогда произве- 
дение А (1 соѕ 0 (1 = А, (9 — четная, а А (0 ѕіп Ө (1 = А, (0) — 
нечетная функция {, и в соответствии со свойствами преобразования 
Фурье, перечисленными в $ 2.7, п. 6, функция $4, (52) является ве- 


щественной и четной относительно ©, а ЗА. (0) — мнимой и нечет- 


ной. С учетом множителя і второе слагаемое в (3.56) становится так- 
же вещественной, но нечетной функцией < и, следовательно, спек- 
тральная плотность $. (о) ока- 
‹зывается вещественной функ- 
цией, несимметричной относи- 
тельно точки ® = ө. Пример 
подобного спектра представлен 
на рис. 3.21. (По отношению к 
точке о = 0 модуль спектраль- 
ной плотности симметричен при 
любых условиях.) 

-@7 0 7, @ Аналогичный результат по- 


лучается и при нечетной функ- 
Рис. 3.21. Пример асимметричного учае р фу 


спектра при смешанной амплитудной ЦИИ А (д. В этом случае 
и частотной модуляции. А, (9) — нечетная. мнимая 


функция ©, а ЗА, (2) — четная 
вещественная функция. Слагаемое {5 (©) в выражении (3.56) ста: 
новится мнимым, и сумма $5, (9) + [5„. (52) становится функ: 
цией несимметричной (по модулю) относительно точки о = ®.. 


С помощью аналогичных рассуждений нетрудно показать, что 
для симметрии спектра $, (о) требуется четность функции 0 (8 
при одновременном условии, чтобы функция А (1) была либо чет- 
ной, либо нечетной функцией їі. Если функция А (1) может быть 
представлена в виде суммы четной и нечетной составляющих, то 
спектр $, (о) несимметричен даже при четной функции Ө (1. На- 
пример, импульс с линейной частотной модуляцией, рассмотренный 
в $ 3.7, имеет симметричный спектр. В этом случае прямоугольная 
огибающая при надлежащем выборе точки отсчета времени являет- 
ся функцией, четной относительно {, как и функция Ө (1) = Ч.,ВР. 


Наглядное представление о деформации спектра колебания при 
двойной модуляции — амплитудной и угловой — можно получить, 
рассмотрев случай, когда оба вида модуляции осуществляются одной 
и той же модулирующей функцией. Для упрощения анализа зада- 
дим эту функцию в виде гармонического колебания соѕ 621 для угло- 
вой модуляции и в виде соѕ © или зіп 6 для амплитудной. 


1. Обе функции, как А (1, так и 0 (1), четные относительно ё: 


А (1 = А, (1 + М соѕ 28; Ө (0) = тсоѕ о, МУ 1, тә 1. 
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Выражение (3.52) принимает вид 
а (0 = А, (1 + М соѕ ОЙ соѕ [оѓ -- т соѕ ФА. 


Полагая, как в $ 3.3, справедливыми приближенные равенства 
соѕ (7 соѕ 21) = 1, ѕіп (т соѕ 91 — т соѕ ОЁ, приводим это вы: 
ражение к виду, аналогичному (3.32): 


а (0) = А,1(1-4- М соѕ О) соѕ о, — 
— т (5 4 с0$ $ +5 с0$ 29!) $1 00 |= 


= А, (соз ЕЕ = [соѕ (0, -- 9) #- соѕ (о —@) 4] — 
Е 1, і 2. 
—т| = іп 0+ - віп (9 +9) п, ©) 
им [51 (о, 20) #-- ѕіп (о, — 29) 1. 


Суммируя квадратурные составляющие соѕ ои (т/М/2) ѕіп во 
получаем для амплитуды результирующего колебания на частоте 


© следующее выражение: У1 -- (мМ/2)? при А, = 1. Аналогич- 
ным образом находим амплитуду !/,}/ М? -- т? для колебаний с ча- 


07-20 9-@ ор 9-Я 029 0 6-29 0-0 0р 0+0 ор? о 
4) 0) 


Рис. 3.22. Спектр колебания при одновременной модуляции амплитуды и ча- 
стоты гармонической функцией. 


стотами оъ = 9 и т/М/4 для частот о, = 20. Спектр колебания 
‘а (2) представлен на рис. 3.22, а. Амплитудный спектр симметри- 
чен. 

2. Функция Ө (р — четная, а А (й) — сумма четной и нечетной 
составляющих: 


А (0 = А, (1 + М 91 04; 0 (0) = тсоѕ 9 М < Ет< 1. 


Выкладки, аналогичные предыдущим, приводят к следующим 
амплитудам: к | при частоте о; к И, (М — т) при частоте о, + ©; 
ки, (М + т) при частоте о, — @; к тМ/4 при частотах оу = 20. 

Спектральная диаграмма представлена на рис, 3.22, 6. 
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Симметрия спектра нарушается в данном примере из-за неоди- 
наковых амплитуд колебаний верхней и нижней боковых частот 
оо + 9. 

Нарушение симметрии спектра при смешанной амплитудно- 
частотной модуляции иногда используется как показатель непра- 
вильности работы устройства, осуществляющего амплитудную мо- 
дуляцию; перекос спектра указывает на то, что полезная ампли- 
тудная модуляция сопровождается паразитной угловой модуля- 
цией. 


3.9. ОГИБАЮЩАЯ, ФАЗА И ЧАСТОТА УЗКОПОЛОСНОГО СИГНАЛА 


Современное состояние радиотехники характеризуется непрерыв- 
ным усовершенствованием способов передачи информации. Это раз- 
витие идет по линии изыскания новых видов сигналов и новых спо- 
собов их обработки. 

Рассмотренные в предыдущих параграфах модулированные ко- 
лебания являются лишь простейшими видами радиосигналов. Часто 
приходится иметь дело с радиосигналами, получаемыми в резуль- 
тате одновременной модуляции амплитуды и частоты (или фазы) 
колебания по весьма сложному закону. 

В любом случае предполагается, что заданный сигнал а (1) пред- 
ставляет собой узкополосный процесс. Это означает, что все спек- 
тральные составляющие сигнала группируются в относительно 
узкой по сравнению с некоторой центральной частотой о, полосе. 

При представлении подобных сигналов в форме 


а (В = А (0) созф (2 (3.57) 


возникает неоднозначность в выборе функций А (1) ит (1), так как 
при любой функции № (1) всегда можно удовлетворить уравнению 
(3.52) надлежащим выбором функции А (й). 

Так, например, при желании простейшее (гармоническое) ко- 
лебание 


а (1 = А, соѕ в (3.58) 
можно представить в форме 
а ( = А (1 соѕ оѓ, (3.58’) 


где 0 = о, | До. 
В выражении (3.58) огибающая А (2) в отличие от А, является 
функцией времени, которую можно определить из условия 
До с0$ 0, = А (0 соѕ (о, - Ло) /, 
откуда 
А (= А, с0$ 00 — Ао СОЅО о Ї 


— 


соѕ (Фо-- Ао) і соѕ А! соѕ оо Ё — п До, 5іп оо / 


— Ао (3.59) 


соѕ Ао! — зп Ло/ іс 00 * 
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Из этого примера видно, что при нерациональном выборе ар- 
гумента ф (1 (оі вместо «,?) очень усложнилось выражение для 
А (1), причем эта новая функция А (1) по существу не является «оги- 
бающей» в общепринятом смысле, так как она может пересекать 
кривую а (1) (вместо касания в точках, где а (1 имеет максимальное 
значение). Оперирование подобной «огибающей» не имеет смысла, а 
в некоторых случаях и недопусти- | 
мо, так как может привести к 4 
ошибочным практическим выводам 
(например, при рассмотрении ра- 
боты амплитудного детектора). 9 

Неопределенности можно избе- р 
жать при представлении А (2) и 
р (1) с помощью следующих соот- К \ 
ношений: 2 2 | х 


А (0) = Уа? (0) а? (0), (3.60) Рис. 3.23 К определению огибаю- 


| щей амплитуд высокочастотного 
ф (7) = агсір [а, (2/а (7)], (3.61) колебания по Гильберту. 
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гле а; (/) — новая функция, связанная с исходной функцией соот- 
ношени ями 


а, (= — — | 20 ат, (3.62) 
ай = | 1 дт, (3.63) 
л т—і 


Эти соотношения называются преобразованиями Гильберта, 
а функция а, (1) — функцией, сопряженной (по Гильберту) функции 
а (2). 

В соответствии с выражениями (3.60), (3.61) рассматриваемая 
функция. а (й) представлена в виде проекции вектора А (1 на ось 
абсцисс, относительно которой отсчитывается угол \ф (В (рис. 3.23). 

Для выяснения смысла выражений (3.60), (3.61), а также тре- 
бования, чтобы а; (1) являлась функцией, сопряженной по Гильбер- 
ту исходной функции а (1), рассмотрим сначала некоторые свойства 
А (1), вытекающие непосредственно из выражения (3.60) и справед- 
ливые при любой функции а, (й), 

Прежде всего мы видим, что в точках, где функция а; (й) равна 
нулю, имеет место равенство А (В = а (8, 

Дифференцируя (3.60), получаем 


= а 98. 28 
4 г т И 
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Отсюда видно, что при 2; = 0, когда А (1) = а (1), имеет место 

дополнительное равенство 
ад _ аа 
а! а 

Следовательно, в точках, в которых а, (В = 0, кривые А (8 
и а(1 имеют общие касательные. 

Этих условий, однако, еще недостаточно для того, чтобы можно 
было рассматривать А (1) как «простейшую» огибающую быстро 
осциллирующей функции а (1. Необходимо потребовать, чтобы кри- 
вая А (1) касалась кривой а (1) в точках, в которых последняя имеет 
амплитудное или достаточно близкое к нему значение. Иными сло- 
вами, в точках, где а, (1) обращается в нуль, функция а (В должна 
принимать значения, близкие к амплитудным. Это условие как раз 
и обеспечивается, если функция а; ( является сопряженной по 
Гильберту функции а (1). Это свойство преобразований Гильберта 
нагляднее всего иллюстрируется на примере гармонического сиг- 
нала. . 

Пусть а (8 = соѕ оѓ. Найдем сопряженную функцию а, (1. 
Применяя общее выражение (3.62) и переходя к новой переменной 
Х = т — і, находим 


со оо 


1 1 
пет) 3-4-5 | 105 бот р 
д т—, д т—/ 
=— оо - Оо 
оо 
1 1. 
х 


- ОО 


Известно, что 


(в смысле главного значения) и 


оо 
9х 
—— іх = л. 
х 
— оо 


Следовательно, функции а (1 = соѕ о соответствует сопряжен- 
ная функция 


а (0) = ѕіп ©, 
которая проходит через нуль в моменты, когда исходная функция 
проходит через максимум. Аналогичным образом нетрудно убедить- 


ся, что функции а (1) = ѕіп оѓ соответствует сопряженная функ- 
ЦИЯ 


ау (0) = — с0$ о, 
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Подставляя а (?) = соѕ ої и а! (1 = ѕіп 0, в выражение 
(3.60), получаем для огибающей гармонического колебания обще- 
принятое выражение 


А (6 = Усоз? 0,74 ѕіп? о, = 1. 


Аналогичный результат получается и для а( = что, 
а, (0) = — соѕ о. 

Как видим, выражение (3.60) определяет огибающую в виде 
линии, касательной к точкам максимума исходной функции, и в 
случае гармонического колебания соединяющей два соседних мак- 
симума кратчайшим путем — прямой линией. Таким образом, вы- 
ражение (3.60) определяет «простейшую» огибающую. Это свойство 
выражения (3.60) сохраняется и для сложного сигнала, если выпол- 
няется условие медленности изменения огибающей, т. е. если речь 
идет об узкополосном сигнале [см. выражения (3.2), (3.3)]. 

Если исходный сигнал представляет собой сумму спектральных 
составляющих 


а (№) = У (ал СО5 0,2 4-6, 51П 0, д, (3.64) 


то сопряженная функция 
а, (2) = У (а. ѕіп оѓ — 0, соѕ о, 0). (3.65) 


Ряд (3.65) называется рядом, сопряженным ряду (3.64). 
Если сигнал а (1) представлен не рядом (3.64), а интегралом 
Фурье 


а (р = — | [а (о) соѕ 07 + В (о) чт ой бо, (3.66) 
0 


то функция а; (1) может быть представлена в виде интеграла 


а © | [а (со) ѕіп 0 — 0 (0) соз ®Ё а, (3.67) 
д 
0 


сопряженного интегралу (3.66). 

Нетрудно установить связь между спектрами функций а (1 
и а, (д. Так как при преобразовании гармонического колебания по 
Гильберту его амплитуда остается неизменной, то очевидно, что по 
модулю спектральная плотность $, (о) сопряженной функции а, (1) 
не может отличаться от спектральной плотности $ (®) исходной функ- 
ции а (1). Фазовая же характеристика спектра $, (о) отличается от 
фазовой характеристики спектра $ (о). Из сопоставления выражений 
(3.67) и (3.66) непосредственно вытекает, что все спектральные со- 
ставляющие функции а; (8) отстают по фазе на 90° от соответствую- 
щих составляющих функции а (И. Следовательно, при о > 0 
спектральные плотности $, (о) и $ (о) связаны соотношением 


$, (о) = — # (0), ө 2 0, (3.68) 
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В области отрицательных частот соответственно получается 
$, (о) = 18 (о), о < 0, (3.69) 


Вследствие изменения фазовой характеристики сопряженная функ: 
ция а, (1) по своей форме может сильно отличаться от исходной 
функции а (8. 

Нетрудно, наконец, заметить, что если исходный сигнал записан 
в форме 


а (1 = А (0 созф (1 = А (0) соѕ вю Ёё + Ө (2 - 0, (3.70) 


где огибающая А (1) определена соотношением (3.60), то сопряжен- 
ную функцию можно записать в аналогичной форме 


а, (= А И ѕіпү (1 = А (0 зп [о, + Ө (2 +- 11. (3.71) 


Это вытекает непосредственно из определения (3.61) и рис. 3.23. 

После того как найдена сопряженная функция а, (4), нетрудно 
с помощью выражений (3.60), (3.61) найти огибающую А (И, полную 
фазу (1 и, наконец, мгновенную частоту узкополосного сигнала 


а! а! а (0) а (2-а? (0) 


Выделив в найденной таким образом частоте о (№ постоянную 
часть о, можно написать выражение для % (1: 


$ (1) = 0, + Ө (0) + 02, (3.73) 


в котором Ө ({#) не содержит слагаемого, линейно зависящего от 
времени. Тем самым устраняется произвол в выборе «средней ча- 
стоты» сигнала о, и соответственно функции Ө (2). 

Поясним применение преобразования Гильберта для опреде- 
ления огибающей фазы и мгновенной частоты сигнала на следую- 
щем примере. 

Пусть задан сигнал в виде суммы двух гармонических колеба- 
ний с близкими частотами оу и ®.; 


а (1) = А, соѕ о; - А, соз Фо (3.74) 

и требуется а (1) представить в форме 
а (1 = А (2 соѕ [ЕЁ - 0 (2 + Ө. (3.75) 
Расстройка |Ло | = | о, — ®:| полагается настолько малой 


по сравнению с (‹0; -- ®,)/2, что колебание а (1) можно считать узко- 
ПОЛОСНЫМ. 

Что следует в данном случае подразумевать под А (№, ои (1? 
Непосредственно из выражения (3.74) трудно выявить структуру 
огибающей и фазы результирующего колебания а (й). Используем 
поэтому выражения (3.60), (3.61). Сопряженная функция 


а1 (1) — А, УП 91 + А, УП ой, 
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Применяя формулу (3.60), находим огибающую сигнала а (0: 


А( =У (А, с0$ 0, 1-- Д, с0$ о, #)*-- (А! 51п ®12-- А, ѕіп о, 0? = 
= АТ 24 25 соѕ Ло, (3.76) 
где Е = А Ду; Ло = о, — в, 


причем для определенности считается, что ё < Ти Ло > 0. 
Полную фазу суммарного колебания находим по формуле (3.61): 


ф (2) — агсіс 20 —агсіс 5іп 6012-Е $1 09/ (3.77) 
а 


2) соб 017 -|- Ё соѕ Фа ° 


Применяя далее формулу (3.72), после несложных алгебраиче- 
ских и тригонометрических преобразований приходим к следующе- 
му выражению для мгновенной частоты: 


Е-- соѕ Ао! 


0) (2) = Ао — 
р =, + Ао 14-2 4- 28 соз Ло; 


= 01 4- Дот (0), (3.78) 
е--соѕ Ав 


ПО = а ор соз даг" 


(3.79) 


Так как постоянная составляющая функции 1 (р) равна нулю, 
то входящие в выражение (3.73) средняя частота о, и функция 
Ө (2) будут 

00 = 01, (3.80) 


А 
Ө (2) = Ло \"@ АЕ. (3.81) 


0 


Итак, на основании (3.76), (3.78) и (3.80) —(3.81) выражение 
(3.75) приводится к виду 


а()=АУИТ- Е 4 92 соз Ло х 


| 
х с0$ С Ао п (2) аі | (3.82) 


р 0 


где 1 (1) определяется выражением (3.79). 

При этом исключается произвол и неопределенность в выборе 
огибающей и фазы суммарного колебания. 

Графики функции тў характеризующие изменение частоты 
приведены на рис. 3.24 для некоторых значений №. При А — 1 
получаются выбросы, описываемые дельта-функциями, Это соот- 
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ветствует производным скачкообразно изменяющейся фазы (на 
180°) в моменты времени, когда огибающая биений обращается в 
нуль. При # < 1, т. е. при наложении слабого колебания А, соѕ о, 
на сильное А; соѕ ®1Ё, выражения (3.76) — (3.79) значительно упро- 
щаются: 
А (1) = А, (1 - Е соѕ До), в = оу; 
о (7) 2 оу -- Ло соѕ Доѓ; (3.83) 
р (2) = «ЕЁ + А ѕіп Дог. 


В этом случае огибающая, частота и фаза суммарного колеба- 
ния изменяются по гармоническому закону с частотой | Ло| = | о, — 
— о;| относительно своих средних значений соответственно А\, 
ФИ 0. 

Формулы (3.76) —(3.83) имеют большое прикладное значение, так 
как в радиотехнической практике часто приходится иметь дело с 
биениями двух гармонических колебаний. 


7 
А 


217° 217° ДӨ 


Рис. 3.24. Мгновенная частота колебания, являющегося суммой двух гармони- 
ческих колебаний. 


В заключение следует отметить, что в некоторых специальных 
случаях выражения (3.60) — (3.69) используют также и для широко: 
полосных сигналов, когда понятие «огибающая» амплитуд теряет 
свой обычный смысл. При этом отказываются от требования, чтобы 
огибающая А (1 касалась кривой а (1) вблизи точек, в которых а (№ 
имеет амплитудное значение. 


3.10. АНАЛИТИЧЕСКИЙ СИГНАЛ 
В электротехнике принято представлять гармоническое колеба- 
ние (ток, напряжение) в форме 
а (2) = А, со5 (0, -- 0,) = А, Ве [ев + 0%)] = Ҝе[Аџе®:] (3.84) 
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ИЛИ 
а (0) = А, ѕіп (0,2 -- 0,) = А, Іт [ео +6] — т [А ео! ], (3.84”) 


где А, = Ае‘, — комплексная амплитуда. 
Часто символы Ве или Іт опускают и пишут просто 


а (0) = А, е9 +651 — А еі, (3.85) 


подразумевая действительную или мнимую часть этого выражения. 
В современной радиотехнике представление колебаний в ком- 
плексной форме получило дальнейшее развитие и распространено 
на негармонические колебания. 
Если задан физический сигнал в виде действительной функции 
а (2), то соответствующий ему комплексный ‘сигнал представляется 
в форме 


г (0) =а (0 ід (0, (3.86). 


где а: (0) — функция, сопряженная по Гильберту сигналу а (2). 


Определенная таким образом комплексная функция г (В назы- 
вается комплексным или аналитическим сигналом, соот- 
ветствующим физическому сигналу а (№). Заметим, что и в выражении 
(3.85) мнимая часть комплексной функции является функцией, со- 
пряженной по Гильберту действительной части. 

При представлении а (2) и а; (й в форме выражений (3.70), (3.71) 
аналитический сигнал можно записать следующим образом: 


г (1) =А (1) е0 А (1) ей9 +00 651 —= А ([) еә, (3.87) 


где 
А (0) = А (ре 0 0+6.] - (3.88) 


представляет собой комплексную огибающую узкополосного сигна- 
ла. Модуль комплексной огибающей, равный А (№ [поскольку 
| е2 (900) +6] | = | при любом законе изменения Ө (01, содержит 
информацию только об амплитудной модуляции колебания, а фазо- 
вый множитель е!() — только об угловой модуляции. В целом же 
произведение А (№е® содержит полную информацию о сигнале 
а () (за исключением несущей частоты о, которая предполагается 
известной). 

Это свойство комплексной огибающей, позволяющее при анали- 
зе узкополосных сигналов исключать из рассмотрения частоту ®о, 
придает важное значение понятию «аналитический сигнал». 

Рассмотрим основные свойства аналитического сигнала и ком- 
плексной огибающей. 

1. Произведение аналитического сигнала 2. (Г) на сопряженный 
ему сигнал га (#) равно квадрату огибающей исходного (физического) 
сигнала а (1. 
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Действительно, 


2, (№2 (0 == [а (0 + ѓо, (91 [а (0) — іа, (91 = а? (д + 


+ а1 (0 = А? (0). (3.89) 
Таким образом, модуль аналитического сигнала г. (И равен про- 
сто огибающей сигнала г, (0: |2. (21 = А (0. 


Спектр аналитического 
240)=25000) сигнала содержит только поло- 
а жительные частоты. 
Из выражения 


2а (0) = а (9 + іа (0 


вытекает, что спектральная плот- 
ность 2 (о) аналитического сиг- 
нала 2, (1) определяется сум- 
Рис. 3.25. Соотношение между спек МОЙ 

трами физического и аналитического 


сигналов. Да (0) = 8, (©) + 1. (0). 


Но согласно (3.68), (3.69) при о > 0 $, (о) = — 5. (о), а при 
© < 0 $4 (о) = №, (о). Следовательно, 


2, у | 2%. (0) при ®>0, 


(3.90) 
0 при «< 0. | 


Так, например, если узкополосному сигналу а (1) соответствует 
спектральная плотность $, (о), модуль которой изображен на 
рис. 3.25 штриховой линией, то аналитическому сигналу г, (й) = 
= а (1 +4- іа, (1) соответствуют спектральная плотность 4, (о), мо- 
дуль которой изображен на том же рисунке сплошной линией. 

Интеграл Фурье для аналитического сигнала 2, (1) принимает! 
следующий вид: 


х. 


и» 


2. (=> | 7. (о) е! 19= = | $, (о) ено" (бо. (3.91) 
0 0 


где $, (о) — спектральная плотность исходного (физического) сиг- 
нала а (2). 

3. Спектральная плотность комплексной огибающ2й А (1) сов- 
падает со смещенной на величину ®у влево спектральной плотностью 
аналитического сигнала г, (1. 


1 Отсюда проясняется смысл термина «аналитический сигнал». Дейст- 
вительно, при переходе к комплексному Ё интеграл (3.91) сходится в верхней 
полуплоскости и является аналитической функцией при [т >» 0, поскольку 
при Фо — оо множитель е— {®11! обеспечивает сходимость. В случае же 
физического сигнала, содержащего как положительные, так и отрицатель. 
ные частоты, множитель е— 11! бесконечно возрастает либо при ®- +4-оо, 
либо при о > — оо. 
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Основываясь на общей формуле (2.48), можем написать 


7. (©) = | 2. (К е-— ай. 


— со 


Подставляя в это выражение 2, ( = А (1 еѓ®, получаем 


2 (©) = | А ()е—79—9 0 54—06), о >0. (8.99) 


Это соотношение является обобщением формулы (2.58) на слу- 
чай комплексной функции времени А (1), умножаемой на ею“ 
(вместо соѕ в $ 2.7, п. 3). Выражение (3.9), выведенное для ве- 
щественной огибающей А (1 
(при чисто амплитудной моду- 2 
ляции), является частным слу- 
чаем общего выражения (3.92). 

Вводя обозначение о — 

— ®, = 9, перепишем (3.92) в 
несколько иной форме 


2. (® + 2) =$4(9) = 5, 
= 28, (0, - 9) (3.93) 


[см. формулу (3.90)]. 

Соотношение между спектра- 
ми $4(0) и 2, (о, + ©) иллю- 
стрируется рис. 3.26. 

Особо следует отметить, что 0 6 0 
спектр $4 (9) комплексной оги- р 
бающей А () не обязательно Рис, 920, Соотношение между стент 
симметричен относительно нуле- лексной огибающей исходного сиг- 
вой частоты (см. рис. 3.26). Если нала. 
спектр $, (о) физического коле = 
бания а (1) несимметричен относительно о = о,, как это может иметь 
место, например, при смешанной амплитудно-угловой модуляции 
(см. $ 3.8), то и функция 2, (о) = 28, (о), о > 0, несимметрична; 
после сдвига 2. (о) на величину о, влево спектр комплексной оги- 
бающей $4(52) будет несимметричен относительно частоты ® = 0). 
Поскольку при таком сдвиге функция $4 (9) отлична от нуля в об- 
ласти частот 4 < 0, комплексная функция А (1) не является аналити- 
ческим сигналом. Это :объясняется тем, что действительная и мни- 
мая части А (1) не являются функциями, сопряженными по Гиль- 
берту. | 

4. Корреляционная функция аналитического сигнала, определяе-. 
мая выражением 


В, (т) = ( 2100) 20 4-х) а, (3.94) 
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связана с корреляционной функцией исходного физического сигнала 
(узкополосного) 

В, (т) = | а (а (+ а (3.95) 
соотношением 

В, (т) = \/, Ве В, (т). (3.96) 


Действительно, подставив в (3.94) г, (В = а (д + та (®, по- 
лучим 


В, (т) = [а (0 - 1, (00а (0 — іа, (т) = 


= {а (а(+ т) 21-- | а, (ра (т) а: - 


оо оо 
+ | а 040 17) 2— {ада (т). 
— оо — ос 
В $ 2.17 было установлено, что корреляционная функция фи- 
зического сигнала зависит только от модуля его спектральной плот- 
ности. Так как модули спектров функций а (1) и а, (1 одинаковы 
(см. $ 3.9), то первые два интеграла равны и суммируются, а вто- 
рые два взаимно уничтожаются из чего и следует соотношение 
(3.96). Подставив теперь в (3.94) 2, (0) = А (е и 2 (0) = 
== А* ()е-®%, получим 


В, (т) =е-— юм | А (1) А* (1-5) а, (3.97) 


откуда вытекает важное соотношение (см. (3.96)] 


В, и=- Ке е 69 | А (2 А* ином | (3.98) 


е; 
— ос 


Входящий в выражение (3.98) интеграл есть корреляционная 
функция комплексной огибающей А (2). Поэтому выражение (3.98) 
можно переписать в форме 


В, (т) = -- Ке|[е- :07 Ва (т)]. (3.99) 
В частности, при-т = 0 получаем 
В, = | А? (0) & = >В. (0). (3.100) 
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Из этого выражения видно, что поскольку В, (0) = Э, энергия 
аналитического сигнала равна удвоенной энергии исходного физиче- 
ского сигнала. 

Следует указать, что применение понятия энергии к комплекс- 
ной функции имеет не только формальный смысл. В гл. 12 будет 
показано, что в некоторых устройствах обработки сигналов прихо- 
дится иметь дело с совокупностью двух функций времени, сопря- 
женных по Гильберту, т. е. с аналитическим сигналом как с физиче- 
ским процессом. 

Преимущества аналитического сигнала при анализе узкополос- 
ных процессов будут видны из дальнейших глав. 


3.11. КОРРЕЛЯЦИОННАЯ ФУНКЦИЯ МОДУЛИРОВАННОГО 
КОЛЕБАНИЯ 


При нахождении корреляционной функции модулированного 
колебания а (#1 = А (№ созф (1) будем исходить из условия абсо- 
лютной интегрируемости (конечной энергии) колебания а (№), что 
позволяет применять определение (см. $2.16) 


В, (т) = { 40а) а. (3.101) 


— со 


Вычисление интеграла для сложных сигналов требует громозд- 
ких выкладок. Задача существенно упрощается при переходе от 
колебания а( к аналитическому сигналу 2, (0) = А (й еѓ®". 
Основываясь на соотношениях, выведенных в предыдущем парагра- 
фе, рассмотрим сначала чисто амплитудную модуляцию, когда 
а (д = А (0 соѕ о, }, Ө (1 = 0 и, следовательно, А (1 = А* (1 = 
= А (0. 

Тогда формула (3.98) принимает вид 


В, (0) = = Ве |е ын | А(А (т) а? | = 


=-- сох орт | А( АЧ -- т) й. (3.109) 


Обозначив, как и в выражении (3.99), интегральный множитель 
через ВА (т), окончательно. получим 


В, (т) = ВА (т) (1/, соѕ вот). (3.103) 


Второй множитель (М, соѕ от) есть корреляционная функция 
гармонического колебания с частотой &, и единичной амплитудой. 

Итак, корреляционная функция амплитудно-модулированного 
радиосигнала равна произведению корреляционных функций оги- 
бающей и высокочастотного заполнения, 
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В качестве примера на рис. 3.27, а показан радиоимпульс с пря- 
моугольной огибающей, а на рис. 3.27, б — соответствующая этому 
импульсу корреляционная функция. Следует отметить, что эта 
функция не зависит от начальной фазы заполнения радиоимпульса, 
а ее огибающая совпадает с корреляционной функцией прямоуголь- 
ного видеоимпульса (см. $ 2.16, рис. 2.38, г). 

Для иллюстрации применения общего выражения (3.99) к ам- 
плитудно-частотной модуляции найдем корреляционную функцию 
импульса, изображенного на рис, 3.19, а, 


й 


= о 
Д 


4 П ® ГТА 
И РИ 


Рис. 3.27. Импульс с высокочастот- Рис. 3.28. К построению корреляци- 
ным заполнением (а) и корреляци- онной функции ЛЧМ импульса. 
онная функция (6б). 


При обозначениях формулы (3.37) и рис. 3.19 аналитический 
сигнал запишется в виде 
2200) = А, е!8'*/2 ею, Т [91% Т,/2. (3.104) 
Применяя формулы (3.94) и (3.99), получаем 
Т /2—7 


о с 
В, (т) — 2 Ве | е [®оё + 82/2] е— [07-70 + В 4-7) /21 ДЁ. (3.105) 


— 17/2 


Пределы интегрирования взяты с учетом условия одновременного 
существования функций а (1 и а (Е + т) (рис. 3.28). 

С помощью несложных преобразований выражение (3.105) при- 
водится к виду 


2 
Аё (е п со от 


| т, 
В, (® = в —— при |1| <->” (3.106) 


0 при |т| > 7,/2. 


Используя введенный в $3.7 параметр т [см. формулу (3.38)] 
и учитывая, что ВТо = 2017, = 2лт, приведем выражение (3,106) 
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к несколько более общему виду 


ѕіпі л/т — ( — =) 
І 2 То Те / 
Во (т) = — Тб 9^- соѕ Фут, = (3.106’) 
2 лтт 
Го 
Множитель И,АбТ. = В, (0) = Э равен полной энергии рас- 


сматриваемого радиоимпульса (как и при импульсе с постоянной 
частотой заполнения, см. рис. 3.27, 6), 


210)/9 Н 


Рис. 3.29. Корреляционная функция ЛЧМ импульса, 
Таким образом, 


лил и" 
“= 
Во (т) _ Ва (т) Те 


Ват) — Ве То АТ овоот, (3.107) 
Ва) 9 типт 
То 
График этой функции построен на рис, 3.29 для параметра 
т = 100 в предположении, что `®,.Г. очень велико (на рис, 3.29 
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масштаб выбран произвольно). Огибающая корреляционной функ- 
ции образует весьма острый пик (при т >> 1), а частота заполнения 
постоянна и равна центральной частоте в, исходного радиоимпульса. 

Рассмотренный здесь сигнал и его корреляционная функция 
представляют большой практический интерес для современной 
радиотехники. 


3.12. ДИСКРЕГИЗАЦИЯ УЗКОПОЛОСНОГО СИГНАЛА 
Пусть задан сигнал 


а (1 = А (1 созт (2 = А (0) соѕ о, + 0 (21. (3.108) 


спектр которого заключен в узкой полосе частот от о} до ®., так 
что модуль спектральной плотности $ „ (о) имеет вид, представлен- 
ный на рис. 3.30, а, причем в пределах полосы Ло, спектр не обя- 


бу 


бд (0) д (@ 


—09 00 —0у 0 


Рис. 3.30. Спектр узкополосного радиосигнала (а) и комплексной огибающей 
этого сигнала (6). 


зательно симметричен относительно центральной частоты ®, = 
= (®, - 0,)/2. Под узкополосностью сигнала подразумевается 
условие 


Лоо = ДЕК << 1, 


где АК = Ло,/2л = }, — |, — полоса частот, Гц. 
Предполагается, что функция А (1) является простейшей оги- 
бающей, т. е. что А (7) ит (1 отвечают соотношениям (3.60) и (3.61). 
Если при дискретизации подобного сигнала исходить из ряда 
(2.120), то интервал между выборками должен быть не больше чем 
1/2,, где |» — наивысшая частота в спектре сигнала, Нецелесооб- 
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разность такого подхода очевидна, так как информация о сигнале 
заложена не в частоту ў, (или |), а в огибающую А (# или в фазу 
Ө (2), которые изменяются во времени медленно, с относительно низ: 
кими частотами модуляции. Желательно поэтому так преобразовать 
выражение (2.120), чтобы интервалы между выборками определялись 
фактической шириной спектра, т. е. величиной А, а не верхней 
частотой [ь. 

Для этого перейдем к аналитическому сигналу, соответствующе- 
му заданной функции а (0): 


г. (()=А (де = А(де Фе = А (речи, (3.109) 


где комплексная огибающая А ( = А (1 е2 представляет 
собой низкочастотную функцию, спектр которой $4 (52) примыкает 
к нулевой частоте (рис. 3.30, 6). Разложим комплексную функцию 
А (д = А (0 еі по ортогональной системе 


оо 


А (= У с, Ф. (0), (3.110) 


п == — оо 


где базисная функция Фф» (1) определяется выражением (2.121). 
Подставив этот ряд в (3.109), получим 


10| У сл Фа (0) |е. (3.111) 


и == — Оо 


после чего исходное колебание а (1) определим как действительную 
часть функции г, (0): 


а0= ке) У е0 еен. (3.112) 


Как видим, задача дискретизации высокочастотного колебания 
свелась к задаче дискретизации комплексной огибающей А (1. 
При определении наибольшего допустимого интервала между выбор- 
ками в разложении (3.110) необходимо исходить из наивысшей ча- 
стоты в спектре функции А (й. Из определения о, как средней ча- 
стоты в полосе Ло, очевидно, что эта частота, отсчитываемая от 
62 == 0, равна Ло,/2, или в герцах АК /2. Следовательно, интервал 
между выборками не должен превышать 


а функция ф» (И должна иметь вид 


Ф, (1 (А®о/2) (1 тА) зіп ЛАР (7 — пл) , (8.114) 
(Ло, /2) (1 пл?) ЛА, (1— пАП 


От аналогичной функции, использованной в $ 2.14, фһ (И отли- 
чается только заменой ют на Ао ,/2. Следовательно, спектральная 
плотность Ф, (©) функции Фо (1) равна 2л/Лоџ = ПАК в полосе 


9 Зак. 1387 129 


частот [© | < А®./2 (рис. 3.30), а спектральная плотность функ- 
ции фа (0 


л е тАе — 1 е— “4 при 10 | < Ао , 
Ф, (9) = Ло (3. ) 
0 при |9 [ > ~. 


Квадрат нормы функции ф, ( по аналогии с выражением (2.123) 
|Ф ||? = 7/0,5Ло, = ШД. (3.116) 
Далее по формуле (2.9) с учетом (3.116) 


„=“. (А0. 0 Ар, (А0, 04 (8.117). 
| Фп [2 Коа о 


Используя формулу (2.63), в которой заменяем о на $", получаем 


До,/ 2 
„Аһ |) 8а00)Ф,(—9) 40 
— До, / 2 
До,/2 
== Ај, — | ЗА (9) 1 ейм9 40 = А (ПЛ?) = А (пЛ2) е® 45, 
21 аца А 


(3.118) 


В выражении (3.118) $4 — спектр комплексной огибающей 
А (1, а А (пЛ/) — ее значение в отсчетной точке і = пДЁ. 

Итак, коэффициенты ряда (3.110) являются выборками функции 
А (1), взятыми через интервалы АЁ = ШАХ, 

Подставляя (3.118) в (3.111), получаем 


г. (= У А(пА)фь (0) е9: +00740) 


п = —— о0о 


и по формуле (3.112) определяем 


а(0= У А(мАд ф, (© созо, 0 (А 


п = — оо 


— А („Лр 1 ЯА @— АЙ) 9 („ЛАТ (3.119 
Р? (пла) а соз (0, а 31. (8.119) 

При заданной’ длительности сигнала Т, число отсчетных точек 
Т.А = ТАК, причем в каждой точке должны быть заданы два 
параметра: А (пА1 и Ө (пд®. 


1 Поскольку здесь рассмагривается спектр огибающей. 
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Следует иметь в виду, что при несимметричном (в полосе Ло,) 
спектре введенная в данном параграфе частота о, = (о; + о,)/2 
может не совпадать со «средней частотой» в выражении (3.73). Ины- 
ми словами, фаза Ө (1) может содержать слагаемое, линейно зави Я- 
щее от времени. 

Проиллюстрируем выражение (3.119) на примерах колебания, 
промодулированного по амплитуде или по частоте. 

При АМ исходим из колебания а (0 = А (1 соѕ о, Ь в котором 
А (1) — вещественная функция со спектром $4 (Ф), ограниченным 
наивысшей частотой „ = 2лЁ,„. В этом случае ширина спектра 
модулированного колебания а (1) равна Арьм = 2ЁР т, причем в пре- 
делах этой полосы спектральная плотность $, (о) симметрична от- 
носительно ®,. Интервал между выборками в соответствии с форму- 
лой (3.113) должен быть не больше чем Ді = 1/АЁРм = 1/2Е т, т.е. 
таким же как и при дискретизации исходного сообщения (модулиру- 
ющего напряжения). 

Так как фаза высокочастотного заполнения при чисто амплитуд- 
ной модуляции постоянна, то передавать ее нет необходимости. 
Отсюда вытекает очевидный результат: амплитудно-модулированнов 
колебание вполне определяется значениями своих амплитуд, взятыми 
через интервал 1/2 т, где Е т — верхняя частота в спектре модули- 
рующей функции (т. е. в спектре передаваемого сообщения). 

Иными словами, при чисто амплитудной модуляции число степе- 
ней свободы модулированного колебания такое же, как и число сте- 
пеней свободы модулирующей функции. 

Рассмотрим теперь частотно-модулированное колебание 


а (0 = А, соѕ [о + 0 (11, 


когда мгновенная частота о (1) = о, + 40/4 модулирована тем же 
сообщением, что и в предыдущем случае, причем максимальная де- 
виация частоты /ѓ, велика по сравнению с Ё,„, так что ширину 
А.м полосы частот модулированного колебания можно прирав- 
нять к 2}; [случай «широкополосной» частотной модуляции, (3.34)]. 
Интервал между выборками должен быть взят АЁ< ИАЁы = 
== 1/2}. Так как при ЧМ амплитуда колебания неизменна, то пере- 
давать ее нет необходимости. Следовательно, для однозначного пред- 
ставления частотно-модулированного колебания достаточно зада- 
вать фазу Ө (иЛ/) этого колебания в отсчетных точках, отстоящих 
одна от другой на время А! = 1/21. При одной и той же длитель- 
ности сообщения Т, число выборок фазы при ЧМ равно А] „Т, == 
=; Ге, ачисло выборок огибающей при АМ равно АрыГ‹ = 2ЁРт Го. 
Отсюда видно, что при одинаковом передаваемом сообщении (при 
одинаковом количестве информации) частотно-модулированный сиг- 
нал обладает числом степеней свободы в /}/ Ё, = т раз большим, 
чем амплитудно-модулированный сигнал. Это является результа- 
том расширения спектра сигнала при ЧМ. На приемной стороне 
канала связи после частотного детектирования модулированного 
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колебания выделяется напряжение, которое имеет спектр и число 
степеней свободы такие же, как и исходное сообщение. 

Из приведенного примера видно, что при одной и той же ширине 
спектра информационная емкость радиосигнала различна в зависи- 
мости от вида модуляции. 

При смешанной модуляции — амплитудной и угловой — в каж- 
дой отсчетной точке нужно брать две выборки: амплитуды и фазы. 


Глава 4 


ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЛУЧАЙНЫХ 
СИГНАЛОВ 


4.1. ОБЩИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЛУЧАЙНЫХ ПРОЦЕССОВ 


Информация, передаваемая по каналу связи или извлекаемая 
в результате измерения, заключена в сигнале. 

До приема сообщения (до испытания) сигнал следует рассма- 
тривать как случайный процесс, представляющий собой совокуп- 
ность (ансамбль) функций времени, подчиняющихся некоторой 
общей для них статистической закономерности. Одна из этих функ- 

ций, ставшая полностью извест- 
х | ху) ной после приема сообщения, 
0 | называется реализацией 


бу $ случайного процесса. Эта реа- 
%2 лизация является уже не слу- 
0 . — чайной, ‚а детерминированной 
х, 4 | ри функцией ‘времени. 

о ^ Л ~ Важной, но не исчерпываю- 
7 МИ 4 + щей характеристикой случай- 

Хо ного процесса является прису- 
0 щий ему одномерный закон рас- 
У, ї пределения вероятностей. 

оо 17, 


Рис. 4.1. Совокупность функций, об- 
разующих случайный процесс. 


принимать отдельные функции в момент времени Ё = 4, 


На рис. 4.1 изображена совокуп- 
ность функций х; (1), (х, (1), ..., 
образующих случайный процесс 
Х (1). Значения, которые могут 
обра- 


зуют совокупность случайных величин х, (1), х, (1), ... 
Вероятность того, что величина х (1) при измерении попадает 
в какой-либо заданный интервал (а, 6) (рис. 4.1), определяется вы- 


ражением 


Ь 
Р, (а<х% 6)= {| р(х, 1) ах. 
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(4.1) 


Функция р (х; Ё) представляет собой дифференциальный закон 
распределения для случайной величины х (1); р (х; 1) называется 
одномерной плотностью вероятности, а Р; — интегральной ве- 
роятностью. 

Функция р (х; &) имеет смысл для случайных х непрерывного 
типа, могущих принимать любое значение в некотором интервале. 
При любом характере функции р (х; 1) должно выполняться ра- 
венство 


“макс 
р(х; ё) ах=1, (4.2) 


мин 


Где Хмин И Хмакс — Границы возможных значений х (1). 

Если же х является случайной величиной дискретного типа 
и может принимать лишь одно из конечного числа дискретных зна- 
чений, то (4.2) следует заменить суммой 


Х Р;=1, (4.2) 


где Р; — вероятность, соответствующая величине х;. 

Задание одномерной плотности вероятности р (х; ћ,) позволяет 
произвести статистическое усреднение как самой величины х, так 
и любой функции } (х). Под статистическим усреднением подразу- 
мевается усреднение х по множеству (по ансамблю) в каком-либо 
«сечении» процесса, т. е. в фиксированный момент времени. 

Для практических приложений наибольшее значение имеют сле- 
дующие параметры случайного процесса: 

— среднее значение (математическое ожидание, первый момент! 


оо 


«х (#1) >= \ хр (х, п) ах, (4.3) 


— ос 


— средний квадрат (второй момент) 


«ж (1)>= \ хё р(х; В) ах, (4.4) 


— средний квадрат флуктуации (дисперсия) 
ох (А) = < (х — < х>)*> = <> — (<>. (4.5) 


В выражениях (4.3)—(4.5) угловые скобки означают операцию 
усреднения по множеству (ансамблю). 

Одномерная плотность вероятности недостаточна для полной 
характеристики случайного процесса, так как она дает вероятност- 
ное представление о случайном процессе Х (1 только в отдельные 
фиксированные моменты времени. Более полной характеристикой 
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является двумерная плотность вероятности! р (ху, Хо; В, #5), позво- 
ляющая учитывать связь значений ху их», принимаемых случайной 
функцией в произвольно выбранные моменты времени Ц и /,. 

Исчерпывающей вероятностной характеристикой случайного 
процесса является п-мерная плотность вероятности при достаточ- 
но больших п. Однако большое число задач, связанных с описанием 
случайных сигналов, удается решать на основе двумерной плотно- 
сти вероятности. 

Задание двумерной плотности вероятности р (хи, хо; Ц, Ё) п03- 
воляет, в частности, определить важную характеристику случайно- 
го процесса — корреляционную функцию (второй смешанный мо- 
мент) 


В. (4, 5 == «х (А) х (2). (4.6) 


Согласно этому определению корреляционная функция случай- 
ного процесса Х (1) представляет собой статистически усредненное 
произведение значений случайной функции Х (№) в моменты 1 
и Ё. 

Для каждой реализации случайного процесса произведение 
х (1) х (5) является некоторым числом. Совокупность реализаций 
образует множество случайных чисел, распределение которых ха- 
рактеризуется двумерной плотностью вероятности р (х1, Хх; В, 45). 
При заданной функции р (ху, Хо; Ц, 6) операция усреднения по мно- 
жеству, обозначенная в выражении (4.6) угловыми скобками, осу- 
ществляется по формуле 


В, (11, Ё) = \ \ Х1 Хор (Х1, Хз; В, Ё) ах, ах». (4.7) 


—— оо — со 


При & = ё двумерная случайная величина хух, вырождается 
в одномерную величину хі== х5. Можно поэтому в соответствии 
с выражением (4.4) написать 


В, 2) = \ ржу 4) ам =. (4.8) 


— оо 


Таким образом, при нулевом интервале между моментами вре- 
мени й и {ѓ, корреляционная функция определяет величину средне- 
го квадрата случайного процесса в момент {і = і}. 

Исследование случайного процесса, а также воздействия его 
на радиоцепи существенно упрощается при его стационарности. 

Случайный процесс называется строго стационарным, если его 
плотность вероятности р (ху, Хо, ..., Хь; В, Ёз, ...., Ё) произвольного 


1 Здесь и в дальнейшем одной и той же буквой р обозначаются плотности 
вероятности различных случайных функций. В некоторых разделах, если 
это необходимо для устранения путаницы, будут применягься индексы уточ- 
няющие параметр, к которому относится данное распределение Например, 
при рассмотрении случайного процгсса х (1) = А (№) соѕ Ө (1) будут применять- 
ся обозначения рх (х), рд (А) и рь (6). 
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порядка л зависит только от интервалов № — Ё, Ёз —, ..., Ё, — 
и не зависит от положения этих интервалов в области изменения 
аргумента /. 

В радиотехнических приложениях теории случайных процес- 
сов условие стационарности обычно ограничивается требованием 
независимости от времени только одномерной и двумерной плотно- 
стей вероятности (случайный процесс, стационарный в широком 
смысле.) Выполнение этого условия позволяет считать, что среднее 
значение (первый момент), средний квадрат и дисперсия случайного 
процесса не зависят от времени, а корреляционная функция зави- 
сит не от самих моментов времени Ц и /,, а только от интервала 
между ними т = і, — Ц. 

Стационарность процесса в широком смысле можно трактовать 
как стационарность в рамках корреляционной теории (для моментов 
не выше второго порядка). 

Таким образом, для случайного процесса, стационарного в ши- 
роком смысле, выражения (4.3) —(4.5) и (4.7) можно записать без 
обозначения фиксированных моментов времени: 


со 


{Х>== \ хр (х) 4х; (4.9) 

(хёУ== \ х? р(х) ах; (4.10) 

ої == (х) —((х)); (4.11) 

В, (т) = \ \ хіх р(х, х, т) ах, 1х. (4.19) 


Дальнейшее упрощение анализа случайных процессов достига- 
ется при использовании условия эргодичности процесса. Стацио- 
нарный случайный процесс называется эргодическим, если усред- 
нение любой его вероятностной характеристики по множеству реа- 
лизаций эквивалентно усреднению по времени одной теоретичес- 
ки бесконечно длинной реализации. 

Условие эргодичности случайного процесса включает в себя 
и условие его стационарности. В соответствии с определением эрго- 
дического процесса соотношения (4.9) — (4.12) эквивалентны следую- 
щим выражениям, в которых операция усреднения по времени обоз- 
начена прямой чертой: 


Т/2 
х= і > | х (2) 46 (4.13). 
Т—® Т 
—Т/2 
Т/2 
х (0) = іт -- х (Ра (4.14) 
Т э оо 
— 7/2 
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о2= х2 (И — (х0); (4.15) 
Ту? 
В.) (0х7) = іт | ххето а. (4.16) 


—1Т/2 


Если х (1) представляет собой электрический сигнал (ток, на- 
пряжение), то х (1) — постоянная составляющая случайного сигнала, 
х? (#) — средняя мощность, ох — средняя мощность флуктуации 
сигнала [относительно постоянной составляющей х (1]. 

Выражение (4.16) внешне совпадает с определением (2.134) 
корреляционной функции детерминированного сигнала (периоди- 
ческого). Непосредственно из (4.16) вытекает четность функции 
В, (т) относительно сдвига т. 

Очевидно также, что 


Т/2 
В, (0) = ит — | (= 0) == (хо, = (4.17) 
Т > со 


—Т/2 


т. е. значение корреляционной функции при т = Оравно полной 
средней мощности случайного сигнала. 

При анализе случайных процессов часто основной интерес пред- 
ставляет его флуктуационная составляющая. В таких случаях при- 
меняется ковариационная функция 


р, (т) == х (0) —х (1х (+ —х (|= В, (т) — (0). (4.18) 


Наконец, вводится нормированная корреляционная 
функция 


р, (т) = 25008500600. 


2 
0% 0; 


(4.19) 


Функция Р, (т) характеризует связь (корреляцию) между значе- 
ниями [х (й — х], разделенными промежутком т. Чем медленнее, 
плавнее изменяется во времени х (1, тем больше промежутокт, в 
пределах которого наблюдается статистическая связь между мгно- 
венными значениями случайной функции. 

При экспериментальном исследовании случайных процессов ис- 
пользуются временные корреляционные характеристики процесса 
(4.13) —(4.19), поскольку, как правило, экспериментатору доступно 
наблюдение одной реализации сигнала, а не множества его реали- 
заций. Интегрирование выполняется, естественно, не в бесконечных 
пределах, а на конечном интервале Т, длина которого должна быть 
тем больше, чем выше требование к точности результатов измерения. 
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4.2. ВИДЫ СЛУЧАЙНЫХ ПРОЦЕССОВ. ПРИМЕРЫ 


Применение общих определений, приведенных в предыдущем 
параграфе, иллюстрируется ниже на нескольких характерных слу- 
чайных процессах. 

Наряду с обозначением случайного процесса символом Х (1 
будет применяться в том же смысле обозначение х (1, под которым 
подразумевается случайная функция времени. Как и ранее, х, (1) 
обозначает ^-ю реализацию случайной функции х (1. 


1. Сигнал в виде постоянного напряжения случайного уровня 


Пусть уровень А сигнала может с равной вероятностью принн- 
мать любое значение в интервале от — Амакс До Амакс (рис. 4.2.) 

Стационарность этого процесса очевидна. Одномерную плотность 
вероятности легко получить из выражения (4.2): 


р (х) = УД макс, — Амакс < Х < Амакс. (4.20) 
Подстановка (4.20) в выражения (4.3)—(4.5) дает 
Амаке А 
(Ху ==———— хах = 0; —===т======-> Анди 
2Амакс а! . А 
— К 
макс 
Амакс 0 
о 1 х? ах = 1 Ауакс; г 
2А макс З 
“макс 
сё = (х?) — ((х>)?==1/. Алис. и ро -4Анаке 


При определении корреляционной Рис. 4.2. Совокупность посто- 
функции по формуле (4.6) следует  ЯНных напряжений случайного 
учитывать, что для любой реализа- уровня. 
ции, независимо от временного сдви- 
га т, выполняется равенство х, (&) = х, (Ь). Следовательно, 
хь (А) хь (0) = х, и усреднение этого произведения по множеству 
можно выполнить без использования двумерной плотности вероят- 
ности, непосредственно по формуле (4.8). Таким образом, 


В. (т) = <> = И,Ацакс == 05. 
Рассматриваемый процесс не эргодичен. Это видно из того, что 
х, (== х = ху 000) = е 5), 
В, (т) == х = {/зАмаке 


т. е. первые два момента и корреляционная функция, определенные 
усреднением по времени (вдоль реализаций), не совпадают с резуль- 
татом усреднения по множеству, 

137 


2. Гармоническое колебание со случайной амплитудой 


Пусть в выражении, определяющем сигнал 


х ( = А соѕ («оЁё + 0.) = А созф (9, 
частота ®, и начальная фаза Ө, являются детерминированными 
и постоянными величинами, а амплитуда А — случайная, равнове- 
роятная в интервале от 0 до Амакс величина (рис. 4.3). 


1 


(4.21) 


Е 
Г \ Амдо 2057) И х 
\ — \ 


< [4 
Я (7 К гг 7 $ 
/ \ ‘ 
/ \ / 
/ \ / 
/ и 


Рис. 4.3. Совокупность гармонических колебаний со случайной амплитудой. 


Найдем одномерную плотность вероятности р (х; 1) для фикси- 
рованного момента времени 1. Мгновенное значение х (ѓ,) может 
принимать любые значения в интервале от 0 до Аџақе С05 7р (4), 
причем будем считать, что соѕ № (/,) > 0. Следовательно, 


р (х; 1) = ПАмаке С05 № (1), 0< х< Амаке С05 № (1) 


и математическое ожидание 


| Амаке 503 % (01) 
течи хах= —- А макс С05 \ (#1). 
Далее, 
А макс соѕ № (?,) , , , 
(х У. х? ах = и Амакс С05? (В). 


Наконец, дисперсия 
о) о (1) >—((х (0) А8 ке 08? $ (1) — 


1 1 о 
1 Аёс соѕ? хр (11) = 9. Ді лке с05* р (41). 


Рассматриваемый случайный процесс нестационарный и не 
эргодический, 
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3. Гармоническое колебание со случайной фазой 


Пусть амплитуда А, и частота о, гармонического сигнала за- 
ранее достоверно известны, а начальная фаза 09 — случайная вели- 
чина, которая с одинаковой вероятностью может принимать любое 
значение в интервале от — л до л. Это означает, что плотность ве: 
роятности начальной фазы 


ре (0) = 2л, —л<0<л. (4.22) 


Одну из реализаций случайного процесса х (2), образуемого со- 
вокупностью гармонических колебаний со случайными фазами 
(рис. 4.4), можно определить 
выражением х, 


хр. (1) = А, соѕ (во + 0,) = чи \ 4 \ 


0 60+ 
= Ао созф, (0. (4.23) Ир ХУ а 
Полная фаза колебания 2 | А 
р (2) = оу + 0 является <> И \ : 
случайной величиной, равно- и < 
вероятной в интервале от х 
001 — л до 0, ~ л, следо- ИХ их 
вательно, 7 хр 02 
0 
рр 0р) = 1л и / 
биол Зоя. ЗУМ т 
(4.24) | У 0 р 


Найдсм одномерную плот- 
ность вероятности р, (х) слу- Рис. 4.4. Совокупность гармонических 
чайного процесса Х (2. Выде- колебаний со случайными фазами. 
ЛИМ интервал х, х + ах 
(рис. 4.5) и определим вероятность того, что при измерении вели- 
чины сигнала, проведенном в промежутке времени от Ё, до В + 4, 
мгновенное значение сигнала окажется в интервале х, х + ах. Эту 
вероятность можно записать в виде р, (х) ах, где р, (х) — иско- 
мая плотность вероятности. Очевидно, что вероятность р,, (х) ах сов- 
падает с вероятностью попадания случайной фазы колебаний % в 
один из двух заштрихованных на рис. 4.5 фазовых интервалов. 
Эта последняя вероятность равна 2р (%) фр. Следовательно, 


Ох (х) ах = 2р (ф) аф = (2/27) ар, 


откуда искомая функция! 
| 
Ах 


аф 


1 Абсолютное значение производной берется на том основании, что плот- 
ность вероятноств является неотрицательной функцией, 


р 0) = — ‚А <х<А.. 
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2+ — А, | ѕіп |= А, И соз р ИД А2. 
Таким образом, окончательно 
р, (= Пл МАб х. Ах А. (4.25) 


График этой функции изображен на рис. 4.6. 


Рис. 4.5. К определению плотности вероят- Рис. 4.6 Плотность вероятности 
ности гармонического колебания со случай- гармонического колебания со 
ной фазой. случайной фазой. 


Существенно, что одномерная плотность вероятности ро. (х) 
не зависит от выбора момента времени /, а среднее по множеству 
(см. (2.271.7) в 10] 


А, А, 
«х (у= | х, 0) ак | = (4.96) 
м. к У А2 — 2 
совпадает со средним ПО времени 
Ту2 Т/2 
х= ніт 2 | х (0) = іт | А, соѕ (&,Ё--0) 2 =0. 
Тю Т Т9 Тю 1 = Т/92 


(Это справедливо для любой реализации рассматриваемого случай- 
ного процесса.) 

Корреляционную функцию в данном случае можно получить 
усреднением произведения х (1) х (1) по множеству без обращения 
к двумерной плотности вероятности [см. общее выражение (4.7)]. 
Действительно, подставляя в (4.6) 


х (1) х (15) = Аб соѕ (фо + 0) соѕ (ої, + Ө) = 
и учитывая, что первое слагаемое соѕ о, (1, — &) является детер- 
минированной величиной, а второе слагаемое при статистическом 


усреднении с помощью одномерной плотности вероятности рө (0) = 
=. 1/2л [см (4.22)] обращается в нуль, получаем 


В, (Н, 1) = <х (һ) х (> = И,А0 соѕ от. (4.27) 
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Такой же результат получается и при усреднении произведения 
хь (1) хр (Г + т) по времени для любой реализации процесса. 

Независимость среднего значения от & и корреляционной функ- 
ции от положения интервала т = і, — і, на оси времени позволяет 
считать рассматриваемый процесс стационарным. Совпадение же 
результатов усреднения по множеству и времени (для любой реа- 
лизации) указывает на эргодичность процесса. Аналогичным обра- 
зом нетрудно показать, что гармоническое колебание со случайной 
амплитудой и случайной фазой образует стационарный, но не 
эргодический процесс (различные реализации обладают неодинако- 
вой дисперсией). 


4. Нормальный случайный процесс 


Нормальный (гауссов) закон распределения случайных величин 
чаще других встречается в природе. Нормальный процесс особенно 
характерен для помех канала связи. Он очень удобен для анализа. 
Поэтому случайные процессы, распределение которых не слишком 
сильно отличается от нормаль- 
ного, часто заменяют нормаль- 
ным процессом. 

Одномерная плотность ве- 
роятности нормального процесса 


елее чан сома «ЧР есь бла 


определяется выражением К 
р(х) = 
" —\2 
= ехр 620 . 
уло, 20; -2 -/ 0 7 2 хх 
(4.28) 


Рис. 4.7. Одномерная плотность веро- 


В данном параграфе рассмат- ятности нормального распределения. 


ривается стационарный и эргоди- 

ческий нормальный процесс. Поэтому, под х и ох можно подразуме- 
вать соответственно постоянную составляющую и среднюю мощность 
флуктуационной составляющей одной (достаточно длительной) реа- 
лизации случайного процесса. 

Графики плотности вероятности при нормальном законе для не- 
которых значений о, изображены на рис. 4.7. Функция р (х) 
симметрична относительно среднего значения. Чем больше с„, тем 
меньше величина максимума, а кривая становится более пологой 
[площадь под кривой р (х) равна единице при любых значениях 
с]. 

На основе функции р (х) можно найти относительное время пре- 
бывания величины сигнала х (2) в определенном интервале уровней, 
отношение максимальных значений к среднеквадратическому (пик- 
фактор) и ряд других важных для практики параметров случайного 
сигнала, Поясним это на примере одной из реализаций нормального 
шума, изображенной на рис. 4.8, а для х = 0. Эта функция вре- 
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мени соответствует шумовой помехе, спектр которой простирается 
от нулевой частоты до некоторой граничной частоты. Вероятность 
пребывания значения х (1) в интервале от а до Ё определяется выра- 


жением (4.1). Подставляя в это выражение (4.28), при х = 0 по- 
лучаем 
0 


| — х2/90# 
Ра << 0) = ———— Е х ах= 
У 


2л оу 
а 
р а 
1. ет ах — ——- еее Ах = 
К?л ох 1 К?л о, 
о | 2/6. 
1 і 
— е-9*/2 ду— | е-4*/2 ду 
ИУ 2^ | әл 
=$(--)—®( а ). (4.99) 
бх оҳ 
Функция 
1 а 
Ф (и) = | е-*"/2 4 (4 30) 
у 2л. У 


называется интегралом вероятностей. В любом математическом спра- 
вочнике приводятся таблицы этой функции. 

Подставив в (4.29) 6/0, = 1, 2, З и соответственно а/о, = — |, 
— 2, и — 3, нетрудно найти вероятности пребывания х (1 в полосах 
шириной 20, 40, и бо,, симметричных относительно оси #. 

В рассматриваемом частном случае (|а| =) формулу 
(4.29) можно упростить на основании симметрии функции р (х) 
относительно оси ординат (рис. 4.7), 

Таким образом, 


0/0 
т | е-#?/2 12% | р ). 
л . Ох 


Результаты вычислений сведены в табл. 4.1. В последней графе 
приведены величины, равные | — 2Ф (р/с,). Из этой таблицы сле- 


Р(—р< х < Б) =? 


Таблица 4.1 


Вероятность пребывания 
в интервале 


Вероятноеть пребывани я 


Интервал значений вне интервала 


(—0%, о) 9.0,3413—0,6826 —0,317=31,7% 
(—920,., 90.) 2.0,4779=0 ‚9544 —0,046=4,6% 
(—Зох, 30,) 2.0,49865—0 ‚9973 —0,003=0.3% 


дует, что ширину шумовой дорожки (рив, 4.8, а) нормального шума 
можно приравнять (4 — 5) в... Если принимать во внимание пики 
функции х (1), вероятность которых не менее 1%, то пикфактор 
шума можно оценить величиной —3 (отношение пикако,). Напом- 
ним, что для гармонического колебания пикфактор равен и. 

Отношение времени пребывания х (1) в заданном интервале к 
общему времени наблюдения (достаточно большому для эффектив- 


——- — амал 6. М ОР 5-22 272 лью дад 


26; 


ть ДА 4 М 


„| рр + 


25 0) 


Рис. 4.8. Случайные функции с одинаковым распределением (нормальным), но 
с различными частотными спектрами. 


ного усреднения) можно трактовать как вероятность попадания 

х (1) в указанный интервал. На такой трактовке основан принцип 
построения различных приборов, используемых для эксперимен- 
тального нахождения одномерной плотности вероятности случайно- 
го процесса. 

Можно отметить, что приведенные выше данные о распределе- 
нии вероятностей не дают никаких представлений о поведении функ- 
ции х (1) во времени. На рис. 4.8, 6б, показана реализация нор- 
мального шума со спектром, сосредоточенным в узкой полосе ча- 
стот с центральной частотой о,. По своей плотности вероятности 

р (х) и, следовательно, по значениям Хи с, этот шум не отличается 
от низкочастотного шума, показанного на рис. 4.8, а. 
г 143 


Для описания временных характеристик функции х (1) необ- 
ходимо привлечь двумерную плотность вероятности, позволяющую 
найти корреляционную функцию. Другой способ — нахождение 
спектра мощности случайного процесса. Он рассматривается в сле- 
дующем параграфе. 


4.3. СПЕКТРАЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ МОЩНОСТИ СЛУЧАЙНОГО 
ПРОЦЕССА 


Подразумевая под случайным процессом множество (ансамбль) 
реализаций, необходимо иметь в виду, что реализациям, обладаю- 
щим различной формой, соответствуют различные спектральные 
характеристики. Усреднение комплексной спектральной плотности, 
введенной в $2.6 или $ 2.12, по всем реализациям приводит к ну- 


левому спектру процесса (при х == 0) из-за случайности и независи- 
мости фаз спектральных составляющих в различных реализациях. 
Можно, однако, ввести понятие спектральной плотности среднего 
квадрата случайной функции, поскольку величина среднего квад- 
рата не зависит от соотношения фаз суммируемых гармоник. Если 
под случайной функцией х (й) подразумевается электрическое на- 
пряжение или ток, то средний квадрат этой функции можно рассма- 
тривать как среднюю мощность, выделяемую в сопротивлении 1 Ом. 
Эта мощность распределена по частотам в некоторой полосе, зави- 
сящей от механизма образования случайного процесса. Спектраль- 
ная плотность средней мощности представляет собой среднюю мощ- 
ность, приходящуюся на 1 Гц при заданной частоте о. Введенную 
таким образом спектральную плотность Й (о) в дальнейшем будем 
называть энергетическим спектром функции х (#. Смысл такого наз- 
вания определяется размерностью функции \У (о), являющейся 
отношением мощности к полосе частот: 


Мощность 


ЦИ (©) |= | 


= | Мощность х время | ==[Энергия]. 
Полоса частот 


Энергетический спектр можно найти, если известен механизм 
образования случайного процесса. Применительно к шумам, свя- 
занным с атомистической структурой материи и электричества, эта 
задача будет рассмотрена в $ 7.2. Здесь же мы ограничимся несколь- 
кими определениями общего характера. 

Выделив из ансамбля какую-либо реализацию х (й) и ограни- 
чив ее длительность конечным интервалом Т, можно применить к ней 
обычное преобразование Фурье и найти спектральную плотность 
Хьт (о). Тогда энергию рассматриваемого отрезка реализации мож- 
но вычислить с помощью формулы (2.66): 


Т /2 оо 
Э,7= | х (9а == | | Х,т (©) Рао. (4.31) 
-Т/2 оо 
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Разделив эту энергию на Т, получим среднюю мощность /-й 
реализации на отрезке Т: 


л ХХ, (6) |2 
5 | |Аьт ао 


При увеличении Т энергия Эу возрастает, однако отношение 
Эһт!Т стремится к некоторому пределу. Для перехода к стационар- 
ному случайному процессу необходимо длительность Т каждой реа- 
лизации устремить к бесконечности. При этом возникает формаль: 
ная трудность, связанная с тем, что преобразование Фурье сущест- 
вует только для сигналов с конечной энергией (условие абсолютной 
интегрируемости сигнала). Это препятствие можно обойти с по- 
мощью различных приемов [8]. В данном случае ограничимся нало- 
жением условия, что Т сколь угодно велико, но конечно. Имея в виду 
это условие, запишем последнее выражение для средней мощности 
к-й реализации в форме 


0 = —— | У, (о) ао, (4.39) 


где 
У, (о) = | Х,т (о) |?/Т, (4.33) 


представляет собой спектральную плотность средней мощности 
рассматриваемой ^-й реализации (при достаточно большом 7). 

В общем случае величина Т, (о) должна быть усреднена по 
множеству реализаций. Ограничиваясь в данном случае рассмотре- 
нием стационарного и эргодического процесса, можно считать, что 
найденная усреднением по одной реализации функция У, (о) ха- 
рактеризует весь процесс в целом. Опуская индекс А, получаем окон- 
чательное выражение для средней мощности случайного процесса: 


2 0) | ЦИ (©) ао. (4.34) 


— оо 


Если рассматривается случайный процесс с ненулевым средним 
значением х (1, то энергетический спектр следуст представлять 


в форме 
№. (©) (х (1) .2л6 (о) + И _ (о), (4.35) 
где 17. (ө) — сплошная часть спектра, соответствующая флуктуа- 


ционной сосгавляюшей х, а 0 (о) — дельта-функция, 
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При интегрировании по / = о/2л первое слагаемое в правой 


части дает |х ({ х (01, т. е. мощность постоянной составляющей, а вто: 
рое — мощность флуктуационной составляющей, т, е, дисперсию 


= | И - (©) 10, (4.30) 


Для процесса с нулевым средним 


х2 001 - ] И" (о) до. (4.37) 


Из определения энергетического спектра (4.33) очевидно. что 
У (о) является четной и неотрицательной функцией о. 


4.4. СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ СПЕКТРОМ 
И КОРРЕЛЯЦИОННОЙ ФУНКЦИЕЙ СЛУЧАЙНОГО ПРОЦЕССА 


Чем медленнее изменяется во времени х (1), тем уже энергетиче- 
ский спектр. С другой стороны, скорость изменения х 40 определяет 
ход корреляционной функции. Очевидно, что между И х (Ф) и В, (т) 
имеется тесная связь. 

Существует теорема Винера— Хинчина, утверждающая, что 
В, (т) и (И, (т) связаны между собой преобразованиями Фурье: 


И (0) = \ В, (т) ет: ат, (4.38) 


— оо 


В, (0) = —— | ИИ, (©) ет 4. (4.39) 


Из этих выражений вытекает свойство, аналогичное свойствам 
преобразований Фурье, установленным в гл. 2 для детерминирован- 
ных сигналов: чем шире энергетический спектр случайного процес- 
са, тем меньше интервал корреляции, и, соответственно, чем больше 
интервал корреляции, тем уже спектр процесса. 

Большой интерес представляет белый шум, когда энергетиче- 
ский спектр равномерен на всех частотах — оо < о < оо. 

Если в выражение (4.39) подставить №, (о) = У. = сопѕі, то 
получим [см. (2.93)] 


В, (=, | ет до = №6 (т), (4.40) 


где ӧ (т) — дельта-функция, 
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Для белого шума с бесконечным и равномерным спектром корре- 
ляционная функция равна нулю для всех значений т, кроме т = 0, 
при котором В, (0) обращается в бесконечность. Подобный шум, 
имеющий игольчатую структуру с бесконечно тонкими случайными 
выбросами, иногда называют дельта-коррелированным процессом. 
Дисперсия белого шума бесконечно велика. 

Поясним применение приведенных выше соотношений на при- 
мерах. 

1. Пусть заданы следующие параметры напряжения шума 
(нормальный стационарный процесс с нулевым средним): средне- 


$. 
оо АФ 7 


0, (ву о) -9; й {у (90) 00 Фу | С) 


Рис. 4.9 Широкополосный и узкополосный энергетический спектры (приме- 
ры 1, 2, 3). 


квадратическое значение иск = 2В, энергетический спектр 1У, (о) 
равномерен в полосе частот от 0 до ў; = 10 МГц (сплошная линия на 
рис. 4.9). 

Шум с подобным спектром обычно называют широкополосным. 
В данном случае 


У, (о) = ик/2Н = (9)2/2 + 10° = 2 . 10-* В2/Гц, 


Корреляционная функция рассматриваемого процесса [см. (4.39)] 


0; 5), 
В, (т) = —— | У, (©) еѓот до = — | И | (о) соѕ ота® = 
2л 2л 
—®! —®; 
__9.10-% № пт о. 10-791. тт — 0! іл фт. (4.41) 
27 Т 0] Т 01 Т 


Дисперсия шума 
0] = из = В, (0) = 4В?, 
Нормированная корреляционная функция (рис. 4.10, а) 
ВК, (т) = В, (т)/0ї = зп оут/о т. (4.42) 


2. Вырежем из спектра исходного шума полосу от ® = — ®, = 
= — лЁ, до ® = ®, = лЁ, обозначенную на рис. 4.9 штрихов- 
кой, и найдем В. (т), А, (т) и 02, соответствующие этому шуму. 
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При АЁ =2 МГц получим 
с5==2Е, М, (0) =2.2.108.2.10-7=0,8 В; 
- іп 52 шо 
В, (т) =2:10-°.2Е, 21108-01 т. 


17 Фут ’ 


В, (т) = В, (т)/05 == (5іп ©, т) / ©, т. 


Сужение спектра привело к растяжению графика А, (т) по оси 
т (рис. 4.10, а). Интервал корреляции увеличился в [,/Ё; = 5 раз, 


Рис. 4.10. Нормированная корреляционная функция 


случайного процесса 
с энергетическим спектром, равномерным в полосе: 


а) [6] < ®, и јо] < 9, =щ:/5; 6) &—Я/2 зо зо - 0/2. 


3. Найдем аналогичные характеристики для шума, спектр ко- 
торого обозначен на рис. 4.9 двойной штриховкой. От предыдуще- 
.Го этот случай отличается положением спектральной полосы на оси 
частот. Шум с подобным спектром называют узкополосным (при 


21/90 << 1). 


Дисперсия этого шума 03, очевидно, не отличается от 08. 
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Корреляционная функция 


(00—89, /2) ©, 4 9, /2 
В, (т) = = И, (©) е‘от о -- = У, (о) ет до = 
— (0,49, /2) " 00 0, /2 
%4 9,/2 
== — М, (©) соѕ ®та® == 
@,—9:/2 
—=2.10-*-- | ѕіп (00-- 91/2) т іп (00 — 01/2) т |= 
лт т. | 
=2.10-'-1 2 ѕіп 211 С0$ 0, т==2. 10-7.2 5, 11 т/2 оо о, т. (4.43) 


Нормированная корреляционная функция (рис. 4.10, 6) 


віп (© т/2) 


о (4.44) 


СО 0, Т. 


(А, (т) 


Огибающая функции А. (т) (штриховая линия) совпадает по форме 

с функцией А, (т), однако эта функция имеет вдвое большую про- 

тяженность. Высокочастотное заполнение функции №, (т) имеет 

частоту о, равную центральной частоте спектра шума (см. рис. 4.9). 
0(2) 


пони оа 
ТИИ р 
НИИ * 


показанный на рис. 4.10, 6, 
позволяет составить пред- 

Рис. 4.11. Примерный вид реализации слу- 
чайного процесса, корреляционная функция 


ставление о характере шу- 
мового колебания с узкопо- 

которого показана на рис. 4.10, 6 (масшта- 
бы по осям ѓи т разные). 


лосным спектром. Осцил- 
ЛяЯЦИИ корреляционной 
функции с частотой о, ука- 
зывают на то, что и мгно- 
венное значение шумового 
колебания изменяется в 
сЧеднем: с частотой ®,. На- 
помним, что корреляцион- 
ная функция гармоническо- 
го колебания является также гармонической функцией той же часто- 
ты (см. $ 2.16). Изменение же огибающей корреляционной функции 


51п(917/2) 
по закону УР указывает на то, что огибающая шумового коле- 


бания, являющаяся случайной величиной, изменяется во времени 
относительно медленно, подобно функции времени, спектр которой 
ограничен наивысшей частотой &,. Примерный вид шумового коле- 
бания, соответствующего корреляционной функции (4.44), пред- 
ставлен на рис, 4.1: (в измененном масштабе времени по оси аб- 


сцисс), 
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Итак, шумовое колебание с узкополосным спектром следует пред- 
ставлять себе как высокочастотное колебание с медленно (по срав- 
нению с частотой 0 ,) изменяющимися амплитудой и фазой: 


х (В = О (0 соѕ [юоЁ + 0 (#1, (4.45) 

где о, — центральная частота спектра шума. 
Следует подчеркнуть, что все параметры этого колебания: 
амплитуда, фаза и частота — являются случайными функциями 


времени. Статистические характеристики этих параметров рассма- 
триваются в $ 4.6. 


4.5. ВЗАИМНО-КОРРЕЛЯЦИОННАЯ ФУНКЦИЯ И ВЗАИМНЫЙ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СПЕКТР: ДВУХ СЛУЧАЙНЫХ ПРОЦЕССОВ 


Связь между двумя стационарными процессами х (иу (1) оце- 
нивается с помощью взаимно-корреляционной функции, определяе- 
мой выражениями! 

к (т) = <х (0 и (2 >, 
Вух (т) = = =. (9 х (+ т) (4.46) 

В данном параграфе рассматриваются эргодические процессы 


поэтому вместо (4.46) можно применять временное усреднение 
Т/2 


В. () = 09 0) = іт —- | х000+94, (4.47) 
Т » оо уә 
Т/2 

Ву» (ту іт -- | ихо) (4.48) 
—Т/2 


Қак и для детерминированных колебаний, взаимно-корреля- 
ционная функция не изменяется, если едвиг на т одной из функций 
х (1) или у (1) заменить на сдвиг в обратном направлении другой 
функции, Поэтому можно написать следующие равенства: 


В, (т) =х (0) 0 (Ут) = (1—0) у (0), (4.49) 
В, (т) = у.) х (+ т) =06(2— т) х (0). (4.50) 


Из последних выражений вытекают следующие соотношения 
между В», (т) и Ву, (т): 


Ву (т) — Вух (— т); Вух (т) — В, (— т). (4.51) 


Соотношения (4.49)—(4.51) не следует смешивать с условиями 
четности функций. Каждая из функций о (9 и В,х (т) не обя- 
зательна четна относительно т (см. $ 2 


1 Подразумевается, что не только сами процессы х (В и у (Г), но и связи 
между ними стационарны, 
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В итоге корреляция между значениями функций х (д и у (1 
в два различных момента времени, разделенных интервалом т, 
задается корреляционной матрицей 


в Вх (Ви (9) |. (4.52) 
Вух(т) В, (т) 


где В, (т) и Ву, (т) — корреляционные функции соответственно 
процессов х (й) и у (0). 

Пусть, например, рассматривается сумма двух эргодических 
процессов х (В ии (1) с нулевыми средними (х = у = 0) и требуется 
определить корреляционную функцию случайного процесса $ (й) = 
= х (1 + и(0 (при условии, что взаимно-корреляционные функции 
стационарны). 

Используя формулу (4.16) и учитывая равенства (4.49), (4.50), 
получаем 


В, (т) =5 (0 5 (т) =1[х ух @- 9 +у(-+)] == 
= (0х) ху) +00 (т) +00007) = 
=В „„ (т) + Ви (т) - Ву, (т) + Ву, (т). (4.53) 
При т=0 В, (0) = ох и В, (0) =0у, а В,„ (0) = Ву, (0). 


Следовательно, 
0? = В, (0) = +02 -- В,, (0) + Ву, (0) = оғ -- о, +2В,, (0). (4.53/) 


Если процессы х (В и у (ё независимы, то дисперсия (средняя 
мощность) суммы будет 0: = ох + оу. 

В противном случае в зависимости от знака Ву, (0) мощность 
процесса $ (1) может быть 
больше или меньше суммы 
дисперсий сұ и бу. 

Для разности $ (1) = 
= х (Й — и (1) получается 
выражение, аналогичное 
(4.53). Необходимо лишь Рис. 4.12. К определению корреляционной 
знак плюс перед членом функции суммы двух случайных процессов 
2В„, заменить минусом, с одинаковыми энергетическими спектрами. 
При независимости про- 
цессов х (й) иу (#) дисперсия процесса $ (1), каки при суммирова- 
нии, будет 0: = о; + 05. 

В практике часто встречается случай суммирования процесса 
х (1 с процессом Ах (1 — Т), т. е. с тем же процессом, задержанным 
на время Т и усиленным в К раз (рис. 4.12), 
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Составим матрицу (4.52) для процессов х (1) и у = Кх (Е — Т), 
В обозначениях (4.52) получаем 
В... (т) = В, (1); 
в ЕК (ЕТУ = КВ, «—Т) 
Ву (1) = 000 х (04 9) = Кх (Т) х( 1) = КВ, (т +-Т); 
В,, (1) = В, (9) = 00007) = Кх (—Т)х (Т) = КВ, (1. 


Таким образом, корреляционная матрица процессов х (й) иу (1) = 
= Кх (Г — Т) принимает вид 


в | В. (т) | а | 
КВ, (< ЕТ) КВ, (т) 
Найдем теперь корреляционную функцию процесса $ (1) = х (й + 


+ у (1) на выходе сумматора (рис. 4.12). Подставив в (4.53) элементы 
матрицы В (т), получим 


В, (т) = В, (т) + КВ, (т — Т) + КВ, (т + Т) + К?В, (0). 
Приравнивая т = 0, находим дисперсию процесса 


оё = 0? + КВ, (— Т) + КВ, (Т) + К?ох = (1 + К?) ох + 
+ 2КВ, (Т) = о [1 + К? 42КА, (Т)1, 


где Ю. (Т) = В, (Т)/ох — нормированная корреляционная функ- 
ция процесса. х (В (напомним, что в данном примере положено 
х (0) = 0). 

При замене сумматора вычитающим устройством знак плюс 
перед слагаемым 2КР, (Т) должен быть заменен минусом. 

Если задержка Т значительно больше интервала корреляции 
процесса х (1, то №, (Т) = Ои 03 = ох (1 + К?). 

Применим теперь к В, (т) соотношение Винера— Хинчина (4.38): 


ү (о) 1 ‚ В, (т) е 9 дл У (ою) 1, (0) | У (©) + ИУ, (©). 
(4.54) 


В этом выражении 


Му (9) = | В, (т) е- ‘әт йт; У, (©) = | В, (х) е ®т ал 


(4.55) 


имеют смысл взяимных энергетических спектров случайных процес- 
сов х (1) и у (1). 
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Обратные преобразования Фурье, примененные к М, (о) 
и У, (о), принимают вид 


Вы (== | у (о) е/от о; 


Ву» =-— | У, (©) ет до. (4.56) 


В отличие от энергетического спектра 17, (ою) или М, (о), яв- 
ляющегося действительной функцией о и не могущего принимать 
отрицательные значения, взаимные спектральные плотности „, (®) 
и М), (о) могут быть комплексными функциями. Это имеет место 
при нечетных относительно т функциях В. (т) и В, (т), Подста- 
новка в (4.55) соотношения (4.51) приводит к равенству 


Ух, (0) = М) (о), (4.57) 
откуда следует, что 
Уи (о) + М, (©) = 2Ве ПУ, (о) = 2 Ве ПИ, (®)]. (4.58) 
Таким образом, выражение (4.54) можно записать в форме 
У, (о) = №, (0) + №, (о) - 2Ве ПМ, (о). (4.59) 


Это выражение поясняет физический смысл взаимного энергетиче- 
ского спектра М», (о). Если случайные процессы х (1 и и (#) ста- 
тистически независимы, то ‚и (о) = 0 и энергетический спектр 
суммы $ (0) = х (й) + и(1 равен сумме энергетических спектров 
У, (©) и М, (о) и, следовательно, мощность процесса $ (1) равна 
сумме мощностей процессов х (№ и и (2). 

Если действительная часть взаимного энергетического спектра 
положительна, то №, (о) > И, (о) - 1, (®) и, следовательно, 
корреляция между процессами приводит к возрастанию средней 
мощности суммы 0; >> ох -- ву. Очевидно, что при отрицательной 
действительной части №,, (о) мощность суммарного процесса мень- 
ше, чем 0; +- 0. | 

Если 05 = 03 -- 62, то процессы х (8 и у (1) являются некогерент- 
ными, аддитивными (см. $ 2.18). 


4.6. УЗКОПОЛОСНЫЙ СЛУЧАЙНЫЙ ПРОЦЕСС 


Краткое описание свойств нормального шума, сформированного 
из белого шума вырезанием относительно узкой полосы частот, было 
дано в $ 4.4. Там, отмечалось, что каждая из реализаций подобного 
случайного процесса имеет вид почти гармонического колебания 


х (0 = А (0) соѕ [0 + 0 (01 = А (0) созф (0, (4.60) 
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все параметры которого — огибающая А (1, фаза 0 (7) и частота 
о (Г — являются случайными, медленно меняющимися функциями 
времени. 

При представлении шума в форме (4.60) предполагается, что 
огибающая А (1) отвечает соотношению 


А() = Их? (0) у? (0), (4.61) 
где и (?) — функция, сопряженная по Гильберту исходной функ- 


ции х (1 (см. $3.9), а о, выбрана таким образом, что не содержит 
слагаемого, линейно зависящего от &, 


к 


0) 0 00 0) 
7 д) 


Ш. (8) =21 (0+9) 


0) 


Рис. 4.13. Энергетические спектры: 


а — узкополосного процесса с центральной частотой о0о: 6б — косинусной составляющей 
комплексной огибающей, 


Дальнейшее рассмотрение основано на допущении, что энерге- 
тический спектр шума х (1) сконцентрирован в узкой по сравнению 
с величиной о, полосе, причем функция \У, (о) в указанной поло- 
се симметрична относительно точки Фо, (рис. 4.13, а). 

Рассмотрим стационарный эргодический процесс с нормальным 
законом распределения вероятностей. Здесь необходимо подчер- 
кнуть, что указанное распределение характеризует физическое ко- 
лебание х (2), т. е. мгновенное значение колебания (в любой момент 
времени 1). Параметры же колебания: А (1, 0 () ио (1 = р/а — 
обладают законами распределения, существенно отличающимися 
от нормального!. Для полного описания свойств узкополосного про- 
цесса требуется знание законов распределения, а также корреля- 
ционных функций всех параметров колебания. 


1 Это вытекает из нелинейного характера зависимости параметров Д, 
Өиоотхи у. 


154 


1. Огибающая 


Представим высокочастотное колебание х (№, определяемое вы- 
ражением (4.60), в виде суммы двух квадратурных колебаний! 


х (0 = А (0 соѕ Ө (0) соз оѓ — А (В зп Ө (1 ѕіп оу = 
о = А, (1 соѕ 0 — А, (В ѕіп оѓ, (4.60) 


Здесь, как и в $ 3.5, 
А, (8 = А (0 соѕ 0; ДА, (д = А (2 ѕіп Ө (4.69) 


представляют собой амплитуды соответственно косинусной и си- 
нусной составляющих колебания х (1, причем 


А (== УА (+ А2 (0); Ө(7) = —агсів А, /А,. (4.63) 


Для отыскания плотности вероятности ра (А) и рь (0) требуется 
знание соответствующих плотностей р (А,) и р (4;), а также сов- 
местной плотности вероятности р (А,, А,). 

Плотности р (Ас) и р (4,) можно определить, сопоставив слу- 
чайную функцию А, (1 [или А, (01 с функцией х (2): 


х (1 = А (0 соѕ [0,ѓ + 0 (21; А, 0 = А (0 соѕ Ө (0. 


Отличие А, (0 от х (1) заключается в исключении слагаемого 
Фо из аргумента косинуса. Как и в случае детерминированного 
колебания, это означает сдвиг спектра каждой из реализаций слу- 
чайного процесса на величину о, (в направлении к нулевой частоте, 
при сохранении структуры спектра). При этом сохраняется и 
закон распределения случайной функции х (й). Поэтому, если про- 
цесс х (И нормальный, то и процесс А, (1) нормальный (оба процес- 
са с нулевым средним). 

Энергетический спектр Йа, (52) случайной функции А, (0 
можно получить из энергетического спектра функции х (1 сдвигом 
на о, левого лепестка и на — о, правого лепестка спектра \У, (о) 
(рис. 4.13). 

В результате получается энергетический спектр 


а, (0) = 20, (в + 9), (4.64) 


группирующийся вблизи нулевой частоты. Коэффициент 2 учиты- 
вает! сложение мощностей, приходящихся на оба лепестка №, (о). 


1 В случае детерминированного АМ колебания (рис. 3.9) при переходе 
от спектра ба (о) к спектру 5, (0) удваивается спектральная плотность на: 
пряжения (или тока). что приводит к учетверению спектральной плотности 
энергии. пропорциональной 5% (о). В данном случае мощность всего лишь 
удваивается из за некогерентного суммирования энергетических спектров 
от обоих лепестков Ў. (0) 
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Аналогичные рассуждения используем для случайного процесса 
А, (1) и его энергетического спектра 


Ид (0) = 2, (в, + 9). 


Из этого выражения и рис. 4.13 вытекает, что площадь под 
кривой №, (о) (в двух лепестках) совпадает с площадью под кри- 
вой №.  (°) [или ал ($)]. Следовательно, дисперсии случайных 
функций А. (0, А, (1) и х (й) одинаковы: оа = 04 = 0х. 

При учете первого выражения (4.63), из которого вытекает ра- 
венство А? (1) = Ас (1 + Аз (1, приходим к следующему выраже- 
нию для среднего квадрата огибающей: 


(А?) = АЗ = о + 0%, = 202. (4.65) 
Итак, одномерные плотности вероятности случайных функций 
А, (и А, (1 можно определить выражениями 
1 2 


А 1 А? 
(Ад = ехр | — —2- |; А) =——— ех (- |. 
Ро ло, ›(- юг) РУ У2ло. ў зг) 
(4.66) 


х 


Кроме того, взаимная корреляция между функциями А. (д 
и А, (1) равна нулю при т = 0. Действительно, возводя выражение 
(4.60°) в квадрат и усредняя по множеству, получаем 


(х? (0) = ДА, (1) сот, — А, (В чп в, 82} = < Аё (1) > с0$* о Ё-- 
--< 43 (1) > $11? 2—2 ‹А, (1) А, (7) ѕіп о, соѕ оо. 


Но левая часть этого выражения равна В, (0) = ох; кроме того, 
<Ас ()2> = <А; (02 = 0 = ВА, (0) = Ва (0), а <А, (0 х 
х А, (д2 = Ваа, (0) является взаимнокорреляционной функцией 
случайных процессов А, (й) и А, (1) при т = 0. Следовательно, пре- 
дыдущее равенство приводится к виду 


В, (0) = Вад, (0) — Ва л, (0) зіп 20,4, (4 67) 


из которого вытекает, что Ва л, (0) = 0 [поскольку процессы 
х( и А, (0) стационарны, равенство (4.67) должно выполняться 
в любой момент времени]. 

Итак, А, (ди А, (8, отсчитываемые в один и тот же момент вре- 
мени, — независимые величины.! Поэтому совместную плотность 


1 Эго положение вытекает также из соотношения (4.65), показывающего, 

© 5 2 © + 

что средний квадрат огибающей А (№), т. е. о4, является аддитивной суммой 
средних квадратов фупкций Ас (і) и А, (1). 
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вероятности р (А,, А.) можно опрелелить выражением 


— АЗ — А? 
РКА. А) Ао = ер (2) 
| ло? 20“ 
1 А? 
= ло? ехр (- 201 . (4.68) 


Вероятность того, что конец вектора А (7) лежит в элементарном 
прямоугольнике 4А. АА, (рис. 4.14) равна произведению вероят- 
ностей пребывания А, в интервале 4А. и А, в интервале 4А,: 


р(А.) 4А, р (Аза, = — ехр =. ад, ЧА.. 
2л 20% 


МА 
4 


х 


Рис. 4.14. К определению двумерной Рис. 4.15. К определению двумерной 

плотности вероятности квадратурных плотности вероятностей модуля и ар- 

составляющих комплексной огибаю- гумента комплексной огибающей. 
щей узкополосного процесса. 


При переходе от прямоугольных координат к полярным пло- 
щадь заштрихованного на рис. 4.15 элемента будет АдбАДА, а ве- 
роятность пребывания конца вектора в этом элементе равна 


ехр | — А? | давал. 
202 


2 
2л0* 


Из: этого выражения следует, что двумерная плотность 


ехр (- А | (4.69) 


р (А, Ө) — 902 


2 
2102 2 


Интегрируя по переменной Ө, получаем одномерную плотность 


д 
А Аз 
ра (А) | р(А, 6) 40 = 2 ехр [ — ‚ <ЗАЗою. (4.70) 
о? 20? 
п ‚ 
Обоснование пределов интеграла приводится в следующем пунк- 
те данного параграфа. 
Распределение огибающей, характеризуемое этой плотностью 
вероятности, называется распределением Релея (рис. 4.16). Макси- 
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мальное значение функции р. (А) получается при А = о,. Это 
означает, что А = о, является наивероятнейшим значением огибаю- 
щей. . 

Среднее же значение (математическое ожидание) огибающей 


(А) = | Арл(А) А =— | ’ехр( — чит )чА= И о. 
0 х 0 " 


(4.71) 


Аналогично средний квадрат огибающей 


«А?у = | А? рл(А) дА = 
0 


— 
— ае 


пс А? 
оз |4 ог) 44 = 
0 


б |2 А 
2 бх = 902. (4.79) 
Рис. 4.16. Плотность вероятности ре- Этот результат совпадает с (4.65). 
леевского распределения. Таким образом, средняя мощ: 


ность огибающей равна удвоен- 
ной дисперсии шума. Это аналогично соотношению между квадратом 
амплитуды А, и средней мощностью гармонического колебания 


а (1) = А, соѕ о,і, равной а? (1) = !/,А6. 
Вероятность того, что огибающая А (/) превысит некоторый за- 
данный уровень С, определяется формулой 


2 


Р(А2 0) = | ра(4) 44 = =. | Аер — 2 )а4= 
С “с ” 


РА 
202 


= (-— с ) (4.78) 


а вероятность того, что огибающая А (й будет ниже уровня С, — 
формулой 
Р(А< С) = 1 — ехр (— С?/20%). (4.74) 


Из этих формул видно, что уже при С = Зах вероятность пре- 
вышения уровня С составляет всего лишь ~ 1%. Поэтому можно 
считать, что ширина шумовой дорожки, фактически наблюдаемой, 
например, на экране осциллографа (рис. 4.17), не превышает 
(5—6) о... 

Этот результат, естественно, близок к данным, приведенным 
в $ 4.2 для шумовой дорожки широкополосного нормального про: 
цесса (со спектром примыкающим к нулевой частоте). 
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Корреляционная функция огибающей узкополосного нормаль- 


ного шума [6] определяется по формуле, которую приводим без вы- 
вода: 


В. = а (ео (0 51) КЮ... 
+| 2—4 | р?" +...) . (4.75) 


ринин _и___ ази чи ад» СИК досл Ба ЙЕ 2525 ды ӘСМӘ иль. 


И 
ГЕ ДЬ. ПИТТИ 
и МИ В 
\ / 


еи амдый МЕНЮ ОБН ИВ» анат адр 


(2-6)6х 


Рис. 4.17. Ширина шумовой дорожки узкополосного нормального шума 
при вероятности превышения границ ~ 1 4. 


Здесь №, (т) представляет собой огибающую нормированной корре- 
ляционной функции шума х (1, т, е. функции, определяемой выра- 
жением (при х = 0) 


К, (т) = В, (т)/0 = Р, (т) соѕ от. (4.76) 


Так как №, < 1, то ряд (4.75) быстро сходится, Поэтому можно 
ограничиться первыми двумя членами: 


Ва (т) 2х 


а 1+— К (|. (4.77) 


Применяя к Ва (т) преобразование Фурье [см. (4.38)], находим 
энергетический спектр огибающей 


ло? 
№ А (©) = 


— | РВ (®е-Ют ат. (4.78) 


— со 


Из выражения (4.78) видно, что энергетический спектр 
огибающей примыкает к нулевой частоте. Первое слагаемое в пра- 
вой части (4.78) соответствует постоянной составляющей огибаю- 
щей, а второе — сплошной части спектра. 


Примеры применения формул (4,75)—(4.78) приводятся в 
$ 11.3—11.5.` 
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2. Фаза 


Интегрирование двумерной плотности р (А, Ө), определяемой 
выражением (4.69), по переменной А дает одномерную плотность 
вероятности фазы 


с дз 
рө (0) = бло? Аер ( — вт )чА= 
0 
об Аж Щь о 
— лез | 5 ею ( бот 4 =-, л< 0 < л. (4.79) 


Этот результат согласуется с пределами интегрирования в (4.70), 
Заметим, что из представления р (А, 0) [см. (4.69)] в виде произ- 
ведения 


А А? 
0) = — = 
р (А, 9) слое ХР 202 


А д? 
-| оз ХР | 202 } | (5х) ор 


непосредственно вытекает независимость случайных величин Аи Ө. 
Как и в отношении А. (1 и А, (1, это справедливо при отсчете 
А (и Ө (1 водин и тот же момент времени [см. замечание к (4.67)]. 

Соотношения (4.70) и (4.79) позволяют сделать следующее общее 
заключение: произведение вида х == А со$ 0, в котором А и Ө — 
независимые случайные величины, причем А распределена по Ре- 
лею, а Ө — равновероятна в интервале (— л, л), обладает нор- 
мальной плотностью вероятности. 

Условие узкополосности процесса х (1) не обязательно; необ- 
ходимо лишь, чтобы А и Ө были связаны соотношениями (4.63). 


Корреляционная функция фазы 0 (1) определяется выражением 
[6] 


Во () = = № (т) + К (0) +7 К (т) +... (4.80) 


При т = 0 ряд сходится к л?/3, т. е. дисперсия фазы равна л?/3. 
Действительно, при распределении (4.79) 


Өз \л л? 


л 
= | 0" ро (0) 29 = (-, =, (4.81) 
— л 


3. Частота 


Основываясь на выражении (4.60), мгновенную частоту шума 


можно записать в форме 
0 _ 49() р 
о (Г) = т = 0, 4- =_= |- Ө (2), 
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откуда видно, что закон распределения мгновенной частоты опре- 
деляется распределением производной фазы Ө. 
Приведем без вывода [6, 7] выражение для плотности вероятно- 


сти случайной величины 0 


б = [ло (10| (4.89) 
р (0) = — | 6, ( —_ |, 

2 " Акь 
где Ао,„в — эквивалентная ширина спектра узкополосного про- 


цесса, определяемая выражением 
Ло, = | (о — 6.) (©) до | ү (о) о, (4.83) 
0 0 


Последнее выражение эквивалентно формуле 


4? Ко (т) 
ат? 


(4.83) 


2 
Лоҳкв == — 
т=0 


где А, (т) — огибающая нормированной корреляционной функ“ 
ции процесса, обладающего энергетическим спектром Я (ә) 
[симметричным относительно центральной частоты ®о|, 


Д0 кв (8) 


Р 


-2 — 0 1 2 9/48 


Рис. 4.18. Плотность вероятности производной фазы нормального случайноге 
процесса. 


График функциир (6) изображен на рис. 4.18. Среднее значение 


абсолютной величины |0| равно День. 

Рассмотрим в качестве примера случай, когда энергетический 
спектр У (о) равномерен в полосе частот + Ах при центральной 
частоте в. 

Нормированная корреляционная функция в соответствии с вы- 
ражением (4.44) 


ѕіп Ат 
Р. (т) = ———— 0 соо, т 
х (1) Ло, т 9’ 


6 Зак. 1387 161 


ѕіп Лоо Т ту 
В, (1) = 290-2008, 
о = Дот я 


Дважды дифференцируя последнее выражение по т, находим 


„ — (3 іп у — 212 с0$ 2у ѕіп 
К: (т) = Лов И 819 0 20 ууу 


При т—0 и у 0 получаем ' 
К; (0) = –— Лог 
И 
Ло И — В; (0) = Ло, 13. (4.83") 


Итак, в случае шума с энергетическим спектрсм, равномерным 
в полосе (— Ло,, Ао,) (см. рис. 4.9), среднее значение величины 


10 | равно А®,/УЗ. 


4.7. КОЛЕБАНИЕ, МОДУЛИРОВАННОЕ ПО АМПЛИТУДЕ 
СЛУЧАЙНЫМ ПРОЦЕССОМ 


Вернемся к выражению (3.4) и рассмотрим его с вероятностной 
точки зрения, учитывая, что передаваемое сообщение содержится 
в огибающей А (2). 

Пусть огибающая А (1) — стационарный, эргодический случай- 
ный процесс. Связь между изменением огибающей и модулирующей 
функцией $ (1) определяется, как и в $ 3.2, соотношением ДА (1 = 
= Рам 5 (й), где Ам имеет смысл крутизны характеристики амплитуд- 
ного модулятора. 

Закон распределения вероятностей передаваемого сообщения за- 
дадим нормальным с нулевым средним. Таким образом, плотность 
вероятности величины $ (1) 


р (5) = ехр (— 7 )- (4.84) 


2 
2д 0; 20? 


Соответственно и плотность вероятности огибающей А при 
линейной модуляции может быть принята нормальной: 


И — 0А Ао)? 
Рузе | | (4.85) 


204 


где бд = Ё, мб.. 

Выражение (4.85) справедливо и имеет смысл, если среднеквад- 
ратическое значение глубины модуляции не настолько велико, 
чтобы проявлялось ограничение огибающей при модуляции вниз, 
Под среднеквадратической глубиной модуляции в данном случае 
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можно подразумевать отношение М.„ = од/Ао. Нужно, чтобы 
вероятность уменьшения А (1) до нулевого значения была прене- 
брежимо мала. Это требование выполняется, если Мек < 0,3 — 0,4 
(см. 5 4.2, п. 4), т. е. если ширина шумовой дорожки (по огибающей), 
равная — Бол, не превышает удвоенной амплитуды Ао. Примерный 
вид одной из реализаций модулированного колебания а (1), соот- 
ветствующего поставленному условию, изображен на рис. 4.19. 


«аните сами чириные «лина инно Бла Цр блы ӘНӘ ЧЕ ЫЬ 


а | И) 


\ \ 
лу ДА _ 


Ш | ИУ 


А \ 


Рис. 4.19. Примерный вид высокочастотного колебания, модулированного по 
амплитуде нормальным случайным процессом. 


Выберем произвольный момент времени / = & и запишем для 
этого момента выражение (3.4): 


а(1) = А (#) соѕ (ой - Ө,). (4.86) 


Умножение случайной величины А (1) с одномерной плотностью 
р (АД) (не зависящей от выбора момента времени) на детерминиро- 
ванный множитель соѕ(о,ѓ, -- Ө) приводит к изменению ма- 
тематического ожидания и дисперсии в зависимости от выбора &. 
Случайный процесс а (№, определяемый выражением (4.86), остает- 
ся нормальным, но нестационарным, а следовательно, и неэрго- 
дическим (см. $ 4.2, п. 2, где рассматривался аналогичный случайный 
процесс, но при ином распределении огибающей). 

Для полного описания случайного процесса а (1) найдем его кор- 
реляционную функцию и энергетический спектр, Поскольку про- 
цесс нестационарен, корреляционная функция зависит не только 
от интервала т, но и от времени ѓ: 


В, (і, т) = а (фа (+ т) =А() А (+ т) соз (0; 0.) х 
х соѕ (0,44-0,70) = <А (0) А(- > [соз ут + 
+- соѕ (20, #- 20, + ®, 2)]. (4.87) 


' Заметим, что при модуляции по гармоническому закону А (№) = А, х 
х (1 -- М соѕ 9/) среднеквадратическое значение Мо, определяется из соотно- 


шения Мск = (Мсоз 9/)2 = М?/2, откуда Мск = мү. 
6* 163 


Так как А (2) — стационарный процесс, то первый множитель 
в (4.87) 


<А (1 А (+ т) = Вад(т) (4.88) 


представляет собой корреляционную функцию огибающей А (т), не 
зависящую от . 

Зависящая от і величина соѕ (20, {+ 20,-- от) является быстро- 
осциллирующей (с частотой 20,) функцией. В подобных случаях 
вводят усредненную по времени корреляционную функцию 

Ту? 


В,()= В. (19) = Літ | В. (6 1) 4. (4.89) 


—оо 


— Т/2 


При таком усреднении слагаемое соѕ (2% ,Ё-- 20, + Фут) 
в (4.87) можно отбросить. Таким образом, в рассматриваемом при- 
мере 


Ва (х) = Ч.Вл(х) соѕ от. (4.90) 


Этот результат совпадает с выражением (3.103), выведенным 
для детерминированного колебания. Отличие заключается лишь 
в способе определения ВА (т). В $ 3.11 Ва (0) имело размерность 
энергии, а в данном случае Вл (0) имеет смысл средней мощности 
случайного процесса. 

Применяя выражение (4.38) к усредненной по времени функции 
В. (т), находим энергетический спектр модулированного колебания: 


У (©) = | В. (т)е- өйт = | Вл (т) соѕ ®, хе ‘97 дт = 


=— | Вл (е 9—90 | Вл(т) ет дт, (4.91) 


Учитывая, что среднее значение А (1) равно А,, представим Вл(т) 


в форме выражения (4.18), заменив в нем х на А,, р, (7) на ра(т) 
и В, (т) на Ва(т): 


Ва(т) = Ав +- рл(т), (4.92) 


где рд(т) — ковариационная функция огибающей, 
Подставив (4.92) в (4.91) и учтя выражение (2.94”), получим 


И, (о) = 220 218 (0—0) 809 +9] + 


-- ао 9) И д(о + о). (4.93) 
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Ид (9) 


О 
д) оо 

А+) 

2? 0 0. 

1 (о +60) 


-0) 0 2%) @ 
0) 


Рис. 4.20. Энергетические спектры: 


а — огибающей амплитуд при модуляции нормальным случайным процессом; 6 — мгно- 
венного значения модулированного колебания. 


В этом выражении д (о — о) = ИЛА (9) — энергетический 
спектр флуктуационной части огибающей А (:), связанный с энер- 
гетическим спектром И, (©) модулирующей функции $ (1) очевид- 
ным соотношением 0 2(0) = КМ, (©). Связь между МА(®) 
и У, (®) иллюстрируется рис. 4.20. 


4.8. КОЛЕБАНИЕ, МОДУЛИРОВАННОЕ ПО ФАЗЕ СЛУЧАЙНЫМ 
ПРОЦЕССОМ. ПЛОТНОСТЬ ВЕРОЯТНОСТИ 


Модулированное колебание представим в форме 


а (1 = А, соѕ [Фо - Ө (0 + 0]. (4.94) 


Как и в предыдущем параграфе, зададим нормальное вероятностное 
распределение модулирующей функции $ (В (см. (4.84)]. 

При линейной характеристике фазового модулятора с крутиз- 
ной Ам [рад/В] мгновенное значение фазы определяется выраже- 
нием | 


О (0 = ны - (0, (4.95) 
а плотность вероятности случайной величины Ө выражением 
2 
1 __®_ 4.96 
руке (5), (4.96) 
где 
оо [И 6 (2) == то = еу О, (4.97) 
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можно рассматривать как среднеквадратическое значение индекса 
угловой модуляции. 

Заметим, что при гармонической модуляции фазы по закону 
Ө (2) = т ѕіп ОБ очевидно, 


0° (0) = т?/9, т. е. т. <т/\. (4.98) 


При определении плотности вероятности функции а (№ следует 
различать два случая: а) детерминированная начальная фаза 00; 
б) случайная начальная фаза 6.. 


Я 


Рис. 4.21. К определению плотности вероятности высокочастотного колебания 
при модуляции фазы случайным процессом. 


Остановимся на рассмотрении первого случая. При измерении 
напряжения а (1) в какой-либо фиксированной момент времени & 
значение а(1 отличается от детерминированного значения 
А, соѕ (0 ,--0,) только из-за наличия случайного фазового сдвига Ө, 
обусловленного модуляцией. Задание плотности вероятности Ө поз- 
воляет найти плотность вероятности а с помощью рассуждений, 
использованных при выводе формулы (4.25). Отличие заключается 
лишь в том, что в рассматриваемой задаче величина 0 не ограничена 
интервалом (— л, л) и, кроме того, неравновероятна в любом ин- 
тервале. 

При подсчете вероятности пребывания а (1) в заданном интерва- 
ле (а, а + аа) следует учитывать все фазовые интервалы, в которых 
плотность вероятности р (0) отлична от нуля, Так, например, если 
начальная фаза 0, = 0, расположение этих интервалов соответствует 
указанному на рис. 4.21. В этом частном случае плотность вероят- 
ности р (а) (по аналогии с (4.25) и с учетом (4.96)) принимает сле- 
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дующий вид: 


2 97 
—— ехру — 


= йа УЕ © 
40 |; 
= 2.1 __ 291 __ 027 — в» 
“ло, У А2 а? хр 208 техр | 20% | 1 


+ехр) РАНЕЕ. хр — ай |+ -). 
06 6 


—А<а<А.. (4.99 


В этом выражении Ө, = агссоз (0/А,), причем 0< |6, | < л. Число 
существенных слагаемых .в (4.99) зависит от среднеквадратиче- 
ского значения индекса угловой модуляции ов. При относительно 
малых значениях ое, не превышающих 1—2 рад, можно ограничить- 
ся первым слагаемым. Графики р (а) при нескольких значениях 09 
представлены на рис, 4,22, 


| 
| 65=05рад 
| А 7 рад | 
] 
\ бу > оо 921 И | 
4 | / 
\ драў | 
хх ] 
] 
—7 0 2/4) 7 


Рис. 4 22. Плотность вероятности высокочастотного колебания при модуляции 
фазы случайным процессом. 


Видно, что' при ое —> 0 распределение приближается к р (а) — 
—>0 (а — А,), что соответствует 100%-ной вероятности амплитуд- 
ного значения а (1) в момент { = 0. При относительно больших зна- 
чениях о; (свыше З рад) распределение случайной величины а 
мало отличается от распределения, соответствующего гармониче- 
скому колебанию с равновероятной в интервале (0, 2л) фазой. 
График р (а) в этом случае почти совпадает с графиком, построенным 
по формуле (4.25) (штриховая кривая). 

Существенно иная картина получается в случае, когда началь- 
ная фаза колебания Ө, (в отсутствие модуляции) равна л/2. Соот- 
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Бе. бии 
Ус ХА 


соарашыь чнемнию апшато «элю было «риб чачат ОЛИМИ пота сонат ааннара чаши» Фи 
„Ф. 
воине дишно сонне ЦР ПИР ОРНУ РО РУ РОВА ЦР бе оао сто 


| е°%0`6°Ф5Ф, 


0 


Рис. 4.23. То же, что на рис. 4.21, но при иной начальной фазе несущего ко- 
лебания. 


ношение между интервалами значений а (1, соответствующими им 
фазовыми интервалами и плотностью вероятности р (9) представлено 
на рис. 4.23, При Ө, = л/2 формула, аналогичная (4.99), принимает 
ВИД 


НИ —_ 
р (а) =. т (ео ( ор + 


ж+ехр | — ИА. ер — Е 


206 20$ 
__ (2л — 01)? __ @л- 01) 
-- ехр | ос? | + ехр | 20 + -) , 
0, = агсѕіп (5): 10 [< л/2. (4.100) 
0 


Графики р (а) при нескольких значениях оө представлены на 
рис. 4.24. 


При малых значениях о. распределение а ( приближается 
к нормальному, а при больших — к распределению (4.25). 

Из сопоставления двух характерных режимов 0, = 0 и Ө, = 
= л/2 видно, что плотность вероятности р (а) зависит от начальной 
фазы или, что то же, от момента отсчета &. Таким образом, при де- 
терминированной начальной фазе 0, а({) является нестационарным 
168 


Рис. 4.24. То же, что на рис. 4.22, но 
при иной начальной фазе несущего 
колебания. 


процессом. Можно, однако, от- 
метить, что с увеличением оө 
влияние Ө, нар (а) ослабевает. 
При достаточно больших ое про- 
цесс приближается к стационар- 
ному. 

Закон распределения а (й 
при фазовой модуляции и слу- 
чайной начальной фазе Ө, здесь 
не рассматривается. Отметим 
лишь, что при достаточно медленной модуляции, отвечающей усло- 
вию (3.3), т. е. когда колебание а (1) сохраняет форму, близкую 
к гармоническому колебанию, плотность вероятности р (а) совпа- 
дает с (4.25). | 

Корреляционная функция и энергетический спектр при угловой 
модуляции случайным процессом здесь не рассматриваются (см. [6]). 


7 
М 


Глава 5 


ЛИНЕЙНЫЕ РАДИОЦЕПИ С ПОСТОЯННЫМИ 
ПАРАМЕТРАМИ 


5.1. ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 


В данной главе приводятся основные сведения о линейных ак- 
тивных цепях. Рассматриваются частотные характеристики изби- 
рательных цепей, используемых для различных личейных преобра- 
зований сигналов (усиления, фильтрации ит. д.). Особое внимание 
уделяется изучению линейных активных цепей с обратной связью, 
используемых в большинстве современных радиоэлектронных уст- 
ройств. 

Изложение ведется на базе уже знакомого студентам курса 
«Основы теории цепей». 


5.2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА АКТИВНОЙ ЦЕПИ 


В общей теории цепей под активной подразумевается цепь, со- 
держащая наряду с пассивными элементами (катушками индуктив- 
ности, конденсаторами и резисторами) также и источники энергии 
(генераторы э. д. с. или генераторы тока). 

Активный характер пепей радиоэлектронных устройств обус- 
ловлен применением в них усилительных элементов: транзисторов, 


169 


электронных ламп, ламп бегущей волны и т. д. При этом предпола- 
гается, что энергия сигнала на выходе активной цепи больше, чем 
на входе. Для большей определенности видоизменим формулировку 
следующим образом: цепь активна, если при гармоническом возбуж- 
дении средняя мощность сигнала на выходе больше мощности на 
входе, т. е. коэффициент усиления по мощности больше единицы. 
Из такого определения ясно, что цепь, осуществляющая усиление 
напряжения, например, с помощью повышающего трансформатора 
без усиления мощности является пассивной, даже если в нее входят 
1, активные элементы со своими ис- 
> = точниками питания. | 
ғ (е, При построении схем замеще- 
ния активных цепей источники по- 
стоянного тока или напряжения 
Рис. 5.1. Схема замещения линей- ОПускаются. На этих схемах актив- 
ного четырехполюсника. ные элементы (транзисторы, лампы 
Н др.) отображаются с помощью 
эквивалентных параметров, которые зависят от режима работы ак- 
тивного элемента и в конечном счете от источников энергии, питаю- 
щих активный элемент. При этих допущениях любой (как активный, 
так и пассивный) линейный четырехполюсник можно представить 
схемой, изображенной на рис. 5.1 На этом рисунке ЕЁ,, Е,, | 
и 1, обозначают комплексные амплитуды гармонических напряжений 
и токов независимых источников при фиксированной частоте о. 
Четырехполюсник полностью характеризуется соотношениями 
между напряжениями и токами на его входе и выходе. Вид этих со- 
отношений зависит от выбора исходных вели тин. 
Напомним вкратце основные формы представления четырех- 
полюсников. 
Если исходными являются напряжения Е, и Е,, то уравнения 
для определения токов 1, и 1, записываются в форме 


.=Ү Е, НУ Е», (5.1) 
1.=Ү,, Е, + У», Е | 
или в матричной форме 
| |7 ет |, 6.2) 
1, Е, 
где 
У! Үр 
[У] - | Н Й (5.3 
У, У, | 


является матрицей параметров, имеющих смысл и размерность про- 
водимостей, 
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Если уравнение (5, 1) решить относительно Е; и Е,, то получатся 
системы уравнений 


Е,=2 1, + 21, №, (5.4) 
Е. = 4 1, + 2 1,, 
Е, І 
= "|, 5.5 
ЕИ 5 
где 
2 , 
и п > (5.6) 
23у 4, 


является матрицей параметров, имеющих размерность сопротив- 
лений. 


Исходным уравнениям четырехполюсника, записанным в форме 


нов" (5.7) 
1,= 1, В +Н,Е,, 
соответствует матрица параметров 
[Н] = № н". (5.8) 
П, Н,, 


в которой Ни имеет размерность сопротивления, Н.›, — проводи- 
мости, а Н, и Н, — безразмерные параметры, 
Приведем еще уравнения в форме 


= 8 Е, +С, 1, (5.9) 
Е, = 0, Е, +0, 15, 


которой соответствует матрица 


(С (С 
=|би @ |, 5.10 
м а" о" | 09) 


где Оу, — проводимость; С,, — сопротивление, а С. и ©, — без- 
размерные параметры. 

В теории усилителей наибольшее распространение получили 
матрицы 4-, У- и Н-параметров. Связь между одними и теми же ве- 
личинами, выраженными через различные системы параметров, 
представлена в табл. 5.1. В этой таблице определители ЛҮ, АЙ и 
АН соответствующих матриц определяются выражениями 


ЛУ= УУ Уз Г, 
ЛА = 21 25 — 213 бол, (5.11) 
АН = Н Нь = Н, На. 

Уравнения (5.1), (5,4), (5.7) и аналогичные им другие уравнения 


позволяют построить эквивалентные схемы замещения четырех- 
ПОЛЮСНИ КОВ, 
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Таблица 5.1 


Исходная Исходная Исходная 


система | Связь с другими | система | Связь с другими ! система | СВЯЗЬ © другими 
парамет- системами парамет- системами парамег- системами 
ров параметров ров параметров ров параметров 

Үп 2 9 1 21: . У зз АН Ни Л2 1 

А2 Ни ДУ Нз 252 Үп 

Үр 212 Ніз 212 | Уз Ніз Н} 212 Уз 

Л2 Ні ЛҮ Нг 23 Үп 

Үз 221 Нә 221 Үз Н Н | 2а Үз 

А2 Ну ЛҮ Н» 299 Үт 

Үә 2 АН 25» Ү 11 1. Нг | ДУ 

А7 Ни лу Ноо 055 Ү 


На рис. 5.2, а изображена схема замещения!, построенная в со- 
ответствии с уравнением (5.1). На этой схеме оба напряжения Ё; и 
Е, рассматриваются как напряжения от внешних источников. Гене- 
ратор тока УҮ,,Ё, учитывает 
влияние напряжения Е, на вход- 
ной ток 1, а генератор тока 
Ү,, Е, — влияние входного на- 
пряжения Ё; на величину тока 
1,. Оба генератора можно рас- 
сматривать как «зависимые ис- 
точники», так как обеспечивае- 
мые ими токи пропорциональны 
папряжениям внешних источни- 
ков. Параметр Уз, имеет смысл 
взаимной проводимости от входа 
к выходу, а Ү,, — от выхода 
к выходу. Очевидно также, что 
Ү,, есть входная проводимость 
четырехполюсника при Ё, = 0, 
т.е. при коротком замыкании 
Рис. 5.2. Схемы замещения четырех- выхода, а Ү,, — входная про- 


полюсника, основанные на матрице: 
а) У-параметров; 6) 2-параметров; в) Н- водимость при возбуждении че- 
параметров тырехполюсника от источника Е, 
при коротком замыкании входа. 
Эквивалентная схема четырехполюсника, соответствующая урав: 
нениям (5.4) и (5.5), изображена на рис. 5.2, 6. На этой схеме зави- 


симые источники напряжения 4,1, и 0..8 учитывают влияние 


7А ИТ 


1 Наличие общей шины на рис. 5.2 и последующих аналогичных схемах 
позволяет говорить о трехполюснике. Это не оказывает влияния на уравне- 
ния цепи, 
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І, на Е, и 1, на Е, соответственно. Уравнениям (5.7), (5.8) соствет- 
ствует схема замещения, показанная на рис. 5.2, в. 

Здесь необходимо отметить следующую особенность активного 
четырехполюсника: как правило, У»! = Ү;, или бол 5 4, Нал =Е 
== Н,,. Это означает, что активные четырехполюсники необратимы 
и, следовательно, принцип взаимности к активным четырехполюс- 
никам неприменим. 

Взаимные проводимости или сопротивления пассивных четырех- 
полюсников, как известно, равны (теорема взаимности). Это позво- 
ляет схемы замещения, показанные, например, на рис. 5.2, аи б, 
упростить для пассивного четырехполюсника и привести их к виду, 
при котором зависимые источники отсутствуют (рис. 5.3). 


Иг= У, 1 и 21-212 1 


р 


Рис. 5.3. Преобразование схем замещения, изображенных на рис. 5.2, а и б, 
справедливое только для пассивного четырехполюсника. 


0) 


При анализе радиотехнических цепей особенно часто приходится 
иметь дело с четырехполюсниками, возбуждаемыми только со стороны 
входа; под выходным напряжением при этом подразумевается паде- 
ние напряжения на сопротивлении нагрузки 4 = 1/Сн, т. е. Ё, = 
= —].(,. В подобных случаях нагрузочный элемент целесообраз- 
но вводить внутрь четырехполюсника. 

При представлении четырехполюсника с помощью У-матрицы 
получается схема замещения, показанная на рис. 5.4, а, которая 
отличается от схемы на рис. 5.2, а только тем, что нагрузочная про- 
водимость С, добавлена к У... Это позволяет рассматривать новый 
четырехполюсник как разомкнутый, у которого ток на выходе 
15 = 0. Матрица параметров этого нового четырехполюсника 


. [УГ — № у | (5. 12) 
21 22 


где Үэ = Ү,, + Оһ. 
Второе уравнение (5.1) принимает при этом вид 


откуда следует важное соотношение 


Бїт үа (5.13) 


Е; У ›2 У -- Сы | 
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Исключив с помощью этого соотношения Е, из первого уравне- 
ния (5,1), а также учитывая, что Е, = — 1,2, получим отношение 
Токов 


5 __ Үз Он ___ Үр Он (5 13’) 


— онро НЫР ыта чаначым ларни» —% 


где ЛУ’ = Ү,, (У, + ба) —– ҮҮ ә — определитель матрицы (5.12). 
1; 1›= 


Рис. 5.4. Введение нагрузочного элемента в состав четырехполюсника. 


При использовании 4-матрицы схема замещения принимает вид, 
показанный на рис. 5.4, 6, В данном случае выходные зажимы замк- 
нуты накоротко (Ез = 0), а матрица параметров 


231 2. 


где 022 = 4, Ч Дн. 
Второе уравнение (5.4) при этом приводит к соотношению 


== —_—_—_ (5.14) 
1, 255 2+4 2н 
а первое уравнение к соотношению 
Е 291 2 бт 2 


Е 421425 — 12 291 Л2' 


где 47’ = 7 (45 + 2н) — 2120, — определитель матрицы [4], 
Наконец, второе уравнение (5,7) при подстановке Н22 = Но» +- 
+ б. и Е, = — 1,4 (рис. 5.4, в) дает 
0= Н, + НЕ, — На — Н222.1,, 
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откуда следует соотношение 


8 — Н — Нд — Нә А (5.15) 
1; Нз» 2н (Нә -- бъ) 2ь 26 На- 1 
Исключив с помощью этого соотношения 1, из первого уравнения 
(5,7), получим 


Е; Ни Нуз = Нә Над АН 

где АН’ = Ни (Н, -- Оһ) — Н; Н, 
Общие уравнения (5.1), (5. 4) И “5. 7) можно преобразовать та- 
ким образом, что соответствующие им схемы замещения четырехпо- 
люсника будут содержать только по одному зависимому источнику. 


Рис. 5.5. Схемы замещения с одним зависимым источником тока (а) 
или напряжения (б). 


Так, например, записав второе уравнение (5.1) в форме 
1. = ҮЕ, + Ү„Ё + (Үл — Ү,)Е, (5.16) 


приходим к схеме замещения (рис. 5.5, а), содержащей один зави- 
симый источник тока (У, — Ү;) Е 
Аналогично записав второе уравнение (5.4) в форме 


Е, — 21 1, + 2, 1, + (2 — 213) |, (5.16') 
приходим к схеме с одним зависимым источником напряжения (4 — 
21) | (рис, 5.5, 6). 


5.3. АКТИВНЫЙ ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНИК КАК ЛИНЕЙНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ 


Приведенные в предыдущем параграфе выражения (5.13) — 
(5.16), записанные в форме 


КЕ— 2. Им 2. 221 2н — — Нд 
Е Ү%-0ы 21 (2-2 7н)— 21 ба Нал (Нә + Си) — Нл» Нэ1 
(5.17) 
К, = 212 — Уә Оһ Ёа Нә Он (5.18) 
ц Үп (Уз + Он) — У 12У әј 2зг -|- 2н Нзэ--Сн 
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можно рассматривать как коэффициенты усиления со- 
ответственно по напряжению и по току в активном четырехполюс- 
нике. 

В широкополосных усилителях, как правило, усилительные 
приборы (транзисторы, лампы и др.) обеспечивают (при правиль- 
ном выборе нагрузки) выполнение следующих неравенств: 


С. > Үз; 2. « 2. (5.19) 


Поэтому при грубой оценке усилительной способности четырех- 
полюсника можно исходить из приближенных равенств 


Кеја | уз |, (5.90) 

М Сн 

КАТА | 281 |, (5.91) 
99 


Отсюда следует, что коэффициент усиления по мощности (выра- 
женной в вольтамперах) 


у 
Кр =|КЕ| Ка | 1. 
Он 


291 


__ ТУ |? 5 99) 
299 ( 


|ба ҮІ" 


(Здесь использованы соотношения между 2,;-, 4,,- и У-параметра- 
ми из табл. 5.1.) 

Из (5.22) очевидна решающая роль параметра У, (соответствен- 
но 42 и Н) в усилении мощности колебания в активном четырех- 
полюснике. Физический смысл этого 
параметра раскрывается в следующих 
параграфах на примерах некоторых 
усилительных приборов. 

При анализе активного четырех- 
полюсника как усилителя важное зна- 


Рис. 5 6. Обобщенная схе- чение имеют такиеего параметры, как 
ма активного четырехпо- входное и выходное сопро- 
люсника с учетом пара- тивления. На рис. 5.6 представлена 


метров источника сигна- 


ла и нагрузки. обобщенная схема, содержащая источ- 


ник сигнала Ес, активный четырехпо- 
люсник и сопротивление нагрузки Си, 
Входное сопротивление (между зажимами [| —1') легко опреде- 
лить с помощью уравнений (5.4) в сочетании с (5.14). 
Подставив І, из (5.14) в первое уравнение (5.4), получим 


218 2 
Е; = 1, (2. ==) = 1, 22, 
22 
откуда 
1 = 212 21 __ 7 — 212 21 , (5.93) 
22 29» + 1н 
Под выходным сопротивлением четырехполюсника подразуме- 
вается сопротивление между зажимами 2—2' при Ё, == 0 (но с учетом 
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внутреннего сопротивления источника сигнала 0;). Сопротивление 
2; рассматривается при этом как нагрузка. 
По аналогии с (5.23) при замене 4, на 2 и бы на 4; получаем 


7152 
Яъых==7—— 2 (5.24) 
ых 22 • . 
21+ 2; | 
При учете внутреннего сопротивления 2; источника сигнала 
под коэффициентом усиления следует подразумевать отношение 
Е,/Е, = Ке. Этот коэффициент можно найти с помощью соответ- 


ствующих формул (5.17), (5.18) добавлением 4; к 71: или Н,,. Таким 
образом, 


ка 8 21 24 —_ 
Ес ба 21) (2552-Е 2н)— 712 Гә 
Нә 


== Д (5.25) 
(Ну + 23) (Н- Оһ) — Нә Нә 


При использовании Ү -матрицы нетрудно получить выражение 


Къ — 22 = Ёва Ум (5.96) 
Ес 21-- вх У>›-- Он 


Это выражение совпадает с обычным определением передаточ- 
ной функции линейного четырехполюсника. 

Из приведенных общих соотношений видно, что структура пере- 
даточной функции активного четырехполюсника и характер часто- 
тной зависимости этой функции определяются частотными свойст- 
вами параметров 4 или У. В этом отношении между линейными ак- 
тивным и пассивным четырехполюсниками нет никакого различия. 
Задание 4 (о) и У (о) однозначно определяет и временные характе- 
ристики линейной активной цепи: импульсную характеристику и 
переходную функцию. 

Определяемая формулами (5. 17), (5.18) безразмерная, в общем 
случае комплексная функция является важнейшей характеристи- 
кой четырехполюсника. Она определяется в стационарном режиме 
при гармоническом возбуждении четырехполюсника. 

Передаточную функцию часто удобно представлять в форме 


_К (260) = К (®)е?®. (5.27) 


Модуль К (&) иногда называют амплитудно-частот- 
ной или просто частотной характеристикой четырехполюс- 
ника, Аргумент ф (®) коэффициента передачи называют фазо - 
частотной (или просто фазовой) характеристикой четырех- 
полюсника. 

Для активных линейных цепей, как и для пассивных, под им- 
пульсной характеристикой цепи с (1) подразумевается отклик, ре- 
акция цепи на воздействие, имеющее вид единичного импульса 
(дельта-функции). Связь между д (1) и К (ѓо) нетрудно установить 
с помощью интеграла Фурье. 
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Если на входе четырехполюсника действует единичный импульс 
э. д. с., обладающий спектральной плотностью, равной единице 
для всех частот, то спектральная плотность выходного напряжения 
равна просто К (іо). Следовательно, отклик на единичный импульс, 
т. е. импульсная характеристика цепи, легко определяется с по- 
мощью обратного преобразования Фурье [см, (2,49)], примененного 
к передаточной функции К (ѓо): 


иных (== [ К (о) е! йо, (5.28) 


В дальнейшем импульсную характеристику будем обозначать 
функцией ур (1), под которой можно подразумевать не только напря- 
жение, но и любую другую электрическую величину, являющуюся 
откликом на воздействие в виде дельта-функции. 

Если передаточная функция задана в виде функции К (р), т. е. 
в виде преобразования Лапласа от функции 5 (1, то выражение 
(5.28) можно записать! в форме обратного преобразования Лапласа 


с іоо 
= | К (р) е" ар. (5.29) 


с — іос 


Переходная функция цепи й (1) представляет собой отклик, ре- 
акцию цепи на.воздейстие, имеющее вид «единичного скачка». 
Так как такое воздействие является интегралом от единичного им- 
пульса (т. е. дельта-функции), то и между й (йд и о (1) существует 
интегральное соотношение 

1 


Р (2) = | с (х) ах. (5.30) 


В последующих главах при анализе передачи сигналов через 
радиоцепи чаще всего будет применяться импульсная характе- 
ристика р (1. 


5.4. ТРАНЗИСТОРНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ 


Не вникая в физику явлений в транзисторе, схематически изоб- 
раженном на рис. 5.7, будем трактовать его как линейный четырех- 
полюсник (или трехполюсник), который в режиме слабых входных 
воздействий (и при относительно низких частотах) обладает следую- 
щими свойствами. 

а. Ток эмиттера распределяется между базой и коллектором, 
причем отношение тока коллектора і, к току эмиттера і, для дан- 


1) Здесь и в дальнейшем обозначения передагочной функции цепи, рас- 
сматриваемой как преобразование Фурье или Лапласа от импульсной ха- 
ракгеристики е’ (/), будут различаться только аргументом; К (іо) или К (р) 
(см. $ 2.13). 
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ного транзистора является практически постоянной величиной, близ- 
кой к единице; а = 1,/ = 0,98 — 0,998, Соответственно ток базы 


іс = (1 — о) [, (5.31) 
1/16 = 0 (1 а) = В У 1, (5.32) 


б. Ток эмиттера определяется в основном напряжением база — 
эммиттер и очень слабо зависит от напряжения на коллекторе. 
Отсюда следует, что и ток коллектора 
[к А 91, очень слабо зависит от напряже- 
ния коллектор — эмиттер. 

Указанные особенности транзистора 
позволяют представить его схему замеще- 
ния так, как это показано на рис. 9, 8, а. ‘рис. 5.7. Транзистор в ви: 
На этой схеме зависимый источник тока де трехполюсника. 
ой, учитывает влияние эмиттерного тока на 
цепь коллектора, а сопротивления 7,, Гб и гк определяются по за- 
данному семейству характеристик транзистора. 

Следует подчеркнуть, что /,, гб и гк являются дифферен- 
циальными сопротивлениями для переменных сос- 
тавляющих токов, амплитуды которых достаточно малы, чтобы оп- 
равдывалось допущение о линейности используемых участков соот- 
ветствующих вольт-амперных характеристик транзистора. Иными 
словами, подразумевается режим усиления слабых сигналов. 


2 


уђ= тіз 
А 


7 № к 


Рис. 5.8. Схемы замещения транзистора: 
а — с зависимым источником тока и б — с зависимым источником напряжения. 


Сопротивления г, и гб относительно малы (г, — единицы и десят- 
ки ом, Гб — до нескольких сотен ом). Сопротивление же г, очень 
велико (сотни килоом и мегомы)). 

На схеме замещения, представленной на рис. 5.8, б, зависимый 
источник тока 01, с шунтом гк заменен эквивалентным источником 
напряжения с внутренним сопротивлением г,. Напряжение этого 
источника 


ецв = ГнбЯу == Г тіз, 6.33) 


где обозначено г} = аг. 

Направление ев согласовано с направлением напряжения, 
которое в схеме рис, 5,8, а создает ток аі, при прохождении через ин 
(в режиме разомкнутой внешней цепи коллектора), 
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Усиление сигнала в транзисторе обусловлено тем, что мощность, 
выделяемая в высокоомном сопротивлении нагрузки (в цепи коллек- 
тора) переменной составляющей коллекторного тока, значительно 
больше мощности источника сигнала, затрачиваемой в цепи база — 
эмиттер для управления величиной тока. Увеличение мощности 
усиленного сигнала происходит за счет источника постоянного тока, 
питающего цепь коллектора, 


Рис. 5.9. Схема замещения транзи- Рис. 5.10. Схема замещения транзи- 
сторного усилителя с общей базой. сторного усилителя с общим эмитте- 
ром. 


В дальнейшем изложении имеется в виду гармоническое колеба- 
ние на входе усилителя, в связи с чем токи и напряжения будут за- 
писываться в форме Ти Ё, под которыми подразумеваются амплиту- 
ды (в общем случае комплексные). 

В зависимости от выбора зажимов для входа и выхода разли- 
чают три возможные схемы усилителя: с общей базой (ОБ), с общим 
эмиттером (ОЭ) и с общим коллектором (ОК) (рис. 5.9, 5.10 и 5.11). 

В первой из этих схем (рис. 5.9) 
зажим Б является общим для 
входной и выходной цепей. В схе- 
мах на рис. 5.10 и 5.11 общим за- 
жимом является соответственно за- 
жим Э и зажим К. 

Составим уравнения для на- 
пряжений и токов в указанных 
трех схемах. Для упрощения за- 
дачи исключим из рассмотрения 
Рис. 5.11. Схема замещения тран- Межэлектродные емкости транзи- 
зисторного усилителя с общим стора, что допустимо при частотах, 

коллектором. не превышающих нескольких мега: 

герц. Тогда ввиду чисто активных 

сопротивлений 7, Гб и гк комплексные амплитуды Ги Е можно за- 
менить их модулями [и Е. В дальнейшем, при введении в рассмот- 
рение комплексных сопротивлений и проводимостей внешних це- 
пей, можно будет совершить переход к комплексным амплитудам. 

Для схемы с общей базой (рис. 5.9) действительны следующие 
два уравнения: 


Еу = (г + гб) 1, + 15, Е, — Ев = "1 + (Гь - гб) Г. 
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Подставляя Бънв = Гш/ь = Гш/1 ВО второе из этих уравнений, 
получаем следующую систему уравнений: 
Е = (+5) П- т, 
Е, = (т - гб) п - (к - го) Г. 


Этим уравнениям соответствует 4-матрица с параметрами 


Вл = Ть Е Гб; 212 = Гб; 
21 = гъ + Гб; 622 = Гы Ф Гб. 
Схеме с общим` эмиттером (рис. 5.10) соответствуют следующие 
уравнения: 
Еу = (6 + г.) 1, - "1, 
Е, = (7. — гъ) Һ + (к — т + ә) Г, 
Здесь учтено, что Ё, `= гі, = Гт (1 + 1), причем направле- 
ния Е, ьи Ё, совпадают. В данном случае 
2р = Гб + Р; 212 = Р; 
1 = Р — Гт; 622 = Гы — Гм А /.. 
Наконец, схеме с общим коллектором (рис. 5.11) соответствуют 
2-параметры: 
Йу = Гб + Гк А Гы Дро = Р — Гм; 
23 2 гк оз = Гк — Гт - "о, 


Итак, элементы /-матриц для всех трех схем усилителя можно 
выразить через физические пераметры транзистора 


Го, Гб, ГЕИ Гр = ОГ. 


По найденным /-параметрам можно с помощью табл. 5.1 опреде- 
лить также У- и Н-параметры. Приведем эти параметры для наибо- 
лее распространенной схемы с общим эмиттером. Для этой схемы 

- определитель 4-матрицы 
Л = 2:10. — боба = (1 — о) гб г. гр Гб’. 22 
ЕЕЕ) (5.34 
Здесь использовано соотношение а = В/ (1 -- В), вытекающее из 


выражения (5.32), а также отброшено гоз, 
Таким образом, 


У: = 25/42 = Ио + (1+ В 24: 
У. = — 2,/А2 = — (1+ В) г, [76 - (1 - В) г, гк 


У, = — 0/42 = В 15 + (1 + В) гы; 
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Ү, = 2/12 = (ЕВ) (5 + 5) 76 + (В) гы л; 
Ни = А2/2 = ИУи = 76 + (1 + В г»; 
Нуз = 215/25 25 (1 + В) г/к; 
Ны = — 23/2, А В; 
Н, = Ибо ғ (1 + В)Г,, 


При составлении этих выражений использовано условие 


г < (1 — а) г. 


Особенностью работы транзистора в схеме ОЭ является управле- 
ние током коллектора с помощью воздействия на `ток базы. Кроме 
того, необходимо учитывать обратное воздействие выходного напря- 
жения на входную цепь. Эти свойства транзистора удобно описы- 
ваются уравнениями четырехполюсника (5.7). В связи с этим 
в теории и технике транзисторных усилителей в настоящее время 
общепринята матрица Н-параметров. 

В $ 5.3 было показано, что усилительная способность активнс го 
четырехполюсника в основном определяется параметром А, (со- 
ответственно Уж и 4). Для усилителя ОЭ этот параметр, как пока- 
зано выше, совпадает с коэффициентом В [см. (5.32)]. Он входит в 
паспортные данные биполярного транзистора и обозначается 
СИМВОЛОМ й. 

В соответствии с новыми обозначениями формулы (5.17), (5.18) 
запишутся в виде 


Е. һәлә 


Құ= 2 = мощ, 5.35 
8 Е; Ац (А - Сн) — Нәдә 2 ( 

| Ау, 0 Ң 

К, = =— ан. 5.36 

' Л По -- Әһ ) 


Напомним, что А}; имеет смысл входного сопротивления база — 
эмиттер (при коротком замыкании выходной цепи), й, — коэф- 
фициент обратной связи по напряжению (при разомкнутой входной 
цепи) и Й,, — выходная проводимость транзистора (при разомкну- 
той входной цепи). 

В новых обозначениях второе уравнение (5.7) принимает следую- 
щий ВИД: 


І, = А16 + „Е, = А6 — > О вых, (5.37) 


где Овых = 1:0, = — Е, — напряжение, .развиваемое на нагру- 
зочном импедансе 4} = 1/03. 

Далее, ток базы 6 можно представить в виде отношения Е ,/2,;, 
где 0,, — входное сопротивление транзистора (между зажима- 
ми база — эмиттер), определяемое формулой (5.23). 

Таким образом, при активных сопротивлениях, когда Й в» 
1 2 (Аәә/ К вх) Е. — А Овых — ЗЕ, — А >> Овых — 56, + А.Е. 
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Параметр $ = й,,,/,, можно трактовать как крутизну харак- 
теристики і, (Исә) В точке ибо = (Бэ о. 

На основании выражения (5,37') можно построить схему замеще- 
ния выходной цепи усилителя, показанную на рис. 5.12, а. Симво- 
лом А, на рис. 5.12, а обозначено внутреннее сопротивление источни- 
ка тока. Для транзистора в усилителе ОЭ Ю; = Шо». 


Рис. 5.12 Схема замещения коллекторной цепи (а) и режим линейного усиле- 
ния колебаний в усилителе ОЭ (6). 


Из сравнения уравнения (5.37') с (5.1) следует, что введенный 
выше параметр $ совпадает с параметром У»: (для схемы ОЭ). Под- 
ставив в (5.37') 1, = — С.Е, и разделив полученное уравнение на 
Е,, приходим к следующей формуле: 


КЕ я — ©/(А,, - Оһ) — — Пол! К вх (ә -- Он), (5.35') 


которая отличается от (5.35) лишь внешне. 

В тех случаях, когда проводимость й, мала по сравнению с про- 
водимостью нагрузки Оһ, можно пользоваться приближенными 
формулами 

КЕ АУ — ©/ == — 92, (5.38) 
К; л, (5.39) 


Работа транзисторного усилителя ОЭ в режиме малого сигнала 
иллюстрируется рис. 5.12, 6. Амплитуда переменного тока коллекто- 
ра І, во много раз меньше постоянного тока /ко, соответствующего 
напряжению смещения (эо . 

По своим свойствам представленные на рис, 5.9—5.11 три вида 
усилителей, существенно различаются. 

Сопоставление схем ОЭ и ОБ приводит к следующим заклю- 
чениям: 

— по усилению напряжения обе схемы равноценны; 

— в схеме ОЭ имеет место усиление тока приблизительно в Вол» 
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раз [см. (5.39)] при А, < Сы, а в схеме ОБ некоторое ослабление 
(незначительное, поскольку [5/Г = Г = @ А 1); следователь- 
но, усиление по мощности в схеме ОЗ приблизительно в А, раз боль- 
ше, чем в схеме ОБ; 

— дополнительным преимуществом схемы ОЭ является относи- 
тельно большое входное сопротивление; это объясняется тем, что 
управление током коллектора в схеме ОЭ достигается воздействием 
на ток базы, во много раз меньший тока эмиттера; 

— в схеме ОБ напряжение на выходе в фазе, а в схеме ОЭ — 
в противофазе с напряжением на входе. 

Несколько особняком стоит усилитель с общим коллектором. 
Напряжение на зажимах Б — Э (см. рис. 5.11) является разностью 
напряжений Ё, и Е. Падение напряжения на сопротивлении нагруз- 
ки Ин, создаваемое током [,, всегда меньше Е}; следовательно, коэф- 
фициент усиления напряжения в схеме ОК меньше единицы. Уси- 
ление же по току близко к величине й... Поэтому усилитель ОК мож- 
но рассматривать как усилитель тока при неизменном напряжении. 
Сопротивление нагрузки 4һ, включенной в цепь эмиттера, можно 
выбрать весьма небольшим, гораздо меньшим, чем при включении 
его в цепь коллектора (как в схемах на рис. 5.9 и 5.10). Это является 
большим преимуществом, так как сводит к минимуму влияние ем- 
кости нагрузки, шунтирующей выход усилителя, на его частотную 
характеристику. Существенно также, что выходное напряжение, 
отсчитываемое относительно общей точки (земли), совпадает по 
фазе (полярности) с входным напряжением. Таким образом, усили- 
тель ОК «повторяет» сигнал, не изменяя ни его формы, ни амплиту- 
ды (напряжения), ни полярности, но переводя его с высокоомного 
входного сопротивления на низкоомное /һ. Поэтому усилитель ОК 
часто называют эмиттерным повторителем. Благодаря этим свойст- 
вам эмиттерный повторитель находит широкое применение в каче- 
стве зависимого источника напряжения, управляемого напряжением 
(в идеальном случае подобный источник должен обладать бесконеч- 
но большим входным и нулевым выходным сопротивлениями). 

С этой точки зрения усилитель ОЭ, обладающий относительно 
большим входным и очень большим выходным сопротивлением, мож- 
но рассматривать как зависимый источник тока, управляемый на- 
пряжением (в идеальном случае оба сопротивления должны быть 
бесконечно большими). 

Наконец, усилитель ОБ, обладающий малым входным и боль-. 
шим выходным сопротивлениями, по своим свойствам приближается 
к зависимому источнику тока, управляемому током. 

В заключение следует отметить, что приведенные схемы замеще- 
ния транзисторных усилителей справедливы при частотах, не пре- 
вышающих несколько мегагерц. При более высоких частотах необ- 
ходимо учитывать зависимость коэффициента о от частоты, а также 
влияние некоторых внутриэлектродных емкостей, опущенных при 
построении эквивалентных схем (рис. 5.8—5.12). Эти вопросы рас- 
сматриваются в курсе «Усилительные устройства». 
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5.5. УСИЛИТЕЛЬ НА ЭЛЕКТРОННОЙ ЛАМПЕ 


Схема простейшего усилителя на пентоде изображена на 
рис. 5.13, а. При малом сигнале (режим линейного усиления) связь 
между анодным током и напряжениями сетка — катод, анод — 
катод определяется соотношением 


4 = 6 Иск + (ИК) чак = 5 (иск 1 О пак), (5.40) 
где . 
== Фа при и, = Ё, Ча == ЕЁ; 
Чиск ск с0» ак ао | 
1 аі 
< = и, при и, = Ёс» Чак== Ёл 


р = 1/5Ю, — проницаемость по управляющей сетке (соотношение 
справедливо при работе без сеточного тока). 

Крутизна $ характеристики і, (иск) и внутреннее сопротивление 
пентода Ю; являются дифференциальными параметрами, определен- 
ными при незначительных отклонениях тока і, от исходного значе- 
НИЯ {ао В рабочей точке на вольт-амперной характеристике пентода. 


(РА 
о 


0) 


Рис. 5.13. Простейший усилитель на пентоде (а) и схема замещения анодной 
цепи (6). 


Знак плюс перед вторым слагаемым в выражении (5.40) выбран 
в связи .с тем, что “ақ в данном случае рассматривается как напря- 
жение независимого источника. 


Для тока цепи сетки можно составить выражение, аналогичное 
(5,40): 


с = (1/Юск) иск + 5 сайањ (5.40°) 


где Аһ — сопротивление сетка — катод, а $, — крутизна ха- 
рактеристики і, (Нан). | 

Переходя к комплексным амплитудам и имея в виду общую 
схему замещения активного четырехполюсника (рис. 5.2), заме- 
ним иск амплитудой Ё, входного гармонического сигнала, ток 
і, в цепи сетки — амплитудой 1, а ток і, — амплитудой 1, = 
= 1,. Как и в предыдущем параграфе (см, рис, 5.12, а), полагаем 
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Е, = — 1.0. = — Ох. Тогда уравнения (5.1) и (5.3) запишутся 


| 


1, = 


| 
Е; + О са Е,, 1,==5Е, +- Р. Е,; 


Вок Фе 
$ 1Љ, [{ 


При усилении слабых сигналов рабочая точка на характерис» 
тике і, (иск), как правило, устанавливается в области отрицатель- 
ных напряжений иск. В этом случае ток сетки отсутствует, вход- 
ная проводимость сетка — катод практически равна нулю (№, = 
— оо), и матрица проводимостей принимает вид 


=, 0 | (5.41) 
5 ИК, 


Таким образом, У! = Ү,, = 0; У =5; У» = І/Р№;. 
Матрице (5.41') соответствует схема замещения четырехполюс- 
ника (трехполюсника), представленная на рис. 5.13, 6. 
Используя формулу (5.17), находим коэффициент усиления 
напряжения 


СК 


и | (5.41) 


Е; 1/6: 1/2 В+ 2 Р: 4-2. 


где и = 50А; = 1/0 — коэффициент усиления лампы. 

Из выражения (5.42) видно, что усилительная способность 
лампы и используется тем полнее, чем больше отношение 4}/А;. 
В холостом режиме (4, > со) коэффициент усиления каскада 


тах Кро — и = — 8Р0; = — 8/0;. 


Помимо рассмотренной здесь схемы с общим катодом, возмож- 
ны Также схемы с общей сеткой и с общим анодом. Эти три схемы 
являются аналогами соответствующих схем транзисторных уси- 
лителей (с общим эмиттером, общей базой и общим коллектором). 


5.6. АПЕРИОДИЧЕСКИЙ УСИЛИТЕЛЬ 


Схема замещения простейшего апериодического резистивного 
усилителя представлена на рис. 5.14, а. Усилительный прибор 
обозначен в виде зависимого источника тока 5Ё, с внутренней 
проводимостью 0; = 1/Р;. Емкость С, включает в себя меж- 
электродную емкость активного элемента, а также емкость внеш- 
ней цепи, шунтирующей нагрузочный резистор Ю = 1/6. Схема 
на рис. 5.14, а является обобщенной, применимой к любому ак: 
тивному элементу. 

В случае транзисторного усилителя под крутизной $ следует 
подразумевать величину /,,,/ (см. $ 5,4), а под @; — параметр Йо». 
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Подставив в формулу (5.35’) проводимость С; вместо Й.., а так- 
же б = ИВ іо С, = 8 -- іб, получим передаточную функ- 
цию усилителя 


Ка (16) = З ЗАО __ 
8:4 1, 1 і0С,/(6:-- С) 
— —_ Кмакс 
Г 79С/ (014-0) ° 5.49) 
где 
Куке = 5/(6, +0) (5.44) 


— максимальный коэффициент усиления (при фо -> 0). 
Модуль передаточной функции 


К (@) = К, 106, (6, О). (5.45) 


При изменении частоты о получается амплитудно-частотная 
характеристика, изображенная на рис. 5.14, 6. 

В апериодических усилителях, работающих на пентодах, часто 
применяется схема, представленная на рис. 5.15, а. От схемы на 
рис, 5.13, а, эта схема отличается дополнительной цепью Ю:, С}, 


КӨ) 


Имикс 
70 


2 05 10 1065 20 о 
0) - д) +6 


Рис. 5.14. Апериодический транзисторный усилитель ОЭ: 
а —‹схема замещения коллекторной цепи, 6 — частотная характеристика. 


назначение которой заключается в защите выходных цепей уси- 
лителя от источника постоянного напряжения Ё, Резистор Ку, 
как правило, обладает высокоомным сопротивлением, очень боль- 
шим по сравнению с Ю. Величина же последнего выбирается из 
условия обеспечения достаточно широкой полосы пропускания 
усилителя. Схема замещения анодной цепи усилителя представлена 
на рис. 5.15, 6. 

Определим сначала напряжение на зажимах 1—/” (рис, 5.15, б), 
создаваемое током 5Е,; очевидно, что 


Е |, 8А 23а (5.46) 


, 1 оС Су 
0190 +0 О ӘС 


Тогда напряжение на выходе усилителя (зажимы 2—7’) 


— А 
И вых = 1—1 я Алос, Е,’ Қ, 
где | 
_ К, Р; А оС (5 47) 


= ———————————————— шс] ————_——————— 
К -- 1 оС о Ст 


— передаточная функция разделительной цепи А,, С;. 


и 


Рис. 5.15. Апериодический ламповый усилитель с разделительной цепью АС! 
на выходе (а) и схема замещения анодной цепи (6). 


На основании выражений (5.46) и (5.47) получаем 


— Ч ос 04 1610610014 19С)] @-юбо > 


З. (5.48) 
035—1 (0: 0) б/оС: — ФС) 


где а; = 0, 4- 0 + Ц, (слагаемое (С/С, отброшено ввиду того, 
что С/С, < 1). 

Рассмотрим частотную характеристику усилителя, На участ- 
ке, примыкающем к о = 0, т. е. при частотах, на которых сопро- 
тивление разделительного конденсатора 1/®С, больше или, 
соизмеримо с сопротивлением №, влиянием проводимости оС, 
а также проводимости 1/ (№, + 1/юС,) в (5.46) можно пренебречь, 
благодаря чему выражение (5.48) принимает вид 


$ іоСу 
@1+0 0, 4-іоС * 


КЕ (10) АУ — 


Модуль этого выражения . 


5 0Р1 Сі 1 
а, о . о.49 
о-в УТ-ЕфЕ, С} > А: С: (2.49) 


КЕ (0) = 
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На среднем участке характеристики, на частотах, при которых 
оС; < В1, а проводимость оС, все еще пренебрежимо мала по 
сравнению с проводимостью С, формула (5.49) еще более упрощается: 


С 
ГА 9) = = Кук при 9. 


(5.497) 


Наконец, при относительно высоких частотах, когда проводи- 
мость оС, соизмерима с Ох, получается 


— 5 — Кмакс 16 5 409" 
К) ресу Уос 20000 © 


При изменении частоты ® получаем частотную характеристи- 
ку, изображенную на рис. 5.16, а. 


Кекс 


0 0-00 р а тл 0 в 
0) и 02 


Рис. 5.16. Частотная характеристика (а) усилителя, показанного на рис. 5.15, 
и полюса его передаточной функции (6), 


Обычно выполняются следующие неравенства: Ю, > Р, №, > А. 
Поэтому можно пренебречь проводимостями 0; и ©, по сравнению 
с С, что позволяет считать Оу 2х @-^ ШЮ. 

При этом выражение (5.48) упрощается: 


, 5В Кмакс 
А а Кн, (5.50 
Кв » 1— (1/01 С1—®ВСо) т + Имя Е 


где то = РС, — постоянная времени цепи Ю, Са; т = КС — 
постоянная времени разделительной цепи Р,, С;; 


Кньк = — 80 (5.51) 


— коэффициент усиления (приближенное значение) в области 
частот ЏА,С, < о < ИЮС.. 

Переходя к комплексной переменной р = о -- 1®, запишем 
‚выражение (5.50) в форме 


К К р 
К — — макс — — макс А 5.59 
(р) 1- рт, рт то 22 +-р-- 117 9-92) 
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Полюса передаточной функции К (р) (корни уравнения тор? + 


р + Ик = 0): 


И о 
Иа (1+1). 


2% — 478 То Т 270 \ 


Так как т, < т, то 


27, Т Т1 
р 1 + 1 | =. (5.53) 
270 т Т0 


Расположение полюсов ру и р, на плоскости р показано на 
рис. 5.16, 6. 

Заметим, что при С, -> оо (при конечном и неизменном К!) 
формула (5.48) переходит в 


уу 2 5 8 [1\1 Км 55], 
К) о о тосо) росы") 


совпадающую с (5.43) при замене в последней С; + С на О». При 
этом полює (единственный) передаточной функции 


Кмакс , 
Ке (0) = сорусу (0.52) 


будет в точке р, = — 05/С,. 

Соотношения (5.44) — (5.53) будут использованы в следующей 
главе при анализе прохождения сигналов через апериодический 
усилитель. Там же определим импульсную характеристику рас- 
сматриваемого усилителя. 


5.7. РЕЗОНАНСНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ 


Схема одноконтурного резонансного усилителя на транзисторе 
(с общим эмиттером) (рис. 5.17, а) отличается от рассмотренных 
в предыдущем параграфе только нагрузочной цепью. В данном 
случае нагрузкой является резистор Аш, шунтирующий параллель- 
ный колебательный контур. Как правило, потерями мощности в ка- 
тушке индуктивности Ё и конденсаторе С можно пренебрегать по 
сравнению с мощностью, выделяемой в резисторе №. При этом 
условии полная проводимость нагрузки (между зажимами 1—2) 


6.= 0, оС +——=0, | +1, (<) (5.54) 


С помощью соотношений о) = МИГС, р = И ШС = в = 
= Ию®›С, в которых ®, — резонансная частота, а р — характери- 
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стическое сопротивление контура, выражение (5.54) приводится 
к виду 


равна #28] вза 


®р 0) 


При достаточно большой добротности контура @ = Р,„/р ос- 
новное значение имеет величина передаточной функции усилителя 


Аш - ) № Ш - 


Рис. 5.17, Резонансный усилитель (а) и схема замещения коллекторной це- 
пи (6) 


вблизи резонансной частоты, т. е. при малых отклонениях час- 
тоты & от частоты ор. Можно поэтому наложить условие малой 
относительной расстройки: 


[© —ор | — | До | < 1. (5.56) 
бр 


р 
Тогда, подставляя ® = ®, -- До, получаем 


ор 0 ! т 22.) 1-4-Ло/ор ор’ (5.97) 


и выражение (5.55) можно записать в форме 


— 0 (14 :-24® 0} 
б,=0. (1-2-2 )= 9.01 +4). (5.58) 
где 
а= (2Ао/юр)9 (5.59) 


имеет смысл обобщенной расстройки контура. 
Составим выражение для передаточной функции (по напряже- 
нию) резонансного усилителя. При схеме замещения, показанной 
на рис. 5.17, 6, по аналогии с формулой (5.43) можем написать 
Као) о, (5.60) 
0; + Съ о: О С 4-10 
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Подставив в это выражение б, по формуле (5.58), выразим пере- 
даточную функцию через обобщенную расстройку а: 


КЕ (0) = К (14) = — 8/ (+0. + ѓа ву. (5.60) 
Заметим, что при резонансе (а = 0) коэффициент усиления 
Како = 8/ (@; + С). (5.61) 


Поэтому (5.60’) можно записать в несколько иной форме 


т) — Кмакс , 5 
К (ба) = 1-- абш/(С1-Е бъ) 9:62 


Вводя новое обозначение обоб- 
щенной расстройки (с учетом 
влияния внутренней проводимо- 
сти (;) 


абут 2Ао 
а = 0, (5.63 
экв С; + Оп @р экв 


750-20-10 0\ 00202 50 й приходим к окончательному выра- 
жению для передаточной функции 


усилителя 


К, (іа къ) == __Кмако___ 


__ Кмакс 1 [Ф (Чъкв) +7] 
Рис. 5.18. АЧХ и ФЧХ одноконтур- 7—5 е экв . (5.64) 
ного резонансного усилителя. У! -- Чэкь 


Слагаемое л в показателе степени учитывает знак минус в пра- 
вой части (5.62). 
Отношение модулей 


п (а) = Кв) — 1 (5.65). 
Кмакс у! -- а5кв 


можно рассматривать как нормированную амплитудно-частотную 
характеристику одноконтурного усилителя, а аргумент 


ф (а,в) = — ага, нь (5.66) 


— как фазочастотную характеристику (без учета не зависящего 
от частоты сдвига л). 

Характеристики и (4,,һ) и Ф (2,,) (рис. 5.18) ничем не отли- 
чаются от характеристик пассивного колебательного · контура 
с той же добротностью. 

Относительная полоса пропускания резонансного усилителя, 
определяемая по ослаблению амплитуды на границах полосы до 


ПИ? от максимального уровня (при а,,ь = 0) и выраженная 
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через обобщенную расстройку а.„в, равна 2 (см. рис. 5.18). Для 
перехода от безразмерной относительной полосы пропускания 2 


к размерной полосе 2 Ав, положим в (5.63) [ а, ь[ = 1, а [ Ао | = 
= Лоо. Тогда полоса пропускания 

2 Ло, == 0/6; | (5.67) 
где Ч... Как это следует из (5.63), добротность нагруженного 
контура. 


Во многих случаях на практике внутренняя проводимость уси- 
лительного прибора С; мала по сравнению с проводимостью на- 
грузки Си (соответственно №; >> Р№,„). Для грубых расчетов фор- 
мулы (5.61), (5.62) можно упростить: 


М . 9 | 
Киа А ——; К (24) = — . 5.68 
но Зе. Бе 

В тех случаях, когда нагрузка усилителя учитывается сопро- 
тивлением /ьһ, вносимым внутрь контура, резистор №, в предыду- 
щих формулах должен быть заменен эквивалентным сопротивле- 
нием 4р колебательного контура (параллельного) при резонансе: 


бор == ОИ вн — ГІС в. 


При этом 


Каке 5 82,5; К (2) = — 52,1| } (5.69) 


5.8. ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ В АКТИВНОМ ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНИКЕ 


При анализе линейных усилителей в $ 5.4—5.7 на базе матриц 
параметров эквивалентных четырехполюсников основное внима- 
ние уделялось параметрам Уз, 43, Но, поскольку именно эти 
параметры определяют усилительную способность активного че- 
тырехполюсника. В реальных, не 
полностью однонаправленных ак- 
тивных четырехполюсниках при- 
ходится считаться с воздейст- 
вием выходного колебания на 
вход усилителя. 

Пусть в рабочем режиме ұсили- 
теля, представленногона рис. 5.19, 
напряжение и ток на выхо- Рис. 5.19. К учету обратной реак- 
де будут Е, и 1,. Рассматривая ции в усилителе. 
теперь эти величины как резуль- 
тат внешнего воздействия со стороны выхода, можно опреде- 
лить 1; и Е; на входе с помощью схемы замещения (рис. 5.19). 

На этой схеме зажимы /—/', к которым подключен входной 
источник сигнала, условно замкнуты накоротко, а под напряже- 
нием, действующим на зажимах 2—2’, подразумевается Ё; == 
== —-2,1;, т. е. падение напряжения на внутреннем сопротивлении 
источника 4;, создаваемое током 1,. 
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Уравнения (5.4) при обозначениях рис. 5.19 записываются 


В форме Е, — — 2:11 == 21110 -- 21915, Е, === АА -- 2,1, 
откуда нетрудно получить соотношение 
Е; 7, 21 


2 


и, И. (5.70) 
Е 211 202 — 212 201 + 299 21 Л + 229 21 


Напряжение Ё; часто называют напряжением обратной реак- 
ции или напряжением обратной связи. Элементом обратной связи 
является 4;,. При представлении эквивалентной схемы четырех: 


Юс 


(Е2-Е;) Ис 


0) 


Рис. 5.20. Схема усилителей с обратной связью: 
а — по напряжению; 6 — по току. 


полюсника с помощью У-или Н-матрицы элементами обратной 
связи являются соответственно параметры Ү,, и Н. 

Рассмотренную обратную связь, обусловленную физическими 
параметрами усилительного прибора, можно назвать внутрен- 
ней обратной связью. Как правило, она приводит к нежелательным 
явлениям — зависимости параметров входной цепи усилителя от 
элементов нагрузки, к опасности нарушения устойчивости при 
некоторых условиях и т. д. 

Рассмотрим основные понятия, касающиеся применения в уси- 
лителях внешней обратной связи. Наиболее простым способом 
ее осуществления является соединение выхода усилителя со вхо- 
дом при помощи двухполюсника (рис. 5.20). 

При соединении выхода со входом с помощью двухполюсника 
обратной связи У.‹ по схеме на рис. 5.20, а основной четырех- 
полюсник целесообразно описывать с помощью Ү-матрицы. 
Учитывая очевидные равенства 1, = И — У», (Е, — Е,), а также 
соотношения между ПИ, 15 и Е,, Е, в виде уравнений (5.1), приходим 
к новой системе уравнений 


= (У. ФУ) Е, (015 Уо) В», (5.71) 


== (У, — Усс) Е, - (У, + У ос) Е.. 
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Таким образом, четырехполюснику с обратной связью по схеме 
на рис. 5.20, а соответствует матрица проводимостей 


не "тут. (5.79) 
У — Усс У -Н Усс 


из которой следует, что подключение двухполюсника Уз изме- 
няет все элементы матрицы, в том числе и элемент обратной связи 
(У!2 — Усс вместо Ү,,). 


Рис. 5.21. Пример схемы замещения усилителя ОЭ с внешней обратной связью. 


Аналогичным образом можно показать, что включение двух- 
полюсника Дос по схеме на рис. 5.20, 6 приводит к матрице 


12], — РО ос 2% + 2" . (5.73) 
23 + 2 ос бо» + 2 ос 


В схеме на рис. 5.20, а дополнительный ток, поступающий с вы- 
хода на вход по цепи обратной связи, равен (Е, — Е,) Узс; так 
как в усилителях обычно Е, >> Ё;, то величина этого тока приб- 
лиженно равна Е,У „г, т. е. пропорциональна выходному напряже- 
нию. Поэтому схему на рис. 5.20, а можно называть схемой с об- 
ратной связью по напряжению. В схеме на рис. 5.20, 6, в которой 
напряжение обратной связи пропорционально выходному току, 
осуществляется обратная связь по току. Можно, очевидно, осу- 
ществить комбинированную обратную связь — по напряжению 
и по току одновременно. 

Различают два вида обратной связи: отрицательную 
и положительную. 

Если введение обратной связи увеличивает коэффициент усиле- 
ния цепи (по модулю), то обратная связь положительна, в против- 
ном случае — отрицательна. 

Поясним применение выражений (5.71), (8. 72) для схемы тран- 
зисторного усилителя с общим эмиттером при Уэс = ИЮос 
(рис. 5.21). 

Основываясь на формуле (5.17), в которой У. заменяем вели- 
чиной Үл — Уос, а У», — величиной У». + Үс (см. (5.72)|, 
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определяем коэффициент усиления напряжения выражением 


У. У 
КЕ а Уос 5.74) 
и (Уз Рос) + бы ( 


в которое подставим параметры Уз» и У», выраженные через 
параметры транзистора А, Гб, г, Гь (см. $ 5.4): 


Е Ү., — (1-Н әлә) (76-Е го) (5.75) 
г6-- (1-Е әлә) Го [76 - (1-Е Аәлә) ә] к 


Обе эти проводимости — вещественные и положительные вели- 
чины. То же самое относится и к Уэс = 1/Юос, Оһ = 1/ Аһ. Очевид- 
но, что вычитание из числителя и добавление к знаменателю дроби 
в (5.74) Уос приводит к уменьше- 
“нию коэффициента усиления (по мо- 
дулю), т. е. в рассматриваемом слу- 
чае обратная связь отрицательна. Это 
объясняется противофазностью выход- 
ного и входного напряжений в ре- 
зистивной схеме с общим эмиттером 
(см. 55.4); ток через Юос, направ- 
ленный с выхода на вход (2х Е,/№ ос = 
= —1.АЮн/Ю ос), уменьшает ток [6 и, 
следовательно, Е. 

Можно показать, что аналогичное подключение двухполюс- 
ника Уос = 1/Юос к усилителю, работающему по схеме с общей 
базой, когда напряжения Е, и Е, совпадают по фазе, приводит 
к положительной обратной связи. 

На рис. 5.22 изображена структурная схема усилителя с внеш- 
ней обратной связью по напряжению, осуществляемой с помощью 
вспомогательного четырехполюсника Кос (іф). 

Как усилитель Ку (ѓо), так и четырехполюсник Ко. (іф) пред- 
полагаются полностью однонаправленными. Подобное представ- 
ление имеет смысл в тех случаях, когда входное сопротивление 
четырехполюсника Кос (ѓо) достаточно велико, чтобы не нагру- 
жать усилитель Ку (іо); выходное сопротивление четырехполюс- 
ника Кос (іо) должно быть достаточно малым по сравнению с вход- 
ным сопротивлением усилителя Ку (ѓо). При этих допущениях пе- 
редаточную функцию системы в целом 


К, (о) = О/Е (5.76) 


Ү, 2 


Рис. 5.22. Структурная схема 
усилителя с обратной связью. 


можно найти с помощью следующих очевидных соотношений. На- 
пряжение на выходе четырехполюсника обратной связи 


О, = К, (ѓо). (5 77) 


Напряжение на входе усилителя Ку (ѓо) равно сумме входной 
э. д. с. Е и напряжения обратной связи О’. 
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Следовательно; напряжение на выходе всей цепи 
О = К, (ѓо) (Е + О,,„) = Ку (ѓо) [Е + Кос (ѓо)0]. 


Решая это уравнение относительно Ч, получаем 
Ку (ѓо) 


и 
1—К, (о) Кос (ѓо). 


откуда следует, что 
у 9 Ку (ѓо) , 
Ко (1) = Е | — Ку (ѓо) Кос (ѓо) (5.78) 


© 


Это выражение является основным для системы с обратной 
связью. К, (іо) иногда называют общей передаточной 
функцией, или предаточной функцией за- 
мкнутой системы. Произведение же К({о®)Кос (60), 
имеющее смысл передаточной функции каскадного соединения 
четырехполюсников Ку (ѓо) и Ко. (ѓо), называют передаточ- 
ной функцией разомкнутой системы. 

При замене ѓо на р получаем операторную форму передаточной 
функции замкнутой цепи 


К, (р) = К, (0)/ П — К, (р) Ко. (р). (5.79) 


Сопоставление К, (ѓо) с К, (іо) позволяет определить знак об- 
ратной связи в общем случае, когда эти функции являются комплек- 
сными. Если на какой-нибудь частоте имеет место неравенство 
Ко (о) < Ку (®), т. е. если введение обратной связи приводит 
к уменьшению усиления, то обратная связь на данной частоте от- 
рицательна, в противном случае — положительна. 

При К; (іо) Кос (іо) = 1 усиление К, (ѓо) становится бес- 
конечно большим. Это означает, что цепь становится неустойчи- 
вой и для исследования ее поведения необходимо использовать 
другие методы, так как выражения (5.67) — (5.78), относящиеся 
к стационарным режимам, теряют свой смысл. 

Случай неустойчивого состояния покоя (при изучении свойств 
автоколебательных систем) рассматривается в гл. 9. В данной гла- 
ве изучаются только устойчивые цепи. Условия устойчивости бу- 
дут сформулированы в $ 5.10 посфе изложения основ теории устой- 
чивости линейных цепей с обратной связью. 


5.9. ПРИМЕНЕНИЕ ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ 
ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК УСИЛИТЕЛЯ 


Рассмотрим влияние обратной связи на следующие парамет- 
ры усилителя: 

— стабильность коэффициента усиления, 

— уровень нелинейных искажений сигнала, обусловленных 
кривизной вольт-амперной характеристики усилительных прибо- 
ров, 
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— равномерность частотной характеристики в заданной поло- 
се частот. 

Пусть в линейной цепи, находящейся под действием гармони- 
ческой э. д. с. и охваченной обратной связью, произошло измене- 
ние какого-либо параметра: модуля или аргумента коэффициентов 
усиления Ку (ѓо) или Кос (ѓо). Причинами этого изменения могут 
быть непостоянство напряжений источников питания усилителя, 
изменение температуры окружающей среды, механические вибра- 
ции, приводящие к изменению электрических параметров устрой- 
ства и т. д. Выясним, как влияет обратная связь на относительное 
изменение выходного сигнала. Сначала рассмотрим случай, когда 
нестабильность имеется в цепи прямого усилителя. Для упрощения 
анализа исходим из условия, Что до изменения режима работы 
коэффициенты передачи Ку (іо) и Кос (іо) являлись чисто действи- 
тельными величинами Ку и Кое, так что коэффициент передачи 
замкнутой цепи определялся выражением 


К = Ки (1 — К,Ко 0). (5.80) 


Пусть обусловленное нестабильностью изменение заключается 
в том, что величина коэффициента Ку изменилась на малую ве- 
личину АКу. В отсутствие обратной связи это привело бы к отно- 
сительному изменению амплитуды выходного напряжения, равно- 
му АКу/Ку (амплитуда э. д. с. на входе считается неизменной). 

Для определения относительного изменения амплитуды при 
наличии обратной связи продифференцируем выражение (5.80) 
по Ку: 

ак, Ку | | 


аку (-К, Ко)? (1 Ку Ко) @(-К,Ко) Ку 
откуда 


Ко 1 4, (5.81) 
К 1— Ку Кос Ку 


Из этого выражения видно, что относительное изменение выход- 
вого напряжения при наличии обратной связи (т. е. величина 
АКо/Ко) может сильно отличаться от изменения, которое имело бы 
место в отсутствие обратной связи. 

Если обратная связь отрицательна (КуКос < 0), имеет место 
ослабление нестабильности системы 


ако І аку 
Ко 1+1 Ку Кос| Ку 
При положительной обратной связи нестабильность увеличи- 
вается: 
К, аКу 


К 1—1КуКо| Ку’ 
198 


Отсюда следует, что для повышения стабильности усиления 
цепи целесообразно вводить отрицательную обратную связь. Этим 
приемом широко пользуются в современной радиоэлектронике. 
Абсолютную величину | КуКос| в зависимости от требований к ста- 
бильности системы доводят до 100 и более. При этом, естественно, 
в (1 + | К,Кос|) раз уменьшается и усиление цепи Ко. Это умень- 
шение может быть скомпенсировано увеличением Ку (например, 
увеличением числа каскадов в кольце, охваченном обратной 
связью). 

Введем в рассмотрение нестабильность в цепи обратной связи. 
Для этого продифференцируем выражение (5.80) по Кос: 


4К _ _ _ Ку(-Ку) _ Ку К 
4Кос (1— Ку Кос? 1— КуКе © 


откуда 


ЧК — Ку Кое ЯКос, 
К. 1-— КуКо Кос 


В случае отрицательной связи, при | КуКос| » 1, получаем 
ако =, _ Кое 
Ко Кос 


Из этого соотношения видно, что влияние на Ко нестабильности 
в самой цепи. Кос не ослабляется обратной связью: относительная 
нестабильность замкнутой цепи с отрицательной обратной связью 
при |КуКос| № 1 равна относительной нестабильности вели- 
ЧИНЫ Кос. 

Отсюда следует, что при применении отрицательной обратной 
связи особое внимание следует обратить на повышение стабиль- 
ности четырехполюеника Кос. Это требование распространяет- 
ся как на модуль, так и на аргумент (т. е. на фазовую харак- 
теристику) передаточной функции цепи. В практике осуществление 
этого требования облегчается тем, что основные дестабилизи- 
рующие факторы имеются в прямом усилителе Ку, содержащем 
активные элементы и элементы нагрузки; четырехполюсник же 
Кос, обычно представляющий собой простую пассивную цепь, 
может быть сделан достаточно стабильным. 

Выясним влияние отрицательной обратной связи на нелинейные 
искажения, которые возникают в основном усилителе из-за кри- 
визны характеристик ‘активных элементов. При гармоническом 
напряжении на входе эти искажения проявляются в виде высших 
гармонических составляющих усиливаемого сигнала. Допустим, 
что в отсутствие обратной связи, при подаче на вход амплитуды 
э. д. с. Е, на выходе усилителя амплитуда напряжения основной 
частоты равна ({/,, а амплитуда напряжения одной из гармоник 
О». Усилитель с искажениями можно представить в виде идеаль- 
ного линейного усилителя, на входе которого действует «генератор 
. гармоник» (рис. 5.23). 
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При этом отношения Ё,/Е, и (7/0; одинаковы, так как коэф- 
фициент усиления Ку (о) считается одинаковым как для основной 
частоты, так и для частоты п-й гармоники. Таким образом, ампли- 
туда э. д. с. эквивалентного генератора Е, должна быть равна 
ІК у. 

При введении отрицательной» обратной связи для получения 
на выходе прежней амплитуды И, входную э. д. с. Ё; необходимо 
увеличить в (1 + |КуК,е|) раз, как это вытекает из формулы 
(5.80). Это отражено на рис. 5.24 в виде дополнительного усилите- 
ля с коэффициентом усиления (1 + |КуКос|). Следует, однако, 
иметь в виду, что напряжение основной частоты, действующее не- 


6,9 С Ан | А Ё 
Ёл 


Лос 05 Кос 001 


Рис. 5.23. Учет нелинейных ис- Рис. 5.24. К объяснению эффекта снижения 
кажений в усилителе с по- уровня побочных гармоник в усилителе с от- 
мощью эквивалентного генера- рицательной обратной связью. 

тора гармоник. 


посредственно на зажимах 3—3', остается таким же, как и в схеме 
без отрицательной обратной связи, представленной на рис. 5.23. 
Действительно, рассматриваемое напряжение является разностью 
между э. д. с. Ёз = Е, (1 + |К;уКос |), действующей на зажимах 
2—2' (рис. 5.24), и напряжением обратной связи |Кос| О}, т. е. 


Ез = Ез — Кос = Е! (1 + | Ку| |Кос|) — |Кос| 1. 
Но Е, |К, | есть не что иное, как (1 (см. рис. 5.23). Следовательно, 


Ез = Е + Е Ку Кос | — | Кос | О = Е. 


Напряжение же п-й гармоники на входе усилителя с учетом 
напряжения обратной связи — (Ко будет равно разности Ё, — 
— | Кос | Ив, а на выходе усилителя 


Оһ = Ку! (Е, — | Кос| Ц»), 
откуда 
От = |Ку| В»/ (1 + | КуКос|). 
Таким образом, отношение 
От _ [Ку | Еп __ Въ; 
0, а КуКо ПИКУ Еі 11у Ков 


получается в (1 + | КуКос|) раз меньшим, чем в отсутствие обрат- 
ной связи. Правда, это улучшение достигается ценой увеличения 
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(5.82) 


в (1 + [КуК,е[) раз напряжения, подводимого к зажимам 2—7’ 
(рис. 5.24). 

Относительное ослабление напряжения высших гармоник мож- 
но пояснить еще и следующим образом: введение отрицательной 
обратной связи приводит к уменьшению усиления в (1 + | К;уКос|) 
раз в одинаковой мере для полезного сигнала и для гармоник, 
однако это уменьшение усиления компенсируется только лишь для 
полезного сигнала [увеличением в (1 - |КуКос|) раз входного 
напряжения]. 

Проведенное выше рассуждение может быть распространено 
на все гармоники усиливаемого напряжения. 


Рис. 5.25. Многокаскадный усилитель с отрицательной обратной связью. 


Применение отрицательной обратной связи позволяет помимо 
ослабления нелинейных искажений понизить при некоторых усло- 
виях и уровень фона, создаваемого пульсацией питающих напря- 
жений. 

Итак, все побочные колебания, возникающие в самом усили- 
теле из-за нелинейности характеристик усилительных приборов и 
из-за несовершенства источников питания, ослабляются отрица- 
тельной обратной связью в (1 - | КуКос|) раз. 

Если усилитель состоит из нескольких каскадов, стремятся 
охватить обратной связью вебь усилитель в целом, как это показа- 
но, например, на рис. 5.25. При этом, однако, усложняется обес- 
печение устойчивости усилителя из-за возрастания суммарного 
фазового сдвига в кольце, особенно при наличии трансформаторов, 
обладающих индуктивностью рассеяния. 

В тех случаях, когда удается построить многокаскадный уси- 
литель без трансформаторов, а также при небольших паразитных 
емкостях можно реализовать схему, изображенную на рис. 5.25. 
Такие условия встречаются, например, в транзисторных усилите- 
лях акустического диапазона частот. 

Рассмотрим в заключение влияние отрицательной обратной 
связи на частотную характеристику усилителя. Непосредственно 
из выражения (5.78) следует, что при |К, (іо) Кос (©) >> 1 


Ко (о) х 1/Кос (©). (5.83) 


Если в заданной полосе частот обеспечивается постоянство 
Кос (о), тои К, (о) = сопѕі. Таким образом, задача сводится к вы- 
равниванию частотной характеристики пассивного четырехполюс- 
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ника обратной связи, что значительно легче, чем устранение нерав- 
номерности частотной характеристики усилителя Ку (о). 

В промежуточных случаях, когда КуКос имеет величину, из- 
меряемую несколькими единицами, предельное соотношение (5.83) 
не достигается, однако частотная характеристика К, (о) становит- 
ся значительно равномернее, чем Ку (о). Это иллюстрируется 
рие. 0.26. | 


0) р 
(1+6) Ау микс"? 


0 42 04 06 08 0 (0+6), 
0) 00 


Рис. 5.26. Частотные (а) и импульсные (6) характеристики усилителя с отри- 
цательной обратной связью. 


На рис. 5.26, а штриховой линией воспроизведена частотная 
характеристика апериодического усилителя, рассмотренного в $ 5.6 
(рис. 5.14, 6). При введении отрицательной обратной связи с ве- 
щественным коэффициентом Кос передаточная функция усилителя 
в соответствии с (5.78) и (5.44) будет 


. Ку (іо) Ку макс 
м (584 
м Коко Кок, вю тосоо, © 


а модуль, т. е. амплитудно-частотная характеристика 


Ку макс 
У 1-Е Кос Ку макс |)? - ©? [Со/(б:- 0)]? 


показана на рис. 5.26, а сплошной линией. Построение характе- 
ристики выполнено при следующих данных: Ку мақ = 50, 
[Кос| = 0,05. 

Таким образом, 


Ко (®) = 


00 
К, (6) = ——_——_—_— 
У (1 - 2,5)2-- [0С,/(0:4- С)? 


Как и следовало ожидать, кривая Ко (о) расположена ниже, 
чем Ку (о) (на всех частотах). Это является результатом подачи 
напряжения с выхода усилителя на его вход в противофазе с вход- 
ным напряжением. На частотах, близких к нулю, 


Ку макс 50 


Қ — 
0 макс | Кос Кумак 112,5 = р Кумано 


т. е. усиление уменьшается в 3,5 раза. 

Однако характеристика К, (&) значительно равномернее, чем 
Ку (о). Это видно из нормированной частотной характеристики, 
т. е. функции Ко (%®)/К, маке (рис. 5.26, а, штрих-пунктирная ли- 
ния). Итак, введение отрицательной обратной связи для стабили- 
зации коэффициента усиления и ослабления нелинейных искаже- 
ний одновременно расширяет амплитудно-частотную характерис- 
тику усилителя. 

Заметим, что требуемую полосу пропускания можно получить 
и без отрицательной обратной связи, соответствующим образом 
уменьшая сопротивление нагрузки №. Однако при этом остальные 
параметры усилителя — стабильность и линейность усиления бы- 
ли бы ухудшены. 

Соответственно новой характеристике К, (1%) изменяется и 
импульсная характеристика усилителя. Действительно, записав 
выражение (5.84) в форме, совпадающей с (5.43), 


Ку макс Ку макс 
К (іо) 1+1 Кос Ку макс | __ 1-- |Кос Ку макс | 
0 іоС, | 1-1 19Тэкв | 


т О-о 1- 1 Кос Ку макс | 


мы видим, что обратная связь приводит к изменению эквивалент- 
ной постоянной времени: вмеето Со/ (б; + б) получаем 
Со | 


Т — ———_ А, 
экв а; -- а 1+ [ Кос Ку максі 
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При | К ос К; макс | = 2,9 | 
1а 
3,5 014-06 


экв = 


Заметим, что максимальное значение усиления (при о = 0) 
уменьшается в такое же число раз. Таким образом, если в отсут- 
ствие обратной связи импульсная характеристика рассматривае- 
мого усилителя запишется в виде у 


Ку макс ех __ (61-0) 1 
Со/(@:-- 0) Со | 


то при введении отрицательной : обратной связи 
Ку макс ех _ 04 [Кое Ку маке |) { 
Со/(@:-+ 0) Со/(8: 4-0) 


Нормированная импульсная характеристика о, (1) при несколь- 
ких значениях параметра |КоуК, макс | изображена на рис. 5.26, 6. 

Как и следовало ожидать, введение отрицательной обратной 
связи (КосКу макс < 0), расширяющее полосу пропускания цепи, 
приводит к более быстрому убыванию импульсной характеристи- 
ки. При положительной обратной связи (КосАу макс >> 0) убыва- 
ние со (1) замедляется. Штриховой линией на рис. 5.26, б показана 
импульсная характеристика при КосКУ, макс >> 1, соответствующая 
неустойчивому режиму (см. $ 5.10). 


280 = — 


бо (2) = 


5.10. УСТОЙЧИВОСТЬ ЛИНЕЙНЫХ АКТИВНЫХ ЦЕПЕЙ С ОБРАТНОЙ 
СВЯЗЬЮ. АЛГЕБРАИЧЕСКИЙ КРИТЕРИЙ УСТОЙЧИВОСТИ 


В реальной цепи, охваченной обратной связью, всегда имеются 
реактивные элементы, накапливающие энергию. Даже в усилите- 
ле на резисторах имеются такие элементы (паразитные емкости 
схемы и усилительных приборов, индуктивности проводов и т. д.). 
Реактивные элементы создают дополнительные фазовые сдвиги. 
Если на какой-либо частоте эти сдвиги дают в сумме дополнитель- 
ный угол в 180°, то обратная связь из отрицательной превращается 
в положительную и создаются условия, при которых возникает 
паразитная генерация. 

Это обстоятельство во многих случаях существенно ограничи- 
вает эффективность применения обратной связи, так как при боль- 
ших значениях |КуКос| для устранения паразитной генерации 
требуются специальные фазокомпенсаторы и другие устройства 
для уменьшения крутизны фазовой характеристики в кольце 
обратной связи. Однако часто оказывается, что введение в схему 
новых элементов приводит лишь к сдвигу частоты паразитной 
генерации в область очень низких или очень высоких частот. 

Итак, применение обратной связи тесно связано с проблемой 
обеспечения устойчивости цепи, 
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Для правильного построения цепи и выбора ее параметров 
большое значение приобретают методы определения устойчивости 
цепи. В настоящее время известно несколько критериев, разли- 
чающихся больше по форме, нежели по существу. В основе боль- 
шинства этих критериев лежит критерий устойчивости решений 
дифференциального уравнения, описывающего исследуемую цепь. 

Пусть линейное однородное уравнение для цепи с сосредоточен- 
ными (и постоянными) параметрами задано в форме 


Хар а" аЬ сх 4-Б ах ар х= 0) (5.85) 
бат 1 ат ,° дт Ла" | | 


где х — ток, напряжение и т. д., а постоянные коэффициенты 
Бо, В, Ёо, ..., Въ — действительные числа, зависящие от параметров 
цепи. 

Решение уравнения (5.85), как известно, имеет вид 


п 
№ А, е?і ', 


і =] 
где 4; — постоянные, а р; — корни характеристического уравнения 
рр" 6, р" -- 6. р"? +... 4-6,1 р 6, =0. (5.86) 


Условие устойчивости состояния покоя цепи заключается в том, 
что после прекращения действия внешних возмущений цепь воз- 
вращается в исходное состояние. Для этого необходимо, чтобы 
возникающие в цепи при нарушении состояния покоя свободные 
(переходные) токи и напряжения были затухающими. А это, в свою 
очередь, означает, что корни ру, р», ..., рп уравнения (5.86) должны 
быть либо отрицательными действительными величинами, либо 
комплексными величинами с отрицательными действительными 
частями. Из этих простых физических представлений вытекает 
следующий фундаментальный критерий устойчивости любых ли- 
нейных систем!: система устойчива, если действительные части 
всех корней характеристического уравнения отрицательны. За- 
метим, что левая часть характеристического уравнения (5.86) 
представляет собой не что иное, как знаменатель передаточной 
функции цепи, записанной в форме 


ао р" ар" 14 ... + @в-1р- @п 
К (р) = ———_—_—___ нт, 6.87 
(Р) Во р" 61 рт 14... Бы р-Б р 


Таким образом, корни характеристического уравнения цепи 
являются полюсами передаточной функции К (р) этой цепи. 


1 Это фундаментальное положение было обосновано А. М. Ляпуновым, 
который в 90-х годах прошлого века заложил основы теории устойчивости. 
Рассматриваемый вопрос об устойчивости состояния покоя системы является 
частным случаем обшей теории устойчивости Ляпунова. 


205 


Отсюда следует, что сформулированные выше условия отрица- 
тельности действительных частей корней равносильны следующему 
положению: для устойчивости цепи необходимо, чтобы передаточ- 
ная функция К (р) не имела полюсов в правой полуплоскости ком- 
плексной переменной р. 

Это хорошо известное из теории цепей положение можно рас- 
пространить и на передаточную функцию К. (р) цепи с обратной 
связью. 

Поясним это на примере резонансного усилителя с обратной 
связью (рис. 65.27). 


Рис. 5.27. К примеру определения устойчи- 
вости усилителя с обратной связью. 


Передаточную функцию (по напряжению) усилителя определим 
по формуле (5.60) при допущении, что Ц; < (и: 
НИ 

(Ио 4-іоС--1/Р) ' 


а передаточную функцию обратной связи приравняем К,, (16) = 
= + МЛ.. Заменяя ѓо на р, приведем К; (ѓо) к виду 
хр $р 


К) > ау СО) баре, 


К, (іо) = 


где обозначено ок = 1/2Р.С, ® = С. Тогда передаточная 
функция усилителя, охваченного обратной связью, 


Ку (р) 9 р 


К, (0) = 2 е 
о (р) 1 — Ку (р) Кос С р-(2--Кос $/С) р во 


Находим корни уравнения р? + (2 аъ + К,,8/С) р + ви = 0: 


Кос $ К $\2 
рі, = — 9 — 50 БИ ов (о 9) 


Рассмотрим два возможных случая: отрицательной и положи- 
тельной обратной связи. 

Для создания отрицательной обратной связи произведение 
К Кос должно быть отрицательной величиной. 

Поскольку Ку (іо) при о = оо, т. е. при резонансе, является 
отрицательной величиной, то коэффициент Кос должен быть поло- 
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жительной величиной: К.с = + М/Ё. При этом действительные 
части обоих корней ру и р, 


Ке (риа) = — (а, + М8/2 1С) 


— отрицательны при любом значении М. 
При положительной обратной связи Кос = — М/Г: 


25), при М5/21С < о, 
216) >0 при М$/2ГС >“... 


Итак, при отрицательной обратной связи рассматриваемая цепь 
устойчива при любой величине М, а при положительной обрат- 
ной связи только при выполнении условия 


Ке (ри, 2) = — (©. (5.88) 


М 2Са | | 
К = — < 6. 
| ос! Г 5 $Ющ Ку макс ' 


где Ку макс А © Кш = 5/0 — коэффициент усиления на резонанс- 
ной частоте [см. (5.68)]. 

В тех случаях, когда цепь описывается дифференциальным 
уравнением высокого порядка, исследование корней характеристи- 
ческого уравнения, необходимое для решения вопроса об устойчи- 
вости системы, является сложной задачей. 

Оказывается, что эту же задачу можно решить, анализируя со- 
отношения между коэффициентами уравнения без определения 
самих корней уравнения. Это можно выполнить с помощью теоремы 
Гурвица!, которая утверждает, что для того, чтобы действительные 
части всех корней уравнения 


бохт 6 хт 6, хт 4... 6, х4 6 = 0 


с действительными коэффициентами и 6, > 0 были отрицательными, 
необходимо и достаточно, чтобы были положительными все опре- 


делители Д;, А,, ..., Аш, составленные из коэффициентов уравнения 
бо, В, ..., бъ, ПО следующей схеме: 
Л, =6; А, = б. 0 
бо А 
ыы АА 
А; = 66 6, Б, |5 А, = | 0 2 5а 56; 
оь Б ОВ, 6, 
13 О В 6, 6, 
0, 6з 6, 6, Б, 


= |0 Б, Ь, 6, 
О 6, 6, 6, 
00 ЬЬ 6 


+ Доказательство этой теоремы см., например, в книге Курош А Г. 
Курс высшей алгебры. М., ГИФМЛ, 1972. 


р 
бо 02 ба 6 6» 
р 
р 
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Сформулированный алгебраический критерий устойчивости час- 
то называют критерием Рауса — Гурвица. При составлении опре- 
делителей по указанной схеме коэффициенты с индексом, превы- 
шающим степень характеристического уравнения, заменяются 
нулями. | 

Поэтому, например, для уравнения четвертой степени получают- 
ся следующие определители: 


А. ==6,; А, = Д 0 , 
, 6, 
№, 2 0 о 
о м ь. 0 
Аз == бо 6, 6. |; Ау== 0 ь. ь. 0 у 
О в 0 Б 6,6, 


Нетрудно видеть, что все последовательные определители яв- 
ляются главными диагональными минорами определителя А,„. Так 
как последний столбец определителя Аи содержит лишь один 
отличный от нуля элемент и, расположенный на главной диаго- 
нали, то выполняется равенство 


‚ Ат = Б.А. 

Отсюда следует, что в соответствии с теоремой Гурвипа условия 
устойчивости можно сформулировать в виде следующих нера- 
венств; 

А, > 0, А, == 0, #909 Ай >> 0, бл >> 0. 


Так, например, для характеристического уравнения второй 
степени получаем 


Д, = > 0, 6, > 0, (5.89) 
для уравнения третьей степени 
А; =, > 0, 
А, = н ы =, —66,>0. в>0, (5.90) 


т. е. Бу > 0, 66, > 63, 6: > 0. Так как бо, бу и бз положитель- 
ны, тои 6. > 0. 


Для уравнения четвертой степени 
І. А = , > 0, 
П.А, = 6,0, — Б.Б, > 0, 
ПІ. Аз = В: (66 — Бзр) — 66, > 0, 
ЈУ. 6. > 0. 
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Из условия 111 на основании условий ТУ и І вытекает нера- 


венство . 
(0.0, == 6.63) > 6, > 0. 


Поэтому второе условие можно заменить условием в, > 0. 
Таким образом, для уравнения четвертой степени получаются сле- 
дующие условия устойчивости: 


Бу > 0, 6, >0, 6, (616, — 663) — Бб, > 0, Б, 2 0. (5.91) 


Поясним применение критерия Рауса — Гурвица на простом 
примере рассмотренного резонансного усилителя с обратной связью 
(рис. 5.27). Характеристическое уравнение этой цепи при Ко. = 
= М/[ (отрицательная обратная связь) 


р? -- (2а, +— с) 0—0. 


Сформулированные для уравнения второй степени условия 
устойчивости (5.89) в данном случае принимают вид 


Л, = 6, = 904, + = 2220, Б, = 0? 0. 


Первое условие выполняется при любой величине М, а второе— 
от М не зависит. 

При положительной обратной связи (Ков = — М/Ё) цепь 
устойчива при выполнении условия 20, — (М/1.)(5/С) > 0, 
совпадающего с (5.88). 

Критерий Рауса — Гурвица особенно удобен для проверки 
устойчивости цепи с заданными параметрами (т. е. коэффициентами 
дифференциального уравнения). Однако им неудобно пользоваться 
при экспериментах, так как обычно бывают известны не коэффи- 
циенты уравнения, а передаточная функция разомкнутой цепи 
К, (р) Кос (р). Кроме того, критерий Рауса — Гурвица не дает 
ясных указаний, как неустойчивую цепь сделать устойчивой. 


5.11. ЧАСТОТНЫЕ КРИТЕРИИ УСТОЙЧИВОСТИ 


Требование, чтобы передаточная функция 
Ко (р) = К, (р)/ И — К, (о) Кос (р)! (5.92) 


не имела полюсов в правой полуплоскости р = с -|- іо, т. е. в об- 
ласти, ограниченной полуокружностью бесконечно большого 
радиуса Р и осью ѓо (рис. 5.28, а), равносильно! условию, что зна- 
менатель выражения (5.92) не должен иметь нулей в указанной 
области или, что то же самое, функция 


Н (р) — К, (р) Кос (р) (5.93) 


1 Предполагается, что прямой усилитель устойчив, т. е. К, (р) не имеет 


полюсов в правой полуплоскости р. 
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не должна обращаться в единицу ни в одной из точек правой полу- 
плоскости р. Но Н (р) представляет собой передаточную функцию 
разомкнутого кольца обратной связи, т. е. отношение напряжения 
на зажимах 2—2 к напряжению на зажимах /—/ при разомкнутом 
кольце, как это показано на рис. 5.29. Следовательно, об устой- 
чивости системы с обратной связью можно судить по характеристи- 
кам разомкнутого тракта. 

Для дальнейшего анализа целесообразно перейти от плоскости 
р = с + іо к плоскости Н (р) = и + ѓо (рис. 5.28, 6). 


о \ 


ц он он ее ар 


я | 
(0) +» оо ` 
ф= 
ТТ 0, (9) +9, 6) 


4) 0) 


Рис. 5.28 Замкнутый контур на р-плоскости (а) и годограф функции Н (іо) * 
на плоскости и +іо (6). 


Каждой точке р из плоскости о, ію соответствует определенное 
значение Н на плоскости и, іо. Любой замкнутый контур на плос- 
кости р преобразуется с помощью выражения (5.93) в некоторый 
(также замкнутый) контур на плоскости Н. 

Если исходный контур на плоскости р задан в виде контура на 
рис. 5.28, а, соответствующий ему контур на плоскости Н назы- 
вается годографом функции Н. | 

Показанный на рис. 5.28, а контур С можно разбить на два 
участка: 1) прямая ѓо при изменении о от оо до — оо и 2) полу- 
окружность бесконечно большого радиуса Р. 

На первом участке, где о = 0, р = іо, функция Н (р) обращает 
ся в функцию Н (ѓо). В соответствии с выражением (5.93) этот 
участок преобразуется на плоскости Н в линию, определяемую 
следующим соотношением: 


Н (іо) == К, (іо) Кос (10) == Ку (©) Кос (6) е‘(Фу + Фос) — 
и (о) + (о), (5.94) 
откуда 


и (о) = Ку (о) Кос (©) с03 (фу + Фог), (5.95) 


о (о) = Ку (о) Кос (6) Яп (Фу + Фос). 
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В этих выражениях фу и Фо, — аргументы передаточных функ- 
ций соответственно четырехполюсников Ку (іо) и Ко» (ѓо). 

На втором участке контура С (рис. 5.28, а) при Ю -— оо функ- 
ция! Н (р) — 0. Это вытекает из общего выражения (5.87), которое 
можно записать в форме 


К — В (0— ро1) (0 — роз) ... (0 — роп) , 5 96 
(р) (В —Ри1) (0 — Роз) ... (0 — рат) ( | 


где В — постоянный коэффициент, а ро; и рь ; — соответственно 
нули и полюса функции К (р). При | р| ~ оо величинами ро; и 
рь ; можно пренебречь и функцию К (р) можно представить в виде 
Вр"-"). Совершенно аналогично и функ- 
цию Н (р) при р-— оо можно представить 
в форме 


Н (р) = Ари", 


где пит — числа соответственно "нулей 
и полюсов функции Н (р). 
При п<ти|р|- оо модуль функ- 
ции Н (р) на полуокружности Р — оо Рис. 5.29. К определению 
передаточной функции 
равен нулю. Таким образом, полуокруж- разомкнутого тракта уси- 
ность бесконечно большого радиуса Ю на литель — четырехполюс- 
плоскости р преобразуется в точку, лежа- ник обратной связи. 
щую в начале координат на плоскости Н, 
и для построения годографа Н в виде замкнутого контура доста- 
точно знать поведение Н (р) на оси ќо, т.е. знать амплитудно-ча- 
стотную и фазочастотную характеристики цепи К; (іо) Кос (ѓо). 

Обходу контура С в положительном направлении (против ча- 
совой стрелки) соответствует обход годографа Н при изменении 
частоты от оо до — оо. 

Вся правая полуплоскость р преобразуетёя на плоскости 
Н во внутреннюю область годографа. Следовательно, если годог- 
раф передаточной функции разомкнутого тракта не охватывает 
точку 1, 0, то при замкнутой цепи обратной связи система устой- 
чива, в противном случае система неустойчива. 

Это условие называется критерием устойчивости 
Найквиста. 

Показанная на рис. 5.28, б диаграмма соответствует устойчи- 
вой системе. Это видно из того, что годограф Н не охватывает точку 
І, Ю. Сплошной линией показана часть контура, соответствующая 
положительным частотам 0 >> о > <, а штриховой кривой — 
отрицательным частотам. Так как функция и (о) четная, а о (о) не- 
четная относительно о, то оба участка годографа симметричны 
относительно действительной оси. 


1 Имеются в виду наиболее распространенные в практике четырехполюс- 
ники с передаточной функцией, у которой степень числителя и меньше сте- 
пени знаменателя т. 
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Следует также отметить, что рис. 5.28, б построен для случая, 
когда при о = 0 передаточная функцияН (ѓо) отлична от нуля (это 
возможно, например, для усилителей постоянного тока, в которых 
отсутствуют разделительные конденсаторы). 

При сложной схеме цепи форма годографа иногда бывает на- 
столько усложненной, что по ней трудно судить о том, охватывается 
или не охватывается годографом точка 1, 0. В подобных случаях 
оказывается полезным критерий, вытекающий из критерия Най- 
квиста, основанный на подсчете числа пересечений оси и (о) на 
участке 1, оо . Для устойчивости цепи необходимо, чтобы годограф 
либо вообще не пересекал этот отрезок (как на рис. 5.28, 6), либо 
пересекал его в положительном и отрицательном направлениях 
одинаковое число раз. 

Критерий Найквиста получил наибольшее распространение 
в радиоэлектронике, автоматике и других смежных областях. Ос- 
новное его преимущество: удобство оперирования с амплитудно- 
частотной и фазочастотной характеристиками разомкнутой цепи. 
В некоторых системах, например, содержащих линии, этот метод 
по существу является единственно приемлемым. 

Вместо полярных диаграмм (годографов), изображенных на 
рис. 5.38, при применении критерия Найквиста можно использо- 
вать обычные амплитудно-частотную и фазочастотную характеристи- 
ки разомкнутой цепи. 

Действительно, длина вектора Н(іо) , как это ясно из выраже- 
ния (5.94), есть не что иное, как модуль коэффициента передачи 
разомкнутой цепи КуКоз, т. е. частотная характеристика этой 
цепи, а аргумент фн (рис. 5.30), равный 


Фу == агсіє 29, (0) + Фо, (©), (5.97) 
и (6) 
есть фазовая характеристика цепи КуКос. 

Совместив на общем графике амплитудно-частотную и фазовую 
характеристики, нетрудно ответить на вопрос об устойчивости 
цепи. 

Если при изменении о от 0 до оо фаза фр не достигает величины 
п 2л, где п — целое число, то замкнутая цепь устойчива при лю- 
бой величине КуКос. С другой стороны, если КуКос при любой 
частоте меньше единицы, то цепь устойчива при любой фазовой 
характеристике. Цепь неустойчива, если имеются частолы, при 
которых одновременно выполняются два условия: 


фу + Фос = п2л, п — целое число, Н = КуКоз 2 1. (5.98) 


По существу эти два условия необходимы для обращения в нуль 
знаменателя в выражении (5.78), определяющем передаточную 
функцию замкнутой цепи. 

Пример амплитудно-частотной и фазовой характеристик устой- 
чивой цепи с обратной связью показан на рис. 5.30, а неустойчи- 
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вой — на рис. 5.31. В первом случае (рис. 5.30) на частоте о,, со- 
ответствующей фу + Фос== 2л, модуль Н < 1. Во втором же слу- 
чае (рис. 5.81) о, — частота паразитной генерации На рис. 5.30 
и 5.31 отложены ` абсолютные значения фу + Фое. При учете 
знака реальных фу и Фос наклон фазовых характеристик будет 
отрицательным. 

При ‘построении этих характеристик учтено, что при о = 0 и 
@ = оо величина КуК „с обращается в нуль. При о - 0 это обус- 


ИД 979, мы) 


© 


а © 


Рис. 5.30. Пример АЧХ и ФЧХ устой- Рис. 5.31. То же для неустойчивого 
чнвого усилителя с обратной связью. усилителя, 


ловлено влиянием последовательно включенных конденсаторов в ка- 
нале Ку или Кос, а при о ~ оо — влиянием шунтирующих ем- 
костей (межэлектродные емкости, емкость монтажа и т. д.). Пол- 
ное изменение фазы при изменении о от 0 до оо зависит от харак- 
тера и числа звеньев в усилителе и в цепи обратной связи. 


Глава 6 


ПРОХОЖДЕНИЕ ДЕТЕРМИНИРОВАННЫХ 
КОЛЕБАНИЙ ЧЕРЕЗ ЛИНЕЙНЫЕ ЦЕПИ 
С ПОСТОЯННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ 


6.1. ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 


В радиоэлектронике приходится иметь дело с различными сиг- 
налами и разнообразными (в основном с инерционными) цепями. 
При передаче сигналов по таким цепям возникают переходные 
процессы. Эти процессы оказывают влияние на форму сигналов и 
в конечном счете на содержащуюся в них информацию. В гл. 1 от- 
мечалось, что большинство радиотехнических устройств представ- 
ляет собой сочетание линейных и нелинейных элементов. Это об- 
стоятельство усложняет задачу строгого рассмотрения переходных 
процессов в радиоцепях, так как классические методы анализа, 
основанные на использовании принципа суперпозиции, являются 
линейными. Поэтому в радиотехнике широкое распространение 
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получили приближенные методы анализа воздействия сигналов на 
реальные устройства. Во-первых, выделяются линейные цепи, ко- 
торые рассматриваются изолированно от нелинейных элементов; 
во-вторых, при рассмотрении прохождения сигналов Через коле- 
бательные цепи, обладающие высокой частотной избирательностью, 
удается существенно упростить сам метод анализа допущением 
о «медленности изменения амплитуд». 

Несмотря на перечисленные ограничения, имеется широкий 
круг практических задач, которые можно успешно решать линей- 
ными методами. Такие задачи встречаются прежде всего при про- 
хождении сигналов через линейные усилители с апериодическими 
и колебательными цепями. Из дальнейшего будет видно, что слабо 
выраженная при воздействии малых сигналов нелинейность уси- 
лительных элементов (ламп, транзисторов и т. д.) позволяет ис- 
пользовать линейные методы при анализе прохождения импульсов 
и модулированных колебаний через усилители. Даже для сущест- 
венно нелинейных устройств на основе линейного рассмотрения от- 
дельных узлов этих устройств часто удается получать полезные 
для практики результаты. 

Напомним основные методы, с которыми приходится иметь дело 
при анализе прохождения сигналов через радиотехнические цепи. 

Для простейших цепей, описываемых дифференциальными урав- 
нениями не выше второго порядка, задачу обычно нетрудно решить 
классическим методом дифференциальных уравнений. 

Для сложных цепей значительно более удобными оказываются 
методы, основанные на спектральном представлении сигнала. 
К этим методам относятся метод интеграла Фурье и тесно с ним 
связанный операторный метод (преобразования Лапласа). Наряду 
со спектральным методом в радиоэлектронике часто используется 
также метод интеграла наложения, основанный на представлении 
сигнала в виде суммы импульсов (или скачков). 

Кроме перечисленных строгих методов, применяются упомя- 
нутые выше приближенные методы, приспособленные к специфике 
рассматриваемых цепей и сигналов. 

В данной главе излагаются основные положения теории передачи 
детерминированных сигналов через линейные цепи с постоянными 
параметрами. 


6.2. СПЕКТРАЛЬНЫЙ МЕТОД 


В основе этого метода лежит использование введенной в преды- 
дущей главе передаточной функции цепи К (іо) (см. $ 5.3). 

Если на входе линейного четырехполюсника действует сигнал 
произвольной формы в виде э. д. с. е (1), то, применяя спектральный 
метод, следует определить спектральную плотность входного 
сигнала Е (о). Эта операция легко осуществляется с помощью 
выражения (2.38). Умножением Е (о) на К (іо) получаем спект- 
ральную плотность сигнала на выходе четырехполюсника, Наконец, 
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применяя к произведению Е (о) К (о) обратное преобразование 
Фурье [см. выражение (2.49)], определяем выходной сигнал в виде 
функции времени. 

Таким образом, если входной сигнал записан в виде интеграла 


И ( 161 
е)=>- } Е (©) ед, (6.1) 
то выходной сигнал можно представить в аналогичной форме 
и(= | Е (о) К (іс) е®: до. (6.2) 
2л КД 


/ 

Сравнение выражения (6.2) с (6.1) показывает, что сигнал на 
выходе линейной цепи можно получить суммированием спектра 
Е (©) входного сигнала с весом К (іф). Иными словами, передаточ- 
ная функция цепи К (ѓо) является 
весовой функцией, опре- 
деляющей относительный вклад 
различных составляющих спектра 
Е (о) в сигнал и (0. 

В $ 2.13 отмечалось, что ана- 
лиз переходных процессов значи- 
тельно упрощается при представ: 
лении как внешней силы, так 
и передаточной функции цепи в 
виде преобразований Лапласа. б 
При этом обозначение передаточ- Номт ИИТЕЗРИРОВАНИЯ 
ной функции можно сохранить 
прежним, а изменить только аргу- Рис. 6.1. Контур интегрирования 
мент, так что К (іо) перейдет в при #>0. 

К (р). Функция же Е (о) пере- 
ходит в Г, (р) (см. $ 2.13). Для упрощения записи преобразование 
Лапласа от функции времени е (1) в дальнейшем обозначается сим- 


волом Ё (р). При этом выражение (6.2) приводится к виду 
[см. $2.13] 
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с оо _ 
и(0=—— | ЕФК (р) етар. (6:3) 
2лі У оо 
При #> 0 замкнутый контур интегрирования, образованный 


добавленигм дуги бесконечно большого радиуса в левой полупло- 
скости (рис. 6.1), охватывает все полюса подынтегральной функ- 


ции как Е (р), таки К (р), благодаря чему имеет место соотношение 
и0= 2 ф Е (0) (о)е*ар= У тез, #>0. (64) 


Здесь Х геѕ — сумма вычетов в указанных полюсах, 
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При 2 < 0 контур интегрирования лежит в правой полуплоско- 
сти, не содержит полюсов и интеграл равен нулю. 


Показанное на рис. 6.1 расположение полюсов функции Е (р) 
(на мнимой оси) соответствует э. д. с. вида е (й = Е, соѕ о, Ё су- 
ществующей при Ё > 0. 

Итак, вычисление интеграла (6.4) сводится к определению вы- 
четов в полюсах подынтегральной функции. Представим подын- 
тегральную функцию выражения (6.4) в виде 


Е (р) К (ре? = О (р)еР' = Р (р)/ (р). (6.5) 


Тогда вычет функции Р (р)/0 (р), имеющей в точке р, простой 
полюс (первой кратности), определяется формулой 


АО (р | 
гез, = Р (р;) / Те . (6.6) 
ар |р =р; 

Если функция Р (р)/О (р) имеет в точке р, полюс кратности 
т (т — целое положительное число), то 

І йт | Р(р) 

ор)". 67 

(т — 1)! ар С (р) Тр = рз 

Методика применения контурных интегралов для определения 
некоторых функций, играющих большую роль в теории переход- 
ных процессов, будет в дальнейшем пояснена на примерах, 


ге51 = 


6.3. МЕТОД ИНТЕГРАЛА НАЛОЖЕНИЯ 


Вместо разложения сложного сигнала на гармонические сос- 
тавляющие (спектральный метод) можно воспользоваться разбие- 
нием сигнала на достаточно короткие импульсы (рис. 6.2). 

Если в основе спектрального метода лежит передаточная функ- 
ция цепи К(ѓо), то метод интеграла наложения базируется на им- 
пульсной характеристике цепи 
б (1), введенной в $ 5.3. 

Пусть требуется найти сигнал 
бвых (Ё) на выходе цепи, если задан 
сигнал $ ({) на входе цепи и извест- 
на ее импульсная характеристика 
с (0). Для уяснения сути метода 
интеграла наложения поступим 


2 ххх т Хх следующим образом. Разобьем про- 
Рис. 6.2. Пояснение метода инте- ИЗВОЛЬНЫЙ сигнал 5 (х) на эле- 
грала наложения. ментарные импульсы, как это по- 


казано на рис. 6.2, и найдем от- 
клик цепи в момент Ё на элементарный импульс (на рис. 6.2 зашт- 
рихован), действующий на входе в момент х. Если бы площадь 
этого импульса равнялась единице, то импульс можно было бы 
рассматривать как дельта-функцию, возникшую в момент х. Прч 
импульсной характеристике цепи & (х) отклик в момент # был бы, 
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очевидно, равен © (1— х). Поскольку, однако, заштрихованная 
на рис. 6.2 площадь импульса равна > (х) Ах (а не единице), вели- 
чина отклика в момент # будет $ (х) Ахе (Е — х). 

Для определения полного значения выходного сигнала в мо- 
мент # нужно просуммировать действие всех импульсов в проме- 
жутке от х = О до х = і. При Ах — 0 суммирование сводится к ин- 
тегрированию. 

Следовательно, 

Л 


вых 0 == | $ (х) с (Е— х) ах. (6.8) 


В общем случае, если начало сигнала $ (х) не совпалает с нача- 
лом отсчета времени х, последнее выражение можно записать 


в форме 
| 


вых (= ( 500) 2 (—х) ах. (6.9) 


— со 
Для реальных цепей всегда выполняется условие 
о (Е—х) =0 при {< х, (6.10) 


т. е. при отрицательном аргументе функция © (Е — х) должна 
обращаться в нуль, так как отклик не может опережать воздейст- 
вие. Поэтому выражение (6.8) можно заменить выражением 

оо 


з: (== | $) 4 (0—) ах (6.11) 


р ОО 


(при этом имеется в виду, что для х >> Г подынтегральное выраже- 
ние обращается в нуль). 
Приведем, наконец, еще одну форму записи, которая получается 
из выражения (6.8) при замене х на ѓ — х: 
і 


$ных (= | 5 (7 —х) в (х) ах. (6.12) 


Интеграл, стоящий в правой части выражения (6.8), в математике 
называется сверткой функций $ (1) ис (1) (см. $ 2.7). Таким образом, 
приходим к следующему важному положению: сигнал $,ых (Ё) на 
выходе линейной цепи является сверткой входного сигнала $ (1) 
с импульсной характеристикой цепи в (1. 

Из выражения (6.11) видно, что сигнал на выходе цепи $вых (2) 
в момент # получается суммированием мгновенных значений вход- 
ного сигнала $ (1) с весом с (1 — х) за все предыдущее время. 

В $ 6.2 при суммировании спектра входного сигнала весовой 
функцией являлась передаточная функция цепи К(ѓіо). В данном 
случае при. суммировании мгновенных значений входного сигнала 
5 (1) весовой функцией является импульсная характеристика цепи, 
взятая с аргументом (Ё— х), т. е. функция & (1 — х). 
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6.4. ПРОХОЖДЕНИЕ ДИСКРЕТНЫХ СИГНАЛОВ ЧЕРЕЗ 
АПЕРИОДИЧЕСКИЙ УСИЛИТЕЛЬ 


Дискретные сообщения обычно представляют собой последова- 
тельности импульсов. При передаче таких последовательностей 
через инерционные цепи форма импульсов претерпевает изменения, 
которые приводят к частичной или полной потере передаваемой 
информации. В связи с этим одной из наиболее типичных задач, 
с которыми сталкивается радио- 
инженер и исследователь в своей 
практической деятельности, яв- 
ляется анализ искажения формы 
импульсов. 

Из всего многообразия воз- 
можных форм импульсов наи- 
больший интерес для анализа 
представляет прямоугольный им- 
пульс. Это связано с простотой 
формирования, а также с его 
широким применением в систе- 
мах с двоичным кодом и во мно- 
гих других радиотехнических 
устройствах. При работе с пря- 
моугольными импульсами основ- 
Ное внимание обычно уделяется 
передаче фронта и среза импуль- 
са. Этот вопрос особенно важен, 


Рис. 6.3. Искажение формы импульса 
в резистивном усилителе: 


а — импульс на входе; б — представление 
импульса в виде суммы двух скачков; в — 
деформация скачков на выходе; г — ре- 
зультирующий импульс на выходе; д— 
импульс на выходе усилителя при устра-. 

нении разделительной цепи Ю.С, 


когда передаваемая или извлекаемая информация содержится 
в положении переднего (или заднего) перепада импульсов на оси 
времени (например, в некоторых радиолокационных системах). 
Рассмотрим прохождение прямоугольного импульса через апе- 
риодический усилитель, изученный в $ 5.6. Сначала рассмотрим 
схему с разделительной цепью А,, С, (рис. 5.15, а). Передаточная 
функция этого усилителя определяется выражениями (5.50) — 
(5.52). Затем, положив С; —= со , перейдем к схеме рис. 5.14, а 
характерной для транзисторного усилителя. Пусть в момент # = 0 
на вход усилителя. подается прямоугольный импульс э. д. с. е (й 
с амплитудой Е и длительностью Т (рис. 6.3, а). На протяжении 
времени от { = 0 до ѓ = Т напряжение на выходе усилителя 
можно рассматривать как результат включения при { = 0 постоян- 
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ной э. д. с. е, (= Е. В момент # = Т включается дополнительная 
э. д. с. ё, (1) = — Е, компенсирующая первую э. д. с. (рис. 6.3, 6). 
Суперпозиция выходных напряжений џи; (й и и, (1), обусловленных 
действием е; (/) и е, (№, образует импульс на выходе усилителя. 
Таким образом, задачу можно свести к рассмотрению процессов 
установления в усилителе при включении на входе постоянной 
э д. с. 

В соответствии с формулой (2.108) при включении в момент 
= 0 э. д. с. е (/) = Е изображение 


—_ 0 1 
Е, (р) = |е, (етә ар= Е —. 
$ р 


Тогда по формуле (6.3) выходное напряжение 


с-{-ѓоо 
| | 
= ) —- ВК (р) е ар= — Каак. Е Х 
'с— ісо , 
у с+- Гоо ері 1р 
27 } р? то+р+ 1/7 " 
С == 100 


Полюса подынтегральной функции были определены в $ 5.6 
[см. формулы (5.53)1: 


р: = — Ит р. = — Ш, т<. 
Находим вычеты по формуле (6.6) 
ерлі е (/7 
Ге и ду е- ч, 
| С (р) | (=) 
ар р= 03 1 
ері е— 2/7, 
Г Ур —е- {/70 
р —— =— 
| ар | 2% то ы 
Итак, 
ш (1) = —Кыакс Ё [е7 — е- 1%], (6.13) 
Графики и (д и и. (д = — Ш (— Т) изображены на 


рис. 6.3, в, а результирующее напряжение на выходе усилителя 
и (0) =шО-и, (1 — на рис. 6.3, г. 

Из формулы (6.13) и рис. 6.3, г видно, что при малых временах, 
т. е. при № соизмеримых с т, первая экспонента в выражении 
(6.13) близка к единице и основное влияние на фронт импульса 
оказывает вторая экспонента. Когда же 2 становится соизмеримым 
с ту, характер функции и, (1) определяется в основном первой экс- 
понентой. То же самое относится к функции и. (1) при отсчете вре- 
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мени с момента / == Т. Прямоугольный импульс с амплитудой 
Кмакс Ё, Который имел бы место в идеальном усилителе с равно- 
мерной частотной характеристикой, изображен на рис. 6.3, г штри- 
ховой линией. 

Искажение формы реального импульса проявляется: а) в конеч- 
ной крутизне фронта и среза, б) в спаде вершины импульса. 

Первый из этих факторов выражен тем сильнее, чем больше по- 
стоянная времени то = КС, (и, следовательно, чем сильнее завал 
частотной характеристики в области верхних частот). 

Второй фактор (спад вершины импульса), наоборот, выражен 
тем сильнее, чем меньше постоянная времени т, разделительной 
цепи Р, Су (и, следовательно, чем сильнее завал частотной харак- 
теристики в области нижних частот). 

Выбор постоянных времени ть и т, зависит от требований, предъ- 
являемых к форме импульса на выходе усилителя. Если тре- 
буется, чтобы за время Г амплитуда достигала лишь своего макси- 
мально возможного значения Кы.кс Ё, то постоянная времени т, 
может иметь величину, близкую к Т. Форма импульса при этом 
далека от прямоугольной. 

В тех случаях, когда требуется удовлетворительное воспроиз- 
ведение формы импульса, постоянная времени т, должна сопостав- 
ляться со временем, отводимым на длительность фронта выходного 
импульса, а постоянная времени т, должна быть велика по срав- 
нению с длительностью импульса Т. Этот результат имеет важное 
значение для правильного выбора параметров системы передачи 
дискретных сообщений, так как он указывает минимальное 
время, необходимое для перехода от одного дискретного уровня 
к другому. 

Следует отметить, что в случае усиления импульсной последо- 
вательности проведенное выше рассмотрение справедливо при 
достаточно длительном интервале между импульсами, так что на- 
ложение переходных процессов от соседних импульсов не имеет 
места. 

Продифференцировав (6.13) по / и приравняв Е к единице, 
получим выражение для импульсной характеристики апериоди- 
ческого усилителя 


о (0) = 849. (0 == — _Кмакс_ |е — 8. е") д, 
аі 70 Т1 
2 (7—2 е—17%), (6.14) 
С Т 


представленной на рис. 6.4, а. 

Рассмотрим прохождение прямоугольного импульса через тран- 
зисторный апериодический усилитель, схема которого представлена 
на рис. 5.14, а. Как указывалось в $ 5.6, для этого достаточно устре- 
мить емкость С, к бесконечности, т. е. закоротить конденсатор С}, 
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и Анаке 
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7 (201/70 


-12.17° 


79.172 - $ 
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Рис. 6.4. Импульсная характеристика резистивного усилителя: 
а-—0 разделительной цепью А; С, ( То = 109 в, д: = 10-2 с, Фо / т, =1073; — — — “= 


=108 в, $, =1074 в, Фо/ т, =107`); 6 — без разделительной цепи. 


і 


а проводимость С, = 1/Ю, включить в б. При этом формула (6.13) 
переходит в 


ш (0) = —– Къа Ё (1-е) (6.13') 
(так как ту = со), а ‘импульсная характеристика — в 
в (0) = (Кс) е- "5. (6.147 


Импульс на выходе рассматриваемого усилителя изображен 
на рис. 6.3, д, а импульсная характеристика — на рис. 6.4, б. 


6.5. ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЕ И ИНТЕГРИРОВАНИЕ СИГНАЛОВ 


В радиоэлектронике часто требуется осуществлять преобразо- 
вание сигнала, имеющее характер дифференцирования или интег- 
рирования. 

На вход линейного устройства, осуществляющего дифферен- 
цирование, подается сигнал $ (1); с выхода должен сниматься сиг- 
нал вида 

48 (1) 
$ ГА —=———. 
вых ( ) 0 а/ 

В интегрирующем · устройстве связь между выходным $вых (й) и 

входным $ (1) сигналами должна иметь следующий вид: 


зы: (0 = | $ (0) 42. 


В этих выражениях т, — постоянная величина, имеющая размер- 
ность времени. 

Дифференцирование и интегрирование являются линейными 
математическими операциями. Следовательно, для дифференциаль- 
ного или интегрального преобразования сигнала следует примен ять 
линейные цепи и элементы, обладающие требуемыми соотношения- 
ми между входными и выходными величинами. Этим требова- 
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ниям отвечают в принципе такие элементы, как обычные конден- 
саторы или катушки индуктивности в сочетании с резистором при 
надлежащем съеме выходного сигнала. 
Рассмотрим сначала цепь, изображенную на рис. 6.5, а. 
Подразумевая под входным сигналом $ (1) электродвижущую 
силу, составим уравнение для тока в цепи { (1) 


Рі о [18 $ (0). (6.15) 


Умножим это уравнение на С и обозначим постоянную времени 
цепи т, = БС. Тогда получим уравнение 


9-2 А = С$ (). (6.16) 


Характер функциональной связи между током { (1) и входным сиг- 
налом $ (1) зависит от величины постоянной времени т,. Рассмот- 
рим два крайних случая: очень малого и очень большого ти. В пер- 


ит ШТ 

` ГА 

А 90) Ю 5вых(й) $(#) Звых (0) 
0) 0) 


Рис. 6.5. Цепь, используемая для осуществления дифференцирования или ин- 
тегрирования (а), дифференцирующая (6б) и интегрирующая (в) ЮС-цепи 


ГА 


— 


$ 40) 


0) 


вом случае, т. е. при очень малом т,, первым слагаемым в левой 
части уравнения (6.16) можно пренебречь. Продифференцировав 
оставшееся после отбрасывания этого слагаемого уравнение по 
і, получим 


45 (1) 


і (0) = С 
(2) Р 
Отсюда видно, что напряжение на резисторе Р, совпадающее 
по форме с { (1), пропорционально производной входного сигнала 

. 4$ (і 4$ (1 

ир К (0) = КС О 8, 

а! 70 
Таким образом, приходим к схеме дифференцирующего четы- 
рехполюсника, показанной на рис. 6.5, 6, в которой выходной сиг- 

нал снимается с резистора В. 

Во втором случае, т. е. при очень больших значениях ту, вто- 


рое слагаемое в левой части уравнения (6.16) можно отбросить. 
При этом ток 


С | 
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совпадает по форме с вхолным сигналом, а напряжение на конден- 
саторе С, равное 


1 (; С А 
пс 2 |20 а с | $04 


пропорционально интегралу от входного сигнала $ (0). Отсюда следу- 
ет, что для осуществления интегрирования ЮС-цепь должна быть 
использована в соответствии со схемой, показанной на рис. 6.5, в. 
Аналогичные результаты можно 
получить с помощью АЮЁ-цепи 
(рис. 6.6). 

В дифференцирующей цепи 
постоянная времени ту = [/Ю 
должна быть достаточно мала, 0) 0) 

а в интегрирующей — достаточ- 

но велика. Принцип дифферен- Рис. 6.6. Дифференцирующая (а) и 
цирования в первой схеме интегрирующая (6) КГ-цепи. 
(рис. 6.6, а) можно представить 

следующим образом. При достаточно большой величине сопротив- 
ления К ток через Ю[-цепь почти не зависит от величины Ё и 
совпадает по форме с входным сигналом 5 (д. Выходной же сигнал ` 
бвых (2), снимаемый с индуктивности Ё, 


у.) ГА 
50) 2 ) Ѕвых(1) 50) А | | Зх 


бвых (2 = 1 = |=ъ 


В схеме, показанной на рис. 6.6, б, наоборот, ток в основном 
определяется индуктивностью [ (так как [№ весьма мало): 


1 1 
і (0) = — | (2) а2; 
Г 
выходной же сигнал, снимаемый с резистора КЮ, 


з (= ВКО = = | $ (а 


Уточним теперь использованные выше понятия «малое» и «боль- 
шое» то. Это проще всего сделать на основе спектрального рассмот- 
рения. Если входной сигнал $ (1) обладает спектральной плотностью 
$ (о), то при точном дифференцировании выходной сигнал $ых (й = 


= Т0 должен обладать спектральной плотностью іот,8 (о), 


$ 

а 
а при точном интегрировании — плотностью (1/іот,) $ (о) [см. 
выражения (2.59) и (2.60)]. Это означает, что для точного дифферен- 


цирования требуется четырехполюсник с коэффициентом передачи 


К (16) = туѓо, (6.17) 
а для точного интегрирования 
К (0) = Ию. (6.18) 
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Показанные на рис. 6.5, б и в четырехполюсники обладают 
передаточными функциями соответственно 


. Р 6) То № 
А НЕ О Дони 6. 
К (о) е 1/1юС К 14- КСіо 1430 ' (6.19) 


КОИ оС 1 | — 1 1 
К (о) = Ю-|- 1/ѓоС — ю8С1- (1/0РС) Ттоіо - (1/70 ію) ` (6.20) 


Из сравнения выражений (6.17) и (6.19) видно, что для удовлет- 
ворительного дифференцирования требуется, чтобы выполнялось 
условие 


то < 1. (6.21) 


Это неравенство должно удовлетворяться для всех частот спект- 
ра входного сигнала, в том числе и для самой верхней. 

Из сравнения же выражений (6.18) и (6.20) видно, что для удов- 
летворительного интегрирования требуется выполнение условия 


тоо >> І. (6.22) 


Это неравенство должно удовлетворяться для всех частот спект- 
ра входного сигнала, в том числе и для самой нижней. 

Из неравенств (6.21) и (6.22) следует, что при заданной цепи 
дифференцирование тем точнее, чем ниже частоты, на которых кон- 
центрируется энергия входного сигнала, а интегрирование тем 
точнее, чем выше эти частоты. 

Из этих неравенств вытекает также следующее принципиальное 
положение: чем точнее дифференцирование или интегрирование, 
тем меньше (по модулю) передаточная функция К (ѓо) цепи, осу- 
ществляющей это преобразование сигнала. Сказанное относится 
к простейшим ЮС-или ЮЁ-цепям, представленным на рис. 6.5 и 
6.6. В пределе, при идеальном преобразовании, К (о ) — 0. 

Таким образом, простые ЮС- или ЮГ-цепи пригодны лишь для 
приближенного дифференцирования сигналов Точность дифферен- 
цирования можно в принципе повысить с помощью усилителя на 
выходе дифференцирующей цепи. Однако неизбежная нестабиль- 
ность усиления и нелинейные искажения в простом усилителе де-` 
лают такой способ практически неприемлемым. В связи с этим 
в прецизионных дифференцирующих устройствах применяют уси- 
литель с отрицательной обратной связью по схеме, представленной 
на рис. 6.7, а. 

Напряжение обратной связи, снимаемое с резистора Ю., вво- 
дится в цепь резистора №. На рис. 6.7, б построена схема замещения 
для цепи, расположенной справа от зажимов 2—2’. Усилитель 
К у, обладающий большим входным сопротивлением, рассматри- 
вается здесь как зависимый источник напряжения, управляемый 
напряжением. Четырехполюсник обратной связи соответствует дели- 
телю напряжения А, №,; передаточная функция Кос = В./(Ю.-Ю.). 
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Ток в цепи резистора Ю определяется очевидным выражением 
[в = (0, — Оос)/ Ю. Учитывая, что Изз = Кос Ивых И Ивых = 
= КуО1, получаем 


Ір === (07,/Р) (1 — КуКос) — О! Кокв» 


где Ю,нв == Ю/ (1 — КуК ос) — эквивалентное сопротивление между 
зажимами 2—2". 

При отрицательной обратной связи выполняется условие 
КуКос < 0. В рассматриваемой схеме Кос — положительная (ве- 


И 


$) 


Рис. 6.7. Дифференцирующая пепь с применением отрицательной обратной 
связи (а) и схема замещения (6). 


щественная) величина, а К, — отрицательная (например, при 
использовании транзисторного усилителя с общим эмиттером, 
см. $ 5.4). 

Таким образом, постоянная времени цепи С, Ю’нв, определяющая 
качество дифференцирования, будет 


Тэкв = С Ков = СВІ (1 + ІКуК ое|) == то/ (1 + [К уКос|). 


Передаточная же функция устройства в целом 


О; Ку (То 


Так как величину т,кь можно уменьшить во много раз по срав- 
нению с то, влияние слагаемого ®т.„ь в знаменателе второй дроби 
можно свести практически к нулю (без уменьшения модуля 


К, (ѓо)). Так, например, при Ку = — 100 и Кос = 0,1, ть = 
= т0/ (1 - 10) и Кут,» = 100 то/ (1 - 10). В результате 
—9 (0 . 
Ко (о) 14-ѓот,о/ 1] 


В современных прецизионных дифференцирующих устройствах 
применяются операционные усилители с очень большим усилением, 
позволяющие осуществить любое требуемое приближение переда- 
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точной функции к виду К(ѓо) = Кіото (Е — постоянный коэђ- 
фициент). 
В рассмотренной выше схеме (рис. 6.7, а) при | КуКос| > 1 
передаточная функция 
1 То 
Кос 1 +:Фтәкв 
почти не зависит от Ку. Вытекающие из этого преимущества в от- 


ношении стабильности усиления и ослабления нелинейных иска- 
жений были объяснены в $ 5.9. 


К, (16) = 


Рис. 6.8. Единичный им- Рис. 6.9. К определению Рис. 6.10. Сигнал на вхо- 
пульс (а) и импульсная импульсной характери- де (а) и выходе (6) диф- 
характеристика идеаль- стики идеальной диффе- ференцирующей цепи. 
ной интегрирующей це- ренцирующей цепи. 

пи (6). 


В заключение найдем импульсные характеристики дифферен- 
цирующей и интегрирующей цепей и приведем некоторые примеры 
прохождения импульсных сигналов через эти цепи. Проще всего 
определяется импульсная характеристика интегрирующей цепи. . 

Исходя из соотношения 


оо 


бвых 0=— | $ (0) 4 


и подставляя вместо $ (17) дельта-функцию 6 (1, получаем для 
$вых (0), т. е. в данном случае для импульсной характеристики 
идеального интегрирующего устройства, следующее выражение: 


20=— | 604—=- при 0<1#< о. (6.23) 
0 о 


Единичный импульс и импульсная характеристика интегри- 
рующей цепи изображены на рис. 6.8. 
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Для простой интегрирующей ЮС-цепи (рис. 6.5, в) импульсная 
характеристика 
а (0) = е- и, (6.23*) 
Т0 

Нахождение импульсной характеристики дифференцирующей 
цепи затрудняется определением производной от дельта-функ- 
ции. Это затруднение можно избежать, если короткий импульс, 
обращающийся в ё (1) при устремлении его длительности т к нулю 
(см. $ 2.11), продифференцировать до перехода к пределу. На 
рис. 6,9, а показан исходный импульс в виде треугольника с ос- 
нованием 2т и высотой 1/т. Площадь импульса равна единице. 


5 5 


вых „79 
| 
гї 
° о 
й -> 
Рис. 611. Сигнал на входе (а) и вы- Рис. 6.12. Сигнал на входе (а) и вы- 
ходе (6) дифференцирующей цепи. ходе (6) интегрирующей цепи. 


Производная подобной функции изображена на рис. 6.9, 6б. При 
т — 0 треугольный импульс обращается в дельта-функцию 6 (0, 
а сдвоенный биполярный импульс (рис. 6.9, 6) — в производную 
дельта-функции, т. е. в ё’ (2). 

Итак, импульсная характеристика идеального дифференцирую- 
щего устройства, получаемая из общего выражения $ых (Ё) = т, (1) 
заменой $ (1) на 0 (1) и ѕьых (1) на & (1, определяется выражением 
0 (0) = тб’ ( при << оо, Она имеет вид, показанный на 
рис. 6.9, б при т — 0. 

Рис. 6.10 иллюстрирует прохождение трапецеидального импульса 
через дифференцирующую ЮС-цепь. Штриховыми линиями показан 
сигнал на выходе идеального дифференцирующего устройства. 

На рис. 6.1| аналогичные построения сделаны для входного 
сигнала, представляющего собой прямоугольный импульс 
(рис. 6.11, а). При точном дифференцировании выходной сигнал 
должен представлять собой два единичных импульса: ӧ (й) и 
— 6 (2 — Т). В действительности же получаются два экспоненци- 
альных импульса (на рис. 6.11, 6 заштрихованы). 

Приведенные на рис 6.10 и 6.11 примеры показывают, что чем 
медленнее во времени изменяется входной сигнал, тем лучше диф- 
ференцирование, 
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Рис. 6.12 иллюстрирует работу интегрирующей ЮС-цепи, когда 
на вход подан прямоугольный импульс. Чем больше постоянная 
времени цепи, тем ближе реальный выходной сигнал (сплошная 
линия) к идеальному (штриховая линия). 


6.6. ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗА РАДИОСИГНАЛОВ 
В ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ЦЕПЯХ. ПРИБЛИЖЕННЫЙ СПЕКТРАЛЬНЫЙ 
МЕТОД 


Рассмотренные в предыдущей главе задачи характерны тем, 
что в них мы имели дело с сигналами, которые по своей форме сов- 
падали с формой передаваемого сообщения. При передаче подобных 
сигналов задача сохранения информации тесно связана с задачей 
сохранения формы сигналов. 

Иначе обстоит дело с радиосигналом, в котером информация 
заключена в одном из нескольких параметров высокочастотного 
колебания. Не обязательно сохранять полностью етруктуру этого 
колебания; достаточно лишь сохранить закон изменения того пара- 
метра, в котором заключена информация. Так, в случае амплитуд- 
но-модулированного колебания важно точно передать огибающую 
амплитуд, между тем как некоторое изменение частоты или фазы 
заполнения, Не имеющее существенного значения, при анализе 
можно не учитывать При передаче радиосигналов с угловой моду- 
ляцией, наоборот, основное внимание следует уделить точному вос- 
произведению закона изменения частоты и фазы. ` 

Эти особенности радиосигналов открывают путь к некоторому 
упрощению методов анализа, их передачи через линейные цепи. 
Возможность упрощения особенно существенна, когда радиосигнал 
представляет собой узкополосный процесс, а цепь — узкополос- 
ную систему. Это как раз и характерно для реальных радиосигна- 
лов и реальных избирательных цепей. В $ 3.1 уже отмечалось, что 
даже для «широкополосных» сигналов ширина спектра радиосиг- 
нала мала по сравнению с несущей частотой сигнала. Соответственно 
и полоса прозрачности цепи обычно мала по сравнению с ее резо- 
нансной частотой 

Спектральная плотность $, (ою) высокочастотного модулирован- 
ного колебания а (Ё) образует два всплеска вблизи частот о, и 
— ©, а передаточная функция К (ію) — вблизи частот о} и 
— «©р (рис. 6.13). Для общности здесь принято, что резонансная 
частота цепи ю, не совпадает в центральной частотой сигнала 
оо, Т. е. имеет место расстройка. При этом предполагается, что 
расстройка | 


До = ®, — 0р (6.24) 


является величиной того же порядка, что и полоса пропускания 
цепи. 

Составим выражение для сигнала на выходе цепи. Если сигнал 
на входе цепи можно представить в форме а (й = А (0 соѕ [оц + 
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+ Ө (21, выкладки значительно упростятся при использовании 
аналитического сигнала [см. $ 3.10, формулы (3.87) и (3.88)] 


2 (0) = А (0) его, (6.25) 


Спектральная плотность [модуль 4 (о)] этого сигнала изображена 
на рис. 6.13 жирной линией (сравнить с рис. 3.25). Так как функ- 
ция 14 (о) существует только в области положительных частот, 


р Ф020 
| | | 


27, -40 0 Э =0-07 


Рис. 6.13 Спектральная плотность модулированного колебания и передаточная 
функция узкополосной цепи. 


То при определении аналитического сигнала на выходе цепи сле- 
дует исходить из выражения 


25 (= | 2 (о) К (іо) еі до. (6.26) 
0 


В $3.10 было показано, что 2 (о) = 2 $, (о) при о >> 0, причем 
в области положительных частот $, (о) = М, $д (о — од) (см. 
формулу (3.10), выведенную для частного случая 0 (2) = Ө0,; при 
использовании комплексной огибающей последняя включает в себя 
(2. 
Следовательно, 2 (о) = 84 (о — оо). Подставляя это выра- 
жение в (6.26), получаем 


2вых (1) => |5 (о —0,) К (іо) ео о, (6.27) 
0 
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Перейдем к новой переменной © = о — ®,. Тогда: 


пъ: (0 = 1 | $л (0) КЕ (о, ег 41 ем. (6.28) 


- (0о 


Из сопоставления этого выражения с (6.25) сразу видно, что выра- 
жение, стоящее в фигурных скобках, соответствует комплексной 
огибающей выходного колебания 


| 54 (©) КГ (©, + 9)" 20. (6.29) 


— о 


А. (0 = А (ых еы = 
. ` л 
Дальнейшее упрощение анализа вытекает из свойств передаточ- 
ной функции резонансных цепей, обладающих сильно выражен: 
ной частотной избирательностью. Модуль коэффициента передачи 
К (ѓо) быстро убывает при удалении о от резонансной частоты. 
Поэтому передаточную функцию целесообразно выражать 
в виде функции расстройки частоты о относительно резонансной 
частоты р: 


К (6) = КЕ (о, + 9) = КИ (® + Ло + 9) = К, (Ло + 
+ 9), (6.30) 


где постоянный параметр расстройки Ло = о, — ®› 

Так как при © = — ®, коэффициент передачи К, [5 (Ло + 
-- 8)] практически равен нулю, нижний предел интеграла в вы: 
ражении (6.29) можно заменить на — со. При этом выражение 
(6.29) принимает следующий вид: 


А = | За ©) КИ (Ао 01е 40. (6.30) 


— со 


Это выражение ничем не отличается от обычного интеграла 
Фурье, определяющего оригинал по заданной спектральной плот- 
ности огибающей $4 (9) и передаточной функции К, [1 (Ао + 9]). 

Заменив 2 на р, получим выражение в форме обратного пре- 
образования Лапласа: 

24 гоо 


Авых 0 = = | $л (р) КИДо + ре” ар. (6.32) 


7—00 


Таким образом, анализ передачи узкополосного высокочастот- 
ного колебания через избирательную цепь по существу сводится 
к анализу изменений, претерпеваемых комплексной огибающей 
входного сигнала, После нахождения Дных (1) и Өых (й для вы- 
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ходного сигнала (аналитического) можно написать следующее выра- 
жение. 

2вых (0 = Авых (0 е1 вых!?1, (6.33) 
откуда | 
Чвых (0 = Азых (0 соѕ [90 +- бы» (01. (6.34) 


Вычисления, связанные с определением Аһ (1) по формуле 
(6.32), значительно проще, чем при непосредственном определении 
авых (1) с помощью обратного преобразования Лапласа, так как 
переход от $, (о) к $4 (©) и от К (р) к К, (Ло + р) сокращает 
число особых точек подынтегральной функции. 


6.7. УПРОЩЕНИЕ МЕТОДА ИНТЕГРАЛА НАЛОЖЕНИЯ 
(МЕТОД ОГИБАЮЩЕЙ) 


В предыдущем параграфе упрощение спектрального метода до- 
стигалось упрощение передаточной функции избирательной цепи 
К (16). Аналогично метод интеграла наложения можно упростить 
укорочением импульсной характеристики 4 (1, тесно связанной 
с передаточной функцией К (їо). 

Основываясь на общем выражении (5.28) 


= | К (Го) его до 
2л, 


и переходя к аналитическому сигналу г, (1), соответствующему 
физической функции о (1, можем написать [см. (3.91)] 


г. (0) = — | К (о) его? до, (6.35) 
0 


Как и в предыдущем параграфе, заменим переменную интег- 
рирования о = ®, + ©. Тогда с учетом формулы (6.30) и после 
замены нижнего предела — ®, На — оо получим 


2, и | К, [2 (Ао--9) ечи) еле, (6.36) 


С другой стороны, представив искомую импульсную характе- 
ристику в форме 
в (д) = 8 (0 соѕ [0 + 7, (01, 
имеем 
20) = О (дет 01 0 (еее б (де. (6.37) 
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Из сравнения выражений (6.36) и (6.37) непосредственно выте- 
кает равенство, определ яющее комплексную огибающую импульсной 
характеристики о (№) 


б (= 0 (0) е0 —2 > | К, [2 (До + 9) ею! 40. (6.38) 


Как будет видно из приводимых далее примеров, применение 
этого выражения упрощает вычисление импульсной характеристи- 
ки ұ (2). 

Обращаясь теперь к выражению (6.31) и применяя правило 
(2.64), мы можем определить Аьы (1) в виде свертки двух функций 
времени, соответствующих спектральным функциям $4 (©) и 
К, [2 (Ло + 9)]. 

Первой из этих спектральных функций соответствует А (0), 
а второй, как это следует из (6.38), — функция Ч. С (1. 

Следовательно, 


А вых (2) = 


= | А (х) С (1— х) й | ло) с) ей9+%— 917%. (6.39) 


Это выражение является общим, пригодным для любых избира- 
тельных цепей и любых узкополосных сигналов. В тех случаях, 
когда свободные колебания характеризуются постоянной частотой 
заполнения, как, например, в одиночном контуре, ү, (1) вырождает- 
ся в постоянную фазу и выражение (6.39) существенно упрощается. 
`То же самое относится и к сигналам с немодулированной частотой 
заполнения, когда Ө (Г) обращается в постоянную величину. 

Метод интеграла наложения более эффективен в тех случаях, 
когда временные характеристики сигналов или цепей (или тех и 
других) оказываются более простыми, чем спектральные. Такое 
положение имеет место, в частности, при некоторых частотно-моду- 
лированных сигналах. Примеры применения метода огибающей 
приводятся в $ 6.10. 


6.8. ПРОХОЖДЕНИЕ РАДИОИМ ПУЛЬСА ЧЕРЕЗ РЕЗОНАНСНЫЙ 
УСИЛИТЕЛЬ 


Имея в виду радиоимпульс с прямоугольной огибающей и не- 
модулированным высокочастотным заполнением, рассмотрим снача- 
ла явления в цепи при передаче фронта импульса, т. е. при включе- 
нии в момент # == 0 гармонической э. д. с.е (1) = Е, соѕ (5, Ё- Ө,). 
В качестве выходной величины примем напряжение на колеба- 
тельном контуре усилителя, схематически показанного на 
рис. 5.17. 

Выведем сначала точное выражение для выходного напряжения. 
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Основываясь на общей формуле (5.60), домножим числитель и 
знаменатель входящей в нее дроби на іѓо/С: 


д — — © іо (0; -- Ст) лу 1 
К (іо) ЗС] 29:20 + (9)? с 


Воспользуемся известными соотношениями: 1/И ГС = өр — ре- 

зонансная частота контура; (0; + С,)/2С = ақ = Ш, где 

ть — постоянная времени контура; о, — затухание. . ` 
Кроме того, воспользуемся выражением (5.61) для резонансного 


коэффициента усиления Кмано. Тогда передаточную функцию уси- 
лителя можно привести к виду 


К (10) = — 2, Киа (6.40) 


маке (1)2--2ак 0+, ° 
Таким образом, в операторной форме 


= __9 р, 6.41 

К (р) а К макс ре 2 ро? ( | 

Изображение по Лапласу для колебания ЕЁ, соѕ (о,/ + 0,) имеет 
следующий вид: 


Во 
р іф, 


Е, 
р ‘Ф, 


е9, 


Ё (р)=-- е: (6.49) 


1 
ыы 
о 
© 


Напряжение на выходе усилителя [см. формулу (6.3)] 


о-- 12° рі д 
= 1 10, ___ ре ар ___ 
и (0) 29, К мако Ёо | Г" (р— іо) (22-- Зак р+ о) Ц 


2 102 


+1 в 4% —— 
2 21! (р-- оо) (02 + 20 р-- 02) 


=» {оо 


с іс ; 
ое ___ ь (6.43) 


Вычислив вычеты в четырех полюсах, после весьма громозд- 
ких выкладок получим следующее окончательное выражение: 


и (0) = — О соѕ (о 9,— ф) 4- е7" \соз (0, — Ф) соѕ о, (7) — 


— __®р _ ѕіп (9, —Ф) +- “К с0$ (9, — о | $1 оь ‚ (6.44) 


о св ср 


ГДе ов = И в — о — частота свободных колебаний, а ф = 
= агсіс (0, — юр) тк — фазовый сдвиг (в стационарном режиме). 
Первое слагаемое в (6.44) определяет стационарное, а второе — 
свободное колебание. 
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Воспользуемся теперь приближенным выражением (6.32). Пе- 
редаточную функцию определим по формуле (5.64), в которой под 
величиной а,„в В данном случае подразумеваем 


2 (0 — 9 0) — 
Я экв = 290 Чокв = ще р (в = (Ао -- 0) Т 


где Ов = Фр/20к = @ртк/2 — добротность контура с учетом 
проводимости б; активного элемента. 
Таким образом, 


К, (Ао 4-9)]= и, (6.45) 


; —:_ Кмакс __ , 6 
К, (Ао -- р) (лор) т. (6.46) 


Составим теперь укороченное выражение для $4 (р). В дан- 
ном случае (при немодулированном высокочастотном заполнении), 
огибающая А (1) является вещественной функцией и имеет вид 
скачка Е. Спектральная плотность этой огибающей 


54 (©) = Е/Ю. 


С учетом начальной фазы колебаний Ө, спектральную плотность 
комплексной огибающей А (№ можно представить в форме 


д (9) == еі Е,/і0, 
а ее изображение по Лапласу 
ба (р) = е9 Е,/р. (6 47) 


Подставив формулы (6.46) и (6.47) в (6.32), определим комплекс- 
ную огибающую на выходе усилителя 


с-- ‘оо 
| = . 
Аъ (0 = | ЗА (р) К, [Ао 4-р] е" ар= 
С — іоо 
с- іо , 
== — Кмакс Е, еѓӨг _1_ ем 20 (6.48) 


2 ) Р[1-+-(0Аә+-р) тк]. 


Подынтегральная функция имеет всего лишь два полюса; 
р: = 0, р. = — (1 + іЛоть)/ть. (6.49) 


Вычеты в этих полюсах 


і 
гез; = нЕ =—_, (6.50 
1-- Лот -|- 2ткр р=р; 1-- Дотк 
-( ъло), 
р! Тк 
| | ек (6.51) 
1-- Лотк- 27 р р==р, 1-- {Лот 
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Таким образом, сумма вычетоз 


_(1 Ао) і _ 
гез, гез, Ше 09) 1-е "И (сов да рт До) 
1-- Лот УЕА? тъ е/® 
—#/т — 21/7 
== БАЕТ еѓ 18 0 —Ф1 (6.59) 
И 1-- Ао? 12 
где 
Фф = агфеАють (6.53) 


есть фазовый сдвиг напряжения на контуре относительно входной 
э. д. с. в стационарном режиме, а 


= Лоу 
5 (0) = — агсіс И (6.54) 
| —е соѕ АЕ 


Итак, комплексная огибающая выходного напряжения 


К Е 
Азых (2) — — макс —-0 х 


х рое соз Ле еж еї 08 0+®%-91, (6.55) 
а мгновенное значение этого напряжения 


К макс Е, 


и (В = — 
УТ-Е Ло? тё 


х У! —2е— "Тк соз До ет *'""к соз [0 ,44-0,—Фф + (0]. (6.56) 


Для сравнения полученного результата с точным выражением 
(6.44) приведем и (1 к виду суммы двух колебаний — вынужден- 
ного и свободного. Для этого вернемся к формулам (6.48) — (6.55) и 
составим выражение для аналитического сигнала, соответствующего 
напряжению и (0: 


2, (0) = Аъ. (де = 


1-е ('/к+ до) 1 


= — Қ Е —_—_е (о ЕВ.) — 
макс _—9 1--{Дотк 
2 (о Е-- 6%) __ „Ик о Коодо) 14-0] 
В, еб 
мако 0 1-- Дота 652 
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После приведения к тригонометрической форме с учетом соот- 
ношения (6.53), а также равенства оо — До = ор получим 


и (В = — Кмако Во _ [соѕ (0,2 +9, —Ф) —е—/"ксоѕ(о,#+0,— ф)]. 
МІ Ло? т: 
(6.58) 


При о/ор «1 ®„>®ри выражения (6.44) и (6.58) практически 
совпадают. 

Рассмотрим важные для практики следствия, вытекающие из 
выражения (6.56). Остановимся сначала на случае точной настройки 
контура на частоту возбуждающей э. д. с. Приравнивая о к час- 
тоте о, получим Ло = 0. Тогда 
выражение (6.56) упрощается: 


Абых/Амдкс Ёу 
407, =0 и (0) = — КмаксЁо (1 — етк) х 
10 К Х соѕ (®, Ё- Ө). (6.59) 
7 Из этого выражения видно, 
р д ——— что при совпадении частот @, и 
ор огибающая амплитуд выход- 
ного колебания нарастает по 
закону | — етк независимо 
102 20 50 40 ым, от "фазы э. д. с. в момент вклю: 


чения. 
Рис. 6.14. Установление огибающей Соответствующая этому слу- 
высокочастотного напряжения на вы» Чаю кривая, вычисленная по 


ходе резонансного усилителя при формуле 
включении гармонической э. д, с. при 
различных параметрах расстройки. Авых (2/К макс Ер = 1 — ет, 


(6.60) 


построена на рис. 6.14. На этом же рисунке приведены графики 
функции 


_Авых (01 ии 66] 
Кмакс Е, У1-Е 4%? т2 у! — 2е к СО$ Ао —-е В, ( е ) 


вычисленные для двух значений параметра расстройки Лот,, 
равных [и 2, 

Из рис. 6.14 видно, что при значительных расстройках процесс 
установления огибающей принимает колебательный характер. Это 
объясняется биением двух колебаний: частот 0, н о... Последняя 
при сделанном выше допущении о высокой добротности контура 
очень мало отличается от резонансной частоты вр. 

Из рис. 6 15, где приведены графики нормированной огибаю- 
щей, т. е. функции Азы, (ИТ + Лот /К „оо, видно, что с уве- 
личением расстройки крутизна фронта огибающей растет и общая 
продолжительность процесса установления несколько сокращает- 
ся. Графики функции # (0), т. е. переменной части 9,ы; (2), приведе- 
ны на рис. 6.16. 
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Используем полученные результаты для определения формы и 
параметров радиоимпульса на выходе одноконтурного усилителя 
при прямоугольной форме огибающей импульса на входе. 

Колебание на входе (рис. 6.17, а), определяется выражением 


Е 
20) о СО5 (0024-00) при 0<і<Т, (6.62) 
О при Ё<0би > Т. 


Как ив $ 6.4, задачу можно решить, рассматривая независимо яв- 


ления на фронте, и срезе импульса с последующей суперпозицией 
полученных решений. 


Авых ТА +6) 2.2 
Имакс 27 дет =2 
7 
40 4 


7012 5 4 1 


Рис. 6.15. То же, ато на рис. 6.14, при Рис. 6.16. Процесс установления фазы 
нормировании огибающей относитель- колебания в зависимости от параме- 
но стационарного значения. тра расстройки Ають. 


Если длительность импульса Т больше, чем фактическое время 
установления режима в контуре при включении гармонической 
э. д. с., то к моменту окончания входного импульса на выходе 
усилителя амплитуда колебания будет равна стационарному зна- 
чению 


Авых ст == Кмако Ео/ У 1- Ао? 72 == сопѕ. 


Начиная с момента # = Т, после прекращения действия внеш- 
ней э. д. с., остается лишь свободное колебание, которое можно 
представить в форме 


—1/‹ 


@ вых (1) = Аы сте к СОЅ (0.ь #-- Фо) 2 


=== е '/“к соѕ (04-- Фо) при #> Г. (6.63) 
К 
Здесь через фу обозначена фаза напряжения на контуре в момент 
[= Г; юр А 00. 
Таким образом, в отличие от фронта на срезе импульса оги- 
бающая амплитуд имеет вид экспоненты независимо от соотноше- 
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А@)=Еу 


7 ПИОНЕР : 


-ѓ 
Овуҳ Амак Ёр (7-8 №) 


2 ых 5-2 


и И" 
АОИ 


Рис. 6.17. Прохождение радиоимпульса через резонансный усилитель: 


а — импульс на входе усилителя; б — на выходе при точной настройке контура; в — на 
выходе при расстройке. 


605 67 


Амикс Ёр 


ния частот 90 и ор. Сигнал на выходе усилителя при Лот, = 0и 
Лот, = 2 (рис. 6.17, би в) изображен для случая, когда длитель- 
ность импульса значительно больше времени установления. 


6.9. ЛИНЕЙНЫЕ ИСКАЖЕНИЯ КОЛЕБАНИЯ С НЕПРЕРЫВНОЙ 
АМПЛИТУДНОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ 


На вход одноконтурного усилителя, изображенного на 
рис. 5.17, в момент #Ё = 0 включена э. д. с. 


а (д) = Е И-М соѕ (0 + ү,)1 соѕ (о, + Ө,). (6.64) 


Начальная фаза модулирующей функции тү = ү, = соп%. 

Найдем структуру напряжения на выходе усилителя как в про- 
цессе установления, так и в стационарном режиме. 

В данном случае целесообразно применить метод интеграла 
наложения [см. выражение (6.39)]. В соответствии с (6.64) комплекс- 
ная огибающая колебания 


А (д = Е, (І + М соѕ (0; + ү) е, (6.65) 
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Найдем комплексную огибающую импульсной характеристики 
цепи, представленной на рис. 5.17 Согласно формуле (6.38), запи- 
санной в операторной форме, комплексная огибающая 


с іоо 
С (= > | к, (Ло + р| е ар. (6.66) 


Подставляя в это выражение передаточную функцию по форму- 
ле (6.46), получаем 


| с гоо р ар 
е 
С = —2Ка } (Лор) т, 
Вычет в полюсе р = — (1 4 іЛоть)/т, равен |[см. вывод формулы 
(6.51)] 
гез==е7‘1/®к + ідо) ‘Ик, 

поэтому 

С (д = — (Кит) ё "ке Ао, (6 67) 


Полезно отметить, что аналитический сигнал, соответствую- 
щий импульсной характеристике д (1), имеет вид 


г, (Г) = С (0) ео‘ = -- _2Кмако е ‘к ві (Фе = Д9) == 
Тк 


— — 2К макс е— "Ик е/® р 
57 


(поскольку оо — До == ор), а сама импульсная характеристика 
80 = Кег (9 = — ив еи соз ор (6.68) 
к 


Дальнейший анализ проведем для наиболее интересного случая 
точной настройки усилителя на несущую частоту модулирован- 
ного колебания (ф, = ор, Ао = 0). При этом выражение (6.67) 
упрощается: | 


С (0 = — (2 Кызьо/т к) ек, (6.69) 


Обращаясь к выражению (6.39) и подставляя в него формулы 
(6.65) и (6.69), а также учитывая, что в данном случае Ө (В = 6, = 
= сопѕі, ү, (й = 0, получаем 


Авых (0 — 2 Е, Ко ею х 


х фи -- М соз (Әх + уе “= ах, (6.70) 
6 


Пределы интегрирования приведены в соответствие с началом 
действия внешней силы (Ё = 0) и свойством импульсной характе- 
ристики (равенство нулю при (Ё — х) < 0). 

Вычисление несложного интеграла в (6.70) приводит к следую- 
щему выражению для комплексной огибающей выходного напря- 
жения: 


Аы (0) = — Кмако ғ, + 


утра 1—0 — 
тк 


67/76 | = СО$ 0) его, (6.71) 


где 


о = агсіо От, = агсіс а,в. (6.79) 


Таким образом, мгновенное значение выходного напряжения 


Я вых (0) — — Кыакс Ёо 1 и и С0$ (5% № — 5) — 
УЕ тё 


А ‘Г + охь) соѕ (0, -9,). (6.73) 


рг. >? т? 


Сопоставим полученное выражение с (6.64). Как и следовало 
ожидать, частота и фаза амплитудно-модулированного колебания 
при прохождении через резонансный усилитель (при ®, = @р) не 
изменяются. 

Инерционность колебательной цепи оказывает влияние на 
скорость изменения во времени огибающей колебания. Этот фактор 
проявляется как в переходном, так и в стационарном режиме. 

В переходном режиме инерционность цепи приводит к тому, · 
что при любом значении огибающей входной э. д. с. в момент вклю- 
чения (т. е. при любом значении начальной фазы \о) огибающая 
на выходе начинается с нулевого значения. По отношению к оги- 
бающей рассматриваемая цепь ведет себя так же, как апериоди- 
ческая цепь с постоянной времени т, по отношению к низкочастот- 
ному напряжению с частотой 5. 

В стационарном режиме (при # >» ть) выходное колебание имеет 
следующий вид: 


а вых ст (1) — 


= — Кцанс Ё | | соѕ (6% +00 соз (0,7 --9,.). 


УІ 92 тё 
(6.74) 
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Огибающая этого колебания отличается от огибающей входного 
колебания тем, что: 
1. Глубина модуляции на выходе, равная 


М ых = М/У1 9? Тк = М/УТ + аё,» , 


меньше, чем на входе; относительное уменьшение глубины моду- 
ЛЯЦИИ 


Мы (6.75) 
М У! На? у! - (290 „кв/ор)? 


График зависимости О от частоты модуляции @ , представлен- 
ный на рис. 6.18, соответствует правой ветви резонансной кривой 
колебательного контура, 


7 
10 


Рис. 6.18. Зависимость коэффициента 405 
демодуляции в резонансном усилителе 
от модулирующей частоты. 


2 
12 85 4 7 в 


2. Огибающая амплитуд на выходе отстает по фазе от огибаю- 
щей входного колебания на угол 


Бо = агсіе а» == агсіс (2 20,,ъ/ 0). (6.76) 


Результаты, приведенные выше для стационарного режима то- 
нальной модуляции, легко получить также из рассмотрения про- 
хождения отдельных спектральных составляющих модулированного 
колебания. 

Записав выражение (6.64) в форме 


а (1) = Е, соѕ(о,і + Ө,) + (МЕ,/2) соѕ (о, + 9)? -- 0, -- 
+ ү + (МЕ) соѕ (о, — 9) + 0, — т], (6.77) 
нетрудно составить аналогичное выражение и для напряжения на 
выходе усилителя. 


Учитывая, что передаточная функция усилителя для частот 
Фо, Ф + 9 и фу — © равна соответственно [см, формулу (6.45)] 


К (20) = К, (0) = — К маке; 


К (©, --9)|=К, (©) = —Кмаке_ ___Кмако_ ей, 
1 т, УТЕ. 
К [2 (0—9) = К, (—)= — —_Кмако _— _ __Кмане ољ, 
1— Отк ИГ 
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можем написать 
Чвых (0 = —Куако Ёо (соз (014-0;) + 


+ ОИ ЗОН соѕ [(@0., + 9) 2-0, +, 2] 
Уна е 


М1 соз Ко 9) 69,1}. 
2 Ув 


Свернув это выражение, придем к выражению (6.7/4). 

Смысл этого резулътата поясняется рис. 6.19, а, на котором 
показано положение спектра входного колебания относительно 
резонансной характеристики колебательного контура. Чем выше 
частота модуляции $), тем больше относительное ослабление ампли- 
туд колебаний боковых частот и, следовательно, меньше глубина 
модуляции колебания, 


©-@ ©у 0+0 ГА) 


а) 


Рис. 6.19. Положение спектра модулированного колебания относительно ча- 
стотной характеристики усилителя: 
а — при точной настройке; б -- при расстройке. 


Полученные из рассмотрения тональной модуляции результаты 
позволяют представить общую картину явлений при передаче 
через контур колебаний, модулированных по амплитуде сложным 
сообщением. Входящим в такое сообщение различным частотам 
6) соответствует неодинаковое ослабление: чем выше частота, тем 
сильнее выражена демодуляция. Так как при приеме колебаний 
напряжение на выходе детектора приемника пропорционально коэф- 
фициенту модуляции, получается относительное ослабление верх- 
них частот сообщения. Таким образом, зависимость Р (9) опре- 
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деляет степень линейных частотных искажений передаваемого 
сообщения. 

Имеет место также и задержка сообщения, Это объясняется 
тем, что фазовый сдвиг огибающей (при тональной модуляции) 
зависит от частоты. Колебательный контур оказывает на сообще- 
ние, содержащееся в огибающей, такое же влияние, что и фильтр 
нижних частот при пропускании непосредственно через него 
сообщения. 

Величина задержки оределяется наклоном фазовой характе- 
ристики 


` а (агае о | 
п=|5® |= вр р | 20әкв , 
19 719) 20 2 
1+ (2—9) “2 
р 
(6.78) 


Обычно задержку определяют по наклону фазовой характерис- 
тики в точке <) = 0. Тогда 


іо = 2 Оъкв/ Фр = ТЬ, (6.79) 


Итак, задержка сообщения в одиночном контџре, полоса проз- 
рачности которого достаточна для џдовлетворительного пропуска 
ния спектра сообщения, равна постоянной 
времени контура 

Рассмотрим теперь случай неточной 
настройки контура на несущую частоту 
модулированного колебания (рис, 6.19, 6б), 
Несовпадение частот Фо, и ®р приводит к 
асимметрии боковых частот на выходе уси- 
лителя. Возникновение асимметрии пояс- 
няется векторной диаграммой выходных 
напряжений, представленной на ‘рис. 6.20. 

На этой диаграмме вектор ОР изобра- Г 
жает несущее колебание, фаза Которого р. 620 Возникновение 
запаздывает относительно фазы входной паразитной фазовой мо- 
э. д. с. (принятой равной нулю) на угол дуляции при асимметрии 
0, (так как рис, 6.19, 6 соответствует поло- амплитуд колебаний бо- 
жительной расстройке Ло = ®, — Фр 2> 0). ковых частот. 
Амплитуда колебания верхней боковой ча- 
стоты (вектор РС!) в данном случае значительно меньше амплитуды 
колебания нижней боковой частоты (вектор ОС,). Длина равнодей- 
ствующего вектора ОР, изображающего результирующее колеба- 
ние, изменяется по сложному закону, не совпадающему с гармо- 
ническим законом изменения огибающей э. д. с. 

Следует иметь в виду, что для восстановления передаваемого 
сообщения на выходе радиолинии, работающей с амплитудной мо- 
дуляцией, применяется амплитудный детектор, представляющий 
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собой ‘нелинейное устройство. Напряжение на выходе детектора 
пропорционально огибающей модулирозанного колебания. Из 
этого следует, что нарушение симметрии амплитуд и фаз колебаний 
боковых частот при неточной настройке контура на несущую 
частоту о, приводит к нелинейным искажениям передаваемых со- 
общений. Эти искажения проявляются в возникновении новых 
частот, кратных частоте 6) полезной модуляции. 

Кроме искажения формы огибающей амплитуд, возникает так- 
же паразитная фазовая модуляция колебания, так как при враще- 
нии векторов РС! и ОС. (рис. 6.20) непрерывно изменяется фаза 
Ө (#) вектора ОЕ относительно фазы несущего колебания э. д. с. 
(принятой в качестве исходной). В некоторых случаях это может 
привести к добавочным искажениям сигнала. 

Полученные выше результаты нетрудно распространить на лю- 
бую колебательную цепь, например на связанные контуры. Если 
резонансная кривая такой цепи симметрична относительно несу- 
щей частоты &®,, то правую ветвь этой кривой можно рассматри- 
вать как характеристику коэффициента Д (см. рис. 6.18). 


6.10. ПРОХОЖДЕНИЕ ФАЗОМАНИПУЛИРОВАННОГО КОЛЕБАНИЯ 
ЧЕРЕЗ РЕЗОНАНСНУЮ ЦЕПЬ 


Наряду с амплитудной модуляцией — непрерывной или импуль- 
сной — в радиотехнике находит применение фазовая мани- 
пуляция, заключающаяся в скачкообразном изменении фазы 
высокочастотного колебания на 180° в определенные моменты вре: 
мени (рис. 6.21, а). Амплитуда и частота колебания поддерживаются 
при этом неизменными. На рис. 6.21, б фазы 0 и л чередуются перио- 
дически; при передаче реальных сигналов закон чередования может 
быть более сложным. 


ГИЛ 77 27, $ 


Рис. 621 Фазоманипулированное колебание (а) и характер изменения фа- 
зы (6). 


Рассмотрим явления в резонансных цепях, возникающие в мо- 
менты скачкообразного изменения фазы входного сигнала. При 
этом будем считать, что тактовые интервалы Т, между двумя сосед- 
ними скачками фазы намного больше длительности возникающих 
в цепи переходных процессов, так что рассмотрение каждого из 
скачков изолированно от предыдущих вполне допустимо, 
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Для выявления принципиальной стороны вопроса ограничим- 
ся простейшим случаем — передачей фазоманипулированного сиг- 
нала через одиночный колебательный контур, настроенный на 
частоту сигнала оо, Г.е. 9, =®р. 

Совместим начало отсчета времени с моментом скачка, как это 
показано на рис. 6.21. Тогда для ѓ >> 0 выходной сигнал на осно- 
вании принципа суперпозиции можно представить в виде суммы 
свободного колебания, существующего после прекращения дей- 
ствия старого сигнала, и нарастающего колебания, обусловленного 
действием нового сигнала при ѓ > 0, с фазой заполнения, на 180° 
отличающейся от фазы предыдущего сигнала, 


ТДД АДЛЕР _ 
а И 7 


Рис. 6.22. Возникновение паразитной амплитудной модуляции в резонансном 
контуре при скачкообразном изменении фазы э. д. с. 


Пренебрегая различием между собственной частотой контура 
(св И резонансной частотой ор, можем для двух упомянутых коле- 
баний написать следующие выражения: 


а; () = Ауе, соѕоб а, () = —– А, (1—е к) соѕо, і. (6.80) 


Знак минус в правой части второго выражения учитывает опрокиды- 
вание фазы на 180”. 
Результирующий сигнал на выходе цепи (рис. 6.22) 


бвых (0) ==01(0) + а, (0) =(— А, Ае" Дек) созор = 
—=—А, (1 — дек) соѕ 07, (6.81) 


Из-за инерционности контура скачок фазы входного сигнала при- 
водит к изменению амплитуды выходного сигнала. В момент вре- 
мени К = 0,69/%„, при котором е-—%® = !/,, огибающая обра- 
щается в нуль. Чем меньше ©, (или чем больше добротность’ кон- 
тура), тем больше К, т. е. тем протяженнее процесс установления 
колебания с новой фазой. 

В более сложных колебательных цепях, а также при наличии 
расстройки между частотами ®, и ор картина несколько услож- 
няется: помимо возникновения паразитного изменения огибаю- 
щей нарушается и характер изменения фазы. Вместо скачкообраз- 
ного изменения получается плавный переход фазы от прежнего 
значения к новому. Способ определения структуры выходного 
сигнала остается прежним, только а; (й и а, (1 в выражении для 


245 


бвых (#) будут представлять собой колебания с несовпадающими 
частотами. Вычислив модуль и аргумент суммарного колебания, 
нетрудно найти огибающую и фазу выходного сигнала. 


6.11. ПРОХОЖДЕНИЕ ЧАСТОТНО-МАНИПУЛИРОВАННОГО, 
КОЛЕБАНИЯ ЧЕРЕЗ ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ ЦЕПЬ 


Пусть сигнал на входе избирательной цепи имеет вид колебания, 
изображенного на рис. 6.23, а. В некоторые моменты времени час- 
тота скачком изменяется от @, до @, или от ®. до ©, при постоян- 
ной амплитуде и непрерывной фазе в моменты скачков частоты. 
Последнее допущение продиктовано желанием выяснить влияние 
на параметры выходного сигнала одной лишь манипуляции час- 
тоты, без наложения манипуляции фазы (рассмотренной в преды- 
дущем параграфе). 

Совместим начало отсчета времени с моментом изменения час- 
тоты от ®, до ©, (рис. 6.23, 6) и положим, как и в $ 6.10, что к мо- 
менту { = 0 все процессы, связанные с предыдущим скачком час- 
тоты, уже закончены. Таким образом, при [< 0 выходной сиг- 
нал представляет собой гармони- 
ческое колебание с частотой о, 
и постоянной амплитудой А.. 

На первый взгляд, может 
показаться, что изменение скач- 
ком одной лишь частоты вход- 
ного сигнала при постоянстве 
амплитуды и отсутствии скачка 
фазы не должно сопровождаться 
___ переходными процессами. В дей- 
+  ствительности это не так, по- 
скольку в цепях, запасающих 
Рис. 6.23. Частотно-манипулированное энергию, переход от одной ча- 
колебание (а) и характер изменения стоты к другой неизбежно свя-. 

частоты (6). зан с изменением запаса энер- 
гии. 

Основная идея, на которой базируется дальнейшее рассмотре- 
ние, заключается в том, что мгновенное изменение частоты внеш- 
ней э. д. с. эквивалентно выключению старой э. д. с. с частотой 
©; И включению в тот же момент новой э. д, с. с частотой ®.. Ана- 
логичный прием был использован в $ 6.10 для скачка фазы входного 
сигнала, однако в данном случае дело несколько осложняется не- 
совпадением частот различных слагаемых. 

Итак, результирующее колебание на выходе линейной цепи 


при ѓ> 0 
аьых(0 = а (0) + а, (0, (6.82) 


где а; (й) — свободное колебание, связанное с выключением в мо- 
мент і = 0 старой э. д. с. (частоты 1); а, (В — нарастающее коле- 
бание, обусловленное включением новой э, д. с. (частоты в»). 
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Рассмотрим одиночный колебательный контур при съеме вы- 
ходного напряжения с емкости (рис. 6.24). Резонансную частоту 
контура ор приравняем частоте Фо, а скачок частоты 2 Ло 
(см. рис. 6.23, 6) будем считать симметричным относительно ®о: 


Фу = 00 — До = ©, — До; о, = ©, -- До = 0р + До. 


Тогда при обозначениях, принятых в $ 6.8, и в соответствии 
со вторым слагаемым в выражении (6.58), при замене постоянного 
коэффициента — КмансеВо на 0, сво- 
бодное колебание можно представить 


следующим образом: | [ | 
а: (2) = Р у “ 2 4ых() 
0 е // "к (054 9, —Ф)). П ПО 


УГ 
(6.83) Рис. 6.24. Колебательный кон- 
тур, возбуждаемый частотно- 
Заметим, что свободное колебание Манипулированным колебанием. 
здесь взято со знаком плюс, по: 
скольку речь идет не о включении НОВОЙ, а о прекращении дей- 
ствия старой э. д. с. Косинус заменен на синус ввиду съема напряже- 
ния с емкости, входящей в последовательный контур. Кроме того, 
следует иметь в виду, что для частоты 0;, которая ниже резонансной 
частоты контура, ток в контуре опережает по фазе э. д. с и угол 
фі является отрицательным, т. е. 


ф1 = агсіє (— Аот,) = — агсір Лот,,. 


Таким образом, обозначив агсір Лот, = Ф, получим 


а (0) еіп (ор Ё + 0-9) = 
У!--Аая тё 
=___0__ е ‘к [соз Фф ѕіп (04+ 00) + 
УТЕ Ло? т 
- 91 Фф соѕ (0,/--0,)]. (6.84) 


Для определения а, (й) можно воспользоваться полным выра: 
жением типа (6.58), в котором постоянный коэффициент — К макс Х 
х БЕ, следует заменить на ©, частоту о, —на частоту новой э. д. с., 
т. е. на о,, косинусы должны быть заменены на синусы, а угол ф, 
как и в (6.84), следует определять выражением ф = агсіс Лот. 

Итак, 


о) — [9 (0140—09) —е "кіп (0р1 0—0). 
Уі Ло? т2 
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После подстановки ®, = ою, + Ао это выражение приводился 
к виду 


ао (Ё) = ИИ {с0$ (Лог — Ф) ѕіп (0,,/-- 0.) -- 
УТ- ло? т? 
-- іп (Ло — ф) соѕ (0 / +0) —е7' "к [соѕ ф ѕіп (0/74 0.) — 
—$іп ф соѕ (юр Ё-- 0,)1}. (6.85) 
Просуммируем выражения (6.84) и (6.85): 
@вых = {с0$ (Ло — ф) ѕіп (0.7 -- 0.) + 
ГЕ Ло? 2 
-- [511 (Ао — ф) + 20% ѕіп $] соѕ (0-4 Ө0)} = 
— Авых (0) $їп [0/4 0, Е (0). (6 86) 


Огибающая Аьы (й и переменная часть фазы & ({) выходного 
сигнала определяются выражениями 


Авых (0) = е 


У1-Е Ао т х 


«И 14 4е- 7 "кіп ф эт (Лоф) --4е_ "кз? ф; (6.87) 
. АТД 
Е (А =агсіс зіп (Ло — ф) + 2е “віп Фф, (6.88) 
соѕ (А! — Фф) 


Основной интерев в данном случае представляет закон измене- 
ния частоты выходного колебания 


од =9, = =, Ло (0. 


Выполнив дифференцирование, найдем 
Ло (0) = Ло х 


ТА Ф Е соѕ (Лог — ф) — ѕіп (№—9)| 
х и, (6.89) 


а, 


14 4е к’ п Ф [іо (Аоф) Бе “в зір ф 


где 2, = Ик. 
Выражение (6.89) можно упростить, так как 


а Ло = ШЛот, = сіє Фф 
и числитель дроби приводится к виду 


ЈЕ Со Ф со (Ло — ф) — т (Ло? — ф)]= 


= | ооа  соѕ Лоѓ, 


Итак, окончательно относительная расстройка 


ү — До (1) — 
Ло 


1—2е “к! соз Ло 


—— 


14е “к' ѕіп Ф (еіп (Ло ф) Бе “к е віп фі 
оа АФЁ/Ь с, 
1—2е соѕ Аб! (6.90) 
1-- 4е—^91/ ѕіп ф [зіп (Лог —ф) 4-е 2% ѕіп ф] 


где в = Ло/а,. 
Графики У (Лой) для нескольких значений параметра № построе- 
ны на рис. 6.25. Заметим, что полоса пропускания контура, опре- 


деляемая по ослаблению сигнала до ир 2 от максимального зна- 


Рис. 6.95. Установление 
частоты колёбания в кон- 
туре при скачкообразном 
изменении частоты воз- 
действия в зависимости } 
от параметра 6 =Ао/ак. 420 д’ 


чения, равна 2 а, = 0/0. Следовательно, параметр 6 есть не что 
иное, как отношение полного скачка частоты сигнала 2 Ло к полосе 
пропускания 2 &},. 

На рис. 6.26 в качестве независимой переменной выбрана ве- 
личина оі, соответственно чему уравнение (6.90) принимает 


форму 
м ооз (вок), (у) 
14е 8 ѕіп Ф [іп (рок 1—4) Бе 8 “еіп 4 


При этом следует иметь в виду, что ѕіп ф = БИТ + 22. На том же 
рисунке построена кривая Ул = 1 — е-%к!, соответствующая про- 
цессу установления амплитуды тока при включении в контур 
э. д. с. с частотой о, равной резонансной частоте контура. 

Из рис. 6.26 видно, что при 6 < 0,5, т. е. когда Ло/а, < 0,5, 
процесс устансвления частоты практически не отличается от про- 
цесса установления амплитуды при внезапном включении э. д. с. 
Заметное расхождение кривых У и Үа наступает при Ё >> 0,5. 
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у |. 
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д=50 
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10 У =—= 10 
р 22 
780 247 500 шкі, 
-40 0 


Рис. 6 26. То же, что на рис 6 25, при безразмерном времени акі. 


Для полноты картины рассмотрим еще изменение амплитуды 
выходного сигнала. Подставив в выражение (6.87) Лот, = о/а, = 


= 0; ѕіпф = Б Т- 67; сів ф = 1/6, получим 


Ч 
Инь? Авых =——х 
75 Авых р=5,0 вых 14 2° 
2,0 4р? 
9 ] е 301/6 
ки Тая х 

15 

х (-> #п Ао! —соз Ав ) -- 
10 = р, 
4 “ 46? е”2 41/6 6 9 
, ня . (6.92) 


Графики функции (У 1 - 52/0) х 

х А,ы, (Ао!) для некоторых зна- 
чений параметра 6 (рис. 6.27) по- 
т, что при 6 ИЗМ 

Рис. 6.27. Изменение амплитуды казывают, что пр в 2 0,5 изме» 

колебания, сопровождающее ча- НеНИЄ частоты сопровождается зна- 

стотную манипуляцию, чительными амплитудными измене 


о 


0 17200 20070 845 
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ниями. При ё = 1, т.е. если девиация частоты достигает границ 
полосы пропускания контура, изменение амплитуды доходит до 
~ 25% от установившегося значения. 

Неравенство 5 = Ло/о, < 0,5 можно принять в качестве усло- 
вия монотонного нарастания Ло (1 и отсутствия значительных 
амплитудных изменений. Длительность же тактового интервала 
Т, (рис. 6.23) должна быть достаточно велика по сравнению с по- 
стоянной времени контура т, = 1/%„. Как видим, последнее тре- 
бование не отличается от требования к т, при передаче радиоим- 
пульсов с прямоугольной огибающей. 


6.12. ПРОХОЖДЕНИЕ ЧАСТОТНО-МОДУЛИРОВАННОГО КОЛЕБАНИЯ 
ЧЕРЕЗ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ЦЕПИ 


В $ 6.9 было показано, что при гармонической модуляции ам- 
плитуды передача колебания через контур, точно настроенный на 
несущую частоту, не сопровождается изменением формы огибаю- 
щей, имеет место лишь ослабление глубины модуляции. 

При частотной модуляции неравномерность амплитудно-час- 
тотной и кривизна фазочастотной характеристик оказывают более 
сложное влияние на параметры выходного колебания. Даже при 
гармонической модуляции частоты спектр колебания обычно со- 
держит очень большое число пар боковых частот. Нарушение нор- 
мальных амплитудных и фазовых соотношений между отдельными 
парами боковых частот приводит к искажению закона модуляции 
даже при полной симметрии характеристик цепи относительно не- 
сущей частоты колебания. 

При ЧМ влияние цепи может сказаться: 

— в искажении закона изменения мгновенной частоты и мгно- 
венной фазы колебания; 

— в изменении амплитуды полезного частотного отклонения 
в зависимости от частоты модуляции ©; 

— в возникновении паразитной амплитудной модуляции. 


При детектировании колебаний с помощью частотного детектора 
напряжение на выходе приемника пропорционально изменению 
мгновенной частоты колебания. Поэтому искажение закона изме- 
нения мгновенной частоты в колебательных контурах передатчика 
и приемника приводит к нелинейным искажениям сигнала, прояв- 
ляющимся на выходе детектора в виде добавочных напряжений 
с частотами, кратными. основной частоте модуляции %. 

Второе из отмеченных выше изменений параметров частотно- 
модулированного колебания приводит к неравномерности частот- 
ной характеристики радиолинии с ЧМ и, следовательно, к часто- 
тным (линейным) искажениям сигнала. 

Рассмотрим воздействие э. д. с., частота которой изменяется по 
закону 


о (1) = о, + од с0$ /, (6.93) 
25] 


на резонансную колебательную цепь. Амплитуду э. д. с. считаем 
строго постоянной, так что э. д. с. можно представить выражением 
[см. (3.23)] 


е (0) = Е, соѕ (0, + т ѕіп 9}. 
Комплексный коэффициент передачи цепи обозначим через 
К (1%) = К (о)е/®о), 


Примерный вид модуля К (о) и фазы ф (о) для обычной резонан- 
сной цепи изображен на рис. 6.28, а. Так как перед ф (Ф) выбран 
знак плюс, то фазовая характеристика ф (о) имеет отрицательный 
наклон в полосе прозрачности 
цепи!. Частотный спектр и гра- 
фик изменения мгновенной ча- 
стоты Ф (Й входной э. д. с. по: 
казаны на рис. 6.28, би в. Коле- 
бательные цепи обычно настраи- 
ваются на среднюю частоту мо- 
дулированного колебания, по- 
этому рис. 6.28 и дальнейшее 
рассмотрение относятся к слу- 
чаю ®р = ®.. 

Для нахождения колебания 
на выходе цепи в принципе 
можно воспользоваться тем же 
методом, что и в случае ампли- 
тудной модуляции (см. $69). 
При этом необходимо учесть из- 
менение амплитуд и фаз для 
каждой из пар боковых частот 
э. д. с, в соответствии с кри- 
выми К (о) иф (о). Однако по- 
добный вполне точный метод 
пригоден лишь при очень ма- 


Рис. 6 28. Передаточная функция це- 
пи (а), спектр ЧМ колебания (6) и 
график мгновенной частоты (в) этого 


лых индексах модуляции, т. е, 
если состав спектра ЧМ колеба- 
ния мало отличается от состава 


колебания. 
спектра АМ колебания. В прак- 


тике, между тем, чаще всего 
приходится встречаться с модуляцией, характеризующейся столь 
большим числом спектральных составляющих в используемой по- 
лосе частот, что применение спектрального метода сопряжено 
с большими, иногда непреодолимыми трудностями вычисления. 
В таких случаях приходится прибегать к приближенным методам, 
позволяющим, хотя и не вполне точно, находить колебание на вы- 


1 Не зависящий от частоты фазовый сдвиг, вапример, на 90°, как в схеме 
на рис, 6.27, здесь не учитывается, 
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ходе цепи по заданному закону изменения мгновенной частоты 
э. д. с. и по заданным частотно-фазовым характеристикам цепи 
без разложения э. д. с. в спектр. 

Эти методы, называемые методами мгновенной 
частоты, основаны на допущений о медленности изменения 
частоты. Частота модуляции считается настолько малой, что ам- 
плитуду и фазу колебания на выходе цепи в каждый момент вре- 
мени можно без большой погрешности определить по частотной и 
фазовой характеристикам цепи так же, как и в стационарном ре- 
жиме. Таким образом, принимается, что установление стационар- 
ных колебаний на выходе происходит почти одновременно с измене- 
нием частоты на входе цепи. 

Эти предпосылки тем ближе к истине, чем больше период моду: 
ляции 21/6 и чем меньше постоянная времени цепи т. Так как 
последняя обратно пропорциональна полосе пропускания цепи 
2ЛДо,, то одним из условий применимости метода мгновенной час- 
тоты является неравенство ©/Ао, << 1. 

При одной и той же частоте © скорость изменения мгновенной 
частоты Э. д. с. зависит от амплитуды частотного отклонения вт, 
поэтому соблюдения только этого неравенства еще недостаточно, 
Должны быть наложены ограничения и на отношение ю„/Аю.. 
Более подробное рассмотрение [5] показывает, что если 0/0, 
меньше единицы или близко к ней, то метод мгновенной частоты 
обеспечивает вполне достаточную для практики точность. 

При выполнении указанных условий напряжение на выходе 
цепи можно определить в помощью выражения 


Иъых (2) == Е, Ке [6% Ф К (іо) | = Е, К (в) Ве (е (Фф 0 +Ф (6}]}, 


где ф (0) = о, + т ѕіп ОГ — полная фаза э, д, в. на входе пепи 
(см. $ 3.4); ф (о) — аргумент коэффициента передачи цепи. 

Из этого выражения видно, что амплитуда выходного напряже- 
ния изменяется по закону · 


И (0) = Е.К (ә) = В.К (Фо + вл соз 00), 


а мгновенная часлота — по закону 


а а 
о, (0 +. 


Так как первый член в правой части этого выражения представ- 
ляет собой мгновенную частоту входной э. д. с. ® (1, то { (й = 
= 1ф/1і характеризует влияние рассматриваемой цепи на частоту 
выходного колебания. При выполнении оговоренного выше условия 
медленности модуляции величина & как правило, мала по сравне- 
нию с ор. Итак, 


о. (0 = о ЕКА. (6.94) 
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Если известно уравнение фазовой характеристики ф (о), то, 
подставляя в (6.94) вместо о в соответствии с выражением (6.93) 
величину @ (0) = о, -- од с03 @ и дифференцируя по $, получаем 
общее выражение для Ё (2: 


(0 =- [Ф (9 со 91 (6.95) 


При периодической модуляции частоты & (1) также является 
периодической функцией времени и может быть разложена в ряд 
Фурье. Так как при настройке цепи на среднее значение вынуж- 
дающей частоты Фо, фазовая характеристика обычно антисимметрич- 
на относительно ®,, то ряд Фурье содержит одни лишь нечетные 
гармоники: ©, 80, 50 ,,, Учитывая, наконец, что при изменении 
частоты по закону (6.93) производная Ф, т. е. & (1), является нечет- 
ной функцией времени, приходим к выводу, что ряд Фурье содержит 
одни лишь синусоидальные члены, т, е, 


Ё (р = $. ѕіп 9; -- 63 уп ЗОЕ- фев (6.96) 


где &1, 63, ..,. — амплитуды гармоник функции & (й. 
Подставляя выражение (6.96) в (6.94), получаем 


вых (()^ ®,- © С05 1 -- $, Ѕіп Е -- $, зп 30 -- ... лм 


мө -- У ©? -- #2 соѕ (07 — ү) + $: п ЗО... о 
+ од 0$ (97 -- ү) $, ѕіп 307 -- ... (6.97) 


Слагаемое $? под знаком радикала отброшено как величина высшего 
порядка малости по сравнению с @*. 

Сопоставление выражений (6.93) и (6.97) позволяет сделать вы- 
вод, что влияние цепи на выходное колебание заключается в запа- 
здывании фазы сообщения на угол ү, определяемый выражением 


ү = агсіс (6,/о), (6.98) 


и в возникновении нечетных гармоник в законе изменения мгновен- 
ной частоты. Как отмечалось выше, наибольшее значение обычно 
имеет последнее обстоятельство. 
Поясним применение метода мгновенной частоты на примере оди- 
ночного колебательного контура. 
Подразумевая под К (№) отношение комплексной амплитуды 
напряжения на конденсаторе к амплитуде э, д, с., включенной по- 
следовательно в контур, получаем 


1 ПоС 
“1-67 (0—00) тк] 


К (іо) = 


Учитывая, что ® — 0, = о соѕ9{ 
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И пренебрегая изменением о в числителе, так как величина ®д 
обычно мала по сравнению с ®,, можем написать 


| РА ө == НА еФ 
К (0) = #(1-- іодтк с0$ 84) У 1-- (од ть соѕ 97)? ? 
где 


Ф = –|5 -агсіс (о. т, с03 од 


На основании соотношения (6,95) находим 


30 арф _ ад тк іп 91 
а 1-2 т6 соз? ОУ * 
(6.99) 


и 45 10 #19 бк 


.Рис. 6.29. Зависимость коэффициента Рис, 6.30. Возникновение паразитной 
гармоник от девиации @д при задан- амплитудной модуляции при модуля- 
ной величине постоянной времени кон- ции частоты, 

тура тк. 


Применяя формулу (2.24), находим 


9л 2л 
6 = | () іп 94 (90), в.=— (20 1030/4 (00. 
л д 
0 0 


Произведя интегрирование [см. (2.553.3), (2.554.2) и (3.644.3) в 
[71], получим следующие окончательные формулы для амплитуд 
первой и третьей гармоник функции & (0: 


—_ 1—И1-+ 0212 ү? 
(ИТ) =? ЧТИТ) (6.100) 


8 т? 
ттр 0 Д Тк 


6 == 


2 
тТқ 
Здесь т = 01/0. 

Далее, по формуле (6.98) находим фазовый сдвиг для сообщения 


| 2 (Ито —1) (6.101) 


д тд Тк 


Теперь нетрудно определить коэффициент гармоник по частоте 
3@ на выходе частотного детектора, Для этого нужно разделить ам- 
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плитуду $з третьей гармоники функции Е на амплитуду «д основ- 
ной частоты 5 [см. формулу (6.100)1: 


| 1— Ито? т 


д Тқ 


З 


(6.102) 


График зависимости тК,з(©лтк) изображен на рис. 6.29. При 
«тк < 1 формулы (6.101) и (6.102) упрощаются: 


ү м От,; Къз 2 (01тк)/4т. 


При озть — 1 (но т » 1), т. е. при девиации, почти равной по- 
лосе пропускания контура, формулы (6.101) и (6.102) дают 


у = 0,8/тт, К.з — — 0,13/м. 


Итак, в условиях, когда метод мгновенной частоты применим, 
предельные искажения в одиночном контуре не превышают долей 
процента. 

Нетрудно найти амплитудные изменения выходного колебания. 
Для этого можно воспользоваться резонансной кривой контура и 
произвести построение, показанное на рис. 6.30. Нетрудно видеть, 
что основная частота изменения огибающей амплитуд ( вдвое пре- 
вышает частоту модуляции 4. 


Глава 7 


ГРОХОЖДЕНИЕ СЛУЧАЙНЫХ КОЛЕБАНИЙ 
ЧЕРЕЗ ЛИНЕЙНЫЕ ЦЕПИ С ПОСТОЯННЫМИ 
ПАРАМЕТРАМИ 


7.1. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК СЛУЧАЙНОГО ПРОЦЕССА 


Ограничиваясь рассмотрением стационарных случайных про- 
цессов, поставим задачу следующим образом: на входе линейного 
четырехполюсника (рис. 7.1) с передаточной функцией К (ѓо) и им- · 
пульсной характеристикой д ({) действует напряжение $ (1, пред- 
ставляющее собой случайную функцию времени с энергетическим 
спектром Й, (о) и корреляционной функцией В, (т); требуется 
найти энергетический спектр . вых (@) и корреляционную функцию 
В. вых (т) колебания $вых (1) на выходе четырехполюсника. 

Задача легко решается с помощью рассуждений, приводяших к 
определению понятия «энергетический спектр случайного процесса» 
[в $ 4.3 см. (4.31) — (4.33)]. , 

Если спектральную плотность | Хьт (0) | К-й реализации в фор- 
муле (4.32) умножить на модуль передаточной функции К (о), по- 
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лучим спектральную плотность этой же реализации на выходе че- 
тырехполюсника, Отсюда вытекает следующее соотношение: 


ых (0) = (К? (0). (7.1) 


Возведение передаточной функции в квадрат объясняется тем, 
что Й.(®) является спектральной плотностью мощности случайной 
функции, между тем как К (6) оп- 
ределяет отношение напряжений 
(или токов) на выходе и входе. 

То обстоятельство, что фазоча- 
стотная характеристика фильтра 
не играет никакой роли при опре- . Рис. 7.1. Линейный четырехполюс- 
делении У. вых (о), объясн яется НИК С ПОСТОЯННЫМИ параметрами 
случайностью фаз спэктральных со- 
ставляющих входного колебания; добавление к ним фазовых 
сдвигов в фильтре ничего не изменяет в структуре колебания. 

Корреляционная функция случайного процесса на выходе 
фильтра определяется с помощью выражения (4.39): 


В, (0) | вых (Ф) еде == > | №", (©) К? (©) ет дю. (7.9) 


Соотношения между статистическими характеристиками случай- 
ных процессов на входе и выходе цепи можно вывести также и на 
основе заданной импульсной характеристики цепи. 

Действительно, поскольку спектральной функции Й, (ою) соот- 
ветствует корреляционная функция 


В, (т) =-— (0, (о) ет 46 


а спектральной функции К ' (о) — 


В, ®=-- | К? (©) е/@т (Гау, 


т. е. корреляционная функция импульсной характеристики & (0) 
[см., например, (2.118), в которой нужно 5? (о) заменить на К’ (&}], 
то произведению спектральных функций №, (о) и К? (в) соответст- 
вует свертка функций В, (т) и В, (т) Гем. (2.64)]: 


В. вых (7) = | В, (х В, (т—х) ах. (7.3) 
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Таким образом, по заданным корреляционным функциям В, (т) 
и В, (т) определяется корреляционная функция на выходе В, вых (т), 
после чего находится энергетический спектр 


У вых (6) = | Вувых (т) е "ат. (7.4) 


Итак, спектральный и корреляционный анализ прохождения 
стационарного случайного процесса через линейную цепь с постоян- 
ными параметрами не связан с какими-либо трудностями. 

Иначе обстоит дело с определением закона распределения слу- 
чайного процесса на выходе линейной цепи. В общем случае при 
произвольном распределении процесса на входе отыскание распре- 
деления на выходе инерционной цепи представляет собой весьма 
сложную задачу. 

Трудности отпадают при нормальном распределении входного 
процесса, так как при любых линейных операциях с нормальным про- 
цессом (усиление, фильтрация, дифференцирование, интегрирование 
ит. д.) распределение остается нормальным, изменяются лишь функ- 
ции В (т) и (о). Поэтому, если задана плотность вероятности 
входного процесса (с нулевым средним) 


($) — 1 52 
ут е0 (— 09). 


то плотность вероятности на выходе линейной цепи 


1 вых 
р (бых) = ехр (2 5 ) (7.5) 


05 вых 


В соответствии с (4.36) дисперсия выходного процесса опреде- 
ляется выражением 


р _ (и 
к = В, (0) | № (о) К? (о) йо. (7.6) 


Анализ передачи нормальных процессов через линейные цепи по 
существу сводиїся к корреляционному (или спектральному) ана- 
лизу. 


7.2. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОБСТВЕННЫХ ШУМОВ 
В РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ ЦЕПЯХ 


При анализе передачи сигналов по радиотехническим цепям 
наряду с неизбежными искажениями формы сигналов необходимо 
учитывать также и собственные шумы цепи. Эти шумы, наклады- 
ваясь на сигнал, ограничивают информационную емкость послед- 
него. Проблема шумов особенно актуальна при усилении слабых 
сигналов. 
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В радиоэлектронных устройствах имеются два основных источ- 
ника шумов: дискретная структура тока в усилительных элементах 
(транзисторы, электронные лампы и т. д.) и тепловое движение сво- 
бодных электронов в проводниках электрической цепи. 

Рассмотрим первый источник на примере дробового эффекта, 
присущего электронному току в усилительных приборах. Этот ток 
представляет собой совокупность импульсов, каждый из которых 
обусловлен переносом заряда одного электрона. Полный ток, яв- 
ляющийся суммой очень большого числа перекрывающихся, рас- 
положенных случайным образом на оси времени импульсов, пред- 
ставляет собой стационарный эргодический случайный процесс, 
для которого справедлива центральная предельная теорема!. По- 
этому распределение электронного тока можно считать нормальным 
с плотностью вероятности 


е 1  — 1 5)? 
р (0) = уз ёхр Би (7.7) 


Постоянную составляющую тока [, и среднюю мощность флук- 
туационной составляющей о} можно определить с помощью следую- 
щих рассуждений. 

Пусть среднее за | с число импульсов тока равно 2}, Так как 
каждый импульс переносит заряд одного электрона е, то полное 
количество электричества, переносимое в среднем за 1 с, равно Ае, 
Это и есть постоянная составляющая тока. Таким образом, 


[0 = Ре. (7.8) 


Введем в рассмотрение спектральную плотность С, (®) одиноч- 
ного импульса тока 1 ({ — і), обусловленного переносом заряда е 
одного электрона (і, — момент вылета электрона). Независимо от 
формы этого импульса значение О; (о) при о = 0 равно площади 
импульса (см. $ 2.9, п.[): 


6, (0) = ( 1,0—0) 0 =е, (7.9) 


— со 


Длительность т, импульса /, (й) зависит от геометрии электрон- 
ного прибора, от напряженности электрического поля в между- 
электродных промежутках и т. д. Ширину спектра импульса в гру- 
бом приближении можно приравнять 2/т,. Таким образом, модуль 
спектральной плотности импульса /, (і — &) можно представить 
в виде графика, показанного на рис. 7.2. Максимальная ордината 


—е. 


1 Содержание этой теоремы сводится к следующему: распределение 
суммы достаточно большого числа случайных, взаимно независимых сла- 
гаемых, среди которых нет доминирующих, близко к нормальному неза- 
висимо от законов распределения отдельных слагаемых. 
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Знергия одного импульса по формуле Парсеваля равна 


а суммарная энергия №, импульсов за | с, т. е. средняя мощность 
процесса (при сопротивлении 1 Ом). 


(0) = 9+4 =-- | 60: (0) ао + [07 1. (7.10) 


Первое слагаемое в правой части (7.10) учитывает мощность 
флуктуационной составляющей тока Увеличение этой мощности 
всего лишь в № раз (а не в #7 

раз) объясняется случайностью 

И) = 0) _ фаз гармонических составляю: 
щих от отдельных импульсов, 
хаотически расположенных на 
оси времени. Иными словами, 
спектральные составляющие раз- 


-1/05 0 (те 2) личных импульсов на всех ча- 
стотах, кроме о = 0, некогерент- 
Рис. 7.2. Спектральная плотность ны (см. $ 2.18) и складываются 


(7. (©) одиночного импульса и энер- по мощности аддитивно. Второе 
гетический спектр Ш: (0) случайного слагаемое в (7.10) учитывает 
процесса. мощность постоянной состав- 

ляющей і, 

Из первого слагаемого в правой части выражения (7.10) выте- 
кает, что энергетический спектр флуктуационной составляющей 
электронного тока совпадает по форме со спектральной плотностью 
энергии С (о) отдельных импульсов, образующих случайный про- 
цесс 


И: (0) = С} (о). (7.11) 


Примерный вид , (~) представлен на рие. 7.2. 
Учитывая, что №, = /,/е, а также то, что в пределах полосы час- 
тот ~2/т, имеет место равенство (7.9) , получаем! 


И, (©) е1, 0< |о| < 1/т,. (7 192) 


Выражения (7.7) и (7.12) определяют основные статистические ха- 
рактеристики дробового тока. 

Теперь нетрудно выявить статистические характеристики напря: 
жения шума на выходе цепи, содержащей «шумящий» элемент. На 
рис. 7.3, аи б изображены схемы транзисторного и лампового уси- 
лителей, а на рис. 7.3, в — единая схема замещения для флуктуа- 


1 В технической литературе гакже распространена формула Й, (о; = 


= 2 г1,. при выводе которой среднюю мощность о? относят 1олько к воло- 
жигельным частотам. 
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ционного тока { (й). Входные зажимы база — эмиттер (соответствен- 
но сетка — катод) соединены накоротко, чтобы подчеркнуть от- 
сутствие внешнего воздействия на усилитель. В качестве источника 
шума на схеме замещения показан генератор тока { (1), статисти- 
ческие характеристики которого р (й) и №; (о) были определены выше. 

Напряжение шума и (1), создаваемое на линейном нагрузочном 
элементе 2, (%), распределено, как и ток { (2), по нормальному зако- 


ну 
Ее и 7.13 
р ут ӨР (9) 0.19 
Энергетический спектр напряжения и (#) определяется соетно- 
шением 
И, (©) = Й, (52, (©) (7.14) 
[сравнить с (7.1); в данном случае вместо безразмерной передаточ- 
ной функции К (о) фигурирует сопрогивлзяие 4, (о)і. 
Применяя к (7.14) преобразование (4 33), можно определить кор- 


реляционную функцию напряжения шума ва выходе усилителя, 
а также величину о,, т..е. среднеквадратическое напряжение шума. 


и #8) А ДИ 


Р 0) 
2900) | 2 (09) У) (0 [и 
- - 
а) 0) 6) 


Рис. 7.3. Транзисторный (а) и ламповый (6) усилители и единая схема заме- 
щения для флуктуационного тока (в). 


Рассмотрим механизм формирования собственного шума в ре- 
зистивном и резонансном усилителях 

В резистивном усилителе сопротивление 2, (іф) определим для 
схемы на рис. 5.14, б по формулам 


Ю(/юСо), 2 (о) = К. (7.15) 
4-17, 1--(0Сок)? 


Постоянная времени цепи Ю,С, во много раз больше, чем дли- 
тельность импульса т,; соответственно полоса пропускания цепи 
Ю,Со, примыкающая к нулевой частоте, во много раз уже, чем ши- 
рина энергетического спектра ; (о), показанного на рис. 7.2. По- 
этому при определении воздействия на цепь дробового шума его 
можно рассматривать как белый шум с энергетическим спектром 
У; (©) = е/,. Тогда по формуле (7.14) 


У, (©) = е1,8°/11 + (®С,К):] (7.16) 
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2 6 (16) = 


и по формуле (4.39) 


Е [от 9 со 
Ве 2—1. | = 10088 1 [6080 
22 14 (оС, А)? (АС, )? л (1/5С,)?-- в? 
0 


—0ос 


Входящий в правую часть интеграл равен 


оо 


с0$ оТ л. __ | 
атас ая 49 = 5 Кбоехр | КС, . 
0 


Таким образом, 


В, = ехр (=). (7.17) 


При т = 0 это выражение определяет дисперсию напряжения 
шума ог и среднеквадратическое напряжение о,: 


2 — 610 К — еГоК 
Оц = В, (0) 2С, ‚ бш и 2С; А (7.18) 
Нормированная корреляционная функция шума принимает вид 
В, (т) = ехр (— |т|/ЮС,). (7.19) 


Графики энергетического спектра Й, (©) и функции К. (т) изо- 
бражены на рис. 7.4 и 7.5. 
и 
10 
00 


< 


-10 0 10 Ый: -10 д 12 2/0) 


Рис. 7.4. Энергетический спектр шу- Рис. 7.5. Нормированная корреляци: 
мового напряжения на выходе рези- онная функция шума, соответствую- 
стивного усилителя. щая спектру №, (о) (рис. 7.4). 


Интервал корреляции напряжения шума в данном примере оп- 
ределяется величиной |т |/АС, ^ 1. Нетрудно пояснить смысл полу- 
ченного результата. Напряжение шума на нагрузке образуется со- 
вокупностью беспорядочно следующих импульсов тока, создавае- 
мых отдельными электронами. Каждый из. этих импульсов создает 
импульс напряжения, длительность которого определяется постоян- 
ной времени нагрузки. При наложении большого числа импульсов 
относительная скорость изменения суммарного напряжения шума 
и (1) должна быть того же порядка, что и скорость изменения от- 
дельных импульсов. Поэтому для Независимости напряжений, от- 
считываемых в моменты ѓи { т, величина т должна быть не менее 
длительности импульсов, образующих шум. 
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Для количественной оценки уровня напряжения шума, созда- 
ваемого дробовым эффектом, приведем следующий пример, харак- 
терный для апериодического усилителя: постоянный ток [5 = 
= 10 мА, сопротивление нагрузки 5 кОм, емкость С, = 50 пФ. 

Применяя формулу (7.18), находим среднеквадратическое на- 
пряжение шума на выходе усилителя 


1,6.10-1°.10-10-3-5-108 „о ур 
С, А р 87-10050 5010218 2,8.10-* В =0,28 мВ. 


Определенное таким образом напряжение можно условно рас- 
сматривать как результат приложения некоторого напряжения шу- 
ма ко входу усилителя. При коэффициенте усиления Ку эквива- 


Рис. 7.6. Энергетический спектр шумо- 
вого напряжения на выходе резонанс- 
ного усилителя. 


0 (6 —@р ) Тк 


лентное напряжение шума на входе следует приравнять величине 
Иск = б,/Ку. При коэффициенте усиления Ку ғ 100 получаем 
Иск 2 З мкВ. Эта величина и определяет нижний порог сигнала, 
который еще имеет смысл усиливать ланным усилителем 

Аналогичным образом можно рассмотреть формирование шума 
в колебательной цепи резонансного усилителя, схема которого изо- 
бражена на рис. 5.17 

По аналогии с выражением (7.16) определим энергетический 
спектр 


и (6) = М, (о) 22(0) = еъ2з (©), (7.20) 
где 
1 ѓа кв 14) 2 (0 — ор) Фк 
Фр 
а 7р = Въ — сопротивление контура (шунтированного резисто- 


ром №.) при резонансе. Отсюда квадрат модуля сопротивления на- 
грузки 


72 (о) = РАДІ + (о — ©), (7.21) 


где тк = 20,,ь/ ©@р — постоянная времени контура. 
Таким образом, 


№, (<) = е/ ВЕЛИ + (о — орк]. (7.22) 


График энергетического спектра №, (о) изображен на рис.7.6. 
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Выражение (4.39) для функции корреляции в данном случае 
принимает следующий вид: 


оо 
СОЅ (07 


1 
— 2 ——_—_—_ (|0) 
Ви (1) =е1, Ка 2л | 1 (о ор)? т2 


— со 


| 


- оо 


21, В — | С0$ т 


п А 1-(о— ор)? т? 
0 
Переходя к новой переменной в, = ® — юр, получаем 


1,02 в 
В, (= | 01 аы 


1-0? т2 
со у со 
е1, Ю? с0$ 0 Т . п 017 
= ———| со5 орт | — до —зторт | — 4%, |. 
л 14-0? т? 1+0? т? 
—®р —®р 


Заметим, что при достаточно большой добротности контура вы- 
полняется условие 


рт = Фр (20,./©р) = 20, >> 1. 


Поэтому нижний предел интегралов — о} можно заменить На — со. 
Второй интеграл обращается при этом в нуль ввиду нечетности по- 
дынтегральной функции относительно переменной интегрирования 
оу. Первый же интеграл ввиду четности подынтегральной функции 
приводится к виду 


со со 
с0$ 01 Т 2 С05 0} Т 
| тор 49: с | п, 96. 
1-- 07 т? тк 1/72 Но? 
0 


Аналогичный интеграл был вычислен при выводе формулы 
(7.17). Используя этот результат, получаем 


ео Кр 2 птқ 171/7 е1, 2 — 1/7 
В, (т) = ——— соз орт — — е к= @10 Кш е К С05 0 Т = 
л 2 2 Тк 
==е1, 2 ое 1108 орт. (7.23) 


Здесь через оь = 1/т, обозначено затухание контура. Учитывая, 
что при шунтировании контура сопротивлением №, коэффициент 
затухания равен о, = 1/22 „С, записываем формулу (7.23) в сле- 
дующей форме: 


— 9. | 
Ви (т) = т е “КТ соз өр т. (7.23’) 
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Из формул (7.23), (7.23’) вытекает, во-первых, что средний квадрат 
напряжения шума на контуре равен 


оа = В, (0) =е/| Кшаь = е1, „2С (7.24) 


и, следовательно, среднеквадратическое напряжение шума о, = 


= / еї, „1С; во-вторых, нормированная корреляционная функция 
определяется выражением 


171/2 


К, (==! соѕ орт =е ксоѕ т. ‘ (7.25) 


График функции К, (т) показан на рис. 7.7. Интервал корре- 
ляции в рассматриваемом случае определяется ходом огибающей 
функции РВ, (т), т. е. множите- 
лем е 1/т, в выражении (7.25). 

Пересчет напряжения шумов 
ко входу усилителя, как и для 
апериодического усилителя, 
можно сделать по формуле 
Иск = 0,/Ку, в которой под Ку 
следует подразумевать Коэффи- 
циент усиления на резонансной 
частоте. 

Структура напряжения шу- 
ма, выделяемого на высокодоб- Рис. 7.7. Нормированная корреляци- 
ротном колебательном контуре, онная функция, соответствующая 
имеет вид, показанный на спектру №, (о) (рис. 7.6). 
рис. 4.17. Приведенные в $ 4.6 
характеристики узкополосного случайного процесса могут быть 
полностью отнесены к дробовому шуму в резонансном усилителе. 

Нужно иметь в виду, что изложенный в данном параграфе ма- 
териал дает представление лишь о методе анализа характеристик 
собственных шумов, формируемых избирательной цепью усилителя. 
Механизм образования шумов зависит от ряда физических и кон: 
структивных особенностей усилительных (активных) элементов, 
которые здесь не рассматриваются. 

В заключение укажем, что приведенные выше соотношения можно 
использовать также при анализе формирования в избирательных 
цепях теплового шума. Необходимо лишь энергетический спектр 
такого шума определять по формуле, известной из физики, 


И, (о) = 22ТЮ, (7.26) 


где Ю — сопротивление резистора, генерирующего шум; Е = 
—1,38.10-23 Вт:с/град — постоянная Больцмана; Т — абсолют- 
ная температура. 

Как и в выражении (7.12), (о) здесь определено для положи- 
тельных и отрицательных частот. При отнесении мощности шума 
только к положительным частотам коэффициент 2 следует заменить 


на 4. 
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7.3: ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЕ СЛУЧАЙНОЙ ФУНКЦИИ 


Пусть задан стационарный эргодический случайный процесс 
$ (1) с энергетическим спектром Й, (о) и корреляционной функцией 
В. (т) и требуется найти аналогичные характеристики для производ- 
ной $ (2). Не останавливаясь здесь на рассмотрении всех условий 
дифференцируемости случайной функции, ограничимся основным 
требованием: энергетический спектр 1, (®) при о — оо должен 
убывать быстрее, чем 1/6?, так что 


Г 6? №, (о) д0 < оо. (7.27) 


Это условие выполняется для большинства практических задач, 
так как энергетический спектр У, (®) формируется физической 
цепью, передаточная функция которой при о — оо убывает быстрее, 
чем 1/® (а ее квадрат модуля уменьшается быстрее, чем 1/о?). 
Условию (7.27) не отвечает белый шум с бесконечно широким. спект- 
ром, однако обычно рассматривается шум с ограниченным спектром. 

Считая условие (7.27) выполненным, рассмотрим прохождение 
случайного сигнала $ (ѓ) через идеальную дифференцирующую. цепь, 
передаточная функция которой К (ѓо) = іот, [см. (6.17)]. 

Применяя выражения (7.1), (7.2), можем написать 


вых (6%) = Қ? (о) 1Ў, (о) = ТО У. (о), (7.28) 


Вых (т) = то -- | 60? У, (о) еѓот до, (7.29) 


Дисперсия процесса на выходе устройства 
в @ 
бвых == — | о? №, (о) ао. (7.30) 


Рассмотрим следующий пример: пусть спектр процесса на входе 
дифференцирующего устройства равномерен в полосе частот 


— < / = /1. 
т.) [С при |® | < 2л, =Ао,, 
0 при |®| > 2л, =Ао,. 
Корреляционная функция подобного процесса [см. (4.41)] 
В, (т) = №, 2Н($ш Доут/А от), 
а дисперсия 


05 = В, (0) = \.24. (7.31) 
Нормированная корреляционная функция 
Р, (т) = (т Ло; т)/ Лот. (7.32) 
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После дифференцирования соответственно получаем 
Й вых (©) = то? И, = (Лото)? (о/Ло))? № ., 
1 до, 
Вьых (т) = щ №, — | 60° СОЅ ФТ Ф = 
0 


2Ло т соѕ Доу т-- (Ло? т2— 2) чп Лоу т 
— (Ло, т)? о? 01 17--(Ао} ) 17 


(Ао; т) 
Овых — В вых (0) — (А вто)? 03, (7.33) 
Квых (1) = Зу (т), (7.34) 


где у (т) — дробь в выражении для В, (т). 

Графики функций У, (о) и У,ы, (о), а также функций К, (<) 
и Квых (©) изображены на рис. 7.8, аи 6; параметр Лот, приравнен 
единице. Из этих графиков видно, что дифференцирование приво- 
дит к ослаблению нижних частот исходного процесса, Относительное 
возрастание высших частот приводит к более четко выраженной ос- 
цилляции корреляционной функции (рис. 7.8, 6). 

Рассмотрим теперь прохождение того же случайного сигнала че- 
рез реальное дифференцирующее устройство в виде ЮС-цепи 
(рис. 6.5, 6). Квадрат передаточной функции дифференцирующей 
цепи в соответствии с (6.19) 


К? (о) = о?тё/(1 -- 218), т, = РС. 
Таким образом, энергетический спектр на выходе цепи 


у — 027$ — _ (Ав: то)? (0/41)? у. | 
вы (0) я т и 1-- (Доу то)? (0/Ло)2 9 (7.35) 
График У»вых (о) для Лото = 1 представлен на рис. 7.8, а 

штриховой линией. 
Корреляционная функция 


Ао, 
Ввых (т) = 16 М, -- | та: ао, 
" Ао, 
ых = Вы; (0) = т) и. -- | 5 72 — 
0 
= 4. [До, т —–агсіс (Ло, т,)]. (7.36) 
0 


Результат вычисления нормированной корреляционной функ- 
ции АЮвых (т) = Вьых (7)/02ьх представлен на рис. 7.8, 6б штриховой 
линией (для Лот, = 1 

Можно считать, что при Дот, < 1 физическая ЮС-цепь осуществ- 
ляет дифференцирование рассматриваемого случайного процесса, 
близкое к точному дифференцированию. 
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40 о/о, 
Ц 
Доу 


Рис. 7.8. Энергетические спектры (а) и корреляционные функции (6) на входе 
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и выходе дифференцирующей цепи: 
на выходе идеальной цепи; — — — на выходе ЮС-цепи, 


7.4. ИНТЕГРИРОВАНИЕ СЛУЧАЙНОЙ ФУНКЦИИ 


Для выявления некоторых особенностей интегрирования слу- 
чайной функции рассмотрим сначала прохождение стационарного 
случайного процесса через физическую интегрирующую ЮС-цепь 
(рис. 6.6, 6). 

Пусть на входе этой цепи начиная с момента { = —оо действует 
случайная функция $ (1 с энергетическим спектром , (о) и кор- 
реляционной функцией В, (о). Считая процесс на выходе устано- 
вившимся, мы можем определить ых (©) и Вьых (т) с помощью вы- 
ражений (7.1) и (7.2), подставив в них [см. (6.20)] 


К? (о) = ШІ + (от, )]. 
Таким образом, 


вых (0) = К? (о) (У, (ө) = 1, («)/(1 + 272), (7.37) 
_ 1. ( И ; (©) соѕ от 
вых (0 | = к 46. (7. 38) 


— ОО 


Рассмотрим два частных случая: $ (/) = 0и $ (4 = 0. В первом 
случае энергетический спектр Й, (о) не содержит слагаемого с 
ӧ-функцией [см. (4.35) — (4.37)], полагая №, (о) = №, = сопѕі 
(белый шум), получаем корреляционную функцию 


оо 


Ио 1 соѕ т И а/я 
вых (7) т а | 022 4а? 07, ( ) 


0 
и дисперсию 
Сах == [И 0/27, == Я.,/2ЮС. (7.40) 


Во втором случае (при 5 (1 = 0), когда в соответствии с (4.35) 
энергетический спектр 


№, (о) == [8 (@)|* 2л6 (0) + _ (о) 


причем Я, (0) = №, = сопѕї (как и в предыдущем случае), кор- 
‚реляционная функция и дисперсия будут 


СОЅ 0Т 
о 


—__ , 1 р 
Ввых (т) = [3 (| " п | 5 (9) 14-72 о? 


14 Й_ (о) соѕ от гет] ц Ло а МИ 4 
4+ | аза п о [8 0]2+ ре ‚ (14) 


Сых == Й 0/27, == ү ,/2РС. (7.42) 


Из приведенных соотношений видно, что в установившемся ре- 
жиме процесс на выходе физической интегрирующей цепи является 
стационарным, как и на входе. 
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Иначе обстоит дело при точном математическом интегрировании, 
которому соответствует нереализуемая передаточная функция 


К (іо) = 1/ѓот, м. (6.181. 


Условие интегрируемости случайного процесса при этом при- 
нимает следующий вид: 


( 0309) по < оо. (7.43) 
(0? 


-— ЭС 


Если условие дифференцируемости случайной функции (7 27) 
накладывало требование достаточно быстрого убывания Й, (® 
при о — оо, то при интегрировании аналогичное требование отно- 
сится к поведению |У, (о) при о - 0. 

Интегрирование стационарного процесса $ (0) с (У, (0) == 0 при. 
водит к нестационарному процессу с неограниченно возрастающей 
дисперсией. 


Если $ (2) = 0, то математическое ожидание процесса на выходе 
также неограниченно возрастает. 

Следует иметь в виду, что идеальное интегрирующее устройство 
можно рассматривать как фильтр с бесконечно малой полосой про- 
пускания. Процесс установления в таком фильтре длится бесконеч- 
но долго. Поэтому статистические характеристики интеграла слу- 
чайного процесса существенно зависят от пределов интеграла, т. е. 
от длительности интегрирогания. 


7.5. НОРМАЛИЗАЦИЯ СЛУЧАЙНЫХ ПРОЦЕССОВ 
В УЗКОПОЛОСНЫХ ЛИНЕЙНЫХ ЦЕПЯХ 


Пусть на входе линейной цепи (с постоянными параметрами) 
действует стационарный случайный процесс с распределением, от- 
личным от нормального. Если интервал корреляции этого процес- 
са меньше постоянной времени цепи (т. е. ширина энергетическо- 
го спектра больше полосы пропускания цепи), то’ распределение 
случайного процесса на выходе приближается к нормальному. 
Эффект нормализации проявляется тем сильнее, чем уже полоса 
пропускания цепи. Поясним это положение на двух примерах. 

Сначала рассмотрим воздействие на высокодобротный колеба- 
тельный контур последовательности коротких, неперекрывающих- 
ся, случайным образом расположенных на оси времени импульсов 
ие .9), причем постоянная времени контура ть велика по ‘срав- 
нению со средней величиной интервалов между импульсами. На- 
пряжение на контуре в какой-либо момент времени 1 является сум- 
мой свободных колебаний, вызванных предыдущими импульсами 
и не успевших полностью затухнуть к рассматриваемому моменту. 
Чем уже полоса пропускания цепи, тем длительнее свободные коле- 
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бания и, следовательно, тем большее число соизмеримых по величи- 
не и некоррелированных слагаемых принимает участие в образова- 
нии результирующего напряжения в момент &. В соответствии с 
центральной предельной теоремой эти предпосылки достаточны для 
приближения распределения к нормальному закону. 

При спектральном подходе эффект нормализации можно объяс- 
нить следующим образом. Спектр колебания в контуре суммирует- 
ся из спектров отдельных импульсов входной последовательности. 
Внутри каждого из этих пар- . 3 у 

67 9 
циальных спектров фазы спек- 
тральных составляющих пол- 
ностью коррелированы, а между р гч ) 
фазами составляющих из различ- |/”\ | ий 
ных спектров никакой корре- | > 
ляции нет (из-за случайной рас- | Г | | 
становки импульсов на оси вре- | | 
мени) Чем Уже полоса прозрач- | | | 
ности контура, тем ` меньшую | |, | | 
роль играет корреляция фаз в 


парциальных спектрах. и | 
Приведем теперь другой при- ИИ 
мер, поясняющий явление нор- | + 
мализации в узкополосной це- | Е. 
пи, Пусть на контур воздейст- | $ 


вует непрерывное колебание с 
постоянной амплитудой и с ча- 


стотой, модулированной по пи- 
лообразному закону со случай- 
ным периодом (рис. 7.10). При 


И {уз 


Рис. 7.9. Отклики колебательной цепи 
на отдельные импульсы хаотической 


каждом пробеге частоты через последовательности, 


полосу прозрачности контура 
2Ло, в последнем возникает свободное колебание, амплитуда кото- 
рого обратно пропорциональна наклону «пилы». Так как моменты 
пересечения полосы прозрачности расположены на оси времени 
случайным образом, то и свободные колебания образуют импульс- 
ную последовательность со случайными интервалами (&, 6 +}). 
При медленном качании частоты, когда интервалы велики по 
сравнению с постоянной времени контура т,, свободные колебания 
не перекрываются. Предположим, что т, велико по сравнению со 
средним значением интервалов Т.р. Тогда в любой момент времени 
будет накладываться много колебаний со случайными и взаимно 
независимыми фазами и амплитудами. При этом входное колебание, 
закон распределения которого определяется формулой (4.25) (изме- 
нение мгновенной частоты не отражается на одномерном законе рас- 
пределения высокочастотного колебания с постоянной амплитудой), 
преобразуется в случайную функцию с распределением, близким к 
нормальному. Нормализация будет тем полнее, чем больше т, по 
сравнению с Тех. 
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Учитывая, что для одиночного контура имеет место соотношение 
Лооть = 1, а средняя частота «пилы» Р.„ = Тс, условие норма- 
лизации можно записать в форме неравенства 


Е, >> Доо. | (7.44) 


В широкополосных линейных цепях при некоторых условиях 
может иметь место эффект, обратный описанному выше эффекту нор- 
мализации: распределение процесса на выходе цепи может отличать- 
ся от нормального распределения больше, чем на входе. Можно при- 
вести простой пример подобного эффекта. 


Рис. 7.10 Изменение частоты колебания по пилообразному закону со случай- 
ным периодом. 


Пусть на вход дифференцирующего устройства подается сово- 
купность относительно длинных импульсов, имеющая распределение, 
близкое к нормальному. В результате дифференцирования каждый 
из импульсов превращается на выходе в пару очень коротких импуль- 
сов, соответствующих фронтам входного импульса. Число взаим- 
но перекрывающихся импульсов на выходе сокращается, благодаря 
чему приближение к нормальному закону на выходе оказывается 
худшим, чем на входе. Подобный эффект иногда называют «денор- 
мализацией» процесса. 

Следует подчеркнуть, что отмеченный эффект не противоречит 
тому, что в Любой линейной цепи нормальный процесс сохра- 
няет нормальный закон распределения. Если в приведенном выше 
примере среднее число импульсов в единицу времени довести до 
бесконечности (что необходимо для получения строго нормального 
распределения), то при любом сжатии импульсов, которое можно осу- 
ществить в физически реализуемой цепи, процесс будет нормаль- 
ным также и на выходе цепи. 


7.6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУММЫ ГАРМОНИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ 
СО СЛУЧАЙНЫМИ ФАЗАМИ 


Этот вопрос приобретает большое значение в связи в распро- 
страненностью спектрального представления сигналов и случайных 
процессов. Из центральной предельной теоремы (см. сноску на с.259) 
вытекает, что суммирование достаточно большого числа гармови- 
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ческих колебаний со случайными и взаимно независимыми амплиту- 
дами и фазами образует случайную функцию с нормальным законом 
распределения | 

В практике часто встречаются задачи, в которых число слагае- 
мых относительно мало, так что условия применимости центральной 
предельной теоремы не выполняются и полной нормализации не 
наблюдается. 

Для выяснения зависимости степени нормализации от числа 
случайных ‘слагаемых (с не нормальным распределением) можно 
воспользоваться методом характеристических 
функций. 

В теории вероятностей под характеристической функцией Ө (т) 
случайной величины х, или характеристической функцией данного 
распределения р (х), подразумевается среднее значение функции 
ех, т. е, 


0 (п) = ей, (7.45) 


Здесь у — вещественная переменная. 
При заданной плотности вероятности р (х) среднее значение ве- 
личины е" можно определить с помощью выражения 


6 (1) = ех = \ е'тх р(х) ах. (7.46) 


Правая часть этого выражения есть не что иное, как преобразо- 
вание Фурье функции р (х). Следовательно, если известна характе- 
ристическая функция Ө (ў) какой-либо случайной величины х, то 
плотность вероятности р (х) можно найти с помощью обратного по 
отношению к (7.46) преобразования Фурье 


во | 
р (х) = — | Ө (и) е- "хам. (7.47) 
2л 


Характеристическая функция обладает рядом важных СВОЙСТВ, 
позволяющих весьма просто определять параметры распределения 
р (х). Для поставленной выше задачи особенно важно, что для М 
взаимно независимых слагаемых ху, Хо, .... Ам Характеристическая 
функция суммы имеет следующий вид: 


пре Т жи) ой о пху 
= 0,, (1) Өх, (1)... Өху (9), (7.48) 


т. е. характеристическая функция суммы независимых случайных 
в личин равна произведению характеристических функций слагае- 


мых. 
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Для частного случая, когда все слагаемые обладают одинаковы- 
ми распределениями и, следовательно, одинаковыми характеристи- 
ческими функциями, получаем 


Өх (1) = 16, (1)1^. (7.49) 


Для наиболее важного и распространенного в природе нормаль- 
ного закона распределения 


р (х) = ехр (ғ) 
У2л Ох 20% 
характеристическая функция в соответствии с (7.46) равна 


Ө) = | еру — дор) вр (т) 4% 


270 х 


С помощью преобразований, аналогичных (2.75) и (2.77), полу- 
чаем! 


Ө (п) =ехр (—-——). (7.50) 


Таким ‘образом, при нормальном распределении график характе- 
ристической функции относительно 1 имеет такую же форму, как 
и график плотности вероятности относительно х. Поэтому о степени 
приближения распределения какой-либо случайной величины к 
нормальному закону можно судить по тому, насколько характерис- 
тическая функция рассматриваемой величины приближается к функ: • 
ции, определяемой выражением (7.50). | 

Используем выражения (7.46)—(7.50) в задаче о распределении 
суммы нескольких синусоидальных колебаний со случайными фа- 
зами. 

Для выборки х, взятой из гармонического колебания с амплиту- 
дой До и со случайной фазой, плотность вероятности [см. (4.25)] 


р(х)=1/л ИА — х, —А<х< А (7.51) 


С помощью выражения (7.46) находим характеристическую функ- 
цию этого распределения 


а 
| (ет 
Ө, (т) = \ ах. (7.52) 
д КА У А2 — 2? 
‘1 В общем случае, когда среднее значение случайной величины не равно 


нулю и 
1 (х— х)? 
чувар т 
характеристическая функция 
Ө (1) = ехр (хт —ох 12/2) 
(см., например, [7]). 
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Подставляя е" = созцх -- і ѕіп х и учитывая, что 
ѕіп их/И 48 —х? является нечетной функцией х, получаем (см. 3.753.2 


в [7]) 


А 


ө, (0) = = ула 4х = Ло (Аут), (7.53) 


где /, — бесселева функция первого рода нулевого порядка. 

Для выборки; взятой из суммы М гармонических колебаний с 
одинаковыми амплитудами А,/М, но со случайными взаимно неза- 
висимыми фазами, характеристическая функция в соответствии с 
(7.49) будет 


Өм (п) = (7, (Ао ИМ)”. (7.54) . 


Амплитуда каждой из синусоид приравнена А/И М для того, 


чтобы дисперсия суммы, равная 0,5№ (А;// №)? оставалась при уве- 
личении числа синусоид неизменной. 


Рис. 7.11. Характеристические функции для суммы № гармонических колебаний 
со случайными фазами. 


На рис. 7.11 изабражены характеристические функции для раз- 
личных значений №. При М >> 4...5 функция Өм (1) быстро прибли- 
жается к предельной кривой М — оо, соответствующей нормальному 
распределению суммы. 

Для отыскания плотности вероятности суммы № гармонических 
колебаний необходимо в соответствии с выражением (7.47) вычис- 
лить интеграл 


рм 0) = = | Өх (е "а= [5 ! т |. соѕ х т. (7.55) 
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Ье 


При № = 1 получается исходное выражение р (х) для одной си- 
нусоиды [формула (7.51)], а при № = 3...4 функции рм(х) имеют вид, 
показанный на рис. 7.12, построенном для А, = 1 (интегралы были 
вычислены с помощью приближенного метода). Сплошной линией 
изображена функция рм (х) при нормальном распределении (№ -— оо). 

Полученные результаты показывают, что при суммировании хо- 
тя бы пяти-шести гармонических колебаний со случайными и взаим- 
но независимыми фазами получается стационарный случайный про- 
цесс, близкий к нормальному. 


1 у ғ | 
№ 48 | 
|1 Г | 
1 \ | | 
А ИИА 
\ 7 
\ 46 4 Г | 
| \ тг ` 7 | 
1 м 7 | 
С М 
Ч х 
| 
< —- 7 
| 7-77 | 
РА 7 | 
ДС 22 
“| 
2 | 
Я | 
-14 40-00 -02 0 022 20 10 14 х 


Рис. 7.12. Плотность вероятности суммы М№ гармонических колебаний со слу- 
чайными фазами (рис. 7.11). 


Это справедливо для значений х, заключенных в области |х| < 
< ИМ (при А, = 1). При больших значениях |х! рь (х) = 0, в то 
время как при нормальном распределении р (х) отлично от нуля. 
Таким образом, при конечном числе слагаемых № на «хвостах» кри- 
вой распределения неизбежно расхождение между ру (х) и р» (х). 

Отмеченная выше стационарность суммы вытекает из стационар: 
ности исходного процесса (совокупности гармонических колебаний 
со случайными фазами). Далее, поскольку плотность вероятности 
р (х), определяемая формулой (7.51), не зависит от частоты, то и 
рм (х) не зависит от частоты. 

Следует, однако, иметь в виду, что при суммировании гармони- 
ческих колебаний с одинаковыми частотами получается процесс 
хотя и стационарный, но не эргодический. Каждая из реализаций 
суммарного процесса представляет собой в этом случае гармоничес- 
кое колебание, отличающееся от других реализаций лишь ампли- 
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тудой и фазой (в зависимости от того, с какими фазами сложились № 
исходных колебаний в данной реализации) При усреднении х? 
«вдоль процесса» для каждой ^К-й реализации получается свое зна- 
чение х%, не совпадающее с истинной дисперсией 0+, определяемой 
при усреднении по множеству («поперек процесса»). 

При суммировании гармонических колебаний не только со слу- 
чайными начальными фазами, но и с различными частотами полу- 
чается процесс не только стационарный, но и эргодический (при до- 
статочно больших значениях М). 

Итак, суммирование достаточно большого числа некоррелиро- 
ванных гармонических колебаний приводит к стационарному про- 
цессу, близкому к нормальному. 


Глава 8 


НЕЛИНЕЙНЫЕ ЦЕПИ И МЕТОДЫ ИХ АНАЛИЗА 


8.1. НЕЛИНЕЙНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 


Основные радиотехнические преобразования осуществляются 
с помощью либо нелинейных цепей, либо линейных цепей с пере- 
менными параметрами. Однако последние реализуются тоже с по- 
мощью нелинейных элементов (например, емкость р — п-перехода 
в полупроводниковом диоде), а некоторые параметрические цепи 
сами работают в существенно нелинейном режиме (например, пара- 
метрический генератор). Поэтому можно считать, что свойства нели- 
нейных элементов и цепей являются фундаментом для теории боль- 
шинства реальных радиотехнических устройств. Приведем некото- 
рые примеры нелинейных элементов. 

Следует различать резистивные (сопротивления) и ре- 
активные (индуктивности, емкости) нелинейные элементы. 

Для радиотехнических цепей и устройств наиболее характер- 
ными и распространенными резистивными нелинейными элементами 
являются полупроводниковые, ламповые и любые другие приборы, 
используемые для усиления или преобразования сигналов и имею- 
щие нелинейную вольт-амперную характеристику. Важным пара- 
метром резистивного нелинейного элемента является определенная 
соответствующим образом крутизна его характеристики. 

Различают два следующих определения крутизны характеристи- 
ки: а) в рассматриваемой рабочей точке при слабом сигнале (диф- 
ференциальная крутизна) и б) крутизна при сильном гармоничес- 
ком колебании (средняя крутизна). 

С первым определением крутизны, соответствующим линейному 
режиму работы прибора (рис. 8.1, а), мы имели дело в гл. 5, 6, где 
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эта крутизна определялась выражением [см. (5.37’), (5.40)] вида 


5=а=(-, | (8.1) 
йи Ја=0, 
где О, приравнивалось Ивэз (для транзистора). 

Второе определение крутизны соответствует существенно нели- 
нейному режиму работы устройства (рис. 8.1, 6) и может быть дано 
лишь при учете формы вольт-амперной характеристики нелиней- 
ного элемента в пределах изменения входного воздействия (это будет 
сделано в $ 8.4). 


і 7 


0 07 А 00 А ГА 
0 20 [72 і 8 
б $ (2) Г [4 $ (. $) 
| | 
А у: 
д) 0) 


Рис. 81 Линейный (а) и нелинейный (6) режимы работы элемента с'нелиней- 
ной вольт-амперной характеристикой. 


Примером нелинейной емкости может служить любое устройст- 
во, обладающее нелинейной вольт-кулонной характеристикой 4 (и). 
На рис. 8.2 изображены вольт-кулонная характеристика 0, (и) 
и вольт-фарадная характеристика С, = 9, (и)/и = соп для обыч- 
ной линейной емкости и аналогичные характеристики 9, и С.з = 
= 9.3 (и)/и для нелинейной. 

При любом характере зависимости Сл для заряда 4,л, как и в 
случае линейной емкости, имеет место соотношение 


нал (И) = Сна (Ши. (8.2) 


В дальнейшем нелинейная емкость будет обозначаться С (и). 

Если приложенное к емкости С (и) напряжение изменяется во 
времени, то ток через емкость можно определить с помощью одного 
из двух эквивалентных выражений: 


і (0) = 99 (и) ___@0 (и) аи (8.3) 


аси) _ ал 
а! аі аі 


(= 
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Если напряжение и изменяется в небольших пределах в окрест- 
ности точки и = (,, то емкость можно представить в виде 


С, = 9. (8.4) 
аи и = (7, 

Определенную таким образом емкость иногда называют ди ф - 
ференциальной. 

На рис. 8.3 изображен примерный вид зависимости С (и) для 
емкости полупроводникового диода. 

Наконец, катушка с ферромагнитным сердечником, обтекаемая 
сильным током, доводящим сердечник до магнитного насыщения, 
является примером нелинейной индуктивности /, (0). 


А 
Д0] 
2 И 
Вис 8.2 Вольт-кулонная и вольт-фа- Рис. 8.3. Примерный вид вольт-фарад- 
радная характеристики линейного ной характеристики полупроводнико- 
(—— —) и нелинейного ( ) кон- вого диода. 
денсатора. 


Соотношение между током { и напряжением и на индуктивности 
следует из исходного выражения для потокосцепления 


ФО == Ё (04. (8.5) 
Очевидно, 
аФ(0) _ арго а 
и = = 1 и і -- 100 = 
__ АГ. (і) |41. 
- |: и +10 | =. (8.6) 


Если задано напряжение и, (В на индуктивности, то, очевидно, 


Ги (О = Ф 0 = Г (04 (0 


и, каки в случае линейной индуктивности, 
. | 
і (7) = ш (0) 4. 
0 пит . ® 


Под дифференциальной индуктивностью 
подразумевается величина _ 


Гох 220 | . (8.7) 
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Понятиями дифференциальные сопротивление, емкость и индук- 
тивность широко пользуются при рассмотрении воздействия отно- 
сительно слабых сигналов на нелинейные элементы. При этом не- 
линейность элемента проявляется лишь в том, что величины Ю., 
Со и Со зависят от величины управляющего напряжения (или тока), 
определяющей положение рабочей точки на нелинейной характе- 
ристике. По отношению же к слабому сигналу подобный элемент 
является линейным устройством с переменным параметром (если 
управляющее напряжение изменяется во времени). 

Свойства таких элементов рассматриваются в гл. 10. 


8.2. АППРОКСИМАЦИЯ НЕЛИНЕЙНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 


Для анализа и расчета нелинейных цепей необходимо задать 
вольт-амперные или иные аналогичные характеристики нелинейных 
элементов в аналитической форме. 

Реальные характеристики обычно имеют сложный вид, затруд- 
няющий точное их описание с помощью достаточно простого анали- 
тического выражения. 

В технике широкое распространение получили способы пред- 
ставления характеристик относительно простыми функциями, лишь 
приближенно отображающими истинные характеристики. Замена 
истинной характеристики приближенно представляющей ее функ- 
цией называется аппроксимацией характеристики. 

Выбор оптимальной аппроксимации зависит от вида нелинейной 
характеристики, а также от режима работы нелинейного элемента 
Одним из наиболее распространенных способов аппроксимации яв- 
ляется аппроксимация степенным полиномом. 

Запишем аппроксимирующий степенной полином в форме 


і (О, и) = Е (Ио) + аи + аи? + ази? +... (8.8) 


Если под нелинейным элементом подразумевается транзистор, 
то і — ток коллектора, а и — напряжение, например, между базой 
и эмиттером. Для вакуумного триода или пентода и — напряжение 
между управляющей сеткой и катодом, а { — анодный ток и т. д. 

Коэффициенты 0}, аз, аз, ... определяются выражениями 


„аі 1 а? {і 1 азі 
а (а) а (а) о а зг (а) ие 89 
йи Ји=0, 21 аи? Ја~0, З! А диз Ја 


Нетрудно видеть, что а; представляет собой крутизну характе- 
ристики в точке и = (С,, аз — первую производную крутизны 
(с коэффициентом 1/2!), а, — вторую производную крутизны (с ко: 
эффициентом 1/3!) ит. д. 

При заданной форме вольт-амперной характеристики величины 
коэффициентов д0}, ао, аз, ... существенно зависят от Ць, т. е. от по- 
ложения рабочей точки на характеристике. 

Рассмотрим некоторые типичные и важные для практики слу- 
чаи. 
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1. Рабочая точка расположена на начальном участке характе- 
ристики, имеющем вид квадратичной параболы (рис. 8.4). Предпо- 
лагается, что подводимое к нелинейному элементу напряжение сиг- 
нала е,, накладываясь на постоянное напряжение ЕЁ, = (/,, не вы- 
ходит за точку (1, т. е. за начало характеристики. 

Выражение (8.8) в данном случае можно записать в виде полино- 
ма второй степени 


(Оо + е.) = # (Ц) + ае, -- а,е?. (8.10) 
Коэффициент а;, определяемый выражением (8.9), часто обозна- 
чается символом © (крутизна характеристики). 


ФА 


Рис. 8.4. Положение рабочей точки Рис. 8.5. Пример характеристики, 
и пределы использования вольт-ам- для аппроксимации которой требуется 
перной характеристики (а, б), при ко- полином третьей степени. 
торых применима аппроксимация по- 

линомом второй степени. 


Коэффициент а, определяется из условия, что при е, = (И; — О, 
ТОК { = 0, откуда вытекает уравнение 


(И) + $ (О, — Ч) + аз (О, — О) = 0. 


Таким образом, | 
а, == —[ (О) -- $ (О, — УКР — ЏО,)?. (8.11) 


2. Рабочая точка является точкой перегиба характеристики, по- 
казанной на рис. 8.5. | 

В точке перегиба кривой і = (и) все производные четного по- 
рядка равны нулю. Поэтому коэффициенты при четных степенях в 
выражении (8.8) обращаются в нуль и его можно записать в форме 


(О, + и) = & (Ц) - аи + ази? + аи? +... (8.12) 


Для упрощения анализа часто ограничиваются полиномом всего 
лишь третьей степени без квадратичного члена (неполным полино- 
мом третьей степени). Заменяя, как и в п. 1, и на напряжение 
сигнала е,, получаем 

(О, + е,) = і (О) - де, + азез. — (8.13) 
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Соответствующая этой аппроксимации характеристика показа- 
на на рис. 8.5 штриховой линией. Напряжение Им, соответствующее 
экстремумам аппроксимирующей функции и отсчитываемое от и = 
= (/,, иногда называют напряжением насыщения. Заданием этого 
напряжения, а также а; (крутизны $ в точке (/,) однозначно опре- 
деляют коэффициент а; в выражении (8.13). 

Действительно, в точке (/, -- Ом, т. е. при амплитуде входного 
сигнала равной Им, выполняется тождество 


4: КА 2 _ 
| 12, ) ии = а + Заз Оу = 0, 


откуда 
аз = —а/ЗИм = — 8/30. (8.14) 


Отметим, что аппроксимацией (8.13) допустимо пользоваться, 
когда напряжение сигнала не выходит за пределы + Ом. 
3. Рабочая точка находится на нижнем сгибе характеристики, 
изображенной на рис. 8.6. 
` Если изменение напряжения настолько велико, что использует- 
ся участок, обозначенный на оси абсцисс буквами а, 6, то для удов- 
летворительной аппроксимации требуется полином пятой или более 
высокой степени. При этом анализ сильно усложняется и примене- 
А ние степенного полинома для практических 
‘ расчетов оказывается неэффективным. 
При очень больших амплитудах сигнала 
часто оказывается удобным заменять реаль- 
| ную характеристику идеализированной, 
линейно-ломаной, составленной из отрез- 
ба фу 2 „ ков прямых линий. Такое представление 
характеристики называется кусочно- 
Рис. 8.6. Пример хара- ЛИНейной аппроксимацией. 
теристики, для аппрокс- Некоторые примеры кусочно-линейной ап- 
мации которой требуется проксимации изображены на рис. 8.7. 
ПОЛИНОМ высокой степени. рус. 8.7, а соответствует случаю, когда 
используется нижний сгиби линейная часть 
характеристики (участок а — с); рис. 8.7, 6 — когда сигнал захва- 
тывает нижний и верхний сгибы (участок а — а), а рие.8.7, в — 
когда сигнал достигает также и падающего участка характеристи- 
ки (участок а — }}. Следует особо подчеркнуть, что замена реальной 
нелинейной характеристики линейными отрезками не означает ли- 
неаризации цепи. Так, например, несмотря на то, что на участке 
р—с (рис. 8.7, а) характеристика линейна, по отношению к сигналу, 
захватывающему область изменения а — с, система в целом является 
существенно нелинейной. 
Кусочно-линейная аппроксимация особенно проста и удобна 
для исследований и расчетов, когда основное значение имеет нижний 
сгиб характеристики, т. е. когда можно ограничиваться двумя пря- 
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мыми (рис. 8.7, а). При более сложной форме используемого участка 
характеристики число аппроксимирующих отрезков растет и кусоч 
но-линейная аппроксимация теряет свои преимущества. В подобных 
случаях иногда для аппроксимации применяются различные транс- 


Рис. 8.7. Примеры кусочно-линейной аппроксимации характеристики при раз- 
личных пределах ее использования. 


цендентные функции, например гиперболический тангенс [4], экспо- 
ненциальные функции и некоторые другие. 

Описанные выше приемы аппроксимации применимы и к соот- 
ветствующим характеристикам реактивных нелинейных эле- 
ментов. 


8.3. ВОЗДЕЙСТВИЕ ГАРМОНИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ НА ЦЕПИ 
С БЕЗЫНЕРЦИОННЫМИ НЕЛИНЕЙНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ 


Основные свойства таких цепей можно выявить из анализа воз- 
действия гармонических колебаний на резистивные элемен- 
ты. В качестве такого элемента можно взять любой усилительный 
прибор с нелинейной вольт-амперной характеристикой. 

Сначала рассмотрим режим работы, представленный на рис. 8.8, 
при котором напряжение сигнала е, (1) не выходит за пределы точки 
Џ, и вольт-амперная характеристика { (и) удовлетворительно ап- 
проксимируется степенным полиномом (8.8). Подставив в (8.8) и = 
= е, (Г) = Е соѕ 0, получим 


і (д = {і (0О,) + аЕ соѕ 0,1 + а,Е? соѕ? оі -- азЕ? соѕ? о; +-... 
(8.15) 
Форма тока { (1) показана на рис. 8.8. 


С помощью тригонометрических соотношений 
А 1 І А 3 і 
со52 Х = — | — С05 2; СО? Х = —— С05 Х | — соѕ 3х: 
2 2 4 4 
р з 1 І 5 5 
с0$ х= + = 005 2х +. соѕ 4х; СОЅ? Х = 8 908 4 
+ Э. с0$ Зх 4-1 соѕ 5х ит. д 
16 16 2" 
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выражение (8.15) приводим к виду 


0) |00) +9 Е а, Е +... |+ 
+ (а, Е+ - а" + т-а Е...) сое! + 


+(5 а, ЕБ а, Е‘. .) соз 20,4 + (+ а, Вс а» Е?-+.. .)х 


Х с0$ 3%. & (5 а, Е - с) сов4 9,2-0 а, Е° + -) х 


х соѕ 50,7 +-...==/1,-- 1, с0$ ®, Ё- /, соѕ 2%, #-- /, со 30, +... 
| (8.16) 


Из этого выражения видны следующие проявления нелинейности 
вольт-амперной характеристики при гармоническом воздействии: 


И 
4 
65(#) 
Г 
ВЕ | 1. 
2 
у 7 2 5 л 
Рис. 8.8. Слабо-нелинейный режим ра- Рис. 8.9. Спектр тока в режиме, пред- 
боты усилительного прибора ставленном на рис. 8.8 


— ток покоя # (О,) получает приращение, обусловленное коэф- 
фициентами ао, а., ... при четных степенях полинома (8.8): 


= (0) + а Е? + 7 „Е +...) (8.17) 


— амплитуда 1, гармоники основной частоты о; связана с ам- 
плитудой возбуждения Е нелинейным соотношением, обусловлен- 
ным нечетными степенями полинома (8.8): 


Г=а, Е + аз Е --... (8.18) 


— ток [( содержит высшие гармоники с частотами по’, 
кратными частоте воздействия Ф. Гармоники с частотами 20}, 
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40у, ... обусловлены четными степенями, а ғармоники с частотами 
Зоџ, 50у, ... — нечетными степенями полинома (8.8). 

Спектр тока при коэффициентах а, = 2мА/В, а, = 0,15 мА/В?, 
аз = 0,03 мА/В?, { (У) = 10 мА и амплитуде Ё = 5 В показан на 
рис. 8.9. В данном примере всеми слагаемыми со степенью выше 
второй в выражении (8.15) можно пренебречь. 

Рассмотрим теперь работу того же нелинейного элемента в ре- 
жиме существенно более нелинейном (рис. 8.10, а), получаемом при 
сдвиге рабочей точки (7, влево и соответствующем увеличении ам- 
плитуды возбуждающего напряжения Е. В данном случае целе- 


7 


Рис. 8.10. Существенно нелинейный режим работы усилительного прибора. 


сообразно применить кусочно-линейную аппроксимацию вольт“ 
амперной характеристики (см. $ 8.2, комментарий к рис. 8.7, а). 

При гармоническом возбуждении ток { (В приобретает импульс- 
ную форму (рис. 8.10, 6). Угол Ө, соответствующий изменению тока 
от максимального значения [ш.До нуля, получил название угла 
отсечки тока. Длительность импульсов тока равна 20 (рис. 8.10, 6). 
Из рис. 8.10, а очевидно следующее выражение: 


соѕ 9 = (О, — О,)/Е. (8.19) 
Амплитуда тока 
т = а, (Е — (0, — О,)]) =аЕ (1 — со 0), (8.20) 


где а, — крутизна линейной части вольт-амперной характеристи- 
ки (см. выражение (8.9)].. 

При гармоническом возбуждении нелинейного элемента форма 
импульса тока в пределах — 9 < о < 0 близка к отсеченной ко- 
синусоиле и, если пренебречь кривизной вольт-амперной харак- 
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теристики на нижнем сгибе (рис. 8.10, а), мгновенное значение тока 
можно выразить уравнением 


# (2) = 1, (соѕ оѓ — соѕ0), —0 < о/ < Ө. (8.21) 


Символом /„ обозначено значение импульса, которое получи- 
лось бы при 9 = 1/2. 

Так как амплитуда реального импульса /,„ соответствует мо- 
менту оі = 0, имеет место соотношение 


Г = і (0) = [1 (1 — соѕ Ө), 
откуда , 
[ъ= 1,1 — соѕ Ө). 
Подставив это выражение в (8.21), получим окончательно 


т (соѕ 07 —с0$0), —9 < оѓ <. (8.22) 
—соѕ Ө 


і (2) = 

0=< 
Основываясь на этом выражении нетрудно определить коэф- 

фициенты ряда Фурье для периодической последовательности им- 


Рис. 8 11. Импульсный ток, соответст- 
вующий режиму, представленному на 
рис. 8.10. 


пульсов, представленной на рис. 8.11. Ввиду четности функции 
і ({) относительно # (см. (8.22)] ряд содержит одни лишь косинусои- 
дальные члены. Применяя формулы (2.24) и (2.32), находим 


9 Ө 
Го 5 | і (Е) а (0/) 50) | (соѕ 0 — соѕ 0) 4 (®ё) = 
—0 0 
ѕіп Ө — Ө соѕ Ө 
п (1 = соѕ Ө) 


, (8.23) 


т 


0 
= | 1 (0) соз оѓ (өй) = 
— 0 


21 


0 
= л(1—соѕ 6) 6) | (соѕ 07 — соѕ 0) соѕ 0/4 (07) == 


0 
9— ѕіп Ө соѕ Ө 
л (1 —со$ 9) 


(8.24) 


т 
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Аналогично можно получить общее выражение для амплитуды 
п-й гармоники 


А 2 (ѕіп Ө соѕ — п соѕ л9 ѕіп 0) 
1 =], Що 8.25 
п и лп (02 — 1) (1—с0$ Ө) (8.29) 
Отношения 
а (0) = 1% = ѕіпӨ— Ө соѕ Ө 
0 [т л (1—с03 Ө) °’ 
1 Ө— ѕіп Ө соѕ Ө 
а (0) =1-= 20508 
т л (1 — со$ 0) 
8.26 
оз (0) = 2. , 
т 
1 
п (0) = —" 


" | 


называются коэффициентами, соответственно, постоянной состав- 
ляющей, первой гармоники и т. д. (функции Берга). 

Графики коэффициентов о, би, ©, ..., а также отношения ү == 
= оџ/ор при изменении угла отсечки от Ө = 0 до 0 = 180° показа- 
ны на рис. 8.12. При 0 = 0 ток 
вообще равен нулю (нелиней- 
ный элемент заперт на протя- 
жении всего периода); при 
Ө = 180° отсечка тока отсутст- 
вует и режим работы стано- 
вится линейным. Спектр тока 
для нескольких значений угла 
отсечки представлен на рис. 8.13 
(при [т = №. 

Из рассмотрения графиков 
функций о (0) и спектрограмм 
тока можно вывести важные за- Рис. 8.12. Коэффициенты разложения 
ключения. Бросается в глаза,  ИМпульсного тока в ряд Фурье в за- 

‚ висимости от угла отсечки Ө 
что при работе с углом отсечки 
меньше 180° отношение ампли- 
туды первой гармоники [, к постоянной составляющей /, больше 
единицы, между тем как в линейном режиме это отношение много 
меньше единицы. Видно, что с уменьшением Ө отношение 


_ м _ Л 9—1 Өсоѕ Ө 8 97 
т о Г ѕіп 0—6 соѕ Ө (8.410) 


растет. Кроме того, с повышением номера гармоники максимумы 
функций а, (0) перемещаются в область малых значений 9. Все 
эти обстоятельства оказывают существенное влияние на выбор 
режима работы нелинейного элемента при усилении колебаний, 
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умножении частоты и на ряд других преобразований, которые изу- 
чаются в последующих параграфах данной главы. 

Рассмотрим теперь воздействие на нелинейный резистивный 
элемент бигармонического колебания 


е, (1) = Е соѕ оі - Е, соѕ ®2ё. (8.28) 


Для упрощения анализа ограничимся в данном параграфе рас- 
смотрением слабо нелинейного режима (рис. 8.8), когда достаточ- 


но учитывать только линейный и квадратичный члены в полино- 
ме (8.8). 


4/0 А , 
9-67 9=9 9=127° 
0 ГА 
02 
0 4 


2 2 2 т 2 2 Л 


Рис. 8.13. Спектры импульсного тока при нескольких значениях угла отсеч: 
ки Ө 


Подстановка (8.28) в ряд (8.8) приводит к следующим резуль-. 
татам: 
— для линейного члена ряда 


ае, (1) = а. Б1 соѕ оѓ + а,Е, соѕ оѓ; (8.29) 
для квадратичного члена ряда 


а,е? (0) =а, (Е, соѕо, і Е. соѕ о, #)*= а, ЕЇсоѕ? оі + 
а, ЕЗ соѕ? о, #-- 2а, Е, Е, с0$ 0уѓсоѕ Ф, = 


=> аз (Е1 +Е3+—-а, 1 соѕ 20,7 +— а, Ез соѕ 2%. Ё-- 


а, Е, Е, [с0$ (о; -- в) Ё-- соѕ (о, —о,) 4. (8.30) 


Первое слагаемое, не зависящее от времени, определяет прира- 
щение постоянноео тока. Слагаемые с частотами 2%, и 20, пред: 
ставляют собой вторые гармоники от соответствующих компонен- 
тов входного сигнала. Слагаемые же с частотами в, + ®. и 
оу — ©, представляют комбинационные колебания 

В более общем случае, проделав аналогичные преобразования 
над кубическим слагаемым азез (1), убедимся, что это слагаемое вно: 
сит в спектр: в, о, — основные частоты; Зо, З®, — третьи гар- 
моники; оу + 20, | о — 20,|, 20 + оз, |20 — о] — комби- 
национные частоты. 
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Продолжив подобный анализ для более высоких степеней ряда 
(8.8), можно показать, что при воздействии на нелинейное устрой- 
ство бигармонического колебания в спектре на выходе нелиней- 
ности, описываемой полиномом А-й степени, могут присутствовать 
следующие частоты: о = 0 — постоянная составляющая; & = по}, 
п = 1, 2, ..., Е, — гармоники частоты 0; о = пой = 1, 2, ..., А, 
— гармоники частоты 0; ® = [по = мто,|, и = 1, 2, .., В 
ит=1, 2, ..., Е — комбинационные частоты (при условии, что 
пі т< Р). 

Спектрограмма колебания на входе и выходе нелинейного эле- 
мента, описываемого полиномом второй степени (А = 2), изобра- 


Ёвх Ёвҳ 


2) 


Рис. 8.14 Спектры колебания на входе и выходе квадратичного нелинейного 
элемента при бигармоническом воздействии с частотами ®1 И 02: 
а = при близких частотах 0; и 0; б — при 0; < Ф. 


жена на рис. 8.14. Из рисунка видно, что взаимодействие двух гар- 
монических колебаний с. неодинаковыми частотами в нелинейном 
устройстве второй степени приводит к возникновению разностной 
| ©, — ®| и суммарной о + о, частот (помимо гармоник 20; 
и 20.). Для практического использования этих новых частот до- 
статочно применять на выходе нелинейного элемента линейную 
избирательную цепь, выделяющую полезную составляющую спект- 
ра (рис. 8.14, а). 

Свойство квадратичного нелинейного элемента, позволяющее 
получить комбинационные частоты, широко применяется в радио- 
технике для сдвига частоты сигнала. 

В случае же о; << о, (рис. 8.14, 6), когда комбинационные час- 
тоты ©. + ®, располагаются вблизи частоты о, и все три частоты: 
0, оо и 0 — ©, могут быть выделены одним общим 
фильтром, можно получить спектр, соответствующий амплитудной 
модуляции колебания частоты о, относительно низкой частотой 4. 
При нелинейности более высокого порядка (А >> 2) можно осу- 
ществить выделение любой из частот вида Фо = | по. + то.|, 
п-т Е. 

При более сложном составе входного спектра, содержащем 
частоты 0, 0, ®., ..., На выходе нелинейного элемента возникают 
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частоты по, П®., поз, ... И комбинационные частоты по; + то,, 
где п и т — любые целые числа, а о; и о — любая из пар частот 
входного спектра. 

Нетрудно установить, что при любом сложном, но периодическом 
воздействии с основной частотой о на выходе нелинейного элемен- 
та имеет место также периодический процесс с основной частотой о). 
Обогащение спектра в этом случае может произойти только за 
счет гармоник с частотами по. Это объясняется тем, что в рассмат- 
риваемом частном случае все частоты выходного сигнала кратны 
частоте 0; следовательно, суммы и разности любых двух гармоник 
входного спектра также кратны о. | 

Из приведенного ранее качественного рассмотрения видно, 
что простой резистивный нелинейный элемент в сочетании с изби- 
рательной линейной целью позволяет осуществить ряд преобразо- 
ваний, таких, как нелинейное резонансное усиление, умножение 
частоты колебания, выпрямление, детектирование модулирован- 
ных колебаний, сдвиг частоты колебаний, амплитудная модуляция, 
и др. Этим вопросам посвящены $ 8.4—8.12. 

Воздействие гармонических колебаний на реактивные нели- 
нейные элементы (емкость или индуктивность) рассматривается 
в гл. 10. 


8.4. НЕЛИНЕЙНОЕ РЕЗОНАНСНОЕ УСИЛЕНИЕ 


Схема нелинейного резонансного усилителя не отличается от 
схемы, рассмотренной в гл. 5 (рис. 5.17). Основное отличие — в ре- 
жиме работы усилительного прибора. Сдвигом рабочей точки на 
вольт-амперной характеристике влево и увеличением амплитуды 
входного колебания устанавливается режим работы с отсечкой то- 
ка — коллекторного і, (Ё) в транзисторном усилителе или анодного 
{а (1) в ламповом. Подобный режим представлен на рис. 8.10, а. 

В дальнейшем рассматриваются особенности нелинейного режи- 
ма, характерные для любого типа усилителя. Ток { (0 в выходной 
цепи усилителя при работе с отсечкой имеет импульсную форму 
(рис. 8.11) и содержит наряду с постоянной составляющей и полез- 
ной первой гармоникой ряд высших гармоник, которые должны 
быть подавлены (отфильтрованы). Эту задачу решает параллель- 
ный колебательный контур, настроенный на частоту ®, входного 
колебания. При резонансе токов эквивалентное сопротивление па- 
раллельного контура 4р между точками [ — [’ очень велико и 
является сопротивлением нагрузки усилителя. По отношению же 
к высшим гармоникам тока #(1) контур, обладающий достаточно 
большой добротностью 0, можно рассматривать как короткое за- 
мыкание. В результате, несмотря на искаженную импульсную фор- 
му тока { (1), на нагрузочном контуре как и в линейном усилителе 
выделяется напряжение, очень близкое к гармоническому. 

Основное преимущество нелинейного режима — относительно 
высокий к. п. д., под которым понимается отношение колебатель- 
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ной мощности Р, = {//,0/,, выделяемой в резонансном контуре, 
к мощности Р, = [,Е,, потребляемой от источника постоянного 
тока, Таким образом, 


Амплитуда напряжения на контуре /, может быть доведена до 
величины, близкой к ЕЁ,, а отношение токов /,//, = ү, при угле 
отсечки Ө = 70° — 100°, близким к 7/2. Следовательно, к. п. д. 
нелинейного усилителя можно довести до величин, близких к 
(70 — 80) %, между тем как при линейном режиме, когда амплиту- 
да переменной слагающей тока # (1) должна быть по крайней мере 
в несколько раз меньше тока покоя 1(Ео) (см., например, 
рис. 5.12, 6), к. п. д. не превышает нескольких процентов. (В резо- 
нансных усилителях, применяемых в радиоприемных устройствах, 
отношение /,//, настолько мало, что вопрос о К. п. д. вообще не 
принимается во внимание.) 

Из графиков рис. 8.12 вытекает, что для повышения коэффициен- 
та ү, = /,/1, выгодно уменьшать угол отсечки Ө. При этом, однако, 
уменьшается величина /, (при заданной величине импульса /т), 
что ведет к уменьшению мощности Р. (мощность Р, уменьшается 
быстрее, чем Р). Поэтому в тех случаях, когда важно максимизи- 
ровать мощность Р, угол отсечки Ө доводят до ~ 120°, при котором 
коэффициент о; (0) достигает максимума, мирясь при этом с некото- 
рым снижением к. п. д. В практике наиболее распространен режим 
работы нелинейного усилителя с отсечкой, близкой к 90°. 

Обратимся к уєтановлению соотношений между напряжениями 
и токами основной частоты 0, в нелинейном усилителе. 

В первом приближении, если не учитывать обратной реакции 
выходной цепи на величину тока, т. е. считать, что ток { (1) в ос- 
новном определяется напряжением на входе усилителя, можно вос- 
пользоваться формулой (8.20), которая в учетом (8.26) приведет 
к выражению 


откуда` 
1, = а (0), = о (6)(1 — соѕ0)а, Е. (8.31) 


Напомним, что в соответствии с выражением (8.9) коэффициент 
а, = 8 имеет смысл крутизны вольт-амперной характеристики на 
линейном участке. 

Таким образом, 


[, = а (0)(1 — соѕ 6)5Е. (8.31) 


Схема замещения выходной цепи усилителя представлена на 
рис. 8.15, а. Активный элемент замещается генератором импульс- 
ного тока, однако напряжение на резонансном контуре создается 
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только первой гармоникой тока и поэтому определяется выражением 


(Знак минус связан с выбранным на схеме рис. 8.15 направлением 
тока и отсчетом потенциалов относительно заземленной точки схе- 
МЫ.) 

Разделив выражение (8.31) на Ё, получим параметр 


Эр = @1 ср = 1[1/Е = 5 (1 — соѕ 0)“, (6), (8.33) 


который можно трактовать как среднюю крутизну характеристи- 
ки для первой гармоники, 
Таким образом, 


|. = 8, Е. (8.34) 


В отличие от дифференциальной крутизны $ = а, которая оп- 
ределяется в точке и поэтому при работе на нелинейном участке 
характеристики зависит от рассматриваемого момента времени, 
параметр ©.`, выраженный через отношение амплитуд тока и на- 
пряжения, является как бы усредненным по всему периоду коле- 


Ч. х= 
0 |=-/2(46) 


Рис. 8.15. Общая схема замещения выходной цепи усилителя: 
а — работающего с отсечкой тока; б — для первой гармоники импульсного тока. 


бания. Понятие средней крутизны имеет смысл, если обеспечи- 
вается синусоидальность напряжения на нагрузке (несмотря на 
сложную форму тока # (1). 

При учете влияния выходного напряжения на ток # (1) выраже- 
ние (8.34) должно быть заменено более точным, аналогичным вы- 
ражению (5.37’): 


[1 = $, Е — Чвых @: = $ Е — Ок! Кіе (8.34’) 
Здесь . 
С; = ИВ: = Оо (6)(1 — соѕ Ө) (8.35) 
представляет собой внутреннюю проводимость нелинейного эле- 
мента, приведенную к току первой гармоники. 


Подставляя в (8.34') Г, = Иьых/бьр и учитывая (8.32), нетрудно 
получить следующее выражение для коэффициента усиления при 
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работе с отсечкой тока: 


Кв =-Ывых _.____ Зор әр, (8.36) 
Е 14- 25р/ Р; 


При 4р/; << 1 можно пользоваться приближенной формулой 
КЕ = —5( Фәр. (8.36’) 


На основании выражения (8.34') схему замещения выходной цепи 
усилителя можно привести к виду, представленному на рис. 8.15, 6. 
Символом Чьых = —1 0 (іо) обозначена комплексная амплитуда 
напряжения на выходе. 

От аналогичной схемы замещения линейного усилителя 
(рис. 5.17, 6) эта схема отличается тем, что в ней Эри (; являются 
функциями угла отсечки 0 и, следовательно, амплитуды входного 
напряжения Ё. 

При Ө = 0 усилительный прибор полностью заперт и $, = 0. 
При 6 = 90°, когда ток имеет форму полуволновых импульсов, 
ер = 1/01, а при 0 = 180° (линейный режим) средняя крутизна 
Эср Стремится к $ == а]. 

То обстоятельство, что при изменении амплитуды колебаний из- 
меняются параметры $ ,}и 0; и, следовательно, нарушается пропор- 
циональность между амплитудами на входе и выходе, заставляет 
трактовать цепь как нелинейную. С другой стороны, сохранение 
формы колебания (гармонического) позволяет трактовать цепь как 
линейную (при фиксированной амплитуде). 

Такой подход к анализу нелинейных устройств получил назва- 
ние квазилинейного метода [5]. Еще раз следует под- 
черкнуть, что этот метод применим в тех случаях, когда, несмотря 
на нелинейность цепи, обеспечивается синусоидальная форма коле- 
баний, причем система рассматривается в стационарном режиме. 

Зависимость параметра 5. от амплитуды входного сигнала ог- 
раничивает возможности применения нелинейного режима для уси- 
ления колебания, в котором информация содержится в огибающей 
амплитуд (т. е. при амплитудной модуляции). Исключением является 
режим: с отсечкой тока точно в 90°. Непосредственно из рис. 8.10 
видно, что при С, = И, изменение амплитуды входного напряжения 
Е приводит лишь к пропорциональному изменению амплитуды им- 
пульса тока при сохранении формы импульсов. Таким образом, при 
работе с отсечкой Ө = 90° средняя крутизна не зависит от ампли- 
туды входного сигнала и всегда равна !/,8. При этом коэффициент 
первой гармоники оџ = /,/1, = 0,5 [см. (8.24)], т. е. амплитуда 
первой гармоники равна половине ампл итуды импульса. 

При усилении частотно-модулированного или фазомодулирован- 
ного колебания нелинейность усиления не является препятствием 
(независимо от угла отсечки). 

Отмеченные особенности нелинейного режима усиления очень 
важны и широко используются в практике, 
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8.5. УМНОЖЕНИЕ ЧАСТОТЫ 


Наличие в составе импульсного тока ряда гармоник с частотами, 
кратными основной частоте возбуждения, позволяет использовать 
усилитель, работающий с отсечкой тока, в качестве умножителя 
частоты. Для этого не требуются какие-либо изменения в схеме ре- 
зонансного усилителя, достаточно лишь нагрузочный колебательный 
контур настроить на частоту выделяемой гармоники и установить 
наиболее выгодный для подчеркивания полезной гармоники режим 
работы активного элемента. Из графиков изображенных на рис. 8.12 
видно, что для удвоения частоты выгодно работать с углом отсечки, 
близким к 60°, при котором коэффициент второй гармоники проходит 
через максимум, для утроения частоты — с углом отсечки 40° ит. д. 

Если контур настроен на частоту по,, п = 2, 3, ..., то гармоники 
тока порядка п — | и более низкие пройдут преимущественно через 
индуктивную ветвь, а гармоники п + 1 и более высокие — через 
емкостную ветвь контура. При достаточно высокой добротности на- 
пряжение на контуре от всех гармоник, за исключением п-й, очень 
мало. Поэтому напряжение на контуре близко к гармоническому 
с частотой по ,. 

Следует иметь в виду, что для полного использования мощности 
электронного прибора уменьшение угла отсечки должно осуществ- 
ляться при поддержании неизменного уровня амплитуды импульса. 
Для этого одновременно с изменением смещения | Ц, | нужно увели- 
чивать амплитуду переменного напряжения на входе Е. На рис. 8.16 
углу Ө = 90° соответствует смещение (/,, углу Ө = 60° — смещение 
Ооз ит. д.,; амплитуды ЕЁ, Во, ... выбраны такими, что /,„ остается 
неизменным. Можно поэтому считать, что для умножителя частоты 
характерен режим работы с большими амплитудами входного напря- . 
жения. ° - 

Это обстоятельство наряду с уменьшением полезной мощности 
при повышении порядка умножения из-за убывания коэффициентов 
а (см. рис. 8.12) существенно ухудшает энергетические соотноше- 
ния в умножителях. 

Схема замещения умножителя частоты внешне не отличается от 
схемы замещения нелинейного усилителя (см. рис. 8.15, б).Следует 
лишь по аналогии с выражением (8,33) под средней крутизной под- 
разумевать 


ер = /1/Б = 95(1 — с030) а,, (8.37) 


где коэффициент п-й гармоники а. определяется формулой (8.26). 
Соответственно и внутреннее сопротивление электронного при- 
бора, приведенное к используемой гармонике, равно 


Р; = Ро (1 — соѕ Ө). (8.38) 


Умножение частоты широко применяется в радиопередающих 
устройствах с кварцевой стабилизацией частоты задающего генера- 
тора, Частота этого генератора выбирается относительно невысокой, 
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в 4—12 раз меньшей рабочей частоты передатчика, благодаря чему 
создаются благоприятные условия для использования пьезоэлек- 
трического эффекта кварцевой пластинки. Умножение частоты 
осуществляется в последующих каскадах передатчика на малой 
мощности. Чаще всего применяется удвоение, реже утроение часто- 
ты в одном каскаде. 

Умножение частоты широко применяется также в ряде измери- 
тельных устройств, когда требуется получить сетку частот, крат- 
ных какой-либо одной определенной частоте, рассматриваемой в ка- 
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Рис. 8.16. К выбору угла отсечки Рис. 8.17. Напряжение на выходе ум- 

в умножителе частоты при различных ножителя частоты при недостаточно 

коэффициентах умножения. высокой добротности резонансной 
цепи. 


честве опорной. В подобных устройствах используется электронный 
прибор, работающий с очень малым углом отсечки. Подавая на вход 
достаточно большое переменное напряжение (при большом смеще- 
нии), можно получить ток в виде последовательности весьма острых 
импульсов. Такой ток богат гармониками, образующими очень 
широкий линейчатый спектр. При воздействии этого спектра на 
контур напряжение на последнем может сильно отличаться от си- 
нусоидального, так как в полосу прозрачности контура попадает 
ряд гармоник. В подобных случаях напряженйе Ва контуре часто 
удобно определять, исходя не из спектрального представления им- 
пульсного тока, а из рассмотрения свободных колебаний, возбуж- 
даемых каждым из импульсов тока в отдельности (рис.8.17). В про- 
межутке Т между двумя импульсами тока амплитуда напряжения 
на контуре убывает по закону 


О (= Ое = Оев 39, 


где о,» — частота свободных колебаний в контуре; 0 — добротность. 
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Если к началу следующего импульса колебание, вызванное пре- 
дыдущим импульсом, не успевает полностью затухнуть, необходимо 
учитывать наложение свободных колебаний. 

Намеченная выше картина явлений в умножителе частоты яв» 
ляется лишь качественной иллюстрацией сильно нелинейного режи- 
ма работы усилительного прибора и выделения полезной гармони- 
ки с помощью избирательной цепи. При расчете и проектировании 
умножителя частоты приходится учитывать деформацию импульсов 
тока, обусловленную нелинейным характером внутренних сопротив- 
лений усилительного прибора. Эта деформация проявляется в при- 
борах полупроводникового типа. 


8.6. АИПЛИТУДНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ 


В радиотехнике часто возникает необходимость устранить неже- 
лательные изменения амплитуды высокочастотного колебания, воз- 
никающие из-за накладки помех на радиосигнал, при передаче час- 
тотно-модулированных колебаний через избирательные цепи и т. д. 

Для этого широко используются амплитудные ограничители, 
представляющие собой сочетание нелинейного элемента и избира- 
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Рис. 8.18. Режим работы ограничителя амплитуды. 


тельной нагрузки. Вольт-амперная характеристика нелинейного 
элемента должна иметь сильно выраженную горизонтальную часть, 
а полоса пропускания избирательной цепи должна быть не шире 
той, которая требуется для передачи информации, содержащейся 
в частоте (или фазе) ограничиваемого колебания. В качестве ампли- 
тудного ограничителя может быть использован, в частности, обыч- 
ный нелинейный резонансный усилитель, рассмотренный в $ 8.4, в 
режиме работы, показанном на рис. 8.18. 
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Пусть к ограничителю подводится колебание вида 
е (2) = Е (дсоѕ [®оЁ - Ө (81, (8.39) 


причем изменение огибающей Е (1 является нежелательным, пара- 
зитным фактором. Если это изменение не выходит за пределы го- 
ризонтального участка характеристики і = } (и), как это показано 
на рис. 8.18, то импульсы тока имеют одинаковую амплитуду, неза- 
висимо от Е (2. Несколько изменяется лишь ширина вершины им- 
пульсов. Поэтому можно в первом приближении считать, что ампли- 
туда первой гармоники, а следовательно, и амплитуда напряжения 
на колебательном контуре являются 

в некотором интервале изменения 

амплитуды Ё (1 постоянными вели- 7 
чинами. 7 

Характеристику ограничителя с 
избирательной нагрузкой, обеспечи- 
вающей отфильтровывание высших 
гармоник, можно представить в виде, 
изображенном на рис. 8.19. Через 0 
Е рор обозначено пороговое значение 
амплитуды входного напряжения, на- Рис. 8.19. Характеристика резо- 
чиная с которого обеспечивается пол- нансного ограничителя. 
ное ограничение на уровне (у. 

При Е (1) > Ешор амплитуда на выходе почти не изменяется, 
Фаза же первой гармоники тока и соответственно выходного напря- 
жения совпадает с фазой напряжения на входе ограничителя. 

Поэтому для выходного напряжения можно написать следующее 
выражение: 


Ёпор 


иных (0 ^ О, соѕ [0,7 + Ө (01, (8.40) 


Амплитуда выходного напряжения И, определяется параметрами 
нелинейного элемента и избирательной нагрузки. Для схемы, изо- 
браженной на рис. 8.15, 6, ЦИ, = 1[,4,, где [Г — амплитуда первой 
гармоники, определяемая с учетом уплощения вершины импульса, 
а- 2әр — эквивалентное резонансное сопротивление контура. 

Для ряда практических задач особый интерес представляет воз- 
действие на амплитудный ограничитель двух сигналов с близкими 
частотами. 

Пусть, например, определяемое выражением (8.39) напряжение 
е (1 является суммой двух гармонических колебаний: 


е (1 = Е, соѕ озі + Е, созю Е, < ЕЁ}. (8.41) 


Каждое из этих напряжений, действуя отдельно, создает на вы“ 
ходе ограничителя простое гармоническое колебание с частотой в 
(или ©.) и с амплитудой Оь. Иная картина получается при одновре- 
менном воздействии на ограничитель двух гармонических напряже- 
ний. Для определения напряжения на выходе ограничителя входное 
колебание необходимо привести к виду выражения (8.39), 
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Для этого обозначим через. разность частот & = 0. — 0 Ии 
сделаем в (8.41) следующую подстановку: 


С0$ 03 == ©0$ (о, | О) = с05 Оѓсоѕ оі — чп Ор ѕіп 01, 
Тогда | 
е (1 = Е, соѕоџі + Е, (соѕ 9 соѕоі — чп Е шп 0) = 
= (Е, -- Е, со500)соѕ ®1Ё — Е зи по. 
Рассматривая множители при соѕ @;ѓ и ѕіп ©1Ё как медленно ме- 
няющиеся функции времени (поскольку & « в), представим послед- 
нее выражение в несколько иной форме 
е (1) = УЕ, + Е, соз 02)? = Ез $1” 94 соѕ [0,7 --Ө (#)] = 
= (2) соѕ [0,7-9 {{}], (8.42) 


где огибающая результирующего напряжения Ё (1) определяется 
выражением 


Е() = ЕУІ + @Е, Е) соз + (Е! Е), (8.43) 

а фаза 
А _(Ез/Е1) віп 07. 8.44 
9 (0 = агсів 1+ (Е5/Е}) соѕ 0° (8.49) 


Огибающая Е (7) имеет максимальное значение, равное ЕЁ; + ЕЁ, 
(при соѕ ОЇ = 1), и минимальное, равное Ё, — ЕЁ, (при соѕ © = 


— — 


ІТ аи Ц (Ц Пе тА Т Пе о Р 
ШР ВЦ, БЕ 


Рис. 8.20. Бигармоническое напряжение на входе амплитудного ограничителя, 


Еу+Е2 


Допустим, что Ё, — ЕЁ, > Ё пор» так что условие ограничения 
выполняется для всех значений, которые может принимать ампли- 
туда входного напряжения Ё (2 (рис. 8.20) . Тогда напряжение на 
выходе по аналогии с (8.40) можно записать в виде 


Ивых (В = О, соѕ [её + Ө (01. (8.45) 


Получается фазомодулированное колебание, которое в отличие 
от входного напряжения е (1) может иметь широкий спектр. 

Для определения амплитуд отдельных составляющих этого 
спектра можно воспользоваться теорией частотно-модулированных 
колебаний, изложенной в гл. 3. 
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‚ Не приводя здесь подробного анализа, облегчим задачу, допустив, 


что Е, < Е;1. При этом выражение (8.44) упрощается: 
Ө (2) = агсіс (2 Уп ©) ду Ёа. п 497, 
Е} Е 
и напряжение на выходе! 


Ивых (Ё) ^ О, соѕ (0, -- т ѕіп ӘЛ). (8.46) 
Здесь использовано обозначение 


которое подчеркивает, что отношение амплитуд Ё ,/Е, имеет в дан- 
ном случае смысл индекса фазовой модуляции (см. $ 3.4). 

Выражение (8.46) полностью совпадает с (3.25) и по аналогии 
с (3.32) можно записать в форме 


Ивых (В = О, [соѕ оі + (т/2)соѕ (о + 9) — 
— (т/9)соѕ (ө; — 9)4. | (8.48) 


Спектр выходного напряжения при т = Е,/Е, « 1 состоит из 
трех составляющих с частотами ®1, ®, + © = 0, и фу —® = 
= 2%, — ®.. Первые две частоты присутствуют на входе ограничи- 
теля, а третья (2%, — ®.) является продуктом взаимодействия вход- 
ных колебаний в нелинейном элементе. 

Соотношение спектров на входе и выходе ограничителя при 
Е,/Е, «< 1 показано на рис. 8.21. Частота 20; — о, является «зер- 
кальной» по отношению к частоте ®о. 

Существенно, что амплитуда колебания с частотой 0, = о; + © 
(а также с частотой &, — 2) составляет всего лишь 1/2 от амплитуды 
колебания с частотой ®,, в то время как на входе отношение ампли- 
туд равно т. Это позволяет говорить о подавлении в ограничителе 
слабого колебания более сильным. Эффект подавления становится 
особенно наглядным, когда в полосу пропускания избирательной 
нагрузки попадают только частоты 0; и ®., а зеркальная частота 
0, — О отфильтровывается?. В этом случае спектральный состав 
напряжения на выходе такой же, как и на входе, только амплитуда 
слабого колебания по отношению к сильному уменьшается в два ра- 
за. 

Если амплитуды двух колебаний на входе ограничителя соизме- 
римы, то эффект относительного подавления выражен слабее. Это 
видно из графика (рис. 8.22), построенного в предположении, что 
избирательная цепь ограничителя пропускает только компоненты 
с частотами ®, и о,, присутствующими на входе ограничителя [8]. 


1 Здесь мы не учитываем влияния неравномерности частотной характе 
ристики контура в полосе частот, обусловленной фазовой модуляцией вход- 
ного сигнала. 

2 Этот случай, правда, не характерен для ограничителя, так как от- 
фильтрование зеркальной частоты приводит к непостоянству огибающей 
суммы двух напряжений. 
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По оси ординат отложен коэффициент подавления, представляющий 
собой отношение 


— Ог 
Еэ/Е1 


где Ё,/Е, — отношение амплитуд на входе, а (/,/(/, на выходе огра- 
ничителя. | 

При Е,/Е, {1 К = 0,5, ас приближением Е,/Е; к единице К 
также приближается к единице. При Е,/Е, = 1 оба колебания равно- 
правны и взаимное подавление отсутствует. 


ЕА. Е, 


42 04 406 08 Б/Б 


27-2 Ф 7 @ 


Рис. 8.21. Спектры колебаний на вхо- Рис. 8.22. Коэффициент подавления 

де и выходе резонансного ограничи» слабого колебания в амплитудном ог- 

теля при бигармоническом воздейст- раничителе при бигармоническом воз- 
ВИИ. действии (Е. <Ё\). 


В заключение следует отметить, что все приведенные выше рас- 
суждения сохраняют свою силу и в случае, когда ®,< ®., необхо- 
димо лишь на рис. 8.21 поменять местами зеркальные частоты. 


8.7. НЕЛИНЕЙНАЯ ЦЕПЬ С ФИЛЬТРАЦИЕЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА 
(ВЫПРЯМЛЕНИЕ) 


Рассмотрим нелинейную цепь, изображенную на рис. 8.23. К 
последовательному соединению нелинейного элемента Д (диод) 
с простейшим ЮС-фильтром приложена гармоническая э. д. с. 
е (1) = Е соѕ ®,Ё; требуется найти токи в ветвях и напряжение 
Ивых На выходе схемы (в стационарном режиме). Такая задача ха- 
рактерна для однополупериодного выпрямления переменного тока, 
амплитудного детектирования (в отсутствие модуляции) и многих 
других радиотехнических процессов. Напряжение на выходе ивы, (й) 
представляет собой пульсирующую около среднего значения (У 
кривую (рис. 8.24, а). Это напряжение является отрицательным по 
отношению к диоду. Поэтому ток через диод возможен только в те- 
чение отрезков периода, когда положительная полуволна э. д. с. 
превышает напряжение иь; (д. Иными словами, ток через диод 
имеет форму импульсов, показанных на рис. 8.24, 6. В промежутках 
между импульсами тока, когда происходит разряд конденсатора С 
через резистор №, напряжение иьых (#) убывает. В промежутке їі, < 
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< 1< 1, конденсатор подзаряжается импульсом тока И ивы. (1) 
растет. Если постоянная времени ЮС нагрузочной цепи велика по 
сравнению с периодом Т = 2л/ю,, то амплитуда пульсаций напря- 
жения Ивых Мала и в первом приближении можно считать иь} А 
х Ц. Учитывая, что по отношению к диоду напряжение на нагруз- 
ке является отрицательным, рассмотрим построение, показанное на 
рис. 8.25. В левой части этого рисунка сплошной линией изображена 
истинная вольт-амперная характеристика диода в координатах $, 
напряжение и, а штриховой прямой линией — аппроксимирующая 
ее линейная функция, Диаграмма входной э, д. с. е (1) = Е соѕо,і 


Рис. 8.23. Однополупериодный выпря- Рис. 8.24. Напряжения на входе и вы- 
митель. ходе однополупериодного выпрямите- 
ля (а) и ток в цепи диода (6). 


построена относительно вертикальной оси Фі, смещенной на вели- 
чину Ио влево от точки и = 0. В правой части рис. 8.25 изображены 
импульсы тока, длительность которых равна 20. 

От построения, представленного на рис. 8.10, последнее отли- 
чается отсутствием фиксированного постоянного напряжения. Сле- 
дует обратить особое внимание на то, что постоянное напряжение 
(о, создаваемое на нагрузочном резисторе А постоянной составляю- 
щей тока /,, зависит от амплитуды Ё входного колебания. Из этого, 
в частности, вытекает, что угол отсечки Ө не может быть более 90. 

Для установления связи между амплитудой входного напряже- 
ния Ё и выпрямленным напряжением (,, при заданных параметрах 
цепи, воспользуемся результатами спектрального анализа импульс: 
ного тока, проведенного в $ 8.3. 

Сначала допустим, что угол отсечки тока Ө известен, Тогда мож- 
но составить следующие соотношения: 


1, = о, (0)/,, (8.49) 
со$ 90 = ШЕ. (8.50) 
Последнее соотношение вытекает непосредственно из рис.8.25, 


Далее, при заданном внутреннем сопротивлении диода К; очевидно 
равенство 
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Подставив в это выражение (8.49) и (8.50), получим 


0 __ Е(1—с050)_ (о. (1 — соѕ Ө) 
“а (0) — Р; — соѕӨ Р; ' 
откуда 
Ір _ 1 _ (1 — соз 0) 1 
п во соѕ Ө Р; 
и окончательно, учитывая первое равенство (8.26), 
КЕ — ѕіп Ө — Ө соѕ 0 — іс 0—6 (8.52) 
К л соѕ Ө л 


Итак, задание внутреннего сопротивления диода Р; и сопротив- 
ления нагрузки Р однозначно определяет угол отсечки 9. При этом 
предполагается, что емкость С, шунтирующая сопротивление К, 
отвечает условию 


119,С «<Р, (8.53) 
или, ЧТО ТО же самое, постоянная времени АС велика по сравнению 


с периодом Ту, так как только в этом случае напряжение на выходе 
можно считать близким к постоянному. 


ес 
с 


Г” 


Рис. 8.25. Режим работы диода в схе- 
ме, представленной на рис. 8.23. 


[Дж 


Уравнение (8.52), связывающее угол отсечки 9 с отношением 
Р,/В, является трансцендентным. Поэтому Ө удобно определять по 
графику, представляющему собой зависимость отношения А;/Ю от 
9 (рис. 8.26). Рассмотрим два предельных случая: 1) 9 = 0и 2)0 = 
=. 90°. Первый случай получается при Ю/Ю- 0, т.е, при бесконеч- 
но большом сопротивлении нагрузки А, когда схема детектора вы- 
рождается в схему, представленную на рис. 8.27. При этом выпрям- 
ленное напряжение на конденсаторе С достигает наибольшей воз- 
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можной величины (/, == Е и ток через диод в установившемся режи- 
ме, когда закончен процесс зарядки конденсатора, равен нулю. Та- 
ким образом, случай 0 = 0 соответствует режиму холостого хода. 
Второй случай (0 = 90°) соответствует режиму короткого замыкания 
нагрузки (К -> 0), При этом вся э, д, с, оказывается приложенной 


АР М 
4 
1410? 9) ® 
117? 
Рис. 8.27 Рис. 8.28 
-2 
0,510 Рис. 8.26. Характристика Ю:/Ю в зависимо- 
сти от угла отсечки 6. 
0210? | Рис. 8.27. Схема замещения выпрямителя 
| в режиме холостого хода (®;=+оо, 0-0). 
0 г Ш 5° 


Рис. 8.28. Схема замещения выпрямителя 
Рис. 8.26 при Ю<Кь, 9-90°. 


к диоду, и ток последнего принимает форму полуволновых импуль- 
сов (усеченных в верхней части, если Е больше, чем напряжение 
насыщения диода). 

Если действие емкости не учитывать, что допустимо при малых 
Ю, приходим к схеме, представленной на рис, 8.28. Напряжение на 
резисторе Ю совпадает в этом 
случае по форме с током і. , 

Итак, для получения на вы- (20 
ходе выпрямленного напряже- 

НИЯ, ЛИЗКОГО К амплитуде 0 17 $ 
э. д. с. Е, угол отсечки должен И, | 

быть мал, а отношение Ю/Ю; 

весьма велико. При 9— 10° — 20° | | $ 
отношение (///Е = соѕ Ө близко 
к единице. Для получения такого 
режима требуется сопротивление 
нагрузки А љх 100Ю;. После того 
как найдено КЮ, требуемую ем- 
кость конденсатора С можно оп- Рис. 8.29. Импульсный ток в цепи 
ределить с помошью условия диода и его составляющие. 
(8.53). 

В заключение отметим, что условие (8.53), выведенное из рас- 
смотрения процесса разрядки конденсатора С через резистор К, 
легко может быть истолковано на основе спектрального подхода. 
При 1/0,С << Р все гармоники импульсного тока, протекающего че- 
рез диод, замыкаются в основном через конденсатор, не создавая на 
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ЛЖ 


нем заметного падения напряжения (по сравнению с И’, = /,К). 
В результате получается распределение тока, представленное на 
рис. 8.29. Показанный в нижней части рисунка ток, полученный вы- 
читанием постоянной составляющей /, из полного тока диода і (1, 
является суммой всех гармоник этого тока. 


8.8. АМПЛИТУДНОЕ ДЕТЕКТИРОВАНИЕ 


Детектирование колебаний заключается в выделении сигнала, 
который в неявной форме содержится в модулированном высоко- 
частотном колебании. По своему назначению детектирование яв- 
ляется процессом, обратным процессу модуляции. В ‘тех случаях, 
когда требуется подчеркнуть это, наряду с термином «детектирова- 
ние» (обнаружение) применяют термин «демодуляция». Соответст- 
венно основным видам Модуляции различают амплитудное, частотное 
и фазовое детектирование. Последние два вида детектирования ввиду 
тесной связи, имеющейся между частотой и фазой колебаний, часто 
осуществляются мало различающимися между собой устрой- 
ствами. 

На вход детектора подается модулированное колебание, содер- 
жащее только высокочастотные составляющие: несущее колебание 
и колебания боковых частот. На выходе же выделяется напряжение 
с низкочастотным спектром пере- 
даваемого сообщения. Следова- 
тельно, детектирование сопро- 
вождается трансформацией ча- 


; 


Ы 


ее стотного спектра и не может быть 
| осуществлено без применения не- 
НИНУ МА АТ ААУ Д линейных цепей или же линей- 
А | _ ных цепей с переменными пара- 
0 | №: ё % метрами. В качестве нелинейных 
| элементов в настоящее время 
і 12 чаще всего применяются полу- 
+. (0 проводниковые диоды. 
КТ | Принцип действия амплитуд- 
в 2 ного детектора в отсутствие мо- 
; дуляции был изложен в предыду- 


щем параграфе при рассмотрении 
Рис. 8.30. Режим работы квадратич- выпрямления. Теперь нам пред- 
ного детектора. стоит рассмотреть некоторые яв- 
ления в детекторе при модулиро- 
ванном колебании, а также особенности детектирования слабых и 
сильных колебаний. Обратимся сначала к последнему вопросу. 
Допустим, что амплитуда колебания на входе детектора настолько 
мала, что обусловленные этим колебанием изменения тока уклады- 
ваются на относительно небольшом участке нижнего сгиба ха- 
рактернетики диода или любого другого нелинейного элемента 
рис. 8.30). 
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В соответствии с выражением (8.10) ток через диод (см. рис. 8.23) 
равен 


і (0) = 1 (И) + ае (1 + азе? (2), 


где е(1 = Е (дсоѕ оі — мгновенное значение высокочастотного 
сигнала, амплитуда которого Е (1) модулирована по закону переда- 
ваемого сообщения (начальную фазу для краткости мы опустим, 
так как на работу амплитудного детектора фаза не оказывает влия- 
НИЯ). 

Таким образом, 


(0 = і(0,) Та Е (дсоѕ о, + а. Е? ()соѕ?о, = 
= і, Ра (дсоѕ о, - Ма, Е? (ђсоѕ20,і -- Чьа.Е? (1. (8.54) 


Постоянная составляющая тока ї ((/,) =. (ток покоя) и высоко- 
частотные составляющие ©, и 200 отфильтровываются в цепи на- 
грузки. Информация содержится в последнем, низкочастотном, сла- 
гаемом 


На = Ма, Е® (0), (8.55) 


Так как эта составляющая пропорциональна квадрату амплитуды 
входного напряжения, то при малых амплитидах детектирование 
является квадратичным. Это положение является общим, справед- 
ливым для любых типов нелинейных элементов, используемых для 
детектирования. 

То обстоятельство, что напряжение ивых (1) на нагрузке, яв- 
ляющейся линейной цепью, пропорционально і. и, следовательно, 
квадрату амплитуды входного сигнала Ё (1, не является препятст- 
вием к правильному воспроизведению формы импульсных (прямо- 
угольных) сигналов. Пусть, например, напряжение на входе детек- 
тора имеет характер высокочастотных импульсов с прямоугольной 
огибающей (рис. 8.31, а). В интервалах между импульсами среднее 
значение тока диода (рис. 8.31, 6) совпадает с током покоя ї,, а при 
наличии импульсов отличается на величину 


Лі = 1/,а,Е 


где Е представляет собой амплитуду высокочастотного напряжения, 
неизменную в пределах длительности импульса ти. 

Напряжение ир (1) на нагрузке детектора показано на рис.8.31, в. 
В те отрезки времени, когда процесс заряда или разряда конденса- 
тора С закончен, напряжение на нагрузке равно А (в интервале 
между импульсами) или (і, ++ АЙР (при наличии сигнала). На 
рис. 8.31, г показано отдельно приращение напряжения, создаваемое 
сигналом. Для отделения этого приращения от постоянного напря- 
жения {№ можно использовать разделительную цепь, составленную 
из конденсатора и резистора, 
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Представленное на рис. 8.31, г выходное напряжение иных (й 
по форме мало отличается от огибающей высокочастотного напря- 
жения, действующего на входе детектора. Таким образом, убеждаем- 
ся, что квадратичный закон детектирования не препятствует воспро- 
изведению формы прямоугольных импульсов. Нелинейность харак- 
теристики детектирования в данном случае проявляется лишь в том, 
что амплитуда импульса на выходе детектора пропорциональна 
квадрату амплитуды высокочастотного напряжения на входе детек- 


тора. 


Рис. 8.31. Напряжение на входе квадратичного детектора (а), постоянная со- 
ставляющая тока в цепи диода (6), напряжение на резисторе А (в) и прира- 
щение напряжения, обусловленное действием входного сигнала (г). 


Иначе обстоит дело при квадратичном детектировании колеба- 
ний, огибающая которых является непрерывной функцией времени, 
как это имеет место, например, при передаче речи, музыки и т. д. 
Для упрощения рассуждений рассмотрим случай тональной моду- 
ляции. Подставив в выражение (8.55) 


Е (д = Е, (1 + М ѕіп О, 
получим 


нч = 2 5(1-- Мэп 9-3 Е (1-- 2М зп ОЕ М? зп? ©Ј) = 


=-2- Е ( -- +2 зи 9/7 — о соз 201) . 


Заметим, что в отсутствие модуляции (М = 0), т. е. когда на 
детектор действует одно лишь колебание несущей частоты, прира- 
щение тока равно (45/2) Ез. Таким образом, при возникновении то- 
нальной модуляции среднее значение тока получает постоянное по 
величине относительное приращение, равное М?/2. Переменная часть 
тока содержит следующих два слагаемых: а) полезное, воспроизво- 
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дящее сигнал 2М эт ©}, 6) вредное, являющееся второй гармони- 
кой сигнала (М?/2)соѕ 201. 

Отсюда следует, что коэффициент гармоник, равный в данном 
случае отношению амплитуды второй гармоники к амплитуде пер- 
вой, равен 


К.з = 0,5М?/2М = М/4, 
При 100% -ной модуляции получается 
Кто — 0,25 — 25%, 


При одновременной модуляции двумя частотами ©. и ©. в выход- 
ном напряжении детектора наряду с гармониками 2%, и 20, возни- 
кают еще комбинационные частоты вида ©, -- ©, и ©; — ©, с ам- 
плитудами, пропорциональными произведению парциальных коэф- 
фициентов модуляции М; и М.. Этот результат нетрудно получить, 
если в выражение (8.54) подставить 


Е (1 = В, (1 + М, ѕіпо,? -- Мьзт 95). 


При передаче сложных сигналов, содержащих большое число 
частот, гармоники и комбинационные частоты оказывают при глу- 
бокой модуляции очень сильное влияние на разборчивость и тембр 
сигнала. Поэтому применение квадратичного детектирования неце- 
лесообразно в тех случаях, когда требуется неискаженное воспро- 
изведение сигналов (речь, музыка и т, д.). 

Рассмотрим детектирование больших амплитуд. Как и ранее, 
применим диодный детектор. Не изменяя схемы, представленной на 
рис. 8.23, допустим, что амплитуда входного сигнала достаточно 
велика, а Р и С выбраны таким образом, что угол отсечки тока очень 
мал и выпрямленное напряжение на Ю почти не отличается от ам- 
плитуды Ё (1) входного сигнала. Подобный режим для постоянной 
амплитуды (выпрямление) был рассмотрен в $ 8.7. При модуляции 
же получается режим работы диода, изображенный на рис. 8.32. 
Напряжение смещения, создаваемое постоянной составляющей тока, 
изменяется пропорционально амплитуде входного сигнала. Но из- 
меняющееся напряжение смещения диода есть не что иное, как вы- 
ходное напряжение детектора. На рис. 8.33, а совмещены входное 
(высокочастотное) и выходное выпрямленное напряжение (зубчатая 
линия). Так как при достаточно большой (по сравнению с периодом 
высокой частоты Г. =Эл/®о) постоянной времени РС зубцы практи- 
чески отсутствуют, то напряжение на выходе воспроизводит огибаю- 
щую амплитуд входного напряжения, т. е. передаваемое сообщение. 
Таким образом, связь между выходным напряжением (выпрямлен- 
НЫМ) Ивых ( и амплитудой входной э. д. с. Е (Ё} получается почти 
линейной. В этом смысле детектор, работающий в режиме больших 
амплитуд и с нагрузкой, обеспечивающей близкое совпадение на- 
пряжений иных (й) и Е (1), называется линейным детек- 
тором. При этом не следует, конечно, упускать из виду, что де- 
тектор, работающий с отсечкой тока, является сугубо нелинейным 
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устройством. Эта нелинейность обусловлена формой характерис- 
тики не только в области и >> 0 (где характеристика может быть близ- 
ка к линейной), а на протяжении всей области действующих на дио- 
де напряжений. При работе с отсечкой характеристика диода пред- 
ставляет собой ломаную линию, состоящую из участка оси абсцисс 
(при и < 0) и наклонной линии (при и >> 0), с изломом вблизи точ- 
ки и = 0. 

Режим модуляции накладывает на выбор элементов нагрузки 
детектора дополнительные ограничения, Необходимо, чтобы по- 


Е ц, Рис. 832. Режимы детектирования АМ ко- 
р 4 лебания при больших амплитудах («линей- 
„== ное» детектирование). 


стоянная времени цепи нагрузки была мала по сравнению с перио- 
дом модуляции. В противном случае изменение выпрямленного на- 
пряжения на нагрузке может отставать от изменения огибающей 

входной э. д. с. Подобный режим представлен на рис. 8.33, 6. На 
участке 'а — б из-за чрезмерно большой инерционности ЮС-цепи 
напряжение изых отстает в своем росте от огибающей э. д. с. В точ- 
ке 0, где Ивых и амплитуда модулированной э. д. с. уравниваются, 
ток через диод и рост ивы, прекращаются. На участке б — в источ- 
НИК Э. д. С. и ДИОД не оказывают никакого влияния на нагрузочную 
цепь и в последней происходит разряд конденсатора С через резис- 
тор К. Таким образом, на участке б — в напряжение является экспо- 
нентой. Получается нелинейное искажение сигнала. Так как эти ис- 
кажения обусловлены тесным взаимодействием нелинейного элемен- 
та (диод) с линейной цепью (АС), степень нелинейных искажений 
зависит нетолько от параметров цепи и глубины модуляции, но так- 
же и от частоты модуляции. Эти искажения возрастают с повыше- 
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нием частоты, а также глубины модуляции входной э. д. с. Для устра- 
нения рассматриваемых искажений необходимо, чтобы РС < 2л/0. 
С другой стороны, для сглаживания высокочастотных пульсаций 
требуется выполнение неравенства ЮС >> 2л/о, [см. (8.53)]. Совме- 
щая эти два условия, получаем неравенства 


21/0, < РС < 27/9. (8.56) 


Обычно частоты @, и © сильно различаются (® < о,) и выпол- 
нение условия (8.56) не встречает затруднений. 


и] | ай 7 | «0 


4) 
2 


2 
И Ты С и 


а) 


ић 
=. бых 


Тео а. 
РР ЧЩ” 


Рис. 8.33. Диаграммы входного и выходного напряжений в «линейном» детек- 
торе при правильном (а) и неправильном (6) выборе элементов нагрузочной 
цепи РС. 


При импульсной модуляции огибающей в правой части неравен- 
ства (8.56) вместо периода модуляции 27/6 следует подставлять дли- 
тельность импульса. При этом предполагается, что интервалы меж- 
ду импульсами велики по сравнению с длительностью импульса. 
При очень коротких импульсах, длительность которых всего лишь 
в несколько раз превышает период Т, = 27/0, («высокочастотный 
голод») возникают трудности с разделением огибающей и высоко- 
частотного заполнения. 

Выяснив механизм выделения огибающей модулированного ко- 
лебания, рассмотрим характеристику детектиро- 
вани я, т. е. зависимость Ивых (й от амплитуды Ё (1 высокочастот- 
ного колебания, 
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В отсутствие модуляции, когда режим работы детектора ничем 
не отличается от выпрямления высокочастотного колебания с по- 
стоянной амплитудой Е, соотношение между изых и Е определяется 
выражением (8.50), т. е. С, = Е соѕӨ = сопз+. В $ 8.7 отмечалось, 
что угол отсечки Ө в выпрямителе весьма мал, так что (/,/Е мало 
отличается от единицы. 

В режиме модуляции соотношение между и; (й) и Е(#) не 
остается постоянным. При модуляции вверх угол отсечки еще 
более уменьшается и напряжение и, (й) Е (0). При модуляции 
вниз расхождение между иь, (1) и Е(Г), наоборот, возрастает. 
При глубине модуляции близкой к 
100%, когда амплитуда Ё (#) уменьшает- 
ся почти до нуля (участок а — 6 на 
рис. 8.32), выпрямление происходит на 
нижнем сгибе вольт-амперной характе- 
ристики. На этом участке характери- 
стика близка к параболе и детектирова- 
ние является квадратичным. В резуль- 
тате ‘характеристика детектирования 

2 Е принимает вид, представленный на 
Рис. 8.34. Характеристика РИС 8.34 (сплошная линия). При малых 
детектирования АМ колеба @мплитудах она квадратична, при 

ния. больших линейна. Чем больше амплиту- 

да входного колебания, соответствую- 

щая пику модуляции, тем меньшую роль играет отклонение ха- 

рактеристики детектирования от прямой линии (штриховой) вблизи 
нуля. 

В заключение рассмотрим вопрос о входном сопротивлении диод- 
ного детектора, т. е. о сопротивлении последовательной цепи диод— ^ 
нагрузка (АС). Этот вопрос имеет существенное значение для олреде- 
ления затухания, вносимого детектором в колебательный контур ис- 
точника напряжения (рис. 8.35, а). Ограничимся случаем К >> К,, 
когда угол Ө настолько мал, что можно считать соѕ9 = 1 и Е ж Ц.. 

Мощность, забираемая детектором от источника, равна Е 
где /, — амплитуда первой гармоники тока через диод. Мощность 
же, выделяемая на сопротивлении нагрузки, равна (,/,. При 
Б >> В; практически вся мощность, забираемая детектором, выде- 
ляется на Ю. Поэтому можно приближенно считать 


ЕТ, әз И. 


Поделив левую и правую части на Е?, получим 


Е ғ (ИЕР), 
Но 
ОЕ ғ 1, Е = ИВ, а [/Е = ИР, 


гле Кнв — Искомое входное сопротивление детектора, 
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Отсюда находим 
Рв А МК, (8.57) 


Схема замещения цепи детектора для частоты о, первой гармо- 
ники /, показана на рис. 8.35, 6, 


И >. 


Рис. 8.35. Подключение диодного детектора к колебательному контуру уси- 
лителя (а) и схема замещения детектора (6), позволяющая определить вход- 
ное сопротивление последнего на частоте 0)о. 


Основные результаты рассмотрения принципа амплитудного де- 
тектирования с помощью диода можно распространить на любые 
другие нелинейные элементы, обладающие односторонней проводи- 
мостью (вентильным свойством), 


8.9. ЧАСТОТНОЕ И ФАЗОВОЕ ДЕТЕКТИРОВАНИЕ 


Напряжение на выходе частотного детектора должно воспроиз- 
водить закон изменения мгновенной частоты модулированного ко- 
лебания. Представив последнее в форме 


е (1 = Е (дсоѕ [0, Ё- 0 (01, (8.58) 


получим для идеального частотного детектора следующую функ- 
циональную связь: 


пы (0 = д = = 8, Ао (0, (8.59) 


где Эд = сопѕї — крутизна характеристики детектора, выражен- 
ная в вольтах на единииу угловой частоты; Ло (1 = 20/41 — мгно- 
венное значение частотного отклонения входной э, д. с, Если поль- 
зоваться частотами ѓ == о/2л, то в выражении 


Ивых (0) = бад АУ (1) (8.60) 


крутизна характеристики $5. будет иметь размерность В/Гц. 
Предполагается, что ДЇ (0, а’следовательно, и ивых (1) являются 
«медленными» функциями времени. Для выделения сообщения из 
частотно-модулированного колебания, спектр которого состоит 
только из высокочастотных составляющих (несущая частота и боко- 
вые частоты модуляции), необходимо нелинейное устройство. Сле- 
довательно, частотный детектор обязательно должен включать в 
себя нелинейный элемент. Однако в этом случае в отличие от ампли- 
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тудного детектора для образования частот сообщения одного лишь 
нелинейного элемента недостаточно. Действительно, из вольт-ам- 
перных характеристик нелинейных элементов видно, что при по- 
стоянстве амплитуды входного напряжения нелинейный элемент не 
реагирует на изменение частоты этого напряжения. Иными словами, 
нелинейность таких устройств, как ‘диод, проявляется лишь при 
изменении величины действующего на них напряжения, а не при 
изменении частоты или в общем случае скорости изменения сигна- 
ла. Поэтому обычный частотный детектор представляет собой соче- 
тание двух основных частей: 1) избирательной линейной цепи, пре- 
образующей частотную модуляцию 
в амплитудную и 2) амплитуд- 
ного детектора. 


При правильном построении 
схемы частотного детектора изме- 
нение амплитуды входного сигнала 
не должно влиять на величину вы- 
ходного напряжения. Поэтому в 
схему частотного детектора обычно 
Рис. 8.36. Одноконтурный частот- входит устройство для ограничения 

ныи детектор. амплитуды входной э. д. с. Иногда 

ограничение осуществляется уста- 

новлением специального режима работы усилительного прибора, 
входящего в состав частотного детектора. 


В качестве линейной цепи можно использовать любую электри- 
ческую цепь, обладающую неравномерной частотной характерис- 
тикой: цепи КЁ, АС, фильтры, колебательные контуры ит. д. В вы- 
сокочастотной технике большое распространение получили колеба- 
тельные цепи, Схема частотного детектора, содержащего простой 
колебательный контур, представлена на рис. 8.36. Если резонанс- 
ная частота контура о} отличается от средней частоты модулиро- 
ванного колебания о, то изменение амплитуды напряжения на кон- 
туре Ик повторяет в известных пределах изменение частоты вход- 
ного напряжения (рис. 8.37). \ 


Изменение амплитуды Их высокочастотного напряжения с по- 
мощью диода Д преобразуется в низкочастотное напряжение, кото- 
рое выделяется на апериодической нагрузке Ю,С. Отметим попутно, 
что при точной настройке контура на частоту ор = ®, сигнал иска: 
жается, частота изменения огибающей получается вдвое выше час- 
тоты полезной модуляции. В исходном режиме, т. е. при отсутствии 
модуляции, рабочая точка должна устанавливаться на скате ре- 
зонансной кривой. 


Недостатком рассмотренной схемы является необходимость на- 
строики контура на частоту, отличную от частоты немодулирован- 
ного колебания. Кроме того, одиночный колебательный контур 
имеет весьма ограниченный линейный участок на вкате резонансной 
кривой. 
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На рис. 8.38 представлена схема частотного детектора, широко 
распространенная в приемниках частотно-модулированных коле- 
баний, а также в устройствах для автоматической подстройки час- 
тоты генераторов. Она содержит колебательную цепь в виде двух 


Фк 


Фк 


| 
4 
| 


Рис 837 К объяснению работы детектора, представленного на рис 8.36. 


индуктивно связанных контуров, настроенных на частоту о,. На- 
пряжение высокой частоты ®, + Ло подается на базу транзистора, 
а продетектированное напряжение ио выделяется на резисторах А, 
и К.. Катушка индуктивности [р (дроссель) преграждает путь току 


высокой частоты. Принцип 
действия данного детектора 
поясняется эквивалентной 
схемой и векторной диаграм- 
мой, представленными на 
рис. 8.39 и 8.40. 

“Пусть 9, — напряжение 
на первом контуре, Ш, — нг 
втором контуре, О; и О, >= 
напряжения в точках Вир 
относительно эмиттера (зем- 
ли). Заметим, что Оз и № 


+ 90 


Рис. 8.38. Двухконтурный частотный де- 
тектор. 


представляют собой амплитуды высокочастотных напряжений, при- 
ложенных соответственно к диодам Д, и Д,. В отсутствие модуля: 
ции, когда частота входного напряжения совпадает с резонансными 
частотами контуров, напряжение О,, развиваемое на индуктивности 
второго контура, сдвинуто по фазе на 90° относительно резонанс- 


ного напряжения 0О,,. 
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Действительно, при индуктивной связи двух одинаковых конту- 
ров имеем 


, = хир, 0,= 1, ө = 2 2 02. (8.61) 
2 


Так как при о = оу = Фр 43, ==г., а 01/75 = О,, получаем 
О, = і (М/1)0,0,, (8.69) 
т. е. напряжение Ц, опережает напряжение Ц, на 90°. 


Определим напряжения Оз и О,. Учитывая, что средняя точка 
второго контура присоединена по высокой частоте непосредственно 


Рис. 8.39. Схема замещения избира- Рис. 8.40. Векторная диаграмма на- 
тельной цепи частотного детектора пряжений (к рис. 8.39). 
(к рис. 8.38). 


‘к точке Д и, следовательно, напряжение О, является суммой напря- 
жения Ц, и половины напряжения ЏО,, получаем 


О ‚ М 
об = Шр + 9 08 0 (1+1. 8). (8.63) 


Аналогично для напряжения О, можем написать 


— М 0 
0,= 0.1 122 }. (8.64) 
Модули напряжений О, и Ц. одинаковы и равны 
0,0 157 5), (8.65) 


а фазы симметричны относительно фазы напряжения О, . Соответ- 
ствующая этому случаю векторная диаграмма представлена на 
рис. 8.40, а. Так как выпрямлёНные напряжения И: и Из», дейст- 
вующие на резисторах А, и Ю., пропорциональны амплитудам И. 
и Ца, то результирующее „напряжение на выходе детектора, равное 
разности Изм и Ц», при резонансной частоте будет равно нулю. 

Рассмотрим теперь векїорную диаграмму напряжений при рас- 
стройке, Пусть частота на входе детектора отклонится от резонанс- 
ной частоты Ф на величину Ло, причем Ло/о о < 1. Тогда вектор 
РВ, соответствующий напряжению Ц. (рис, 8.40, 6), повернется 
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относительно своего резонансного положения на угол фо, который 
определяется выражением 


фа = агсіс [(2Ло/о,)0,] = агсіва,. (8.66) 
Вместо выражений (8.63) и (8.64) получим 
а=. |1 072098, (8.63/) 
1-- ѓао 
__ __ #(М/2Е) 9 р 
0,=0, | 228. |. (8.64') 


Первый и второй контуры обычно берутся идентичными. Поэто- 
му отношение М/Ё = А является коэффициентом связи контуров. 
Кроме того, считаем 0, = 0, = 0, а, = а, =а, 

Вводя обозначение 


В = (М/1)0 = ^9 
и переходя к модулям, получаем 
оу а УЕ ру м УЕ 
2 утға 2 ут? 
Напряжение на выходе при учете дифференциального включе- 
ния нагрузок, а также формулы (8.50) будет 
по = Оу — Ооо = Оз соѕ Ө — (/, соѕ 0 = 
У4- +24): у4(В — 2а) (8.67) 
1а? 
При учете соотношения (/, = [кб = 520Ё, а также зависи- 


мости 45 от расстройки а формула (8.67) принимает следующий 
окончательный вид!: 


= (/, с0$ 


Ио А 9521р соѕӨЕ А+ (62а) — УАВ 2а) == Мр (а), (8.68) 
| (Т 82 — а) 402 
где № = 51) со50Е — постоянный коэффициент, а функция 
(д УЕ 201— У1 (0—27. 68.69) 
ИГЕ 82 — а?) 402 
Зависимость 4 (а) представлена на рис, 8.41 в виде семейства 
характеристик для различных значений параметра В. Умножая 
ординаты этих характеристик на №, а абсциссы на /,/20, получаем 
характеристику частотного детектора в виде зависимости ио [В] от 
Ар [Гц]. 
При выборе параметров контуров и величины связи основным 


требованием является обеспечение линейности характеристики час- 
тотного детектора и максимально возможной ее крутизны. 


1 Подробный вывод см. в предыдущем издании настоящей книги. М., 
«Сов. радио», 1971. 
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Кроме рассмотренных, имеется ряд других схем частотных де- 
текторов, отличающихся лишь в деталях. 

Рассмотрим теперь принцип работы фазового детектора. Пусть 
фаза высокочастотного колебания, подлежащего детектированию, 
именяется по закону Ө (1). Если такое колебание подать на обычный 
частотный детектор, реагирующий на изменение мгновенной часто- 
ты колебания, то напряжение на выходе детектора 


49 9, 


Ивых (0) = $ „д До (0) = $ 41 


т. е. выходное напряжение, будет пропорционально производной фа- 
зы входного колебания. Отсюда видно, что для осуществления фазо- 
вого детектирования можно использовать обычный частотный де- 


Речи 
И 
ая 


Рис. 841. Семейство ха- 
рактеристик двухконтур- 
-0 ного частотного детек- 
: тора: 
а= (20) АР, В= (М/1)0. 


тектор. Необходимо лишь дополнить его корректирующей цепью 
осуществляющей интегрирование выходного напряжения, т. е. цепью 
с частотной характеристикой вида К 0) 1/10 то. Простейшие ин- 
тегрирующие устройства описаны в $ 6. 5. Подобный прием исполь- 
зуется при детектировании колебаний с медленно меняющейся фа- 
зой, т, е. когда производная фазы конечна (например, при переда- 
че речи). В случае же скачкообразного изменения фазы, а также при 
необходимости сравнения фазы принимаемого колебания с фазой 
опорного (эталонного) колебания применяются специальные фазо- 
вые детекторы, в которых выходное напряжение пропорционально 
огибающей напряжения, получаемого при суммировании колебаний 
со сравниваемыми фазами, Подобные устройства рассматриваются 
в специальных курсах, 
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8.10. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЧАСТОТЫ СИГНАЛА 


В радиотехнике часто требуется осуществить сдвиг спектра сиг- 
нала по оси частот на определенную постоянную величину при сохра- 
нении структуры сигнала. Такой сдвиг называется преобра- 
зованием частоты. 

Для выяснения основных черт процесса преобразования частоты 
вернемся к вопросу о воздействии на нелинейный элемент двух на- 
пряжений, кратко рассмотренному в $ 8.3. Однако в данном случае 
только одно из колебаний, именно то, которое создается вспомога- 
тельным генератором (гетеродином), мы будем считать гармоничес- 
ким. Под вторым же колебанием будем подразумевать сигнал, под- 
лежащий преобразованию, который может представлять собой лю- 
бой сложный, но узкополосный процесс. 

Таким образом, на нелинейный элемент воздействуют два напря- 
жения: 

— от гетеродина 


ег = Е, соѕ (огі + 0,), (8.70) 


— от источника сигнала 
е, = Е, (1соз [{ о: (ЦаАЁ- 604. (8.71) 


Амплитуда Е, частота о, и начальная фаза 60, гетеродинного 
колебания — постоянные величины. Амплитуда же Ё, (1) и мгновен- 
ная частота о, (1) сигнала могут быть модулированными, т. е. 
могут являться медленными функциями времени (узкополосный 
процесс). Начальная фаза сигнала Ө, — постоянная величина. 

В качестве нелинейного элемента возьмем, как и в $ 8.8, диод, 
однако характеристику его для более полного выявления продуктов 
взаимодействия сигнала и гетеродинного колебания аппроксими- 
руем полиномом четвертой степени (а не второй, какв $ 8.3): 


і= і, + а (е, т е) + а, (е, + е)? + аз (е, +- е) + а4 (ё, + ег) = 
=, але, ае, + а, ез + |2а,е,е — а, её + азе 
+ | Заве? е, | + | Заз е, ез 4-68 але} + |ба, ез е? 4. 


+а, ез. (8.72) 


+ 


4а,е, ег + | 4а, ег 


Слагаемые, содержащие различные степени только е, или толь- 
ко е, интереса не представляют. С точки зрения преобразования 
(сдвига) частоты основное значение имеют члены, представляющие 
собой произведения вида езе {в правой части выражения (8.72) 
обведены рамками]. Подставляя в эти произведения (8.70) и (8.71) 
и отбрасывая все составляющие, частоты которых не являют- 
ся суммой о, -- ®, или разностью о, — «о, после несложных триго- 
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нометрических выкладок приходим к следующему окончательному 
результату: 


іо + ®, (0) ==а, Е, (0) Е. {со$[ о, (1) 27 4-0. 0-0,-01- 
соз (| ө, (0 2—9.) +8.—6, || + 5-44 Е, (2 5,1650 + 


+Е (соз (о, (9 4-9,1) +9,--9,.|-- 
+ соз |({ о, (0 42 — ө, +9,—0,|) • (8.73) 


Из этого результата видно, что интересующие нас частоты о, + ®, 
возникают лишь благодаря четным степеням полинома, аппроксими- 
рующего характеристику нелинейного элемента. Однако один лишь 
квадратичный член полинома (с коэффициентом а,) образует состав- 
ляющие, амплитуды которых пропорциональны только первой 
степени Е, (?. Более высокие четные степени (четвертая, шестая и 
т. д.) нарушают эту пропорциональность, так как амплитуды прив- 
носимых ими колебаний содержат также степени Ё, (1) выше пер- 
вой. е 

Отсюда видно, что амплитуды Е, и Ё; должны выбираться с та- 
ким расчетом, чтобы в разложении (8.72) преобладающее значение 
имели слагаемые не выше второй степени. Для этого требуется вы- 
полнение неравенств 


Ез < а/а); Ет < а»/(/а.). 
Тогда выражение (8,73) переходит в следующее: 
овог (2 А 2Е, (дЕ.{соѕ (јо, (02 + о + 0, + 0,1 + 
+ соѕ Қо, (д0 — о, - 60, — 0,1}, (8.74) 


В радиоприемных и многих других устройствах, в которых зада- 
ча преобразования частоты тесно связана с задачей усиления сигна- 
ла, обычно Е, < Е. 

Первое слагаемое в фигурных скобках с частотой о, (1 + о, 
(производная от аргумента косинуса) соответствует сдвигу спектра 
сигнала в область высоких частот, а второе с частотой о, (1) — о, — 
в область низких частот. Для выделения одной из этих частот — раз- 
ностной или суммарной — нужно применять соответствующую на- 
грузку на выходе преобразователя. Пусть, например, частоты о, 
и о. очень близки и требуется выделить низкую частоту, расположен- 
ную около нуля. Такая задача часто встречается в йзмерительной 
технике (метод «нулевых биений»). В этом случае нагрузка должна 
быть такой же, как при амплитудном детектировании, т, е, состоять 
из параллельного соединения А и С, обеспечивающего отфильтро- 
вывание (подавление) высоких частот ®, и о; и выделение разностной 
частоты | о, — ®,|. Если разностная частота | о, — о,| лежит в 
радиотехническом диапазоне, то для ее выделения следует применить 
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резонансную колебательную цепь (рис. 8.42). Если полезной, под- 
лежащей выделению, является суммарная частота ®.®,, то кон- 
тур соответственно должен быть настроен на частоту о} = о, + @;. 
Обычно полоса пропускания колебательной цепи, являющейся 
нагрузкой преобразователя, рассчитана на ширину спектра модули- 
рованного колебания. При этом все составляющие тока с частотами, 
близкими к |о, + ®|, проходят 
через контур равномерно и структура 
сигнала на выходе совпадает со струк- 
турой сигнала на входе. Единствен- 
ное отличие заключается в том, что 
частота на выходе равна о, (1 + о, 
ИЛИ 0, (1) — о, смотря по тому, ка- 
кова резонансная частота нагрузоч- 
ной цепи. Рис. 8.42. Схема замещения 
И преобразователя частоты. 
так, при преобразовании частоты 
законы изменения амплитуды Ё, (0, 


частоты ®. (1) и фазы е, (241 входного колебания переносятся на 
выходное колебание. В этом смысле рассматриваемое преобразо- 
вание сигнала является линейным, а устройство — линейным пре- 
образователем или «смесителем». 

. В заключение следует отметить, что при использовании разност- 
ной частоты полное сохранение структуры сигнала получается лишь 
в том случае, когда о, (2) > о,. Если же о, (1 < о, то имеет место 
«переворачивание» спектра сигнала. 


Ё 


02 


Ф) -Фг+ Янин @0-@г+Я макс г 2+Я мин — бу+Ямокс 7, 
2) 


Ё, 


О --@микс 0 ©муң Мин макс Фү Ф 


0) 


Рис. 8.43. Спектр сигнала на входе и выходе преобразователя: 
а—при о. > @; б — при 9. < ©. 


На рис. 8.43, а изображена спектральная диаграмма сигнала 
на входе и выходе преобразователя для случая, когда все частоты, 
входящие в спектр входного колебания, выше частоты гетеродина 
о,. Преобразованный спектр, сдвинутый на величину о, влево, 
имеет такую же структуру, что и исходный спектр. Случай о, > 
> ө, (1 изображен на рис. 8.43, 6. В преобразованном спектре 
макс И ®Фмин Меняются местами, 
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При преобразовании частоты обычного амплитудно-модулиро- 
ванного колебания, состоящего из двух симметричных относительно 
«о, боковых полос, переворачивание спектра внешне никак не про- 
является; просто верхняя и нижняя боковые полосы меняются мес- 
тами. При преобразовании же частотно-модулированного колеба- 
ния мгновенная частота которого о, (® = о, + Ао (1, случай 
о > ®, (1) приводит к изменению мгновенной частоты выходного 
сигнала по закону 


| ©; (0) —– 0.| = ©, — ©, — Ао (2), 


т. е. к изменению знака перед частотным отклонением Ло (2). 

Из приведенных примеров ясно, что с переворачиванием спектра 
при преобразовании частоты необходимо считаться только в тех 
случаях, когда спектр сигнала несимметричен относительно своей 
центральной частоты (при частотной модуляции асимметрия заклю- 
чается в том, что знаки перед нижними боковыми частотами о, — п® 
при нечетных п отрицательны, см. $ 4.6). 

При преобразовании частоты сигнала с несимметричным спектром 
для сохранения структуры спектра частота гетеродина должна быть 
ниже частот сигнала. 


8.11. СИНХРОННОЕ ДЕТЕКТИРОВАНИЕ 


Рассмотрим особый вид преобразования, который получается 
при частоте гетеродина, равной частоте сигнала. Полагая в выраже- 
нии (8.74) о, = о, и рассматривая сначала немодулированное вход- 
ное колебание (Е, = Е,), получаем 


і (2 = а,Е,Е[соѕ (20, - Ө, + 0,) -+ соѕ (0, — 6,)1. (8.75) 


Как видим, в частном случае ®; = 0, колебание с нижней комби- 
национной частотой вырождается в постоянный ток 


іо = а,Е, соѕ (0, — Ө,)Е,. (8.76) 


При 0, — 0, = О или л ток | | достигает максимума, при 0, — 
— 0, = л/2 ток іу = 0. | 
При включении на выходе преобразователя фильтра нижних час- 
тот колебание с частотой 20, подавляется и на выходе фильтра ос- 
тается одно лишь постоянное напряжение, пропорциональное току 
іо. 
При наличии амплитудной модуляции, когда е, (й) = 
= Б, (()соѕ (0, -- 0,), колебание на выходе будет пропорциональ- 
но току 


іо (0) = а, Е. соѕ (0. — Ө)Е, (2, (8.77) 


т. е. совпадать по форме с законом модуляции амплитуды высоко: 
частотного колебания е, (2). 
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Иными словами, на выходе преобразователя выделяется пере- 
даваемое сообщение, причем по отношению к входному колебанию, 
при Е, (1) < Е,, обработка по существу является линейной. 

Основным преимуществом такого способа обработки, предло- 
женного в 1934 г. Е. Г. Момотом и называемого синхронным 
детектированием, является повышенная избирательность 
радиоприема слабых сигналов на фоне шума (устраняется взаимо- 
действие сигнала с помехой в нелинейном устройстве, каковым яв- 
ляется обычный амплитудный детектор). 

Следует, однако, отметить, что реализация принципа синхрон- 
ного детектирования связана со значительными трудностями, так 
как обеспечение синхронизма частоты гетеродина с частотой прини- 
маемого сигнала является сложной задачей, особенно при приеме 
слабых сигналов на фоне помех. 


8.12. ПОЛУЧЕНИЕ АМПЛИТУДНО-МОДУЛИРОВАННЫХ 
КОЛЕБАНИЙ 


В $ 8.4 указывалось, что при воздействии на нелинейный резис- 
тивный элемент с квадратичной характеристикой двух гармони- 
ческих колебаний с частотами о; и ®., отвечающими условию о; < 
< ®., в спектре тока среди других спектральных составляющих 
можно выделить три частоты ®о, о, + ® и о, — ®,, образующие 
спектр амплитудно-модулированного колебания. 

“ В генераторах и передатчиках важным требованием обычно 
является получение большой мощности колебания при хорошем 
к. п. д. Ясно, что квадратичный режим работы нелинейного элемен- 
та этому требованию не отве- 


чает. Для улучшения энергети- 
ческих показателей модуляции 
резистивный нелинейный эле- 
мент должен работать в сущест- 
венно нелинейном режиме, с от- 
сечкой тока. Поэтому модуля- 
ция амплитуды высокочастотного 


Мелинейный 
РРЗОМАМГИБЬИ 
ФТИЛИ/ТеЛЬ АМ 


Автоавие- 


до 
РАТОР 500) 


Рис. 8.44. Структурная схема устрой- 


колебания сводится к воздейст- ства для получения АМ колебания. 


вию на нелинейный резонансный 
усилитель. Структурная схема устройства для получения ампли- 
тудно-модулированных колебаний представлена на рис. 8.44. 

На вход нелинейного резонансного усилителя, работающего с 
отсечкой тока, подается несущее колебание с частотой о, от незави- 
симого источника (автогенератора). Модулирующее колебание 
(сообщение) $ (1), спектр которого расположен в области частот, 
низких по сравнению с о, изменяет положение рабочей точки на 
вольт-амперной характеристике нелинейного элемента и тем самым 
осуществляет изменение амплитуды на выходе. 

Одна из возможных схем подачи модулирующего колебания 
$ (1) к резонансному (транзисторному) усилителю показана на 
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рис. 8,45. Конденсатор Сб в цепи база — эмиттер защищает низко- 
частотную цепь от токов высокой частоты. 

Режим работы нелинейного усилителя при модуляции поясняется 

рис. 8.46, а, построенным для случая тональной модуляции 

($(#) — гармоническая функ- 

ция с частотой 62). 

Так как ток коллектора 

к і = В, то амплитуда напря- 

жения на колебательном кон- 

туре, создаваемого первой гар- 

моникой коллекторного тока, 
будет 


О, = 11 эр — В.р. 


50); 0 От рассмотренного в $ 8.3 
Рис. 8.45. Принципиальная схема построения (рис. 8.10) отли- 
к рис. 8.44. чие заключается в зависимо- 

сти амплитуды импульсов то- 

ка [ш (рис. 8.46, 6) от модулирующего напряжения ер (1). Это при- 
водит к изменению амплитуды первой гармоники тока и, следова- 
тельно, к изменению амплитуды напряжения на колебательном 


9) м 


РБ3= 605 ©? 


ЁБо 


Рис. 8.46. Режим работы нелинейного резонансного усилителя при амплитуд- 
ной модуляции. 


контуре усилителя. Модулированный по амплитуде ток основной 

частоты о, показан на рис. 8.46, в. Штриховой линией обозначено 
менение /, — амплитуды первой гармоники тока. 

из При правильном выборе амплитуды модулирующего напряжения 

изменение амплитуды импульсов А/м относительно исходного зна- 
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чения / „о связано с ео линейным соотношением 
АГ = Рамеёв, 


где Кам — постоянный коэффициент, 

Так как. изменение ео (при постоянной амплитуде Е высокочас- 
тотного колебания) сопровождается изменением угла отсечки 0, 
то амплитуда первой гармоники коллекторного тока [см, формулу 
(8,24)] 


Г = оц (9) (1 т, + А/п) = [0 - Рамо (9)ее. 


Здесь /,, — ямплитуда несущего колебания. Произведение Ам Х 
х о, (9)ео изменяется по закону, отличающемуся от закона измене- 
ния модулирующего напряжения. Отсюда видно, что при модуляции 
смещением неизбежны искажения: закон изменения /, отличается от 
формы напряжения ео. Искажения могут быть достаточно малыми 
при правильном выборе пределов изменения угла отсечки и работе 
с неслишком глубокой. модуляцией (40—50%), 


Глава 9 


АВТОГЕНЕРАТОРЫ ГАРМОНИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ 


9.1. АВТОКОЛЕБАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 


Любой автогенератор представляет собой нелинейное устройст- 
во, преобразующее энергию питания в энергию колебаний. Неза- 
висимо от схемы и назначения автогенератор должен иметь источ- 
ник питания, усилитель и цепь обратной связи. Из приведенных 
в гл. 5 сведений следует, что обратная связь должна быть положи- 
тельной. 

Настоящая глава в основном посвящена изучению явлений в 
автогенераторах, используемых для получения высокочастотных 
гармонических колебаний. В качестве усилительных элементов в по- 
добных генераторах используются транзисторы, электронные лампы 
и другие аналогичные приборы, а в качестве цепей нагрузки — коле- 
бательные цепи с сосредотаченными или распределенными пара- 
метрами. 

Автогенератор, находящийся в стационарном режиме, пред- 
ставляет собой обычный нелинейный усилитель, для возбужде- 
ния которого используются колебания, вырабатываемые в самом ге- 
нераторе; колебания с выхода усилителя. подаются на его вход по 
цепи обратной связи. Если амплитуда и фаза возбуждения отвечают 
определенным условиям, та в энергетическом отношении автогенера- 
тор ведет себя так же, как. и генератор с посторонним возбуждением. 
Однако генератор с самовозбуждением имеет существенные особен- 
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ности. Частота и амплитуда автоколебания в стационарном режиме 
определяются только параметрами самого генератора, между тем 
как в генераторе с посторонним возбуждением частота и амплитуда 
навязываются возбудителем. Кроме того, в случае самовозбуждения 
большое значение имеет механизм возникновения колебаний при 
запуске автогенератора. 

Все эти особенности можно выявить, рассматривая поведение 
автогенератора в процессе нарастания колебаний от момента запуска 
до полного установления стационарного состояния. Можно наметить 
следующую картину. В момент запуска в колебательной цепи авто- 
генератора возникают свободные колебания, обусловленные вклю- 
чением источников питания, замыканием цепей, электрическими 


Аттен? ИРТЕЛЬНЫХ П ФлыиАПелвеник 
| ЗМ ЧЕТЫДЕХАЕЛНЕНИК | ОМАРЫ 20981 
[М — 


А 
У 
[2] 


ФЛИЛШТЕЛЬ © ОЗРИНИЧЕНИЕМ ВМИГ 


Рис. 9.1. Структурная схема автогенератора. 


флуктуациями и т. д. Благодаря обратной связи эти первоначальные 
колебания усиливаются, причем на первом этапе, пока амплитуды ма- 
лы, усиление является практически линейным и цепь можно рас- 
сматривать как линейную. Энергетически процесс нарастания ам- 
плитуд объясняется тем, что за один период колебания усилитель 
передает в нагрузку энергию, большую той, которая расходуется 
за это же время. С ростом амплитуд начинает проявляться нелиней- 
ность устройства (кривизна вольт-амперной характеристики уси- 
лительного элемента) и усиление уменьшается. Нарастание ампли- 
туд прекращается, когда усиление уменьшается до уровня, при ко- 
тором только компенсируется затухание колебаний в нагрузке, при 
этом энергия, отдаваемая усилителем за один период, оказывается 
равной энергии, расходуемой за это же время в нагрузке. 

Таким образом, на последнем этапе установления колебаний 
основную роль играет нелинейность цепи, без учета которой нельзя 
определить параметры стационарного режима автогенератора. 

Любой автогенератор высокочастотных колебаний в стационар- 
ном режиме можно представить в виде схемы, показанной на рис. 9.1 
(через о, обозначена частота генерации). На этой схеме автогенератор 
изображен в виде сочетания трех четырехполюсников: одного нели- 
нейного, безынерционного, и двух линейных. Нелинейный четырех- 
полюсник соответствует усилительному элементу (электронная лам- 
па, транзистор, клистрон и т. д.), первый из линейных четырех- 
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полюсников — колебательной цепи автогенератора, а второй — цепи 
обратной связи. Подобное представление автогенератора справед- 
ливо для систем с внешней обратной связью. 

В $9.8 будут рассмотрены примеры автогенераторов, механизм 
работы которых приводит к внутренней обратной связи требующей 
несколько иной трактовки обобщенной схемы. 

Усилительный элемент совместно с избирательным четырехполюс- 
ником, обеспечивающим фильтрацию (подавление) высших гармоник, 
представляет собой обычный нелинейный усилитель, развивающий 
на выходе гармоническое напряжение. В общем случае усиление за- 
висит как от частоты в, (из-за из- 
бирательности четырехполюсника), 
так и от амплитуды И’ (из-за нели- 
нейности усилительного элемента). 
Коэффициент усиления этого уст- 
ройства обозначим через К, (ѓо,, С). 
Очевидно, что 


К, (йог, И!) = 0,/0,, (9.1) 


При фиксированной частоте 0 Ист 9 
Ф К, является функцией только 
амплитуды (И). Рис. 9.2. К определению стацио- 


Коэффициент передачи линей- нарной амплитуды автоколебания. 


ного четырехполюсника обратной 
связи, который в дальнейшем будем называть просто коэффициентом 
обратной связи, можно выразить через амплитуды Цзи 0,: 


Кос (10) == 0,/0,. 


Но напряжение Оз, снимаемое с выхода четырехполюсника об- 
ратной связи, есть одновременно напряжение Ц;:, действующее на 
входе усилителя. Следовательно, 


Кос (іо) = 0,/0,, (9.2) 


Сравнивая это выражение с отношением (9.1), приходим к вы- 
воду, что в стационарном режиме автогенератора (когда только и 
можно пользоваться методом комплексных амплитуд) коэффициен- 
ты Ку (іо, (1) и К. (ѓо) являются взаимно обратными величинами: 


К, (Гог, О) Кос (ѓо,) = 1. (9.3) 


Так как коэффициент передачи линейного четырехполюсника не 
зависит от амплитуды колебаний, то выражение (9.3) можно исполь- 
зовать для определения установившейся амплитуды колебания при 
заданном Кос. Именно, когда Ку, уменьшаясь с ростом амплитуды 
(из-за нелинейности вольт-амперной характеристики усилительного 
элемента), достигает величины 1/Кос, дальнейший рост амплитуды, 
как указывалось ранее, прекращается. Это поясняется рис. 9.2. 
Стационарная амплитуда Ист определяется как абсцисса точки пе- 
ресечения графика Ку с горизонталью, проведенной на уровне 
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1/К с. С другой стороны, выражение (9.3) можно использовать 
для определения коэффициента обратной связи, требуемого для под- 
держания определенной амплитуды (т при заданной функции 
Ку (0). 

Для установления перечисленных общих свойств автогенерато- 
ра нам не требовалось уточнять ни тип усилительного элемента, ни 
вид схемы автогенератора. Это объясняется тем, что мы ограничились 
рассмотрением стационарного режима автогенератора. Для вы- 
яснения же механизма возникновения колебаний, а также механиз- 
ма установления стационарного режима необходимо исходить из 
конкретного электронного прибора и конкретной схемы автогене- 
ратора. | 

Огметим одно важное требование, предъявляемое к автогенера- 
тору, предназначенному для устройств передачи информации: вы- 
рабатываемое им колебание должно быть строго монохроматическим 
(в отсутствие модуляции). Любое нарушение монохроматичности, 
проявляющееся в паразитном изменении амплитуды, частоты или 
фазы колебания, может служить причиной возникновения помех 
в канале радиосвязи. Требование монохроматичности включает 
в себя также и требование стабильности частоты автоколебания. 


9.2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ КОЛЕБАНИЯ В АВТОГЕНЕРАТОРЕ 


Механизм возникновения и нарастания колебания удобнее всего 
рассмотреть с помощью схемы лампового автогенератора (рис.9.3, а). 
Допустим, что запуск автогенератора осуществляется включе- 
нием в момент і = О постоянного напряжения Е,,. Бросок анод- 


їг р 


Рис. 9.3 Одноконтурный ламповый автогенератор (а) и режим работы при за- 
пуске (6). 


д) 


ного тока і, (0) (рис. 9.3, 6) возбуждает в контуре Г к, Ск, Г свободное 
колебание, параметры которого определяются параметрами конту- 
ра, лампы и обратной связи. На начальном этапе запуска, пока амп- 
литуда колебания мала, представленную на рис. 9.3, а цепь можно 
рассматривать как линейную, Составим для этой цепи дифферен- 
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циальное уравнение, учитывающее лишь переменные составляющие 
токов и напряжений. 

Колебательное напряжение на контуре изн и токи і, іс, & 
(рис. 9.3, а) связаны между собой очевидными соотношениями 


=, 16; іс = С; а. —— ; Иак =ГИ. -Н Ён а (9.4) 


В качестве искомой функции выберем, например, ток і; (№ в 
индуктивной ветви контура. Исключая из первого уравнения (9.4) 
іс (1 с помощью второго и третьего уравнений, получаем 


5: 
аір 


=. С, — г Г. С, р 


(9.5) 


Теперь необходимо ток і, выразить через напряжения, дейст- 
вующие на электродах лампы. В линейном режиме для этого 
можно использовать выражение вида (5.40) 


1. = иск — Иак/Юь (9.6) 


В рассматриваемой схеме напряжение иск является напряже- 
нием обратной связи, причем Иск = из = Май./АЕ следовательно, 
выражение (9.6) можно записать в форме 


аі цақ 
ие. (9.7) 


1 —=$М 


Приравнивая правые части уравнений (9.5) и (9.7), а также учи- 
тывая третье уравнение системы (9.4), после группировки слагаемых 
получаем следующее дифференциальное уравнение: 

< 


41, г | 5М ү у, 1--и/В, , 
— — АЙ =0. 9.8 
ар + ( Г Та, ар) ит ба (9.8) 


Слагаемое (—$М/Ё.„Ск) в коэффициенте при первой производной 
имеет емысл отрицательного сопротивленця, вносимого в колеба- 
тельный контур усилителем с положительной обратной связью, 

Вводя обозначение 


% кв == (121.)(7 + Г/С, — ЭМ/Сь, (9.9) 

приводим (9.8) к виду 
2 1 (7/8) — / 
ру +29 6. в, —=0. (9.9') 


Общее решение уравнения (9,9’) имеет вид 


(0) = Аре “әкв' соѕ (о. + 00), (9.10) 
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где амплитуда А, и фаза 9, — постоянные величины, зависящие от 
начальных условий, а частота свободного колебания 


ов И (1 +16), С и Фкь. | (9.11) 
Предполагается заведомо колебательный режим, когда 
(Г - ”/Ю;)/ЁьСк > ак. 


Характер изменения амплитуды свободного колебания (9.10) 
зависит от знака &,ь,һ, т. е. от знака коэффициента при первой про- 
изводной в уравнении (9.8). Если а, > 0, колебание затухает 
(рис. 9.4, а), если кв < 0, амплитуда колебания растет (рис.9.4, 6). 


древе 220 “0 


і, — 
0 
“М 
ИД 
Рис. 9.4. Изменение амплитуды свободного колебания в зависимости от знака 


затухания. 


Учитывая выражение (9.9), приходим к следующему условию 
возникновения и нарастания колебания: 


кв = (1/2Ён)(г + Г/С; — М/С) < 0 
ИЛИ | 


М/С, > г + ГСВ, | (9.12) 


—_ 


Выполнение этих неравенств обеспечивает рост амплитуды коле- 
бания при сколь угодно малых начальных значениях амплитуды. 

Неравенству (9.12) можно придать большую наглядность, если 
переписать его в форме 


МИ > "Сь/З Е + ИЗВ,. 


Учитывая, что отношение М/Ё к, равное отношению напряжения 
И К напряжению из, является коэффициентом обратной связи 
Кос, а также, что гС к/Ё к = 1/2,р и 1/5Ю; = О, получаем 


Кос > 1/82 + Р”. (9.13) 


Это неравенство является основным условием самовозбуждения 
автогенератора. Оно позволяет легко объяснить влияние основных 
параметров усилительного прибора и схемы на возникновение коле- 
баний. Чем больше крутизна вольт-амперной характеристики 5, 
тем требуется меньшая величина Кос, т. е. тем легче возникают авто- 
колебания. Увеличение же параметра №, отображающего обрат- 
ную реакцию анодного напряжения на входную цепь, наоборот, 
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требует увеличения К... Очевидно также, что увеличение сопро- 
тивления потерь г, уменьшающее величину 2.» = [.„/’Сь, требует 
увеличения обратной связи. 

Заметим, что правая часть неравенства (9.13) 


бэр обор эА; бэр 


есть не что иное, как величина, обратная коэффициенту усиления 
в линейном режиме [см. выражение (5.42)]. 
Таким образом, неравенство (9.13) можно записать еще и в такой 


форме: __ 
Кос > Ку. (9.13°) 


К полученному результату можно также придти, рассматривая 
автогенератор на начальном этапе запуска как линейный усилитель 
с положительной обратной связью. При К Ку >> 1 такой усили- 
тель является неустойчивой цепью (см. $5.10). 

В процессе нарастания амплитуды колебания коэффициент К; 
уменьшается. Это происходит из-за отрицательного напряжения 
смещения Иско = Юс/со, создаваемого постоянной составляющей 
тока сетки [со на резисторе К. (рис. 9.3, а). Явления в цепи сетки 
полностью совпадают с явлениями в однополупериодном выпрями- 
теле (см. $ 8.7), в котором роль диода играет промежуток сетка — 
катод лампы, а нагрузки — цепь А,, Сс. При постоянной времени 
ЮсСс, намного превышающей период высокочастотного колебания 
Нос (1), выпрямленное напряжение растет пропорционально ампли- 
туде напряжения обратной связи из. (й. В результате рабочая точ- 
ка на характеристике лампы с ростом амплитуды колебания посте- 
пенно смещается влево, что приводит к отсечке анодного тока и 
уменьшению крутизны $, (см. $ 8.4). 

Стационарный режим автоколебаний наступает, когда неравенст- 
во (9.13') обращается в равенство. 

Таким образом, цепь Ю‹, С, автоматически обеспечивает изме- 
нение напряжения смещения, благодаря чему удается сочетать 
благоприятные для запуска условия ((/ „ко = 0) с выгодным энер- 
гетическим режимом работы генератора (отсечка анодного тока) в 
стационарном состояний. 

Неравенство Кос > /Ку можно рассматривать как условие 
самовозбуждения автогенератора любого типа. Однако механизм 
ограничения амплитуды колебания зависит от особенностей усили- 
тельного прибора. Так, в транзисторном автогенераторе с общим 
эмиттером (рис. 9.5, а) рабочая точка на вольт-амперной характе- 
ристике в момент запуска расположена не в начале координат, а 
при положительном значении (вэ о (рис. 9.5, 6). Это необходимо. 
ввиду того, что в транзисторе токи коллектора и базы связаны соот- 
ношением і, = Ві; и требование достаточно большой крутизны 
характеристики (для облегчения условия самовозбуждения) застав- 
ляет располагать рабочую точку на линейном участке характеристи: 
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ки 16 (46). Поэтому на начальном этапе запуска нарастание ампли- 
туды колебания не сопровождается увеличением напряжения смеще- 
ния (отрицательного). Рабочая точка сдвигается влево лишь при 
заходе амплитуды колебания на нижний сгиб характеристики, ког- 
да проявляется эффект выпрямления напряжения из (№ в цепи 
база—эмиттер. 


/69 0 
ибо | 0530 259 


05 


у; 
д 


Рис. 95 Одноконтурный транзисторный автогенератор (а) и режим работы 
при запуске (6). 


В схеме на рис. 9.5, а в отличие от схемы на рис. 9.3, а показан 
независимый источник постоянного напряжения Ёъо, включенный 
последовательно с цепью Юб, Су автоматического смещения. 

В транзисторных автогенераторах напряжения Ёво и Еко 
обычно подают от общего источника. 


9.3. СТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ АВТОГЕНЕРАТОРА, 
БАЛАНС ФАЗ 


Выяснив условия возникновения колебаний, определим ампли- 
туду и частоту автоколебания в стационарном режиме. Для опреде- 
ления амплитуды можно воспользоваться соотношением (9.3), 
пригодным для любого автоѓенератора. Неравенство (9.13) обращает: 
ся в равенство (9.3) только при уменьшении средней крутизны $, 
до величины, отвечающей условию 


Кос = 1/5р0»р + Р или 5, = ШК — О) 25. (9.14) 


Так как $, зависит от амплитуды колебания, второе равенст- 
во (9.14) позволяет найти стационарную амплитуду. Более наглядно 
определение стационарной амплитуды, основанное на методе коле- 
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бательной характеристики 1.3; (Еъх), где [кнт — амплитуда тока 
в колебательном контуре усилителя, получающегося из автогенера- 
тора при устранении обратной связи. 

Задавая на входе усилителя амплитуду Ё; высокочастотного 


колебания с частотой 0 = ор = ИИ ІС, находят (расчетно или 
экспериментально) амплитуду тока в контуре /,ь„т. Типичный вид 
колебательной характеристики показан на рис. 9.6 (кривая /). 
При малых амплитудах Ё,, эта характеристика линейна, так как 
рабочая точка по условию расположена на линейном участке вольт- 
амперной характеристики. Ограничение колебательной характерис- 
тики усилителя при больших амплитудах Ё; обусловлено ростом 
напряжения смещения (при использовании цепи автоматического 
смещения, см. предыдущий параграф). 

Для определения амплитуды тока, которая установилась бы 
в автогенераторе (после введения обратной связи), необходимо най- 
ти зависимость между [кнт и напряжением И. Так как Иж = 
= [кнтАсв,› Где Хов — сопротивление связи, то [кит = О,,/ Хов. 
Эта зависимость, определяемая линейной цепью автогенератора, по- 
казана на рис. 9.6 в виде линии //, наклоненной к оси абсцисс под 
углом ү = агсіє (1/х,). Эта линия называется линией обратной 
связи. 

Ордината точки пересечения линий [и // определяет стационар- 
ную амплитуду тока /„нг ст, а абсцисса — стационарную амплитуду 
напряжения Ис ст. Действительно, в точке пересечения величина 
тока /..„т, развиваемого усилительным прибором в контуре (линия 
Г), как раз совпадает с величиной тока (линия //), необходимого для 
создания исходного напряжения Ис. 

С увеличением связи наклон линии // уменьшается и стацио- 
нарная амплитуда тока растет. При очень сильной обратной связи 
[кнтст Может даже уменьшиться из-за убывания колебательной ха- 
рактеристики усилителя, связанного с заходом в область насыщения 
вольт-амперной характеристики усилительного прибора. Такой ре- 
жим получается при связи, соответствующей линии ОА (рис. 9.6). 

Нетрудно. показать, что точка С пересечения линий Ги И яв- 
ляется устойчивой. Это означает, что при случайных отклонениях 
амплитуды тока от стационарного значения автогенератор возвра- 
щается в исходное состояние. Это свойство автогенератора пояс- 
няется рис. 9.7. Допустим, что амплитуда тока в контуре увеличи- 
лась на А/. Это вызовет увеличение напряжения обратной связи на 
АИъс. Но при напряжении на входе Из ст + АО усилительный 
прибор способен поддерживать в контуре лишь ток [кн, меньший 
тока Г.т ст + АГ. Следовательно, ток в контуре не может удер- 
жаться на уровне [.нтст + А/ и должен убывать, т. е. возвращаться 
к исходному значению [„нтст. То же будет при случайном умень- 
шении тока в контуре. 

Определим частоту автоколебаний. В первом приближении эта 
частота совпадает с частотой собственных колебаний контура Г. „, Ск, 
г, шунтированного внутренним сопротивлением электронного при- 
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бора. При линейном рассмотрении (на начальном этапе нарастания 
амплитуды) влияние шунтирования учитывалось коэффициентом 
(1 | х/Ю;}) при последнем слагаемом в уравнении (9.8). 

В стационарном режиме, когда внутреннее сопротивление элект- 
ронного прибора Ю;, приведенное к току первой гармоники, зависит 
от угла отсечки (см. $ 8.4), частота генерации определяется выра- 
жением 


в, ==(1/ИЁ. С.) УТ-Е”/В;. (9.15) 


Эту поправку к частоте приходится учитывать при оценке не- 
стабильности, обусловленной влиянием непостоянства режима ра- 
боты усилительного прибора, При выполнении же технических рас- 


Икнт 


И СТ Ё вх 


Рис. 9.6. Колебательная характери- Рис. 9.7. К доказательству устойчи- 
стика нелинейного усилителя с авто- вости стационарного режима автоге- 
матическим смещением. нератора. 


четов частоту автоколебаний обычно считают совпадающей с резо- 
нансной частотой колебательного контура. 

Имеются, однако, еще и другие факторы, которые влияют на 
частогу генератора более существенно, чем Ю;. Для выявления этих 
факторов рассмотрим фазовые соотношения в замкнутьм кольце 
обратной связи автогенератора. Сумма всех фазовых сдвигов в 
кольце должна равняться п2л, где п — целое число [см. (5.98)]. 
Это условие определяет баланс фаз в автогенераторе. 

Для простого одноконтурного автогенератора это условие мо- 
жно записать в форме 


Фу 1 Фос = 27, (9.16) 


где фу обозначает аргумент комплексного коэффициента усиления 
Ку, а фо, — аргумент комплексного коэффициента обратной связи 


оС’ 
Исходя из уравнения для коэффициента усиления 


Ку ах —$ербэр (іф), | (9.17) 


где 5ер — в общем случае комплексная крутизна, получаем для фу 
следующее выражение: 


фу = $$ + Ф: 7. (9.18) 
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Здесь фз — аргумент $,., а ф, — аргумент сопротивления парал- 
лельного колебательного контура. Слагаемое л учитывает знак ми- 
нус в правой части (9.17). 

Итак, уравнение баланса фаз (9.16) для одноконтурного генера- 
тора принимает вид 


фз + Ф, + Фос л = 2л 


ИЛИ 


ф$ Ф, + Фоо = л, (9.19) 


Из условия (9.19) вытекает, что все факторы, оказывающие влия- 
ние на фазовые сдвиги в отдельных звеньях автогенератора, влияют 
и на частоту генерируемых колебаний. Так, например, включение 
фазосдвигающей цепи в четырехполюсник обратной связи сдвигает 
частоту генерации относительно резонансной частоты колебательной 
цепи автогенератора. Работа подобного автогенератора, в котором 
в качестве фазосдвигающего устройства используется линия задерж- 
ки, рассматривается в $ 9.9. 

В практике часто приходится считаться с влиянием и угла Фѕ 
на частоту автоколебаний. Во всех предыдущих параграфах данной 
главы, а также гл. 8 средняя крутизна характеристики усилитель- 
‚ного прибора считалась действительной величиной (фз == 0). Между 
тем следует отметить по крайней мере два фактора, придающих · 
средней крутизне комплексный характер: 1) неполное отфильтровы- 
вание высших гармоник импульсного тока, 2) инерция электронов. 

Механизм влияния токов высших гармоник на частоту генерации 
заключается в следующем. При прохождении через колебательную 
цепь эти токи создают некоторое, хотя и очень малое, падение напря- 
жения, благодаря чему результирующее напряжение на колебатель- 
ном контуре, а следовательно, и на выходе цепи обратной связи 
становится несинусоидальным. Это приводит к тому, что положи- 
тельная полуволна возбуждающего напряжения, определяющая 
форму импульса тока, деформируется, становясь несимметричной от- 
носительно своего максимального значения. Дсимметрия объяс- 
няется тем, что для высших гармоник тока колебательная цепь пред- 
ставляет собой почти чисто реактивное, а для первой гармоники— 
активное сопротивление; добавочные напряжения от высших гар- 
моник имеют начальную фазу 90° (при нулевой начальной фазе на- 
пряжения от первой гармоники). 

Асимметрия импульса электронного тока в свою очередь приво- 
дит к некоторому сдвигу фазы первой гармоники тока относительно 
первой гармоники возбуждающего напряжения. В результате отно- 
шение /; к ЕБ; т. е. средняя крутизна $‹р, становится комплексной 
величиной. Ясно, что чем выше добротность колебательной цепи, 
тем ближе напряжения к гармоническим и тем слабее влияние выс- 
ших гармоник на частоту генерации. 
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В автогенераторах с обычными колебательными контурами отно- 
сительная поправка к частоте, обусловленная влиянием высших гар- 
моник, порядка [0-4 — 10-5. 

Второй из упомянутых факторов — влияние инерции электро- 
нов — имеет существенное значение только в автогенераторах, ра- 
ботающих на очень высоких частотах, когда время пролета элект- 
роном междуэлектродных промежутков оказывается соизмеримым 
с периодом колебания. Получается значительный фазовый сдвиг 
между первой гармоникой тока и напряжением на входе электрон- 
ного прибора. Этот сдвиг следует учитывать при построении цепи 
обратной связи. 


9.4. МЯГКИЙ И ЖЕСТКИЙ РЕЖИМЫ САМОВОЗБУЖДЕНИЯ 


Вернемся к рис, 9.6 и выясним поведение автогенератора при 
изменении коэффициента обратной связи. При ослаблении связи 
наклон линии [1 растет, и при некотором критическом значении 
Кос, обращающем неравенство (9.17) в равенство (9.3), возникнове- 
ние колебаний невозможно. Линия связи, соответствующая крити- 
ческой обратной связи, занимает положение ОВ. 

Если в автогенераторе с индуктивной обратной связью и колеба- 
тельной характеристикой, показанной на рис. 9.6, плавно увеличи- 
вать М, то, начиная с критического значения М», амплитуда ста- 
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Рис. 9.8. Зависимость Рис. 9.9. Колебательная Рис. 9.10. Зависимость 
стационарной амплитуды характеристика, соответ- стационарной амплитуды 
от величины обратной ствующая жесткому ре- от обратной связи при 


связи при мягком ре- жиму. жестком режиме, 
жиме. 


ционарного колебания будет плавно возрастать, как показано на 
рис. 9.8, Такой режим самовозбуждения называется мягким. Из 
предыдущего видно, что для получения мягкого режима необходи: 
мо, чтобы колебательная характеристика выходила из нулевой точ- 
ки и имела достаточно большой наклон в области малых амплитуд. 
Все эти требования выполняются при использовании автоматичес- 
кого смещения. 

При использовании принудительного (внешнего) смещения коле- 
бательная характеристика принимает вид, показанный- на рис. 9.9. 
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Для возникновения колебаний в данном случае требуется очень 
сильная обратная связь (линия ОА, взаимоиндукция М|). После 
того как колебания установились, связь можно ослабить до вели- 
чины М», при которой линия связи занимает положение ОВ. При 
дальнейшем ослаблении связи колебания срываются, Для восста- 
новления колебаний М нужно увеличить до значения Му, соответст- 
вующего линии связи ОА. Такой режим самовозбуждения называется 
жестким. 

Зависимость стационарной амплитуды Їр от величины М 
при жестком режиме показана на рис. 9.10, причем стрелками 
обозначено направление измене- 
ния М. 

Если принудительное напря- 
жение смещения настолько ве- 
лико, что колебательная харак- 
теристика начинается не с нуля 
(рис. 9.11), то никакое увеличе- 
ние обратной связи не способно 
вызвать автоколебания. Если же 0. 
вызвать колебания с помощью 
внешнего воздействия, то при Рис. 9.11. К вопросу об устойчивости 
достаточно СИЛЬНОЙ обратной генерации при жестком режиме. 
связи колебания могут продол- 
жать существовать и после прекращения воздействия. Из двух 
точек пересечения линий / и // точка С является устойчивой, 
а точка О — неустойчивой (имеется в виду динамическая устойчи- 
вость, т. е. устойчивость генерации). Это означает, что при неболь- 
ших случайных отклонениях амплитуды тока в контуре около точки 
С система возвращается в исходное состояние, сколь же угодно малое 
отклонение амплитуды в районе точки О прогрессивно возрастает 
и переводит амплитуду [.„т либо в устойчивую точку С, либо в точ- 
ку О (соответствующую статической устойчивости). Доказательство 
неустойчивости точки О) аналогично доказательству устойчивости 
точки С, приведенному в предыдущем параграфе, 
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9.5. ПРИМЕРЫ СХЕМ АВТОГЕН ЕРАТОРОВ 


На рис. 9.12 представлены три разновидности схем одноконтур- 
ных ламповых автогенераторов, различающихся лишь цепями об- 
ратной связи. Схема с индуктивной (трансформаторной) обратной 
связью (рис. 9.12, а) уже рассматривалась в $ 9.2 (рис. 9.3, а); един- 
ственное уточнение (рис. 9.12, а) заключается в способе включения 
резистора А, (между сеткой и катодом). Схему с кондуктивной (ав- 
тотрансформаторной) обратной связью (рис. 9.12, 6) и схему с ем- 
костной обратной связью (рис. 9.12, в) часто называют трехточеч- 
ными: усилительный прибор подключается к трем точкам контура 


а сик. 
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В схемах на рис. 9.12, аи бемкости Сз блокировочных конден- 
саторов обычно настолько велики, что по высокой частоте точку к 
практически можно считать соединенной с катодом накоротко. Так 
как катоды заземлены, то точки к являются точками нулевого по- 
тенциала. 

Избирательный четырехполюсник и четырехполюсник обратной 
свлзи, показанные на рис. 9.1, в рассматриваемых простейших авто- 
генераторах совмещены в одном колебательном контуре. Входными 


Рис. 9.12. Схемы автогенератора с трансформаторной (а), автотрансформатор- 
ной (6) и емкостной (в) обратной связью. 


зажимами этого четырехполюсника являются точки а и к, к которым 
подключены анод и катод лампы, а выходными — точки подключе- 
ния сетки и катода (си к). Таким образом, показанные на рис. 9.12 
схемы можно заместить одной схемой (рис. 9.13). Источники пита- 
ния электродов лампы на этой схеме не по- 
казаны. 

В рассматриваемых простейших схемах 
частота генерации близка к резонансной 
частоте контура. На этой частоте падение 
напряжения на контуре Ш.„ совпадает 
(или почти совпадает) по’ фазе с током 
1.,, а последний — с напряжением О, ,. 
Рис. 9.13. Схема замеще- ЗаМечаем, что напряжение О, „ направлено, 
ния одноконтурного гене- как и ток 1 во внешней цепи, от катода 

ратора. к аноду. Если напряжение на выходе че- 
тырехполюсника обратной связи будет в 

фазе с Ш.к, то оно окажется в противофазе с исходным напря- 
жением О,„. Из этого следует, что аргумент коэффициента об- 
ратной связи Кос (ѓо), т.е. фазовый сдвиг в четырехполюснике 
обратной связи, должен быть близок к 180°. К этому результату 
можно также прийти с помощью следующих рассуждений: однокас- 
кадный резонансный усилитель поворачивает фазу усиливаемого 
колебания на 180°, следовательно, для поддержания автоколебания 
напряжение, подаваемое по цепи обратной связи с выхода на вход, 
должно получить дополнительный сдвиг на 180°, Нетрудно просле- 
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дить, как обеспечивается это требование в схемах на рис. 9.12. В 
схеме с трансформаторной обратной связью (рис. 9.12, а) сдвиг 
фазы на 180° получается при правильном подключении катушки 
[ск К зажимам сетка — катод. Модуль коэффициента обратной свя- 
ЗИ 


Кое = М/Ён. (9.20) 


В автотрансформаторной схеме (рис. 9.12, 6) требуемая фази- 
ровка достигается съемом напряжения обратной связи с катуш- 
ки индуктивности [.ск, входящей в емкостную ветвь контура. При 
резонансе токи в индуктивной и емкостной ветвях контура равны 
по амплитуде и противоположны по направлению. Следовательно, 
индуктивности [аки С. ск обтекаются одним и тем же контурным то- 
ком и образуют делитель напряжений. По отношению к катоду, под- 
ключенному к промежуточной точке контура, напряжения, снимае- 
мые с катушек Саки Г „к, находятся в противофазе, 

Модуль коэффициента обратной связи 


Кос = Г. Гак (9.21) 


Резонансная частота колебательного контура в автогенераторе 
с индуктивной трехточкой 


өр= ШИ(, Ген) С. (9.29) 
Наконец, для схемы с емкостной обратной связью (рис, 9.12, в) 
Кос = Сан/Ссь, (9.23) 

а резонансная частота" контура 
ор = ПМГ, Сьнвь › (9.24) 


где 
Съкв == СакСск/(Сак + Сок). 


В транзис?орном автогенераторе с емкостной обратной связью 
(рис. 9.14) внешнее напряжение смещения (вэ, подается с де- 
лителя напряжений №, Ю., подключенного к источнику питания 
цепи коллектора. 

Коэффициент обратной связи с данной схеме 


Кос = СС, (9.29) 


а резонансная частота определяется формулой, аналогичной (9.24). 

При рассмотрении всех перечисленных схем не учитывались 
паразитные параметры — междуэлектродные емкости, индуктивно- 
сти вводов лампы, фазовый сдвиг анодного тока из-за влияния инер- 
ции электронов и т. д. 

Поэтому коэффициент обратной связи в одноконтурных авто- 
генераторах оказался независимым от частоты. Этот вывод справед- 
лив при относительно невысоких частотах. С повышением рабочей 
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частоты схема замещения автогенератора усложняется и коэффи- 
циент обратной связи должен рассматриваться с учетом перечислен- 
ных факторов. Частотная зависимость Кос (ѓо) особенно сильно вы- 
ражена для транзисторных автогенераторов, работающих на ча- 
стотах, близких к граничной частоте транзистора. Аргумент ф5 ком- 
плексной крутизны $ ср (см. $ 8.3) достигает в этих генераторах 90° 
и больше. Аргумент фос цепи обратной связи отличается при этом 
от 180°. 

На высоких частотах большое распространение получили тран- 
зисторные автогенераторы, работающие по схеме с общей базой и 
обладающие конструктивными преимуществами по сравнению со 


Рис. 9.14. Транзисторный Рис. 9.15. Автогенератор на транзисторе с об- 
автогенератор с емкост- щей базой. 
ной обратной связью. 


схемой ОЭ. Типичная схема гетеродинов радиоприемников пред- 
ставлена на рис. 9.15. Резистор Р, автосмещения включен в цепь 
эмиттера. Хотя на начертании схемы отмеченная выше частотная 
зависимость коэффициента обратной связи, а также комплексность 
средней крутизны не отражаются, параметры контура и элементов 
цепи обратной связи существенно отличаются от параметров при 
относительно низких частотах. 


9.6. НЕЛИНЕЙНОЕ УРАВНЕНИЕ АВТОГЕНЕРАТОРА 


В предыдущих параграфах данной главы изучались условия 
возникновения колебаний и определялась устойчивость стационар- 
ного режима автогенератора. Необходимо рассмотреть весь процесс 
установления автоколебаний: от включения до установления ста- 
ционарного режима. Это важно для ряда приложений, когда при- 
ходится иметь дело с формированием ^ коротких радиоимпульсов 
(например, в импульсных радиосистемах). Для полного описания 
работы автогенератора, охватывающего все стадии процесса установ- 
ления, Необходимо отказаться от условия малости амплитуд, лежа- 
щего в основе линейного дифференциального уравнения (9.9’). 
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Использованное при составлении этого уравнения линейное вы- 
ражение (9.6) 


іы = иск — (Иак/К;) = 5 (Иск — Виан), 
необходимо заменить нелинейной функцией 
а = (Иск — Риаь), (9.26) 


определяющей анодный ток і, при любых значениях Иск И йак. 

Для дальнейшего исследования удобно перейти от схемы, изо- 
браженной на рис. 9.3, а, к схеме, показанной на рис. 9.16. Исполь- 
зованная в этой схеме параллельная схема замещения колебатель- 
ного контура, не меняя сути дела, упрощает составление дифферен- 


Рис. 9.16. Схема замещения автогенератора, 
соответствующая уравнению (9.29), 


циального уравнения для напряжения изк, действующего на кон- 
туре. При выбранных направлениях токов и напряжений можно 
написать следующие исходные уравнения: 


іс + ів А й. == іа, (9.27) 
, а , и І 
оС к, ір ак, р т | п Ф. (9.28) 


Подставляя выражения (9.26) и (9.28) в (9.27), получаем 


цақ 41 чак [Чак @=—ф (и, —Ри,,). (9.29) 
а! ` Ю Г 

Преобразуем ?еперь аргумент нелинейной функции %, выразив 
Иск Через йак. Непосредственно из схемы с трансформаторной свя- 
зью (рис. 9.16) вытекает соотношение иск = М (411/41, а из 
третьего равенства (9.28) следует, что @й1./4 = и, к/Ё. Следователь- 
НО, Иск = Ик М/Г. 

Итак, 


Иск — Риа = (М/И — О) ик = (Кос — О) иак. 


Заметим, что если не учитывать влияние и.к на ток { (при 
р < Кос), ТО Иск А КосИак. 
Введем обозначение 
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Тогда | 
Ф (Иск — Оиак) — Ф [(К ос — р) Пак] == 
== 4 (КосИак). (9.31) 


Подставляя это выражение в (9.29) и дифференцируя последнее 
по ѓ, получаем 


аф (К ос Чак) 


а? Пак | _Чиак_ ЕЕ 
С а! 


-- 


а? ср а тт ак — 


ИЛИ 


а? и а [ и 1 , 1 
сак 2 Е АО) +-си=0. 09.39) 
Как и следовало ожидать, получилось нелинейное уравнение. 
Дальнейший путь заключается в подстановке в уравнение (9.32) 
какой-либо подходящей аппроксимации функции р (Косйак). . 
Наиболее удобной является аппроксимация е помощью степен- 
ного полинома. Чтобы не слишком усложнять задачу, обычно ис- 
ходят из неполного полинома третьей степени [см. (8.13)]: 


іа =ф (Ко, Пак) = 01 Кос Чак - @з (Кос Чак) == 
= а; Кос Ик — |03 | (Кос Нан). (9.33) 


Входящее в выражение (8.8) слагаемое { (О,) опущено, так как 
оно не оказывает влияния на поведение функции изн. Знак минус 
перед кубическим членом взят в соответствии с формулой (8.14). 

Аппроксимация (9.33) пригодна при фиксированном положении 
рабочей точки на вольт-амперной характеристике (в точке перегиба, 
см. рис. 8.5). Следовательно, при этом не учитывается изменение 
напряжения смещения (, в процессе нарастания амплитуды коле- 
бания (при автоматическом смещении). Тем не менее, как показы- 
вает опыт, аппроксимация (9.33) все же позволяет выявить основ- 
ные черты процесса установления колебаний в генераторе, работаю- 
щем в мягком режиме. 

Подставляя (9.33) в (9.32), получаем 


2 и а [1 1 
тан а (о Сы т 
ИЛИ 
а? и аи 
та — (2 | “вв | — Тәкв Мак) 21 + 90 “ак == 0, (9.34) 


где использованы обозначения 
доль (118 — Коса) 1С; ть ==31а,| Ко1С; ө = ИГС. (9.35) 


Заметим, что в самовозбуждающемся генераторе оь < 0 
(см. $ 9.2). 
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Разделив (9.34) на оё и введя малый параметр 


Е = 21| янь | / 5, (9.36) 
получаем 
1 ди и \ 1 а 
—[] — экв р ак ц. =0. 
оў ай | 2 | оәкв | х) 0 а! Иа 


Переходя, наконец, к безразмерному времени т = оѓ, получа- 
ем уравнение, известное под названием уравнения Ван дер Поля: 


а? Чак Уэкв ик Чиакн 
ЩЕ || м и 0. 9.37 
аз? | 2 |% экв | | ат + Иан ( 


При малых напряжениях, когда У үкь/2 | ак» | Чак < 1, урав- 
нение (9.37) переходит в линейное уравнение, совпадающее с урав- 
нением (9.9°) [при переходе в последнем к безразмерному времени, 
а также при учете различия между схемами на рис. 9.3 и 9.16]. 
С увеличением амплитуды напряжения из к все сильнее проявляется 
нелинейность системы, обусловленная величиной (ү,һь/2| %кь |) Ик. 

Методов, позволяющих получить точное решение нелинейного 
уравнения (9.37), не существует. 


9.7. ПРИБЛИЖЕННОЕ РЕШЕНИЕ НЕЛИНЕЙНОГО УРАВНЕНИЯ 
АВТОГЕНЕРАТОРА 


В применении к данной задаче суть приближенного метода за- 
ключается в том, что отыскивают решение нелинейного уравнения 
(9.37) в форме высокочастотного колебания 


Пак = А (600 с0$ оѓ = А (т) созт, (9.38) 


где 0 = ®› — резонансная частота контура, т. е. оъ = ИИГС; 
А (т) — функция, медленно изменяющаяся во времени. 

Основанием для такого подхода является допущение высокой 
добротности колебательного контура, при которой для существен- 
ного изменения амплитуды и, следовательно, запасенной в контуре 
энергии требуется время, измеряемое значительным числом перио- 
дов. Условие медленности изменения амплитуды, сформулированное 
в $3.1, предполагается выполненным. 

Итак, для отыскания приближенного решения уравнения (9.37) 
остается найти только функцию А (т), т. е. огибающую амплитуд 


колебания. Частота колебания просто приравнивается о, = 1/И ГС, 
а начальная фаза, которая в решении (9.38) опущена, может быть 
принята любой в зависимости от начальных условий запуска ге- 
нератора!. 


1 В действительности фаза, а следовательно, и частота колебания в про- 
цессе установления могут являться функциями времени. Для определения 
поправки к частоте необходимо находить второе или даже более высокие 
приближения, 
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Подставим (9.38) в уравнение (9.37). Предварительно найдем 
производные от функции изк = А (т) соѕ т, для краткости опустим 
аргумент функции А (т), а производную ЧА (т)/ат обозначим че- 


рез Д: 


ик = А С05 Т; == — А $іп т -- А соз т, 


ик = А с05 т— Азшт— Азшт-+ А соѕт л — А созт—2 А зіп т, 
т 
ЧИак 1 24 (#ак) _ к) 1 а 3 3 
и? так — = —— —— (ДЗ соѕ? т) = 
8 ат 3 ат 3 ат ( 
Аз. 1 443 АЗ . 
= ——— іП Т -|- — СОѕ Т А ——— пт. 
4 4 т 4 


Слагаемое с А отбрасывается, так как вторая производная 
медленно меняющейся функции является величиной второго поряд- 
ка малости; слагаемое, содержащее соѕ Зт = соѕ Зоо, которое 
получается при возведении в куб соѕ т отбрасывается, так как утро- 
енная частота отфильтровывается колебательным контуром, на- 
строенным на частоту о,. Кроме того, следует иметь в виду, что по- 
следнее слагаемое — т (Аат) соѕ т после подстановки в уравнение 
(9.37) и умножения на малую величину є также отбрасывается, как 
величина малая по сравнению со слагаемыми с коэффициентами А, 
А или 843. Произведение #4 соѕ т также отбрасывается. В резуль- 
тате уравнение (9.37) приводится к виду 

АЗ 


ФА ѕіпт—еА ѕіп т 4- — ТӘК ^^ сј т 
2 | оәкв|і 4 


= (А ел с. Ѕіп т = 0. 
2 | оәкв| 4 


Так как зп т 5 0, то приходим к следующему уравнению для 
амплитуды: 


: кв АЗ 
24—64 28) —0. 
2 | Фәкві 4 


Умножая на А и учитывая, что 24А = а4А?/ат, переписываем 
это уравнение в форме 


ад? (4° Уэкв <=) =. | (9.39) 
ат 2 [оәкві 4 


Получилось уравнение первого порядка относительно квадрата 
амплитуды. Стационарная амплитуда А,„ определяется сразу, до- 
статочно приравнять нулю производную от А?. Таким образом, 


ү Ас 
д 0 
2] экв | 4 
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откуда 


Аст — 21 у „нь/2 | Анка | (9.40) 
и уравнение (9.39) принимает вид 
АА*/ Ах — е (А? — АЧА.) = 0. (9.41) 


Для решения этого уравнения используется подстановка Д? = 
= |/х. Тогда Аз: = 1/х,, и 


а 
ИЛИ 
2х. + в (х — хз) = 0. 
ат 
Разделяя переменные 
ах (х — х.) = — еа 


и интегрируя, получаем 


Пусть начальное значение амплитуды колебания в момент 

= 0 равно А,. Тогда соответствующее этому моменту значение 
х, равно 1/43. Полагая в последнем выражении т = 0, находим 
постоянную интегрирования С: 


С = — №1 (хо — Хе). 


Следовательно, 
Іп (Хх — Хо) — Ш (Хо — Хо) = 7 


И 
от — ее 
0 — Хет 6» 9.42) 
откуда 
Х = Хз 1 (Хо/Хет — 1) ее] 
ИЛИ 


Наконец, учитывая выражение (9.36) и т = ої, а также то, что 
0. < 0, получаем 


А = Аст — Аст 
1+4) е" И 1+(4:./48—1уе “1 әкв 


(9.43) 
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Подставляя это выражение в (9.38), получаем 


Шаһ (= с (0,4-0,1), (9.44) 
И уч дет" Тое 


где 9, — начальная фаза, зависящая от условий запуска генера- 


тора. 
Как правило, 4А,,„/А, >> 1. Поэтому при малых значениях 


2 |0, | знаменатель 


Е =!) е? | кві! а 07. 671и 
Аб 0 


и выражение (9.44) принимает вид 
цак (Р) ^ Ауе! “кві! соѕ (о,#--9,), 


совпадающий с видом выражения (9.10), выведенного для линей- 
ного режима (при малых амплитудах). 


Ик 


АС/Аст 


ШЛИ У 
ИИ в 
ИОВ Я 
| эх Ц 2 12 [еще 


Рис. 9.17. Процесс установления Рис. 9.18. Характер нарастания огибаю- 
колебания в автогенераторе. щей автоколебания при различных на- 
чальных условиях, 


При Ё-— оо (стационарный режим) 
Пак (0) = Ас соѕ (оѓ -Р 0%). 


Ограничение амплитуд, обусловленное введением кубического 
члена в аппроксимацию вольт-амперной характеристики (9.33), 
иллюстрируется рис. 9.17, на котором представлен процесс установ- 
ления колебания в автогенераторе. 

Характер изменения огибающей А (0/4 ,, при нескольких зна- 
чениях параметра п = А,„/А, показан на рис. 9.18. 

Из выражения (9.43) и рис. 9.18 видно, что время установления 
стационарной амплитуды существенно зависит от начальной ампли- 
туды, т. е. от начальных условий запуска. Это имеет важное значе- 
ние для генераторов, работающих в импульсном режиме. 
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В заключение отметим, чтс для удовлетворительного описания 
процесса установления колебаний при жестком режиме самовоз- 
буждения требуется удержание в полиноме (8.8) по крайней мере 
еще и пятой степени. 


9.8. АВТОГЕНЕРАТОРЫ С ВНУТРЕННЕЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ 


При рассмотрении механизма возникновения колебаний в авто- 
генераторе (см. $ 9.2) мы встретились с понятием отрицательного 
сопротивления, вносимого в колебательный контур при надлежа- 
щем выборе фазы обратной связи. При этом в соответствии с обобщен- 
ной схемой автоколебательной системы (см. рис. 9.1) имелась в ви- 
ду внешняя обратная связь. 

Существуют, однако, некоторые электронные приборы, которые 
позволяют получить отрицательное сопротивление за счет падающих 
участков вольт-амперной характеристики без введения в схему 
специальных элементов обратной связи. К таким приборам относят- 
ся, например, туннельный диод и обычные тетроды и пентоды при 
соответствующем подборе напряжений на электродах. 

На рис. 9.19, а показана вольт-амперная характеристика тун- 
нельного диода, представляющая зависимость прямого тока диода 
от положительного напряжения 
смещения. На падающем участке 
а—6 дифференциальное сопро- 
тивление диода отрицательно: 


Ю-, = аи/4 == у, 


где ү — угол наклона касатель- 
ной к кривой { = ѓ (и) в рабо: 
чей точке (у. 

Аналогичной получается ха- 


рактеристика тетрода при силь- 
но выраженном динатронном 
эффекте (рис. 9.19, 6). 

При подключении элекТрон- 


Рис. 9.19. Вольт-амперные характери- 
стики туннельного диода (а) и тетро- 
да с динатронным эффектом (6), при 
которых возможна реализация отри- 


ного прибора с подобными вольт- цательного сопротивления. 


амперными характеристиками к 
колебательной цепи можно осуществить генерацию высокочастот- 
ных колебаний. При этом получается автогенератор с внут 
ренней обратной связью. На рис. 9.20, а изобра- 
жена схема динатронного генератора, в которой в качестве отри- 
цательного сопротивления используется тетрод: Как видно, в 
этой схеме Нет специальных элементов для создания обратной 
связи. Отрицательный характер сопротивления лампы дости- 
гается установкой рабочей точки на падающем участке харак- 
теристики (рис. 9.19, 6). Для этого на анод подается напряжение 
питания Бао, меньшее, чем на экранирующую сетку. Эквивалент- 
ная схема контура, шунтированного отрицательным сопротивлением 
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Ю_, изображена на рис. 9.20, 6. По отношению к этому сопротив- 
лению и. рассматривается как электродвижущая сила, так что ток 
і, и напряжение и, связаны соотношением і = ица/Ю_. | 

Рассматривая, как и в $ 9.2, начальный этап возникновения ко- 
лебаний (малые амплитуды), исходим из уравнений, аналогичных 
уравнениям (9.4) —(9.5), с тем 
лишь отличием, что первое урав- 
нение (9.4) запишем в виде 
п + іс =-—Ы. 

Учитывая далее приведенное 
выше выражение Ёз = иа/К_ и 
используя третье уравнение си- 
стемы (9.4), получаем вместо (9.8) 
следующее линейное дифферен- 
циальное уравнение: 


2) 2) аі Г 1 йір 
на) а + 
а а? ГА СЮ- аі 
Рис. 9.20. Динатронный генератор | 
(а) и его схема замещения (6) 4- = = 0. (9.45) 


Для того чтобы амплитуда колебания нарастала, коэффициент 
при первой производной должен быть отрицательным. Отсюда полу: 
чается условие возникновения колебаний в виде 


А | | 
6 |519 
ИЛИ 
[К 2,600 = 0190, (9.46) 


где | Р _| — абсолютная величина отрицательного сопротивления; 
2.р — резонансное сопротивление контура; 0 — добротность; р = 


= ИУГ/С — характеристическое сопротивление контура; . 
Когда сопротивление |Ю_|, зависящее от амплитуды колебания 


(при переходе на нелинейную часть характеристики лампы), уве- 
личится до 


| К- (О) | — бэр, (9.47) 


в автогенераторе установится стационарная амплитуда колебаний. 
Режим устойчив, если в точке пересечения горизонтали кривая 
|0_(0,)| имеет положительный наклон (рис. 9.21). Все, что 
в предыдущих параграфах было сказано о характере нелинейной 
зависимости средней крутизны от амплитуды управляющего на- 
пряжения, в данном случае можно распространить на характер за- 
висимости величины, обратной | Ю_ |, от напряжения (а. 

Из-за недостаточной устойчивости динатронного эффекта и низ- 
ких энергетических качеств динатронные генераторы применяются 
довольно редко. Значительно большее распространение получили 
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генераторы на туннельном диоде (рис. 9.22). Блокировочные дрос- 
сель [бл И конденсатор Су, (Сол >> Со) защищают цепь постоян- 
ного тока от тока высокой частоты; С, — собственная емкость дио- 
да; гк — сопротивление потерь в кристалле и в элементах контура. 
Преимуществом туннельного диода является весьма малое по аб- 
солютной величине отрицательное сопротивление (— 10—100 Ом). 
Несмотря на относительную большую собственную емкость диода 
(несколько десятков пикофарад), условие самовозбуждения (9.46) 
выполняется в весьма широком диапазоне частот, вплоть до СВЧ. 


|е | 
Гэр 


Рис. 9.21. К определению стационар- Рис, 9.22. Генератор на туннельном 
ной амплитуды автоколебания в гене: диоде. 
раторе с внутренней обратной связью. 


Так, например, при добротности контура, составленного из 
индуктивности [, и собственной емкости диода С, = 50 пФ (0 = 50), 
при |А. = 50Ом предельная частота генерации будет [макс 2 
2 9/2л | |Су З • 10° Гц = 3000 МГц. — 


9. 9. АВТОГЕНЕРАТОР С ЛИНИЕЙ ЗАДЕРЖКИ В ЦЕПИ 
ОБРАТНОЙ СВЯЗИ 


Пусть имеется автогенератор с избирательной нагрузкой и ли- 
нией задержки в кольце обратной связи. Подобный генератор мож- 
но представить в виде обобщенной схемы (рис. 9.23), аналогичной 
схеме на рис. 9.1. Рассматривая линию задержки как идеальный 
четырехполюсник с передаточной функцией е— ‘®7, мы можем пред- 
ставить линейную часть схемы, состоящую из колебательного кон- 
тура и задержки Т, в виде одного четырехполюсника обратной свя- 
зи с передаточной функцией 


Кос [1 (& —@5)|=К„ (®—®р) еке-7Т = Ке 9, (9.48) 


где Кк — модуль передаточной функции колебательного контура, 
обладающего резонансной частотой 0}; фк — фазовая характери- 
стика контура. В полосе прозрачности контура можно считать, что 
Фк 2 — (® — ©,) Хк, где тк — постоянная времени контура. 

Введение в схему линии задержки не изменяет модуля переда- 
точной функции, но существенно влияет на результирующую фазо- 
вую характеристику 


Фу — — (в — ®р) Тқ — оТ. (9.49) 
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При достаточно большой задержке Т наклон результирующей 
фазовой характеристики определяется в основном слагаемым оТ, 
причем может оказаться, что в полосе прозрачности колебательной 
цепи изменение фу достигает значительной величины, превышающей 
несколько полных оборотов 2л. Подобный случай изображен на 
рис. 9.24, на котором 0, 9—1, @:, ®., ... обозначают частоты, 
лежащие в полосе прозрачности контура, при которых ординаты 
фазовой характеристики фх равны п2л, где п — целое число. Так 
как при указанных частотах выполняется баланс фаз и амплитуд 
(см. $ 9.3), то каждая из них может являться частотой автогенера- 
ции. Введение в кольцо обратной связи достаточно большой за- 


@р [7] 
ГА | ЛОЛЕВЯЕЛЬНИЯ ЛИНИЯ 
ЭЛЕМЕНТ 4% за Г | 


2ис. 9.23. Автогенератор с линией задержки в цепи обратной связи. 


держки придает системе многочастотный характер. Роль колеба- 
тельного контура при этом сводится лишь к ограничению числа ча- 
стот, на которых обеспечивается усиление, необходимое для авто- 
генерации. 

Возникает вопрос, могут ли одновременно устойчиво сущест- 
вовать несколько автоколебаний с различными частотами. Ответ 
на него зависит от таких факторов, как число частот в полосе про- 
зрачности контура, при которых выполняется фазовый баланс, форма 
амплитудно-частотной характеристики избирательной нагрузки, ре- 
жим самовозбуждения (мягкий или жесткий) и некоторых других. 

Рассмотрим сначала случай, когда в полосе прозрачности оди- 
ночного колебательного контура имеется всего лишь две частоты, 
на которых возможна генерация: о; и оз. Это означает, что в полосе 
2Ао, = 2/т, (т, — постоянная времени контура) набег фазы в ли- 
нии задержки Т близок к 2л, т. е. 2А®, ТГ = 2л или Т = л/Ло, а 
АУ ПТК. 

Примерное расположение оф; и о, на оси частот показано на 
рис. 9.25. Через Е: и Е, обозначены амплитуды колебаний с указан- 
ными частотами в какой-то момент времени после запуска гене- 
ратора с мягким режимом возбуждения. При циклическом обходе 
замкнутого кольца обратной связи при каждом прохождении через 
нелинейный элемент соотношение между амплитудами Ё; и Ё, 
будет изменяться в пользу Ё,. С аналогичной ситуацией мы имели 
дело при рассмотрении подавления слабого сигнала в амплитудном 
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ограничителе в $ 8.9. В итоге колебание с частотой ®. полностью 
подавляется и в системе остается всего лишь одно колебание с ча- 
стотой в, для которого начальные условия при запуске более бла- 
гоприятны. : 

Иначе обстоит дело в автогенераторе с жестким режимом само- 
возбуждения, когда при запуске для установления автоколебаний 
требуется посторонний источник колебаний. В зависимости от 


Рис. 9.24. Расположение возможных Рис. 9.25. К вопросу о подавлении 
частот генерации при введении за- слабого колебания в автогенераторе 
держки в цепь обратной связи. с задержкой в цепи обратной связи. 


выбора запускающей частоты в генераторе может быть установлен 
стационарный режим на любой из частот: о; или ®.. Отсюда вид- 
но, что «жесткий» автогенератор с запаздывающей обратной связью 
можно использовать как устройство, запоминающее одну из не- 
скольких частот, подаваемых в момент запуска. 


Ак 


р & 


2 
©з ©; 


Рис. 9.26. Форма АЧХ избирательной Рис. 9.27. Форма АЧХ избирательной 

цепи, неблагоприятная для одновре- цепи, допускающей устойчивую гене- 

менного генерирования •.нескольких рацию нескольких частот одновре- 
частот. менно. 


Вернемся к автогенератору с мягким режимом самовозбужде- 
ния и допустим, что в полосе прозрачности колебательной цепи име- 
ется значительное число частот возможной генерации. Так как эти 
частоты расположены на оси о эквидистантно (рис. 9.26), то можно 
допустить существование совокупности колебаний с частотами вл, 
0, 08, ... При амплитудных и фазовых соотношениях, характерных 
для угловой модуляции. Подобное сложное колебание, обладающее 
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постоянной амплитудой, проходит через нелинейность (амплитуд- 
ный ограничитель} без деформации, т. е. без изменения соотношения 
между отдельными составляющими спектра. Это означает, что не- 
линейная часть автогенератора не препятствует одновременной гене- 
рации сетки частот. Этого, однако, еще недостаточно. для устойчи- 
вой генерации. Необходимо, чтобы передаточная функция избира- 
тельной цепи обеспечивала сохранение внутриспектральных соот- 
ношений. Амплитудно-частотная характеристика избирательной 
цепи, представленная на рис. 9.26, не отвечает этому требованию. 
Более подробное рассмотрение [7] показывает, что для устойчивой 
генерации спектра’ частот амплитудно-частотная характеристика 
колебательной системы должна иметь неравномерность типа сед- 
ловины (рис. 9.27). 


Генератор с запаздывающей обратной связью обладает некото- 
рыми другими интересными свойствами, обусловленными большой 
крутизной фазовой характеристики, например повышенной стабиль- 
‚ ностью генерируемой частоты. 


9.10. ДЕЙСТВИЕ ГАРМОНИЧЕСКОЙ Э.Д. С. НА ЦЕПИ 
С ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ. РЕГЕНЕРАЦИЯ 


В радиотехнике под регенерацией подразумевается компенсация 
потерь в колебательной цепи с помощью положительной обратной 
связи. Явление регенерации можно использовать для усиления коле- 
баний. Схема регенеративного усилителя, изображенная на рис. 9.28, 
внешне не отличается от схемы автогенератора. Однако в регенера- 
тивном усилителе обратная связь не доводится до величины, соот- 

ветствующей порогу генерации. Нри 

= этом получается лишь частичная ком- 

пенсация потерь в контуре и действие 

обратной связи сводится только к повы- 

шению добротности регенерированного 
контура. 

В схеме на рис. 9.28 усиливаемое 
колебание с амплитудой Е и частотой о 
вводится в колебательный контур Ё, С, 
Рис. 9.28. Регенеративный Г, а обратная связь осуществляется с 

усилитель. помощью катушки [.„, обтекаемой пере- 

менной составляющей коллекторного то- 

ка [, и индуктивно связанной с катушкой контура [.. Нетрудно 

выявить влияние параметров транзистора и обратной связи на экви- 

валентные параметры иолебательного контура. Рассмотрим сначала 

более простой случай малых амплитуд, когда используется неболь- 

ной участок характеристики транзистора и средняя крутизна 5, 
может быть приравнена крутизне 8. 

При гармонической э. д. с. с комплекєной амплитудой Е и часто- 
той о амплитуду тока в контуре (в стационарном режиме) можно 
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определить с помощью следующего выражения: 
1 = (Е РОД (01, — 1/00), (9.50) 


где О, — комплексная амплитуда напряжения обратной связи, 
вводимого в контур. Так как цепь предполагается линейной (при 
малых амплитудах), то это напряжение совпадает по’частоте с э. д. с. 
Е и может отличаться от последней лишь фазой. 

Очевидно, что 


О, = ѓоМІ,, 


а амплитуда переменной составляющей коллекторного тока 1„, если 
пренебречь реакцией выходной цепи, равна 


1, = 8506 = 5ИюсС, 


где Ос — амплитуда напряжения на конденсаторе контура. 
Таким образом, можно написать 


О. = іоМ51/оС = МІС. 


Подставляя это выражение в уравнение (9.50) и решая его отно- 
сительно |, получаем 
|= ее . (9.51) 
г— М$/С-Н і (01, — 1/00) 
Как и следовало ожидать (см. $ 9.2), влияние положительной 


обратной связи сводится к уменьшению сопротивления потерь в кон- 
туре на величину отрицательного сопротивления 


гор = М/С. (9.52) 


Таким образом, эквивалентное активное сопротивление регене- 
рированного контура равно 


Гокв = Г — Готр = Г — М/С, (9.53) 
а добротность 
в, 9 54 
а кв (7— М8/С) ‚ __М5/С 9 5%) 
Г 


Отношение 
Оль (1—52) = (1 "27. (9.55) 


г 


где О, = р/’.к — добротность нерегенерированного контура, мож- 
но рассматривать как усиление схемы на резонансной частоте 
® = ор, когда ®Ё — 1/9С = 0. 

Увеличением М можно добиться существенного увеличения 
О,ьь и, следовательно, повышения усиления. Следует, однако, иметь 
в виду, что увеличение (кь при заданной и неизменной резонансной 
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частоте контура о} приводит к сужению полосы пропускания кон- 
тура. Поэтому максимально допустимую величину М5$/Сг можно 
определить из неравенства 


М __ Тб , (9.56) 
Ст Оәкв/ бо Чэкв 


При М8/Сг — 1 цепь теряет устойчивость, а при М$/Сг > 1 
возникают автоколебания, т.е. усилитель превращается в генератор. 
Иначе обстоит дело при больших амплитудах напряжения на 
входе усилителя. Увеличение амплитуды на зажимах база—эмит- 
тер приводит к уменьшению средней крутизны $ „„ и в соответствии 
с (9.52) к уменьшению Готр. Зависи- 

` мость Эр И Голр ОТ амплитуды 
приводит к нелинейным искаже- 
ниям усиливаемого сигнала. | 
Подставляя $, вместо $ в вы- 
ражение (9.51), получаем 


Е 
с г— Мэер/С-: (01 —1/®С) — 
Е 
=————__, (9.57) 
7 о/р и! (@Е— 1/9) 
Рис. 9.29. Резонансные характери- а При резонансе 
стики регенеративного контура: 1 — Е/; 958 
]— при малых; // — при больших ам* макс экв» ( ) 
плитудах; штриховая линия — в отсут“ где 


ствие регенерации. 


Говь = Г— М$ер/С. (9.59) 


Из выражения (9.58) следует, что при усилении амплитудно- 
модулированного сигнала, когда Е = Е (1), амплитуда тока / (1 
будет изменяться по закону, отличному от закона модуляции Е (№) 
(из-за зависимости ср ОТ амплитуды колебания). Возникает нели- 
нейное искажение усиливаемого сигнала, сопровождающееся обра- 
зованием новых частот. 

Нелинейный характер рассматриваемой цепи (при. больших ам- 
плитудах Ё) оказывает влияние также и на форму резонансной ха- 
рактеристики регенерированного контура. Действительно, при 
отклонении частоты входного сигнала ® от’ резонансной частоты 
ор возрастает реактивное сопротивление х = «Г — 1/юС в (9.57), 
что приводит к уменьшению амплитуды тока [. Но уменьшение / в 
свою очередь приводит к уменьшению и Г.кь [см. выражение (9.59)], 
что в некоторой степени компенсирует влияние возрастания х. 
В результате резонансная характеристика в верхней части упло- 
щается, и тем сильнее, чем больше амплитуда внешней э. д. с., 
действующей на контур. При значительных расстройках преобла- 
дающее влияние на амплитуду оказывает реактивное сопротивление 
и резонансная характеристика быстро спадает почти до нуля · 
(рис. 9.29). 


352 


Из всего сказанного видно, что регенерацию можно эффективно 
использовать только для усиления слабых сигналов. 

С явлением регенерации часто приходится встречаться в радио- 
технике. Иногда приходится сталкиваться с возникновением регене- 
рации в усилительных устройствах из-за наличия паразитных об- 
ратных связей, что может приводить к искажению сигналов. — 


9.11. ДЕЙСТВИЕ ГАРМОНИЧЕСКОЙ Э. Д. С. НА АВТОГЕНЕРАТОР. 
ЗАХВАТЫВАНИЕ ЧАСТОТЫ 


Поведение автогенератора, находящегося под действием внешней 
силы, существенно зависит от амплитуды и частоты этой силы. 

Если амплитуда очень мала по сравнению с амплитудой автоко- 
лебания и одновременно частота о значительно отличается от ча- 
стоты @, = ор свободного автогенератора (ор — резонансная ча- 
стота контура автогенератора), то действие внешней э. д. с. сво- 
дится к эффекту модуляции, который проявляется в изменении 
фазы и амплитуды автоколебания по весьма сложному закону. С при- 
ближением частоты о к ор картина меняется. Частота генера- 
ции о, «подтягивается» к частоте о внешней э. д. с. и при некотором 
значении До = ® — Фор, зависящем от соотношения амплитуд, 
автогенератор начинает работать точно на частоте о, = о без ка- 
ких либо признаков модуляции. Частота генератора оказывается 
«захваченной» или «увлеченной» частотой вынуждающей силы. 

Явление захватывания частоты используется в ряде радиотех- 
нических устройств, когда требуется осуществить принудительную 
синхронизацию автогенератора с помощью маломощного источника 
колебаний. В некоторых случаях, при наличии паразитных связей 
между двумя автогенераторами, явление захватывания возникает 
произвольно и препятствует независимой их работе на близких 
частотах. 

Рассмотрим механизм явления захватывания частоты в простей- 
шем одноконтурном автогенераторе с трансформаторной обратной 
связью при последовательном включении независимого источника 
э. д. с. в цепь база—эмиттер (рис. 9.30). Следует подчеркнуть, что 
такая схема выбрана только для определенности рассуждений. 
С точки же зрения установления общих соотношений вид схемы ав- 
тогенератора и способ введения вынуждающей э. д. с. принципиаль- 
ного значения не имеют. Частоту генерации (в отсутствие внешней 


э. д. с.) приравняем резонансной частоте контура о} = 1/И ГС. 

Рассмотрим сначала баланс фаз в автогенераторе, находящемся 
под действием внешней э. д. с. е (2) = Е соѕ (оѓ +- 0,), в предполо- 
жении, что имеет место стационарный режим захватывания, т. е. 
генерируемая частота о, равна частоте о, отличной от резонансной 
частоты контура ор. При этом амплитуду Е будем считать настоль- 
ко малой, что все основные параметры автоколебания — амплитуда 
первой гармоники коллекторного тока /,, амплитуда напряжения на 
контуре И, и амплитуда напряжения обратной связи (С,, — 
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останутся такими же, как и в отсутствие внешнего воздействия. 
Иными словами, влияние внешнего воздействия проявляется только 
в изменении фазовых соотношений в автогенераторе. 

До включения источника внешней э. д. с. эти соотношения ха- 
рактеризуются векторной диаграммой, показанной на рис. 9.31, а. 
Ток |, в фазе с напряжением Чвэ = Шос, а напряжение О, в фазе 
с током | (напряжение на контуре отсчитывается от эмиттера 
к коллектору). 

Исходная фаза тока 1, выбрана произвольно, так как в автоге- 
нераторе фаза автоколебания зависит от начальных условий запус- 
ка. После включения внешней э. д. с. е (№ = Е соѕ ої (начальная 


1; 
в, 


0532 А 
4) 
Рис. 9.30. Автогенератор с синхро- Рис. 9.31. Векторные диаграммы на- 
низирующим источником э..д. с. пряжений и тока в автогенераторе: 
в цепи база-эмиттер. а — без внешнего воздействия; б — в режи- 


ме захватывания частоты. 


фаза 0, приравнена нулю) и установления стационарного режима 
диаграмма примет вид, показанный на рис. 9.31, 6. При построении 
этой диаграммы учтены следующие условия: 

а) между током |, и напряжением О, имеется фазовый сдвиг 
ф,, зависящий от расстройки контура по отношению к генерируемой 
частоте о. Принимая для определенности, что о < «ор, приходим 
к выводу, что вектор О, должен опережать вектор |, на угол 


Фф, = агсі |2209 (9.60) 
р 
где Я — добротность контура; . 

б) ток Ц находится в фазе с результирующим натр яжением 
Ос; 

в) напряжение обратной связи Мос, связанное с напряжением 
контура О, соотношением О, = МОУ„/Ё, не зависит от частоты. 
Поэтому направления векторов Чос и О, совпадают. 

Из диаграммы: видно, что нарушение фазового баланса автогене- 
ратора в коллекторной цепи на угол ф, (в сторону опережения) 
из-за расстройки колебательного контура (при ө < 5) компенси- 
руется тем, что в цепи база—эмиттер результирующее напряжение 
О» сдвинуто на угол Ф, в сторону отставания относительно О ог. 

Когда о > @р, фазовый сдвиг в коллекторной цепи является 
запаздывающим, а в цепи база—эмиттер — опережающим. 


354 


Из условий б) и в) а также непосредственно из диаграммы! на 
рис. 9.31, б вытекает следующее равенство: 


ѕіп Ф, = Е ѕіп Ф,/ (сә, (9.61) 


где фк — фазовый сдвиг между Е и (,. 

Итак, если режим захватывания действительно существует, то 
одновременно выполняются равенства (9.60) и (9.61). 

Используя оговоренное условие малости Е по сравнению с Шок, 
можно считать Ив» А (ос, 


п Ф, ах Ф, А (Е/Ибь) ѕіп фк 2х (Е/О,,) ѕіп Фк. (9.69) 


Малость угла Фф, позволяет также и в выражении (9.60) заменить 
тангенс его аргументом: 


іа Фф, = Фф, = 2 (о — ор) Гор. (9.63) 


Приравнивая правые части последних двух выражений, прихо- 
дим к следующему важному соотношению: 


2 (0 — 0р)/ ор = (Е/Цос) Яп фк (1/0). (9.64) 


Из этого соотношения следует, что при заданной разности ча- 
стот ® и ор сдвиг фазы напряжения О, относительно синхронизи- 
рующего колебания равен 


— . [2 (®— юр) О/®р А 
Ф, == агсѕіп о (9.65) 


Соотношения (9.64) и (9.65) имеют смысл при условии, что абсо- 
лютная величина расстройки | о — ®›| не превышает некоторой 
предельной величины, при которой |$п фк| = 1. Из физических 
соображений очевидно, что эти предельные величины | ® — фр |маке 
соответствуют границам полосы захватывания. Подставляя в урав- 
нение (9.64) уп фь = = 1, находим полную относительную ширину 
полосы захватывания в виде 


2А макс — 2 | 0 — Фр [макс = ( Е 5)= (8) (9 66) 
Е м 7 . . 


р р Оос 0 ос 


Итак, полоса захватывания пропорциональна отношению ампли- 
туды внешней э. д. с. к амплитуде колебаний свободного автогене- 
ратора и затуханию контура 4 = 1/0. 

В тех случаях, когда внешняя э. д. с. вводится непосредственно 
в колебательный контур автогенератора, выражению для полосы 
захватывания можно придать несколько иной вид. Рассмотрим в ка- 
честве примера схему генератора с контуром в цепи база— эмиттер 
(рис. 9.32). Схема эквивалентного контура, в котором действие об- 


1 Эту диаграмму удобно строить, исходя из произвольно выбранного 
положения вектора 11, после ‘чего вся диаграмма должна быть повернута на 
угол, при котором положение вектора Е соответствуег заданной начальной 
фазе Ө, ввешней э. д. с. 
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ратной связи учтено генератором э. д. с. ИОос, изображена на 
рис. 9.33. В отсутствие постороннего воздействия амплитуда (/;, 
связана с Иос соотношением (с, = Оос0. 

Подставляя это соотношение в формулу (9.66), получаем 


Амано, Бур, (9.67) 
Фр 
Аналогично можно показать, что при введении вынуждающей 
э. д. с. в коллекторный колебательный контур получится соотноше- 
ние 


2А9мако 2 Буу, (9.68) 
р 
где И„ — амплитуда напряжения на контуре свободного автоге- 


нератора. 

е Нетрудно заметить, что отсутствие в формулах (9.67) и (9.68) 
величины () объясняется тем, что постороннее воздействие оцени- 
вается э. д. с., вводимой последовательно в контур, а режим сво- 
бодного автогенератора — напряжением, действующим на реак- 
тивном элементе контура. Если же оба напряжения определять оди- 
наково: либо на реактивном элементе, либо как э. д. с., вводимую 
в контур последовательно, то независимо от схемы полосы захваты- 
вания будут определяться выражением вида (9.66). 


Рис. 9.32. Включение синхронизи- Рис. 9.33. Схема замещения контура 
рующего источника э. д. с. в коле- к рис. 9.32. 
бательный контур автогенератора. 


Вне полосы захватывания частота генератора о. несколько от- 
личается от частоты свободного автогенератора ор, и лишь при 
большой расстройке частот о и «р МОЖНО СЧИТать ®, —> Фор. Откло- 
нение о, от ®, возрастает по мере приближения к границам обла- 
сти захватывания. Если, изменяя частоту ою вынуждающей э. д. с. 
(при неизменной амплитуде), измерять частоту биений, то можно 
построить график, представленный на рис. 9.34, а сплошной ли- 
нией. Штриховой линией показан ход изменения частоты биений при 
сложении колебаний от двух независимых источников! одного с ча- 
СТОТОЙ 0р = ®р = сопзё и другого с изменяющейся частотой о. 

То обстоятельство, что сплошная линия идет ниже штриховой, 
объясняется уже отмеченным в начале данного параграфа фактом 
«подтягивания» частоты автогенератора о, к частоте внешней э. д. с. 
о. В полосе захватывания, где частота о, полностью совпадает с ча- 
стотой о, биения отсутствуют. 
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Рис. 9.34. Зависимости частоты биений |ог—0| (а) и генерируемой частоты 
г" (6) от частоты синхронизирующего источника. 


График зависимости генерируемой частоты о, от частоты ® 
вынуждающей э. д. с. представлен (в ином масштабе частот) на 
рис. 9.34, 6. 


9.12. УГЛОВАЯ МОДУЛЯЦИЯ В АВТОГЕНЕРАТОРЕ 


В автогенераторах, работающих на частотах не выше несколь- 
ких десятков мегагерц, широко используются методы угловой мо- 
дуляции, основанные на прямом изменении резонансной частоты ко- 
лебательной цепи генератора изменением емкости или индуктивно- 
сти контура. Так как резонансная частота колебательного контура 
непосредственно определяет частоту генерации, то под угловой мо- 
дуляцией вавтогенераторе будем подразумевать частотную модуля- 
ЦИЮ. 

Существует ряд способов управления резонансной частотой ко- 
лебательной цепи: электронные, электромагнитные и др. Выбор 
того или иного способа зависит от основных параметров модуляции: 
относительного изменения частоты До/юр и скорости изменения ча- 
стоты. Последний параметр характеризуется спектром модулирую- 
щего сигнала. При медленной модуляции (низкие частоты) широко 
применяются такие способы, как изменение индуктивности катушки 
путем изменения тока, подмагничивающего сердечник катушки, 
и др. Если спектр сообщения содержит относительно высокие ча- 
стоты, то приходится прибегать к безынерционным способам управ- 
ления емкостью или индуктивностью контура. 

Широко распространенным способом электронного управления 
резонансной частотой колебательного контура является подключе- 
ние к контуру варикапа—полупроводникового диода (р—п-переход), 
емкость которого зависит от напряжения, приложенного в направ- 
лении запирания перехода. Упрощенная схема автогенератора с ва- 
рикапом изображена на рис. 9.35, а. Разделительный конденсатор 
Ср преграждает путь в контур постоянному току от источника э, д. с. 
Е, используемого для установления рабочей точки на вольт-фа- 
радной характеристике варикапа. Конденсатор С, необходим также 
для устранения короткого замыкания источника модулирующего 
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сигнала ео (1) на относительно небольшую индуктивность Г, кон- 
тура. Блокировочный дроссель Ё, преграждает путь высокоча- 
стотному току от автогенератора в источник э. д. с ёо (0). 

На схеме замещения колебательной цепи автогенератора 
(рис. 9.35, 6) С, обозначает среднюю емкость варикапа [в отсутст- 
вие модулирующего напряжения ео (#], а АС (1 — вариацию ем- 
кости, пропорциональную напряжению ео (й). Сопротивление пере- 
хода обозначено Р, а объемное сопротивление толщи полупровод- 
ника — г, 


Ти 0) 2) 


Рис. 9.35. Автогенератор с частотной модуляцией при помощи варикапа (а) 
и схема замещения колебательной цепи (6). 


При заданных значениях средней частоты о, и частотного от- 
клонения До требуемое изменение емкости АС нетрудно найти с по- 
мощью очевидных соотношений 

6), = ИЕ, С м» 
1 | 
Ү.0С БАС) Мі Ск ИІ АС/Ск 
0. 
— УГЕАС/бь ' 


— 


0, -- До = 


где Ско = С, + С, — средняя емкость контура. 
Разделив последнее выражение на о, получим 


1+ До/®, = ЦИТ-ЧАС/Сь 
откуда 


АС _ __ 29/90 (Ао/оо)? (9.69) 
С, (1-- До/оо)? 


В общем случае требуемое относительное изменение емкости 
связано с заданным относительным изменением частоты нелинейной 
зависимостью (9.69). Однако необходимость использования этого 
соотношения возникает лишь при очень глубокой частотной моду- 
ляции. В ряде применений частотной модуляции относительное из- 
менение частоты весьма невелико. Например, при передаче речи 
и музыки на УКВ величина До/о, не превышает нескольких долей 
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процента. В подобных случаях выражение (9.69) можно упростить, 
если пренебрегать величиной Ло/о, по сравнению с единицей: 


АС/С, = — 2До/о о. (9.70) 


Таким образом, при малых относительных изменениях Ло и АС 
связаны линейными соотношениями и для получения линейной ча- 
стотной модуляции емкость нужно изменять по закону функции 
ео (1). 

Недостатком варикапа как частотного модулятора является за- 
висимость сопротивления перехода А (рис. 9.35, 6) от амплитуды 
внешнего напряжения. При относительно глубокой частотной мо- 
дуляции, требующей значительных амплитуд модулирующего на- 
пряжения, эта зависимость приводит к существенному изменению 
вносимого в контур автогенератора затухания и в конечном счете 
к паразитной амплитудной модуляции. 


9.13. АС-ГЕНЕРАТОРЫ 


Генераторы с колебательным [С-контуром эффективны для 
получения высокочастотных колебаний. Для генерирования же низ- 
ких (звуковых) частот они неудобны из-за конструктивных недо- 
статков (колебательный контур получается слишком громоздким 
и трудно перестраиваемым). В связи с этим для получения гармони- 
ческих колебаний в диапазоне от нескольких гери до нескольких 
десятков килогерц широко распространены, особенно в измеритель- 
ной технике, так называемые ЮС-генераторы, | 


Рис. 9.36. Однокаскадный варианг ЮС-генератора. 


Два из возможных вариантов схемы РС-генератора представле- 
ны на рис. 9.36 и 9.38. Отличие этих генераторов от ЁС-генератора 
заключается в том, что вместо усилителя в колгбательным контуром 
здесь применен резистивный усилитель, а обратная связь осущест- 
вляется при помощи специального четырехполюсника, составлен- 
ного из резисторов и конденсаторов. 

Рассмотрим сначала вариант схемы, представленный на рис. 9.36, 
Эта схема соответствует усилителю со сдвигом фазы напряжения 
О, на 180° относительно О, (например, однокаскадный транзистор- 
ный усилитель с общим эмиттером). Для получения генерации на 
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заданной частоте необходимо, чтобы сумма фазовых сдвигов при 
обходе замкнутого кольца обратной связи равнялась 2л и, кроме 
того, чтобы коэффициент усиления Ку являлся величиной, обрат- 
ной Кос [см. формулу (9.3)]. Следовательно, обведенный на рис. 9.36 
штриховой линией четырехполюсник обратной связи должен обес- 
печивать дополнительный сдвиг фазы на 180°, 


“г 
0 7 2 2% 8 д ОЙ 

і 

| 

-й--\-м 

Коо | 

-70 | 

| 

-20 180) бс | 

| 

-40— -207 

-80---290 ! 
Кос, 06 | фос 


Рис. 9.37. АЧХ и ФЧХ четырехполюсника обратной связи в схеме на рис. 9.36 


Нетрудно выявить требования, предъявляемые к элементам это- 
го четырехполюсника. Придерживаясь обозначений рис, 9.36, со- 
ставляем систему уравнений 


(А + ШС) Ц — (оС) 1, = О,, 
— (Лос) + (Ю + 2/оС) 1, — (оС), = 0, (9.71) 
— (оС) 1, ч- (А + 2/0С) 1, = 0, | 
Решая эту систему, находим 
= — ЧаоС А 
[5 (оС) — 1], [(о С) борс! 


Так как напряжение на выходе четырехполюсника обратной свя- 
зи (отсчитываемое по направлению тока 1,) равно’ 1,/іоС, то коэф- 
фициент обратной связи 


К. (о) — 
О ИН К... е!®ое ® 
р [5 (оС)? — 1] 1 [(«ЮС)3 бос ос . 


(9.79) 


Аргумент и модуль функции Кос (іо) представлены на рис, 9,37, 
360 


Из выражения (9.72) следует, что фазовый сдвиг 180° получается 
гри частоте, отвечающей условию 


«АС [(®ЮС)? — 6] = 0. 
Следовательно, генерация возможна на частоте 
о. = Уб /АС. (9.73) 


Между модулем и аргументом передаточной функции рассматри- 
ваемого четырехполюсника существует однозначная связь. Подстав- 
ляя найденное значение &, в выражение (9.72), находим модуль 
. 1 1 


Кос (9) = [5 (0. КС) 1] 29 


Итак, произведение ЮС определяет частоту генерации и одно- 
временно величину коэффициента обратной связи. Это означает, что 
показанный на рис. 9.36 усилитель должен обеспечивать усиление, 
не меньшее 


Ку > ИКое = 9. 


При разбиении произведения ЮС на множители имеется зна- 
чительная свобода, облегчающая выбор удобных величин Р и С, 
Необходимо лишь обеспечивать условие А >> Аһ, где Юн — рези- 
стор нагрузки усилителя, так как только при этом условии усиле- 
ние Ку не зависит от величины Ю, 


НИИ 

и’ 1 | 

[М Г] | 

| 

Рис. 9.38. Двухкаскад- | 
| 

| 


| 
| 
х | 
| 
ный вариант ЮС-генера- ВЯ А | [2 И 


Ступенчатое изменение частоты генератора в широком диапазо- 
не осуществляется с помощью набора переключаемых резисторов 
и коденсаторов, а плавная настройка в каждом из поддиапазонов — 
с помощью конденсаторов переменной емкости. 

На рис. 9.38 изображена схема иного варианта ЮС-генератора, 
в котором необходимый для генерации баланс фаз обеспечивается 
в самом усилителе, например, применением двух каскадов, каждый 
из которых поворачивает фазу на 180°, Назначение же вспомога- 
тельной цепи г, Су, Го, С, заключается в том, чтобы по возможности 
сузить полосу частот, в которой обеспечивается баланс фаз, 
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Для определения соотношений между элементами ги, Ст, г», С» 
исходим из передаточной функции четырехполюсника обратной 


СВЯЗИ: 


Кос (10) = 
го 10 Со 
- га]і@Са | 
(~ +1/оСу) -- 14/7 С/С: (оС г: — оС гә) 
9-4 1/12 


(9.74) 


В данном случае частота на которой возможна генерация, опре- 
деляется условием 


оС — Шо Су = 0, 
откуда 
о. = ПМР Су Со = ПМТ, т, (9.75) 


где ту и т, — постоянные времени цепей соответственно /;, С; 
и г. С.. 

Обычно применяются одинаковые резисторы (7, = г.) и конден- 
саторы (С, = С.). При этом т; = т, = т, частота генерации ®; = 
= |/т, и выражение (9.74) принимает вил 


| 


Г — а = “Ҷу 0) 
Ко (9): 3-7 (о/о о/о) Кос фе, 
где 
Кос (6) = ; Фос (0) = — ага (1/3)(0/0 — о 70). 


У9-- (о/о = о/о)? 


Графики модуля и аргумента функции Ко. (ѓо) при выбранных 
параметрах представлены на рис. 9.39. Существенно, что на любой 
частоте генерации Ко, (Фо) = И, = сопѕі. Независимость Кос (®,) 
от частоты ,, обеспечивающая неизменность режима работы гене- 
ратора во всем частотном диапазоне, подтверждает целесообразность 
выбора г, = го, С; = С.. При С, = С, упрощается, кроме того, 
конструкция спаренного конденсатора переменной емкости, исполь- 
зуемого для плавной перестройки генератора. 

Преимуществом рассматриваемой схемы перед схемой, показан- 
ной на рис. 9.36, является также меньшее число перестраиваемых 
элементов. 

Существуют и другие разновидности схем ЮС-генераторов, од- 
нако приведенных примеров достаточно для уяснения принципа по- 
строения автогенераторов с апериодическими цепями нггрузки 
и обратной связи. 

К качеству конденсаторов и резисторов, входящих в четырех- 
полюсник обратной связи любого ЮС-генератора, необходимо 
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предъявлять жесткие требования, так как нестабильность А или 
С при изменении температуры приводит к изменению частоты гене- 
ратора. Конденсаторы должны иметь высокое сопротивление изо- 
ляции (малую утечку), так как в противном случае в области очень 
низких частот шунтирующее действие утечки будет влиять на фа- 
зовые соотношения в четырехполюснике. 

Остановимся на некоторых особенностях механизма ограничения 
амплитуды автоколебания в ЮС-генераторе. Этот вопрое тесно свя- 
зан с вопросом о форме генерируемых колебаний, 


Лос, 8 Я 


Рис. 9.39. АЧХ и ФЧХ четырехполюсника обратной: связи в схеме ня рис. 9.39. 


В рассмотренных ранее [С-автогенераторах ограничение полу- 
чается благодаря уменьшению крутизны $, при увеличении ам- 
плитуды колебаний; стационарный режим наступает, когда коэффи- 
циент усиления уменьшается до величины Ку = Кое. Однако 
в данном случае нельзя допускать установления значительной ам- 
плитуды, так как это неизбежно приведет к искажению формы гене- 
рируемых колебаний за счет появления гармоник тока. В отличие 
от генераторов с колебательным контуром в ЮС-генераторах от- 
сутствует достаточно сильная фильтрация высших гармоник. Таким 
образом, получается противоречие между требованием неискажен- 
ной формы колебаний (малые амплитуды) и требованием надежного 
ограничения (большие амплитуды). Для устранения этого противо- 
речия в. ЮС-генераторы обычно вводят инерционную нелинейность 
в виде терморезистора, сопротивление: котороғо изменяет свою вели- 
чину в зависимости от степени нагрева проходящим через него то- 
ком. В качестве. терморезистора может быть использована: обыкно- 
венная лампочка накаливания. 
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Включение терморезистора показано на рис. 9.36 и 9.38. Псдра- 
зумевается, что обратная связь, обусловленная введением в схему 
Р, является отрицательной. Например, в транзисторном усилите- 
ле с общим эмиттером резистор Р, включается в цепь эмиттера. 

Отрицательная обратная связь (по току) частично компенсирует 
положительную обратную связь, осуществляемую с помощью че- 
тырехполюсника Кос (ѓо). Действительно, в рассматриваемом при- 
мере напряжение, создаваемое на А, переменной составляющей кол- 
лекторного тока, направлено от эмиттера к заземленной шине, 
а напряжение положительной обратной связи — от базы к этой 
шине (см. рис. 9.36). Следовательно, результирующая разность по- 
тенциалов база—эмиттер является разностью между вторым и пер- 
вым напряжениями. Коэффициент обратной связи Кос, понимае- 
мый как отношение результирующего напряжения база—эмиттер 
к напряжению коллектор—эмиттер зависит от величины ^Ю,. При 
увеличении амплитуды колебания и соответственно тока через тер- 
морезистор, его сопротивление №, возрастает и Ко уменьшается. 
При уменьшении амплитуды колебания наоборот, №; падает и Ко 
возрастает. | 

Таким образом, ограничение получается не за счет уменьшения 
средней крутизны $ р и коэффициента усиления Ку при увеличении 
амплитуды колебания, а за счет уменьшения Кос. Стационарный 
режим устанавливается, когда наступает равенство Ко = Ку. 
Получается автоматическое регулирование амплитуды колебания 
на определенном уровне, зависящем в основном от нелинейности 
характеристики термосопротивления. Так как при изменении тока 
величина А, из-за тепловой инерции изменяется относительно мед- 
ленно, то в пределах одного периода генерируемых колебаний КЮ, 
является практически постоянной величиной. Это означает, что 
изменение А; не вносит нелинейных искажений и не нарушает си- 
нусоидальной формы колебаний. Аналогично действие Р, в схеме, 
показанной на рис. 9.38. ЮС-генератор является маломощным. Для 
получения значительной мощности ЮС-генератор обычно дополняют 
одной или двумя ступенями усиления. 


Глава 10 


ЦЕПИ С ПЕРЕМЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ 


10.1. ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦЕПЕЙ С ПЕРЕМЕННЫМИ 
ПАРАМЕТРАМИ 


Электрические цепи, в которых хотя бы один из параметров из- 
меняется по какому-либо заданному закону, называются пара- 
метрическими. Предполагается, что изменение (модуля- 
ция) параметра или параметров осуществляется электронным спо- 
собом при помощи управляющего колебания. 


364 


Приведем простые примеры электронных способов осуществле- 
ния вариации параметров цепи. Рассмотрим зависимость крутизны 
вольт-амперной характеристики активного элемента і (и) от управ- 
ляющего колебания еу (1, наложенного на постоянное напряжение 
Е, (рис. 10.1). Эту зависимость можно 
записать в виде 


(г) вка" (10.1) 


Выражение (10.1) опрелеляет диффе- 
ренциальную крутизну характеристики 
в точке Е, + еу. Если в пределах изме- 
нения ёу характеристику можно аппрок- 
симировать полиномом второй степени 
Г =71 (Бо) + аи - а,и?, то выражение 
(10.1) приводится к виду 


— — Рис. 10.1. Управление кру- 
5 (гу) а, + 2аеу = 5, + ты, о тизной характеристики. 


где $. = а, — дифференциальная крутизна в точке А (рис. 10.1). 
Зависимость крутизны от управляющего напряжения изображена 
на рис. 10.1 в виде наклонной прямой линии. 

Пусть еу = Е, соѕ оуѓ. Тогда крутизну можно записать в виде 
функции времени 


50) =а, +24, Еу созоуі=а, (| т 21а Еусозоу = 
' 1 


=, (1-- т с0$ ®, Ё), (10.3) 


где т = 2а,Е уау — глубина «модуляции» параметра 5. Соот- 
ветствующим выбором Ё, и Е, можно обеспечить условие т << І. 

По отношению к слабому сигналу е, (1), наложенному на управ- 
ляющее напряжение ёу (й), рассматриваемое устройство можно 
трактовать как линейное, с переменным параметром $ (2), управляе- 
мым по закону (10.3). Существенной особенностью дифференциаль- 
ной крутизны (а также дифференциального сопротивления) являет- 
ся то, что этот параметр может принимать отрицательное значение. 
Для этого нужно, чтобы вольт-амперная характеристика на неко- 
тором участке имела отрицательный наклон (окрестность точки В 
на рис. 10.1). 

Аналогичным образом можно истолковать принцип электронного 
управления емкостью. Пусть к нелинейной емкости приложены два 
колебания: одно сильное, которое назовем управляющим, а вто- 
рое слабое — сигнальное. Воспользуемся аппроксимацией вольт- 
кулонной характеристики, представленной на рис, 8.2, полиномом 
второй степени 


4 = 9 + би + 26. 
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Тогда дифференциальную емкость по аналогии с (10.2) можно опре- 
делить выражением 


где В, = С, — дифференциальная емкость в точке и = Ё,. 
Если управляющее напряжение является гармоническим коле- 
банием еу = Е, соѕ «у то можно написать 


С (1) = С, (1 - т соѕ ой), (10.4) 


где т = 20,Е;/0, — глубина модуляции емкости. 


После такого преобразования можно говорить о воздействии 
одного лишь сигнала е, (й) на периодически изменяющуюся во вре- 
мени емкость С (1, так как влияние управляющего колебания уч- 
тено заменой нелинейной емкости линейной параметрической ем- 
костью. 

При использовании в качестве управляемого элемента барьер- 
ной емкости р—п-перехода можно исходить из выражения 


С (В = С,(1 -- т соѕ өуй), (10.5) 


где т = Еу/2 (е, + Е,); е, — контактная разность потенциалов, 
зависящая от кристалла, примесей и т. д. 

Аналогичные выражения можно составить и для параметриче- 
ской индуктивности [, (1) управляемой током. 

При установлении соотношений между зарядом, током и напря- 
жением на параметрической емкости следует исходить из очевидных 
выражений 


9 (9 = С (дис (0, (10.6) 
0 = 2. = с0-=6 Чи 0-2, (10.7) 
ис =— 9 (0) = гра. (10.8) 


С 9 
Для параметрической индуктивности [. (1) имеют место следую- 


щие соотношения, связывающие потокосцепление Ф, напряжение 
Шш. и ТОК Ё: 


Ф (9 = 1 (91 (9, (10.9) 
ш (0—2 = 10-24-10 2 (10.10) 


(0= ——Ф(0) = то а (а. (10.11) 
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Следует отметить принципиальное отличие реактивных элемен- 
тов от резистивных: дифференциальные емкость и индуктивность 
не могут быть отрицательными. Физически это объясняется тем, 
что увеличение напряжения на емкости не может вызывать умень- 
шение зарядов, а увеличение тока через индуктивность не может 
приводить к, уменьшению потокосцепления. Иными словами, энер- 
гия, запасаемая в электрическом поле конденсатора или в магнит- 
ном поле катушки, не может быть отрицательной. 

В дальнейшем изложении элементы с изменяющимися во времени 
параметрами В (1), С (й) и 2 (1) будут рассматриваться как линейные 
элементы; к ним применим принцип суперпозиции. Термины «диф- 
ференциальное» сопротивление, «дифференциальные» емкость или 
индуктивность, существенные для характеристики способов вариа- 
ции параметров, но не для анализа составленных из этих параметров 
цепей, не будут применяться. 

Цепи с переменными параметрами играют очень большую роль 
в радиотехнике и электронике. 


Можно говорить о двух принципиально различных видах изме- 
нения параметров: 


1) умышленное, управляемое изменение для осуществления 
различных преобразований сигналов (модуляция, преобразование 
частоты, параметрическое усиление и т. д.); 


2) неуправляемое изменение, обусловленное различными физи- 
ческими явлениями при передаче сигналов в свободном простран- 
стве, например изменяющейся во времени задержкой сигнала, коле- 
банием величины затухания волн при их распространении, измене- 
нием фазовых соотношений при многолучевом распространении 
радиоволн, изменением сигналов во времени из-за флуктуации 
параметров тракта и т. д. 


Влияние изменений параметров второго вида, носящих обычно 
статистический характер, будет рассмотрено в гл. 11. В настоящей 
главе изучаются явления при принудительном изменении во вре- 
мени одного из параметров линейной цепи (апериодической или ко- 
лебательной). В основном имеется в виду изменение параметра по 
гармоническому закону. 


10.2. ПРОХОЖДЕНИЕ КОЛЕБАНИЙ ЧЕРЕЗ ЛИНЕЙНЫЕ ЦЕПИ 
С ПЕРЕМЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ. ПЕРЕДАТОЧНАЯ ФУНКЦИЯ 


В гл. 6, 7 рассматривалась передача различных колебаний через 
линейные цепи с постоянными параметрами. Связь между входным 
и выходным колебаниями в таких цепях определялась с помощью 
передаточной функции К (ѓо) (спектральный метод) или с помощью 
импульсной характеристики © (1) (метод интеграла наложения). 


1 Имеются в виду обычные элементы. С помощью же усилительных схем 
с обратной связью можно имитировать отрицательные С и Ё, 
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Теперь нам предстоит рассмотреть более общую задачу, когда 
один или несколько элементов линейного четырехполюсника яв- 
ляются функциями времени. Очевидно, что в подобных цепях ха- 
рактер зависимости между входным и выходным сигналами в про- 
цессе передачи изменяется. Это означает, что передаточная функция 
цепи зависит не только от о, но и от времени; импульсная характе- 
ристика также зависит от двух переменных: от интервала а = ії — х 
между моментом приложения единичного импульса х и моментом 
наблюдения выходного сигнала { (как и для цепи с постоянными па- 
раметрами) и, кроме того, от положения интервала а на оси времени. 
Поэтому для цепи с переменными парамет- 
рами импульсную характеристику следует 
#600 Ге записывать в общей форме: © (і, а) или 
К(20, 1) и (Е х). 

Можно сказать, что р ($, а) определяет 
величину отклика в момент ѓ на единичный 
импульс, подаваемый на вход цепи в мо- 
мент х = і — а. Этот импульс записывает- 
ся в виде дельта—фунқции б (і — х). 

Если на входе четырехполюсника с импульсной характеристикой 
5 (1, х) действует произвольный сигнал $ (№) (рис. 10.2), то, основы- 
ваясь на принципе суперпозиции, выходной сигнал по аналогии 
с выражением (6.17) можно определить. с помощью выражения 


5(2) 


Рис. 10.2. Параметриче- 
ский четырехполюсник. 


ых (== \ 5(5) (А, № 4х. (10.12) 


— оо 


Переходя к переменной а в соответствии с соотношением х = 
= { — а, получаем 


$вых = \ $ ((— а) о, (Ё а) аа, (10.13) 


— оо 


где 51 (6 а) =ав(Ь #—а. 

Для физически осуществимой цепи 2, (Ь а) = 0 при а= ? — 
—х< 0, т, е, при х>> Ї (см. $ 6.3). 

Постараемся теперь ввести передаточную функцию К (іо, /), 
аналогичную функции К (іо) для цепи с постоянными параметра: 
ми, но с учетом изменения параметров во времени. Для этого пред- 
ставим функцию $ (1 — а) в виде интеграла Фурье 


$ (—а=-- | $ (о) еѓ9—— а) До), 


гле $ (о) — спектральная плотность сигнала $ (2). 
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Тогда выражение (10.13) переходит в следующее: 


Вых и=-- | $ (о) её | о, (ї, а) е-іоа дао. 


— ос 


Обозначив внутренний интеграл через К (1%,), перепишем 
последнее выражение следующим образом: 


Бы 0=—- | $ (о) К (го, де до. 10.14) 


— оо 


Это выражение совпадает по форме с аналогичным выражением 
(6.2) для цепи с постоянными параметрами. Отсюда следует, что 
функцию К (іо, 0), определяемую выражением 


К (ѓо, #) = | 5, (1, ад е- іа да, (10.15) 


можно рассматривать как передаточную функцию линейной цепи 
с переменными параметрами. 

Как и для цепи с постоянными параметрами, К (іо, /) является 
преобразованием Фурье от импульсной характеристики 2, (+ а). 
Так как при а< 0 в, (і, а) = 0, нижний предел интеграла в (10.15) 
можно заменить нулем. 

Наряду с выражением (10.15) можно получить еще одно опреде- 
ление передаточной функции, в котором импульсная характеристи- 
ка р; (і, а) не фигурирует. Для этого используем выражение (10.14) 
для случая, когда входной сигнал является гармоническим колеба- 
нием $ (1) = соѕ о,і. Перейдем к аналитическому сигналу г (й = 
= е/®!, соответствующему заданному сигналу $ (2). 

Спектральная плотность этого сигнала 2 (ѓо) = 2716 (о — о,) 
[см. выражения (2.98) и (3.90)]. Подставляя 7 (ію) вместо $ (о) в 
формулу (10.14), получаем 


2вый (0) = | (о оу) К (іо, Де до = К (йо) ей, 


— ОО 
4 


откуда, опуская индекс нуль при о, получаем 
К (іо, 1 = 2.ых (д/е‘®. (10.16) 


Здесь 2ъ,;ұ (1) — аналитический сигнал, соответствующий выходно- 
му сигналу $вых (д. Таким образом, 


$вых (0 = Ке гъы; (0) = Ке [К (1, 1 е4, (10.17) 
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Если передаточная функция К (іо, Й изменяется во времени 
по периодическому закону с основной частотой 42, то ее можно пред- 
ставить в виде ряда Фурье 


К (0, 2 = К, (ѓо) - К, (іо) соз- (0 -- &) -- 
- К, (іо) соѕ (201 + Е.) + ..., (10.18) 


где К, (іо), К (ѓо), ‚.. — не зависящие от времени коэффициенты, 
в общем случае комплексные, которые можно истолковать как пере- 
даточные функции некоторых четы- 


58) 50 рехполюсников с постоянными па- 
| к,(;0) о раметрами. Произведение К, (ѓо) х 
Е х соѕ (по [-- &,) можно рассмат- 
ивать как передаточную функ- 

. 5+ р 
Ц кош | 00007 +60 цию каскадного соелинения двух 
А четырехполюсников: одного с пе- 


105(207+62) редаточной функцией К, (1%), не 

зависящей от времени, и второго с 

передаточной функцией соѕ (и©/ -- 

-- &), изменяющейся во времени, 

но нех зависящей от частоты 0 

входного сигнала. 

ь---—- ----— - Основываясь на выражении 

Рис. 10.3. Схема замещения линей- (10-18), любую мараметрическую 

ной цепи при периодическом изме- Цепь с периодически изменяющи- 

нении параметров. мися параметрами можно предста- 

вить в виде эквивалентной схемы, 

изображенной на рис, 10.3. В соответствии с (10.16) сигнал (ком- 
плексный) на выходе будет и 


2вых (0) = К (іо, 1) ей = К, (іо) еѓо* -- К; (іо) е9 соѕ (5% -- 81) + 
-- К, (10) еѓо соѕ (201 -- Ё,) -- ... = Ко (о) е +Фо 4- 
+ К, (0) ёоо соз (07 +.) +- К, (0) е е соз (292-5). © 
(10.19) 


Здесь фо, Фі, Фә, ... — фазовые характеристики четырехполюс- 
ников К, (іо), К, (ѓо), К, (ѓо),... 
Переходя к вещественному сигналу на выходе, получаем 
5 вых (2) = Ке 2вых (0) — Ко (0) соѕ (0/ + Фо) + 
+ К, (о) соѕ (© + фа) соѕ (07 ЕЕ) ЕК, (о) соз (в + $) х 
Х соѕ (2%%4- &,) +... = Ко (о) соѕ (0 + Фо) -- 


+-- УК, ©) (соз Ко + 9) Фф, 5,1 


п == 


р соѕ [(0 — 09) -- Фа — 5,1). (10.20) 
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Этот результат указывает на следующее свойство цепи с пере- 
менными параметрами: при измечении передаточной функции по 
любому сложному, но периодическоми закону с основной частотой © 
гармонический входной сигнал с частотой ® образует на выходе 
цепи спектр, содержащий частоты ®, о - 9, о + 20 ит. д. 

Если на вход цепи подается сложный сигнал, то все сказанное 
выше относится к каждой из частот о входного спектра. Само собой 
разумеется, что в линейной параметрической цепи никакого взаимо- 
действия между отдельными компонентами входного спектра не 
существует (принцип суперпозиции), и на выходе цепи не возни- 
кает частот вида по + то, где @у и 0, — различные частоты вход- 
ного сигнала. ‹ 


10.3. МОДУЛЯЦИЯ КАК ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 


В $8.12 рассматривался способ получения АМ колебания, осно- 
ванный на изменении импульса тока в нелинейном резонансном 
усилителе. Не следует; однако, думать, что осуществление модуля- 
ции является нелинейным процессом. По существу, указанный выше 
способ модуляции можно трактовать как пропускание несущего 
колебания через параметрический четырехполюсник, передаточная 
функция которого изменяется по закону модулирующего напряже- 
ния. (Изменение импульса тока, а следовательно, и средней крутиз- 
ны $, приводит к изменению коэффициента усиления цепи.) 
Таким образом, если отвлечься от способа управления параметрами 
цепи, модуляцию следует рассматривать как параметрический 
процесс. Иллюстрацией к сказанному может служить пример пре- 
образования спектра в простейшей параметрической цепи, приве- 
денный в $ 1.5, 

Аналогичное рассуждение можно привести для угловой модуля- 
ции. Пусть требуется получить колебание вида а (1) = А, соѕ [во -- 
+ 0 (2 + 0.1, где Ө (2) — фаза, модулированная по заданному за- 
кону. Рассматривая д (1) как колебание на выходе линейного пара- 
метрического четырехполюсника, на вход которого подается несу- 
щее колебание е (1) = Е, соѕ ®, найдем передаточную функцию 
этого четырехполюсника. Для этого перейдем от заданных функций 
е (д иа (1 к комплексным колебаниям соответственно г, (1) = Е;е‘® 
и 2, (0) =А е49 +9861, после чего используем формулу (10.16): 


А, ей ®оЁ- 3# +90,] 


К (10, 0 = = Кџе19‹ + 901, (10.21) 


Е, ео! 


Четырехполюсник с подобной передаточной функцией можно 
трактовать как линию задержки т (1), отвечающую условию ®от (#) = 
—=0 (1)№0.. Отсюда следует, что для осуществления фазовой модуля- 
ции требуется линейная цепь с задержкой т (№, изменяющейся во 
времени по закону 


100) = (оо) 19 (9 + 04. (10.22) 
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Так как задержка в физической цепи не может быть отрицатель- 
ной, то слагаемое 0/0, = тъ, имеющее смысл постоянной задержки 
(в отсутствие модуляции) должно быть не меньше чем (1/0) | Ө (2) [макс 

Реализация линии задержки, допускающей электронное управ- 
ление величиной т (1, является непростой задачей. Удачное ее ре- 
шение получается для диапазона СВЧ при использовании электрон- 
ных приборов типа лампы бегущей волны, в которых пролетное вре- 
мя можно изменять в некоторых пределах, изменяя потенциал на 
соответствующих электродах лампы. При заданной и неизменной ча- 
стоте возбуждения на входе лампы в. изменение пролетного времени 
на величину Ат эквивалентно изменению фазы выходного колебания 


ОД 
СВНЕРЕРОР 
0 


Рис. 10.4. Модуляция фазы колебания изменением резонансной частоты уси- 
лителя. 


на угол 0 (1) = ®.А т. Таким образом, удается получить весьма боль- 
шие значения Ө (Г), измеряемые десятками и более радиан. 

В диапазоне метровых и более длинных волн наибольшее рас- 
пространение получили способы, основанные на изменении резо- 
нансной частоты колебательного контура усилителя при неизмен- 
ной частоте возбуждения ®,. Один из возможных вариантов такого 
устройства поясняется рис. 10.4. В этом устройстве резонансная 
частота контура усилителя модулируется с помощью варикапа. 

Соотношение между вариацией емкости АС контура и вариа- 
цией Ло его резонансной частоты было установлено в $ 9.12. Имеет- 
ся, однако, принципиальное различие между устройствами, пред- 
ставленными на рис. 9.35 и 10.4. Изменение резонансной частоты 
контура в автогенераторе (рис. 9.35) равносильно изменению ча- 
стоты генерируемого колебания. В случае же возбуждения усили- 
теля независимым источником несущего колебания с частотой о, 
изменение резонансной частоты контура ор влияет лишь на фазу 
выходного колебания. Фазовый сдвиг легко определяется с помощью 


формулы 
2Ло (1 2До (1 
Ө (0) = агсір 2200 0), драг 23909 0, (10.93) 
®р (4) о 
где Ло (7 = ор (0 — Фо. Замена в знаменателе о} (1) на во 
обычно допустима из-за малости относительного изменения резо- 
нансной частоты о} при модуляции. 
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Из выражения (10.23) очевиден основной недостаток рассматри- 
ваемого способа осуществления фазовой модуляции: невозможность 
получения значительного индекса модуляции. Действительно, для 
обеспечения линейной фазовой модуляции, в данном случае линей- 
ной зависимости между Ө (2 и До (й, аргумент 2Ао (8 Оъкь/ Фо 
не должен превышать — 0,5 рад. Это означает, что и амплитуда 
изменения фазы 9иакс = 7 ограничена величиной ~ 0,5 рад. При 
больших значениях т не только искажается закон модуляции фазы, 
но и возникает` паразитная амплитудная модуляция из-за неравно- 
мерности АЧХ резонансного усилителя при значительной расстрой- 
ке. Однако большим достоинством рассматриваемого способа моду- 
ляции является возможность обеспечения высокой стабильности 
несущей частоты «о. Задающий генератор, работающий на фикси- 
рованной частоте, можно стабилизировать, например, с помощью 
кварца. 


10.4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИМПУЛЬСНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ 


Для определения импульсной характеристики с (1, х) непосред- 
ственно по заданным параметрам цепи, без обращения к передаточ- 
ной функции К (ѓо, 2), необходимо использовать дифференциальное 
уравнение цепи. 

Рассмотрим сначала простую цепь, описываемую уравнением 
первого порядка 


аа, у. (10.24) 


По определению импульсная характеристика является откликом 
цепи на единичный импульс ӧ (і — х), подаваемый на вход в момент 
і = х (см. $ 10.2). Из этого определения следует, что если в правой 
части уравнения (10.24) функцию } (8) заменить на 6 (# — х), то в ле- 
вой части у (1) можно заменить на р (Е, х). 

Таким образом, приходим к уравнению 


а (0) 9 фа (0 а (6 х) = 8—5). (10.95) 


Так как правая часть этого уравнения равна нулю всюду, кроме 
точки ѓ = х, функцию & (7, х) можно искать в виде решения одно- 
родного уравнения (с нулевой правой частью) 


а (0 2 +0 у=0 (10.26) 


при начальных условиях, вытекающих из уравнения (10.25), а так- 
же из условия, что к моменту приложения импульса 6 (і — х) 
в цепи отсутствуют токи и напряжения («пустая» цепь). 
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В уравнении (10.26) переменные разделяются: 


20 90 1-9 рр() 00, 
у а (1) у 


откуда 
у== фе- №4, (10.27) 
где 
Р (0) = а, (д/а, (0), 
а 


== (1, ©), (10.28) 


представляет собой значение импульсной характеристики в момент 
і = Хх. 

Для определения ф вернемся к исходному уравнению (10.25), 
из которого видно, что в точке { = х функция & (/) должна совер- 
шать скачок на величину 1/а; (х) (рис. 10.5). Только при этом усло- 
вии первое слагаемое в уравнении (10.25), т. е. а; (2 ас /4ї, может 
образовать дельта-функцию 8 (і — х). 


оо 


0х) г 


дух) ИЕ. 
2(2-х) КИ | 00) 


00,х) 


Х ГА 
Рис. 10.5, Импульсная характеристи» Рис. 10.6. Пример простой парамет: 
ка цепи, описываемой уравнением рической цепи. 
(10.25). 


Так как при і< х в (/, х) = 0, то в момент / = х 
2 (6, х) „= На, (х). (10.29) 


Заменяя в выражении (10.27) неопределенный интеграл опре- 
деленным с переменным верхним пределом, получаем 


{ А 
б (і, х) = Ф (х) ехр – {РШ а =! ехр – |2 аи . 
. ал (х) ал (и) 


(10.30) 


Для ясности переменная интегрирования в отличие от Ё обозначена 
буквой и. 

Используем выражение (10.30) для цепи (рис. 10.6), представ- 
ляющей собой последовательное соединение резистора с постоян- 
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ным сопротивлением г и конденсатора с емкостью С (1, изменяю- 


щейся по закону 
С (2) — С,/(1 + 


т ѕіп ОВ. (10.31) 


Под 6 (і — х) в данном случае подразумевается единичный им- 
пульс э. д. с., а в качестве функции & (#, х), подлежащей определе- 
нию, выберем заряд конденсатора д (1. 

Тогда уравнение цепи в соответствии с (10.25) и (10.31) можно 


записать в форме 
09 
Г — 
ит С, 


Подставляя в (10.30) 


14- т ѕіп ©; 


9=6 (0 — х). (10.39) 


а (0) = г, а, (0 = (1 + т ѕіп 0/С,, 


получаем 
, 


а (Е, = ехр Е 

" Хх 
[—[—х 
"Со Со 


ар [- 
Г 


1--т зіп 97 а — 


"С 


+ = (соѕ 97 — со 9х) — 


= кр [- = +" [соз 0/— соз 0 (0 — а). (10.33) 


"Со "Со 


Продифференцировав это выражение по [, можно найти ток 
і (1). В момент { = х (т. е. приа = 0), когда д (Е, х) образует скачок, 
равный 1/7, ток будет (1/г) 6 (Е— х), а напряжение на сопротивле- 
нии — б (4 — х). Напряжение же на емкости можно определить 


делением выражения (10.33) на 
С (2). 

Из выражения (10.33) видно, 
как вариация емкости по закону 
(10.31) влияет на характер разря- 
да: в аргументе экспоненты кроме 
— (1 — х)/"Сь (как и при постоян- 
ной емкости С,) появляется пери- 
одическое слагаемое [т/’С.®] х 
х [соѕ О — соѕ (і — а)]. 

Закон изменения С {1)/С, пока- 
зан на рис. 10.7, а, график функ- 
ции 9 (р х) при 60 = 1 и 
т = 0,25 — на рис. 10.7, 6б. Отсчет 
безразмерного времени ©Ё на 
рис. 10.7, б ведется от момента 
2х = л/2, соответствующего про- 


Рис. 10.7. Закон модуляции емко- 

сти (а) и импульсная характери- 

стика цепи (6), показанной на 
рис. 10.6 
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хождению С (1/С, через минимум. Штриховой линией показана 
зависимость е—(— х)/"6, соответствующая импульсной характери- 
стике цепи при постоянной емкости С, (т = 0). 


Обратимся теперь к общему случаю — цепи, описываемой уравнением 
п-го порядка: 


а, (ут (0) +0, (0) у" на, (0) и (0) =), (10.34) 


С котором все коэффициенгы ап, ар, ..., 2, могут являгься функциями # 
һо не и). 


Рис. 108 Импульсная характеристика це- 
пи, описываемой уравнением (10.35), 


Как и в предыдущем елучае, приравниваем / (#) дельта-функции ё (? — х), 
что позволяет переписать уравнение (10.34) в форме 


бп (2) 28. -- @п—1 (2) 
ай. 


—! 


а? 
= +... Ба, (2) в==0(—х). (10.35) 

Импульсную характеристику ищем в виде решения однородного урав: 
нения 


п п 1 
о 0 а, У. Фу-0. (1030 


Общее решение этого уравнения предвтавляет собой сумму из п линейно 
независимых решений 


в.) = У фи 0. (10.37) 


8 


Для определения функций Фф; (х) можно использовать рачальные условия, 
вытекающие из уравнения (10.34). 

В отличие от рассмотренного уравнения (10.25) в данном случае необхо- 
димо в точке ѓ = х приравнять нулю все производные функции 4 ($, х) поряд- 
ка не выше п — 2. Производная же порядка п — 1 в точке {== х должна 
совершать скачок на величину 1/ап (х) (рис. 10.8). 

При этих начальных уеловиях выражение (10.37) образует зистему урав- 
нений (при дифференцировании по Ёи подстановке # == х) 


Ф1 (х) 0 (х) - Ф» (х) Р (х) + . + Фа (х) Уп (х) =0, 


Фу (к) 029. „ + ф(х) 9. , +... Ф (х) Х 
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аі (1) 


41"! 


а%-1 уз (0) 


фи (х) + (0) —— 
аі 


+... 


ф=х 


1 
= х 


а уп (0) 1 
а"- |. б) 


Так как частные решения и} (1) и их производные в точке ѓ == х предпо- 
лагаются известными, то система (10.38), єодержащая л уравнений, позволяет 


найти все функции ф; (х). Системе уравнений (10.38) соответетвует опреде- 
литель 


+ Ф (х) 


і = х а? і= х (10.38) 
а"— ? уп (1) 
Ф (0) 2—21 == 0), 
= х 
) 


ил (х) у (х) ... № (5) 
и (х) = и (0) уз 0 и | 


® ® ө е Г) е е 


у) (х) у" (х) . іа (х) 


называемый определителем Вронвкого. 
Применяя правило Крамера, получаем зледующее общее выражение 
для Фф; (х): 


Фи (х) = (— 0" Ма; (ха, (х) И (х), (10.39) 


где Мл; (х) — минор, получаемый из определителя № (х) вычеркиванием 
п-й строки (соответствующей производным порядка п — 1) и етолбца ї, на 


пересечении которых втоит элемент 44% !) (х). 
Подставляя (10.39) в общее решение (10.37), ғоляучаем 


| 
ИУ! ___ 1\1 +2 
атур "+ Ми 0 0—0" 


х М,» и (0) +... (— р" М, р, (9)]. (10.40) 


Выражение, єтоящее в квадратных скобках, можно равсматривать как 
разложение воответвтвующего определителя по сгроке и; (1), 9 ({), ..., Уп (0). 
Обозначив этот новый определитель через 4, можем напизать 


а= Аи, (+ Ар, у, (+ ..-Ашиу, (0), 
откуда вытекает вледующее равенство для алгебраических дополнений Аз; 
А (Ы— р М, (10.41) 


С другой второны, в искомом определителе 4 алгебраические дополнения А1; 
связаны с соответствующими им минорами М4, соотношением 


Аз, =(— 1) + і Ма. 


Следовательно, миноры нового определителя выражаются через миноры 
определителя Вронского с помощью следующей формулы: 


Мұ 


о (Е, х) = 


п + 
= 0) Мы 1)! М, 


(=) 
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Но минор Мпь, как уже отмечалось, получается из определителя Врон- 
ского вычеркиванием 1-го столбца и строки, соответствующей производным 
порядка п — 1. Поэтому искомый определитель 4 должен иметь вид 


Ул (0) 0 (@). (0) 
№ (х) 1 (Х) 


а=(—1)"-! 7 (х) 


п 9) п— 2) п—2) 
и ие 
Таким образом, окончательно 


у: (0) у ... т) 
(— 1)" ! 7 (х) у (х) 60° Уп (х) , (10.42) 
а! (х) ү (х) е т 4 е. е Ф ө Ф в 4 в ө ® ® 
уп? (х) уп? (х) ... уп? (х) 


Определяемая выражением (10.42) функция р (1, х) евть не что иное, как 
односторонняя функция Грина линейного дифференциального оператора 


1 =а, (р +а,-, (0) р... а, (0), 


соответствующего уравнению (10.34). 
В теории линейных неоднородных уравнений функция Грина исполь- 
зуется для представления решения уравнения (10.34) в форме 


і 
ид = } &(, 9 Р(х) ах (10.43) 


_ 00 


0 (2, Хх) = 


при начальных условиях 00 (0) = 0, ё = 0, 1, ..., (п — 1). Выражение 
(10.43) совпадает с (10.13). 


10.5. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СООТНОШЕНИЯ В ЦЕПИ С НЕЛИНЕЙНЫМ 
РЕАКТИВНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ ПРИ ГАРМОНИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЯХ 


В $ 10.1 отмечалось, что электронный способ осуществления 
переменной емкости (линейной) основан на применении нелиней- 
ной емкости, находящейся под воздействием управляющего колеба: 
НИЯ. 

Особенностью бигармонического воздействия (сигнал и управ- 
ляющее колебание) на нелинейный реактивный элемент является 
обмен энергией между источниками отдельных колебаний. Расхо- 
дуемая в параметрической цепи энергия поставляется («накачива- 
ется») источником управляющего колебания. В связи с этим его 
часто называют генератором накачки, а управляющее колебание — 
напряжением накачки. Управляющее колебание наряду с обозна- 
чением е; (1) = Еу соѕ (оу; + 0;) в дальнейшем часто будет за- 
писываться в форме е» (1) = Е, соѕ (оі - 0). 

Рассмотрим воздействие на нелинейную емкость Съз (варикап) 
двух гармонических колебаний (рис. 10.9): 


е (0) = е, (2 + е (1) = Е; соѕ (ЕЁ + 91) - Ев соѕ (о, + 
-- 0,). (10.44) 
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Вольт-кулонную характеристику варикапа аппроксимируем, 
как и в $ 10.1, полиномом второй степени 


9 = 4 + бе -- 6,е?, (10.45) 
где 6, = Су определяется выражением (8.4), а 
(6) (2), (10.46) 
21 йе? ЈеЕ, 21 \ 42е Је-Е, 


Применяя первое выражение (8.3) к ряду (10.45), находим ток 
через нелинейную емкость 
А 49 ӣг ае де ае 
(== (В: 20, е) ——==0, —- 26, е —. (10.4 
= о 26у 1 46 9, е 2, (10.47) 
Подставляя в это уравнение внешнее воздействие (10.44), после 
несложных тригонометрических преобразований получаем оконча- 
тельное выражение 


# (1) = — {о В, ѕіп (0 + 0,) + Бо, Ё чп (юь/ -- 9) — 
— 0,0,Еї ѕіп 2 (0 + 9,) + Бо. Ев 9 2 («+ Ө.) + 
+ 65 (о. + о) ЕЁ зіп Кон + о) Ё- (6, + 0) — 
— 6, (о — ®1) ЁЁ ѕіїп (е. — ®) Ё- (9, — 0,))}. (10.48) 


Два первых слагаемых в полученном выражении соответствуют 
токам частот о; и оь, которые имели бы место при линейной емко- 
сти, равной 6,; остальные слагаемые — гармоники с частотами 20}, 
2%„ и комбинационные колебания с частота- 
ми @һ -- 0, @һ — ® являются продуктом 
взаимодействия двух гармонических колеба- в 
ний в квадратичной нелинейности. 

Заметим, что по своему составу спектр д 
тока через нелинейную емкость отличается 
от спектра тока через резистивный нелиней- 
ный элемент только отсутствием постоянной 
составляющей [см. (8.28) —(8.30)1. +57 

Рассмотрим энергетические соотношения, Рис. 10.9. Бигармони- 
Первые два тока (с коэффициентами Ё,), ческое воздействие на 
сдвинутые по фазе на 90° относительно соот- НеЛИНейную емкость. 
ветствующих э. д. с. е; (1) ие, (1), не создают 
расхода энергии (как и в обычном линейном конденсаторе без по- 
терь). Ток с частотой о, + о, может также не учитываться при 
энергетических расчетах, так как средняя мощность, отдаваемая 
генератором э, д. с. частоты ®, или Ф при протекании через них 
тока с частотой о®һ + ®,, равна нулю. 

Нагрузка же генераторов, создаваемая остальными токами с ча- 
стотами 20, 20. И @һ — ®, зависит от соотношения фаз. 0, и 0;. 
Если частоты о; и оъ находятся в кратном соотношении, совпадаю- 
щем со степенью рппроксимирующего полинома (т. е. с порядком 
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нелинейности), то при определенном соотношении фаз Ө, и 0, эти 
токи могут оказаться в фазе (или в противофазе) с электродвижу- 
щими силами е.(1 или е, (2). 

В частности, в рассматриваемом случае квадратичной нелиней- 
ности, при выполнении условия ®„ = 2®., комбинационная частота 
©һ — ©; совпадает с частотой э. д. с. о, (соответственно при в. = 
= 20, | Фр — @| = 1/0; = оь). При этом токи с частотами 20, 
и 0-0; можно не учитывать, токи же с частотами о} и в, предста- 
вим в виде 


[о (1) = — Б,0,ЕЇ ѕіп 2 (0 + 0,) == — В.о. ЕТ ѕіп (о./ -- 
-- 20,) = 6,02 соѕ (оѓ + 20, + 7/2), 
іо (0) = — 0 (®н — о) Е1Ен $1 (о — 1) і (9, — 0,)] == 


== — ро. ЕЕ, УП [012 + (О — Ө,)1 = В, Е1Ен СО5 [011 т 
+ (90, — 6,) + 7/9]. 


Так как ток №, (№ сдвинут по фазе относительно ен (1) = Ё, Х 
Х соѕ (0. -- Өһ) на угол Ө.— (20, - л/2) = 0—20, — 7/2, то сред- 
няя мощность, отдаваемая генератором э. д. с. еһ (1), будет равна 


Ры = {1.6,01ЕЇЕ, соѕ (0, — 20, — л/2) = 
== 1/,р,0,Е?Е, ѕіп (0, — 20,). (10.49) 


Соответственно мощность, отдаваемая генератором на частоте 
оу при сдвиге фаз 0, — [(60, — Ө,) + 7/2] = 20, — 6, — л/2, 


Ро == 156. ЕЕ, соь 120, — Ө, — л/2] == 


3 


= 1/6. ЕЕ, ѕіп (20, —6,,). (10.50) 

Заметим, что при любых фазах 9, и Ө, выполняется условие 
Ре, + Рь,=0. 

Наложим теперь на фазы добавочное условие: Ө, — 20, = л/2. 

Тогда Рь, — положительна, а Р., — отрицательна. Это означает, 


что генератор э. д. с. частоты в, не расходует мощности, а наоборот, 
потребляет ее от генератора частоты оһ. 

Пусть теперь Ө, — 20, = — л/2. Тогда Рь < 0, а Рь, > 0 
и источником энергии является генератор частоты в®,, а потребите- 
лем — генератор э. д. с. частоты @н. 

Рассмотрим теперь энергетические соотношения в цепи, содер- 
жащей кроме нелинейной емкости Съз еще и линейный, диссипатив- 
ный элемент — параллельный колебательной контур, настроенный 
на частоту, близкую к о,. На рис. 10.10 этот элемент обозначен 
символом 4, (іо) (комплексное сопротивление). 

На нелинейную емкость воздействуют две электродвижущие си- 
лы от независимых источников — сигнал ё; (1 = Е, соѕ (0 + 61) 
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и напряжение накачки е, (1 = Е, соѕ (®нЁ- Ө) и, кроме того, 
напряжение комбинационной частоты ®. = ®„ — ®, являющееся 
продуктом взаимодействия е, (1 ие, (1) в нелинейной емкости. За- 
пишем это напряжение в форме е, (1) = Е, соѕ (®«.Ё-- 0,), имея 
в виду, что амплитуда Е, и фаза Ө,, зависящие не только от колеба- 
ний е, (1 ие, (1), но и от комплексного сопротивления 2» (ѓо,), 
требуют еще определения. В дальнейшем будем исходить из условия, 
что сопротивление 4 (іо,) для частот о, и о, пренебрежимо мало. 


Рис. 10.10. Бигармоническое воздействие на пепь с не- 
линейной емкостью и параллельным колебательным кон- 
туром, настроенным на комбинационную частоту. 


Подставляя в выражение (10.47) 
е (1) = Е, соѕ(о/ + 0,) + Е, соѕ (о, + 9,) + 
+ Ен соѕ (оѓ +- Ө,) 


и производя несложные выкладки, получаем формулу, аналогич- 
ную (10.48) (частоты, отличные от оһ — ®. = 0, Фр — © = 0; 
и о, | о. = @һ, не учитываются): 


1 (1 = — 0, [® Е: ѕіп (0 + 01) + о,Е, ѕіп (оѓ - 0.) + 
+ ФнЕн ѕіп (о + 0,)] —6.{®.Е-Ен ѕіп [01 + (0, — 6.)] + 
© .Е1Ен ѕіП [22 -- (02 — 0,) — 
— о. ЕЕ, ѕіп 10,7 + (0, + 60,)}. (10.51) 
При определении энергетического баланса три первых слагае- 
мых (с коэффициентами Ё,) можно не учитывать [см. коммен- 
тарий к формуле (10.48)]. Токи же частот о;, о, и ор, возникающие 


из-за нелинейности вольт-кулонной характеристики, определяются 
выражениями 


о, (0 = — ба, Е.Е эт [ФЕ + (9. — 0,1 = 
— 1, СОЅ [642 - (0. — Ө.) —- л/2], 
іо, (0) = — Б,0,ЕЕь Ѕіп [0 + (6, — 0,)] = 


== 10, СОЅ [0 -- (0. — 9,) + л/9], 
о (0) = -- бооһЁ, Е, ѕіп [оь + (9; + 03)1= 
= 1 соѕ [ыЁ + (0, + 03) + 2/2]. | (10.59) 
Здесь 1, == Р.о Е.Е; 1, == р,о,ЕЕ, И Го, == ро. ЕЕ, пред- 
ставляют собой амплитуды токов іо, (1), ѓо, (1) и і, (1. 
381 


Учитывая, что в исходных выражениях е, (й) = Е, соѕ (@зѓ + 6.) 
имеет смысл э. д. с., компенсирующей падение напряжения на со- 
противлении До (і0,) при прохождении через него тока 4», (1), мо- 
жем на основании второго равенства (10.52) составить следующее 
выражение: 


е, (1) = Е, соѕ (о, + 0,) = — 1,2, (о,) х соѕ [0, + 
-|- (0. — 0) + 1/2 + Ф, = 1,4, (о) соѕ [0,/ + (9, — 0) — 
— 1/2 + Ф,1, 


где через Ф, обозначен аргумент сопротивления 2, (ѓо,). Отсюда сле” 
дует, что 


Е, = 1,2, (05), 9, = 9, 9, — л/2 + Ф. 
На основании последнего выражения формулы (10.52) можно 
привести к следующему виду: 
№, (2) = [в соѕ [01 - (6, — Ф, + 7/9) + л/2] = 
= — 1, соѕ (641 + 0, — Ф), 
і, (0 = № соѕ [ФЕ + (0, — ф, + 7/9) + л/2] = 
= — Іо, с0$ (0 - 9, — Ф), (10.53) 
і, (2 = 1, соѕ [0 + (0, + Ф, + л/2) — 7/2] = 
= - 1; 60$ (0. Ө. + $.). 


Составим выражения для мощностей, выделяемых в нелиней- 
ной емкости на частотах 0, ®, и Ф@һ: 


Ре, = — Ч,1.,Е, соѕ ф, = — М6. Е.Е›Ен соѕ ф,, 
Ры, = — Ч, Е2 соѕ Фф, = —156.ю,Е.ЕЕн 0$ Ф,, 
Р = Ч [Ен соѕ Фф, = 5650, Е: Е›Ен ©0$ Ф.. (10.54) 


Отрицательные значения Рь, и Рь, означают, что соответствую- 
щие источники э. д. с. еу (й и е, (1) не отдают, а потребляют энергию. 
Положительное же значение Рь указывает на то, что при выбран- 
ных частотах (®, > ®., @һ > @) источник е, (1) отдает энергию 
во внешнюю цепь. 

Суммарная мощность, выделяемая в нелинейном реактивном 
элементе, 


Ре, + Рь, + Ры = 1/0, (ов — о — о) Е, Е›Ев = 0, 


поскольку @һ = ®, -- ®,. Этот результат находится в полном со- 
гласии с принятым допущением отсутствия потерь в емкости. 

Из выражений (10.54) получаем следующие пропорции: 
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Эти соотношения являются частным случаем общей теоремы 
Мэнли-Роу об энергетических соотношениях в спектре колебания 
в цепи, содержащей реактивную нелинейность. Эта теорема записы- 
вается в форме 


< < тТРт п __ 09 оо Р, Е 
2 Ў тафт 0 ХУ ыы 0 (10.56) 


где Фу и Ф, — частоты генераторов, возбуждающих систему; 
Р ъп — мощность колебания частоты то. -- по; целые числа т 
и п определяют порядок комбинационного колебания. Предпола- 
гается, что в общем случае в цепи с нелинейной реактивностью име- 
ются проводимости для любых. комбинационных частот. 

Выражения (10.56) можно распространить на любые реактив- 
ности — емкостные и индуктивные — при условии отсутствия ги- 
стерезиса. 

Первое равенство (10.56), в котором т принимает только поло- 
жительные значения, устанавливает соотношение между мощностью 
Р м.п комбинационного колебания и частотой. генератора. о. Соот- 
ветственно второе равенство, в котором п>> 0, устанавливает связь 
между комбинационными. колебаниями и частотой о, второго гене- 
ратора. 

Поясним применение выражений (10.56) на примере рассмотрен- 
ной ранее цепи (рис. 10.10), возбуждаемой двумя генераторами на 
частотах 0; и @ = ®н. Кроме этих частот, на пассивном элементе 
2. (оз) создается одно комбинационное колебание с разностной ча- 
СТОТОЙ 05 = ®, — 0}. 

В соответствии с обозначениями выражений (10.56) частоту в: 
следует рассматривать как значение знаменателя то; -- по, при 
т=1 ип = 0, а мощность на этой частоте Ре, = Р, в. Частоте во 
соответствуют индексы суммирования т = 0, п = 1 и мощность 
Ра, = Роз. Наконец, частоте оз = ®, — ®, соответствуют индек- 
сы т = — 1, п = 1 и мощность Рь, = Ри-и = Ра. 

Тогда внутренняя сумма в первом равенстве (10.56) дает 


І 
Х _ МРт,п__ _ ТРт -1 ТРт, о тРт1 __ 
4 тот -- п тор —– 00 тоу | 0:00 то -|- © 
— ПРт,-1_ 4- -Рт о. + _тРт1_ 
то! — 00 01 то о 


Суммируя полученное выражение г по т, получим первое равея- 
ство (10.56): 


Ў Сааса) ере аан) 


то! — 0 т то) 
О 1 0 І 1-1 %0 
- ( Р1,-1 Р.о + Р1. 1 | Ру, Ру. о —0 
(01 — 000 о 1 4 00 691 — 690 Ф 


(Слагаемые, содержащие Р, зи Р; 1, отброшены). Таким образом, 
Ро о, /[ — (©, —0!)]-- Рь,/® = 0 
ИЛИ 
Ро, о.1(®0— ®1) = Рь,1% = Ре, / 1. 


Аналогичным образом второе равенство дает 
Ре, (6. = —Ро (6. 


Итак, получаем пропорции 
Ро, ©, = Ре,/®. = — Рь,/%,, 


совпадающие с выражением (10.55) при замене о, на о. 

Из проведенного анализа видно, что с помощью нелинейной ем- 
кости можно осуществить преобразование спектра, сопровождаю- 
щееся перекачкой энергии из одного источника в другой. Так, если 
о; — частота принимаемого сигнала, а о, — частота генератора 
накачки, то можно выделить комбинационную частоту @. = ®, — ®, 
с одновременным усилением мощности колебания на этой частоте. 
Напомним, что при использовании резистивного нелинейного эле- 
мента преобразование частоты сигнала (см. $ 8.10) не сопровождает- 
ся перекачкой энергии от гетеродина. 


10.6. ПРИНЦИП ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО УСИЛЕНИЯ КОЛЕБАНИЙ 


В $10.1 было показано, что по отношению к сигналу, малому 
по сравнению с управляющим колебанием, нелинейная емкость 
вместе с генератором накачки может быть замещена линейной, из- 
меняющейся во времени емкостью. Отвлекаясь от способа осущест- 
вления модуляции емкости (или индуктивности), можно говорить 
об обмене энергией между сигналом и энергоемким параметриче- 
ским элементом. 

Наглядным примером обмена энергией при изменении емкости 
является хорошо известная модель с механическим раздвижением 
пластин заряженного конденсатора. Пондеромоторная сила элек- 
трического поля конденсатора стремится сблизить пластины (не- 
зависимо от полярности напряжения); следовательно, для их разд- 
вижения, т. е. для уменьшения емкости, необходимо произвести 
работу, которая увеличивает запас энергии конденсатора. При 
сближении пластин, наоборот, часть энергии поля конденсатора 
преобразуется в механическую энергию. Нетрудно установить 
связь между относительным изменением емкости конденсатора и 
изменением запаса энергии. 

Рассмотрим конденсатор, емкость которого С (ѓ) изменяется по 
скачкообразному закону, представленному на рис. 10.11. Пусть 
конденсатор получил заряд 4, который затем остается постоянным 
(конденсатор без утечки, в разомкнутой цепи). В моменты времени, 
соответствующие мгновенному уменьшению емкости на величину 
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АС = С, — С,, напряжение на конденсаторе возрастает на величи- 
ну Ди = и, — щш = 9 (ИС, — ИС) =9 (С, — С.)/С,Сь= 

= ШАС/С,, а энергия — на величину ДЭ = Э, — Э, = (0/2) х 
х (ИС, — ИС.) = (9*/2С,) АС/С, = Э.АС/С.. В момент скачкооб- 
разного увеличения емкости напряжение и энергия уменьшаются со- 
ответственно на ДАии ЛЭ. 

В первом случае дополнительная энергия ДЭ черпается из 
устройства, осуществляющего скачок емкости (вниз), а во втором 
случае, при увеличении емкости, происходит обратное преобразо- 
вание энергии. В среднем, за время Т, энергия конденсатора оста- 
ется неизменной. | 


=. 22. 7 О 


2 


Рис. 10.11. Напряжение на конденса- Рис. 10.12. Увеличение амплитуды на- 

торе и запасаемая энергия при скач пряжения на конденсаторе в моменты 

кообразном изменении емкости. Заряд скачкообразного уменьшения емкости. 
конденсатора постоянный. 


Иначе обстоит дело, если заряд конденсатора является функ- 
цией времени, причем такой, что уменьшение емкости производит- 
ся в моменты максимума д (1), а увеличение — в моменты минимума 
(еще лучше в моменты прохождения д (#) через нуль). Такой режим 
работы можно реализовать при включении конденсатора С (й 
в контур, частота колебаний в котором вдвое меньше частоты изме- 
нения емкости. Допустим, что высокодобротный контур возбужда- 
ется сигналом е (1 = Е соѕ оѓ, частота которого совпадает с ре- 


зонансной частотой контура в, = ИУ ГС», отвечающей условию 
фр = 2л} = 2л/2Т, где Т — полный цикл изменения С (1). Тогда 
напряжение на контуре можно представить в виде колебания, очень 
близкого к гармоническому, но получающего приращение в мо- 
менты спада С (В (рис. 10.12). Это равносильно увеличению мощ- 
ности сигнала. Если прирост энергии, обусловленный одним скач- 
ком (вниз) емкости С (?, не превышает расхода энергии за время Т, 
то.параметрическая цепь устойчива, в противном случае — возни- 
кает параметрическое возбуждение колебаний. Таким образом, ре- 
гулируя относительную величину АС/С,, т. е. глубину модуляции 
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параметра С, можно осуществить как параметрическое усиление 
сигнала, так и параметрическую генерацию. 

Реализация скачкообразного изменения С (1) связана с техниче- 
скими трудностями и в практике не применяется. Значительно про- 
ще модулировать емкость по гармоническому закону. Необходимо 
лишь соблюдать основной принцип: уменьшать емкость в области 
максимальных значений заряда (напряжения) конденсатора и уве- 
личивать в области минимальных значений. 

В последующих параграфах изучаются схемы замещения энер- 
гоемких элементов С и Г, изменяющихся во времени по гармониче- 
скому закону, и устанавливаются основные соотношения, необхо- 
димые для аналитического описания процессов усиления и генера- 
ции в параметрических цепях. 


10.7. СХЕМА ЗАМЕЩЕНИЯ ЕМКОСТИ ИЛИ ИНДУКТИВНОСТИ, 
ИЗМЕНЯЮЩИХСЯ ПО ГАРМОНИЧЕСКОМУ ЗАКОНУ 


Пусть к электронно-управляемой емкости (варикапу) приложе- 
но напряжение сигнала е (1) = Е соѕ ої. Требуется определить ток, 
проходящий через источник сигнала. При этом предполагается, что 
частота управляющего колебания (генератора накачки) о, прибли- 
зительно вдвое превышает частоту сигнала о. Способ получения 
периодически изменяющейся емкости поясняется схемой на 
рис. 10.13, а. К нелинейной емкости С„„ подводится напряжение 
накачки еу = ЕЁ, соѕ (оо -- у), наложенное на постоянное напря- 
жение Ро. 


д} 


Рис. 10.13. Воздействие на линейную емкөсть напряжений накачки и сигнала 
(а) и схема замещения для слабого сигнала (6). 


Фильтр Ф, преграждает путь току частоты в. в цепь источника 
сигнала, а фильтр Ф, — току частоты сигнала о (и близких к о ча- 
стот) в цепь накачки. 

Наложим условие Е < Е,. Тогда, как указано в $ 10.1, можно 
пренебречь изменением емкости под действием сигнала и считать, 
что закон изменения емкости определяетєя одним линь увравляю- 
щим напряжением. Основываясь на. формуле (10.5), примем 


С (1) = СП - т соѕ (0, + т) = С, — АС соѕ (в + у) 
при т << 1, (10.57) 


где 
Аб=тС, = — С, (10.58) 
2 (ек- Во) 
а у — начальная фаза. 
На рис. 10.13, 6 представлена эквивалентная линейная параме- 
трическая схема, на которой цепь накачки не показана. 
Определим полный ток через емкость С {1 с помощью общего вы- 
ражения (10.7): 


і (0) = [С —АС соѕ (в, Ё-- ү) —оЕ ѕіп 0/] - Е соѕоѓо, АС х 
Хх зіп(о, у) = — оС, Еѕіа о - (0,4-9) АСЕ ѕіп1(о, + ©) +7] 


+ > (оо — о) АСЕ зіп [(@%— ө) ү]. (10.59) 


Заметим, что это выражение можно получить непосредственно 
из (10.51), если приравнять в = Со, Е, = Е, ®9,.= л/2, Е, = Бу, 


0, = л/2 + т, БЕ, = 0,Еу = Ч,АС, а также отбросить слагаемое 
с коэффициентом Ё? (из-за малости) и слагаемые, не зависящие 
от ЕЁ}. 


Частота о, + о ^ Зо в полосу прозрачности фильтра Ф, не 
попадает; следовательно, ток в цепи источника сигнала является 
суммой двух токов: на частоте о и на комбинационной частоте ®,— о, 
бликой к о (поскольку Фо А 20). Первый из этих токов, сдвинутый 
по фазе относительно ё (1) = Ё соѕ оѓ на угол 90°, не может созда- 
вать активной проводимости — ни положительной, ни отрицатель- 
ной. С точки зрения получения эффекта усиления интерес представ- 
ляет комбинационное колебание разностной частоты ®, — о, осо- 
бенно в частном случае оъ = 20. При этом ток на частоте о равен 


Ш в (0) = № (0) = -- (оо —®) АСЕ ѕіп [(®, — 0) + ү]= 


=> ӨЛСЕ за (@1--7) = — > ФАСЕ соѕ [01— (л/2 — %)|= 
= [С05 0029 (10.60) 


При э. д. с. источника сигнала е (0) = Е соѕ ої и токе & (2), 
определяемом выражением (10.60), отдаваемая источником мощность 
Е? 


2 в) = 5-94 ѕіп = Сунь > 


о — э 


где символом 


Оа = 5 ПФ — тоб, іп т (10.61) 


обозначена эквивалентная активная проводи мость, учитывающая 
расход мощности источника сигнала, 
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Таким образом, приходим к схеме замещения (рис. 10.14, 6), 
соответствующей параметрической цепи, показанной на рис. 10.14, а. 
Комбинационная частота о, -- ® = Зо в этой схеме не учитывает- 
ся, а частота оо — о совпадает с частотой о. В результате по отно- 
шению к источнику сигнала параметрическая схема (рис. 10.14, а) 
приводится к схеме с постоянными параметрами. Периодическое 
изменение С (1) с частотой оо = 2® приводит лишь к появлению ак- 
тивной проводимости С@.к,, шунтирующей постоянную емкость Со. 

Рассмотрим три следующих характерных режима: ў = 0, л/2 
и —21/2 (рис. 10.15). В первом случае (ү = 0) С (2) модулируется 
таким образом, что изменение запаса энергии в емкости за период 
частоты То, = 2л/в, (а также за ‚период То = 2л/®) равно нулю. 
При этом О,һь = 0 


Рис 10.14. Параметрическая емкостная цепь (а) и схема замещения для сиг“ 
нала с частотой, вдвое меньше частоты накачки (6). 


Во втором случае (у = л/2) максимальная скорость нарастания 
С (1) соответствует амплитудным значениям напряжения; при эт м 
часть энергии, запасенной в емкости, переходит в устройство, из- 
меняющее емкость. По отношению к источнику э. д. с. это равно- 
сильно шунтированию постоянной емкости С, положительной ак- 
тивной проводимостью (О,кь = (т/2) оС. 


Наконец, в третьем случае, при у = — л/2, когда С (0 убы- 
вает в области е ({) = Е и нарастает в области е (1 =. 0, активная 
проводимость отрицательна и равна О, = — (7/2) оС. 


Этот результат согласуется с результатами качественного рас- 
смотрения принципа параметрического усиления (см. конец пре- 
дыдущего параграфа). Отрицательная проводимость С. кь учитывает 
приток энергии от генератора накачки в цепь, содержащую С (1. 
В данном примере с электронно-управляемой емкостью прирост 
энергии, запасаемой в емкости, происходит за счет работы, совер- 
шаемой генератором накачки при уменьшении емкости (преодоление 
сил электрического поля при движении электронов и дырок через 
потенциальный барьер в области запирающего слоя). 

Результаты, аналогичные полученным выше для С (1), нетрудно 
вывести также и для периодически изменяющейся индуктивности 
Г (2). 

Исходя из схемы (рис. 10.16, а), при изменении индуктив: :ости 
по закону 


(д = № И + м 008 (оо + 7) (10.62) 
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находим ток с помощью соотношения (10.11) (при т << 1): 


. | | 
(2) = т (04= 


———————————————— Е зіп А 
о1о [1-- т соѕ (оо {--у) 


А Е П— 1 соз (в, {+ 1 віп = Е [— — $ш ®ё— 
010 010 
т е т е 

— Зы. п [(®-Н®,) + ү] — Г ѕіп [(® — в.) 2— 7. 


Рис. 10.15. Напряжение на емкости и Рис. 10.16. Параметрическая индук- 
законы ее изменения при различных тивная цепь (а) и схема замещения 
начальных фазах сигнала с частотой, вдвое меньшей 

частоты накачки (6), 


При ©, = 20 ток на частоте о равен 
т 
201, 


р. , , 
1 (0) = Е гу 819 ог -|- Е ѕіп (0/ -- ү) = Е —7- п 0/ + 


Е 1 соѕ | ор [4 — . 

Первое слагаемое не определяет расхода мощности, а второе, 
сдвинутое относительно э. д. с. на угол л/2 — ү, определяет расход 
МОЩНОСТИ 


= т Ё? соз = т) = з 9 0а г, 
204 2 2 201 2 .2 
где 
т . 
экв = о 511 ү 


— активная проводимость, 
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Таким образом, при о, = 20 
получается схема замещения, изо- 
браженная на рис. 10.16, 6. Фа- 
зовые соотношения между е (1 = 
= Е с0$ оѓ, Е#( = (Е/ ФГ) ѕіп в 
и индуктивностью Ё. (д, изменяю- 
щейся по закону (10.62), видны 
из рис. 10.17, построенного для 
ү = — л/2. В данном случае про- 
водимость Съкв = — т/20[, полу- 
чается отрицательной, если при 
прохождении тока через амплитуд- 


ные значения функция Г. (/) убыва- 
жение 8 1908 887 ет, а при прохождении Г (0 через 
вает при наибольших значениях Нуль /, (возрастает. 
тока. Энергия вводится в цепь за 
счет работы, совершаемой устройст- 
вом накачки при уменьшении индуктивности, обтекаемой током (на 
преодоление сил магнитного поля, стремящихся сблизить витки 
и увеличить индуктивность катушки). 


ур 2 ? 


10.8. ОДНОКОНТУРНЫЙ ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ УСИЛИТЕЛЬ 


Из предыдущего параграфа следует, что введением в колеба- 
тельный контур переменной емкости или индуктивности можно при 
соответствующем законе изменения параметра осуществлять усиле- 
ние колебаний. Простейшая схема одноконтурного параметриче- 
ского усилителя с переменной емкостью изображена на рис. 10.18,а. 
Нелинейная емкость Съд находится под воздействием двух напряже- 
ний: сигнального в частотой о и управляющего с частотой о. 

Разделительные конденсаторы С, защищают генератор накач- 
ки и источник сигнала от постоянного напряжения Во, используе- 
мого для установления рабочей точки на вольт-фарадной характе- 
ристике варикапа. Блокировочный дроссель преграждает путь 
и цепь источника Е, токам высокой частоты ® и оь. 


0 . 


009 


бщ 


д) 0) 


Рис. 10.18. Одноконтурный параметрический усилитель (а) и схема замеще- 
ния (6). 
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Рассмотрим сначала режим работы усилителя при точном со- 
блюдении условия 


о = 0/2. 
В этом, так называемом «синхронном» режиме комбинационная 


частота о. — Ф совпадает с частотой о, так что в контуре существует 
ток только на частоте о. Схема замещения для синхронного режима 


представлена на рис. 10.18, б для случая ү = — л/2, соответствую- 

щего отрицательной вещественной 

проводимости С, кь. . „0 
р экв Пт Оз Э 


Символом С, обозначена сумма С}, 
и средней емкости варикапа (соответ 
ствующей постоянному напряже- 
нию Ё,). 

Для упрощения анализа источник 
ә. д. с. сигнала е (И, включенный в . 
контур последовательно, заменен на Рис. 10.19. Одноконтурный па- 
рис. 10.19 генератором тока, подклю- раметрический усилитель (рис. 
ченным параллельно контуру и шун- 10.18, а). 
тированным внутренней проводи- 
мостью @;. Проводимость нагрузки О, включает в себя также про- 
водимость, учитывающую потери мощности в элементах контура. 
Шунтирование проводимости нагрузки О, отрицательной прово- 
димостью С,нв = (®АС/2) ѕіп р = — оАС/2 = — тоС,/2 умень- 
шает суммарную проводимость и таким образом повышает доброт- 
ность контура. Получается эффект усиления. 

Составим выражение для коэффициента усиления в виде отно- 
шения мощности сигнала на выходе усилителя к максимальной мощ- 
ности, которую можно получить при отсутствии параметрической 
модуляции. 

Как известно, максимум мощности, выделяемой в проводимости 
нагрузки (при отсутствии усиления) достигается при О. = @;. 
При этом мощность сигнала равна 


(/ — амплитуда тока генератора). 


При подключении дополнительной проводимости С.нв напряже- 
ние на выходе будет Ё = (С; + 0, + (в) = 1120, + Сььь), 
а мощность, выделяемая в проводимости нагрузки, 


' 1 1 ? 1. 2 
Р; = 5 Е (ЕС) = 5 С, Е” = 5 С бя 


О ИН ИИ 
2 40, (1 + бәк /208)° 
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Отсюда коэффициент усиления по мощности 


Кр = Р. ІР, = Ш С. нь/26.}. (10.63) 


Напомним, что Ск, отрицательная величина. 
Из этого выражения непосредственно вытекает условие устой- 
чивости параметрического усилителя (в синхронном режиме): 


| Сънв| < 206, или тоС,/2 < 28, (10.64) 


откуда критическое значение коэффициента параметрической мо- 
дуляции 


тир = 2 (26./®Со) = 2/ нь, (10.65) 


где О,һь — добротность контура с учетом С; и б, == @,. 

Заметим, что при @,кв = — Сн, т.е. когда параметрическая мо- 
дуляция компенсирует потери только в (©, усиление по мощности 
равно всего лишь четырем. 

На практике при усилении реального сигнала, фаза которого 
неизвестна, а частота может изменяться в некоторой полосе, соблю- 
дение условий синхронного режима невозможно. 

Пусть частота сигнала о будет не точно „/2, а ® = в,/2 + ©, 
где Ф — небольшое отклонение, не выходящее из полосы прозрач- 
ности колебательного контура. Тогда комбинационная частота бу- 
дет 


9, — ® = ор — (0/2 + 9) = 0/2 — О. 


При этом в полосе пропускания контура оказываются два колеба- 
ния: одно с частотой „/2 + © (полезный сигнал) и другое с ча- 
стотой 0/2 -- 4 (комбинационная частота). 

Соотношение между амплитудами указанных двух колебаний 
зависит от глубины модуляции емкости т и величины ©. Подроб- 
ный анализ, который здесь не приводится [2], показывает, что при 
значениях 7, близких к критическому (см. формулу (10.65), 
и относительно малой расстройке © амплитуды обоих колебаний 
примерно одинаковы. Возникают биения и связанные с этим послед- 
ствия (пульсация амплитуды и изменения фазы результирующего 
колебания). Можно, правда, показать, что даже при расхождении 
частот о и ®;/2, средняя за период биений мощность колебаний по- 
лучается большей, чем при отсутствии параметрического воздейст- 
вия, т. е. что и в этом, так называемом бигармоническим режиме, 
имеет место усиление сигнала. Однако подобный режим работы уси- 
лителя не всегда приемлем. 

От недостатков, присуших одноконтурному параметрическому 
усилителю, свободна схема, рассматриваемая в следующем пара- 
графе. 
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10.9. ДВУХЧАСТОТНЫЙ ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ УСИЛИТЕЛЬ 


Принципиальная схема двухчастотного, или, ‘как его часто на- 
зывают, «двухконтурного» усилителя, изображена на рис. 10.20. 
Первый, сигнальный контур, настраивается на центральную ча- 
стоту спектра сигнала (резонансная частота ор А ®1), а второй, 
«холостой» контур, — на частоту орз, достаточно сильно отличаю- 
щуюся от @р. 

Частота накачки выбирается из условия 


Фн = Фрі - ®ро. (10.66) 


При выборе частоты ор, исходят из условия, что частота сигна- 
ла о, находится вне полосы прозрачности вспомогательного конту- 
ра. С другой стороны, комбинационная частота 0, = Фр. — @®, 
должна находиться вне рабочей полосы сигнального контура. 


РСЦ 


| ВЯ 
ГА НЯ 
/у (7 [9 Ёт; [2,62 


Рис. 10.20. Двухчастотный параметрический усилитель. 


При выполнении этих условий на сигнальном контуре будет 
существовать лишь одно напряжение частоты о}, а на вспомога- 
тельном контуре — частоты о,. Считая амплитуды ЕЁ; и ЕЁ, этих на- 
пряжений малыми по сравнению с Ен, можно заменить нелинейную 
емкость Снл, совместно с генератором накачки, линейной параметри- 
ческой емкостью, изменяющейся с частотой ор, как это было сде- 
лано в $ 10.7. Тогда под воздействием напряжения сигнала е; (#) = 
= ЕБ, соѕ (®.Ё- 60,) в цепи переменной емкости С (й = С, — 
— АС соѕ (оһі ++ Өһ) возникает (помимо других составляющих, не 
представляющих в данном случае интереса) ток 


нов (0) = 2, (0) = 1; (06—01) АСЕ; зіп (0. — 03) і 9, —6,] — 
= 1/0, АСЕ, ѕіп[®,? 4 (9,—6,)] = Го, п [0,2 -- (9, —0,)] 
(см. выражение (10.59)]. Здесь /,, = /,о,АСЕ,. 


На сопротивлении холостого контура 1, (12) = 2. (0з) е'®: 
ток Ё, (1) создает падение напряжения 


[22 (о) іп (о, Е Ө, — 0, -- Ф,) — 


= Чо АСЕ: ѕіп (о: - 6, — 6, + Ф,). 
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Эквивалентную э. д. с., воздействующую на емкость С (0, за- 
пишем, как и в $ 10.5, в форме 


е, (#) = Е. соѕ (®.Ё -- 0.) = — Чь®.АСЕ, ѕіп (®5ё -- 
+ 0, — 0, + Ф,) = Уо. АСЕ, соѕ [0 - 0, — 0, + 
-- Фф, + 7/2]. (10.67) 


Комбинационный ток і –ә,(, обусловленный этой э. д. с. 
будет 


і 9, (?) = іо, (0) = — 11, (о. — ®,) АСЕ, с05 (0; А -- 0, —Ф,). 
(10.68) 


Как видим, по отношению к сигнальному контуру нелинейная 
емкость Съ Вместе с холостым контуром может быть замещена про- 
водимостью, учитывающей ток 


№ (0 = — о, АСТ, (®2) соѕ (0 + 0, — ф,). 


С учетом приведенного выше соотношения /[», = (1/2) о,АСЕ, 
последнее равенство можно записать в форме 


№ (0) = — (4С/2)* 51052, (о) Е! Х соѕ (оі + 0, — Ф,). 
Комплексная амплитуда этого тока 
16, = —(АС/2)* о, о, 2, (®,) е7 Е. ей, 
С другой стороны, комплексная амплитуда напряжения на сиг- 
нальном контуре е; (1) = Е, соѕ (в.2 + 0,) равна В, = Ее”, 


Следовательно, проводимость, шунтирующая сигнальный кон- 
тур, будет 


С (і Ша иа __ АС 2 7 = 19, — 
экв (01) = 0757 0 0, 43 (оз) е = 


2 2 
= (5) 0,9,2; (о) –( т. оо, 25 (10,), (10.69) 


где 25 (і0о,) = 2, (о) е‘: — функция, комплексно-сопряженная 
функции 4, (іою,). 

Для резонанса, когда ®: = фор и, следовательно, в» = фр», 
сопротивление вспомогательного контура будет Юн» = 1/0, и 
формула (10.69) принимает вид 


Съкв (Фр) = — (тС/2)? вто Юнз. (10.697) 


На схеме замещения, представленной на рис. 10.21, элементы, 
расположенные слева от штриховой линии, соответствуют сигналь- 
ному контуру усилителя, а справа — нелинейной емкости вместе со 
вспомогательным контуром. Полученная схема по существу совпадает 
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со схемой одноконтурного усилителя (см. рис. 10.19). Различие лишь 
в способе определения эквивалентной отрицательной проводимости. 

Следует отметить, что приведенные выше соотношения можно 
было бы получить более коротким путем, на основе выражений 
(10.44)—(10.56). Подробности, связанные с определением комбина- 
ционных колебаний і ә, () И, -о, (), приведены с целью 
привлечения внимания к следующим преимуществам двухконтурно- 
го усилителя: 

а) эквивалентная отрицательная проводимость, а следователь- 
но, и усиление мощности не зависят от фазы напряжения накачки; 

6) не требуется соблюдение оп- | 


ределенного соотношения между 

частотами & и ви. _ 
Оба эти свойства двухконтур- (У) | | [5 

ного усилителя объясняются тем, а 


что полная фаза комбинацион- 


ного ТОКа іы ә, В выражении рис. 10.21. Схема замещения двух- 
(10.68), определяющая характер контурного параметрического уси- 
эквивалентной проводимости (Ов, лителя, 
по существу является разностью 
фаз напряжения накачки и е, (1). Первая из них имеет вид 
(о. # + 0), а вторая (о, -- Ө. — 6,) (без учета ф, и 7/2). При 
образовании разности Ө, выпадает, а разностная частота о, — ® 
в любом случае совпадает с частотой сигнала (поскольку о, == 
== (0н — ©). \ 

Коэффициент усиления двухконтурного усилителя при резонанс- 
ной частоте (0; == Фр) можно определить из выражения, анало- 
гичного формуле (10.63): 


Кр = ЩІ + 0/90), (10.70) 


где Ск, вычисляется по формуле (10.69), а б, — проводимость 
нагрузки сигнального контура. 

При отклонении частоты сигнала о, от резонансной частоты 0р 
и соответственно частоты ®›, от орз модуль сопротивления 4 (1%) 
уменьшается, что приводит к уменьшению модуля С,» и, следо- 
вательно, коэффициента усиления по мощности. 

Основываясь на выражении (10.69), можно вычислить ампли- 
тудно-частотную характеристику и полосу пропускания двухкон- 
турного усилителя. 

Условие устойчивости усилителя в данном случае можно запи- 
сать в форме 


[Окъ | = (ТСо/2)* оо, < 20 
ИЛИ 


т<2 72 Уа, ІР, в, в, С8. (10.71) 


Рассмотрим энергетический баланс в двухчастотном усилителе 
в зависимости от соотношения частот в; И ®.. | 
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Пусть заданы частота о; и мощность Р, сигнала на входе уси- 
лителя. Так как с повышением вспомогательной частоты ®&. модуль 
отрицательной величины С.„з увеличивается [см. формулу (10.691, 
то и усиление по мощности Кр также растет [см. формулу (10.70)]. 
Мощность сигнала на выходе усилителя будет Рь, = КРР,. 

Для определения требуемой мощности генератора накачки Р, 
а также мощности Ре,, выделяемой во вспомогательном контуре, 
воспользуемся теоремой Мэнли-Роу. На основании выражения 

(10.55) можно записать следую- 
В, щие соотношения: 


0 бу" АА @н @ 


(Знак минус в последнем выра- 
Рис. 10.22. Соотношение мощностей ЖеНИи опущен, так как очевид- 
на различных частотах в двухконтур- НО, ЧТО эта мощность отбирается 
ном параметрическом усилителе. от генератора накачки.) Соотно- 
шение мощностей Р,, Р, Р, 

и Р. иллюстрируется рис. 10.22. Из этого рисунка видно, что 


при о, > @, на вспомогательном контуре выделяется мощность, 
большая, чем на сигнальном. Таким образом, хотя с повышением 
частоты Ф. мощность Рь, и растет, распределение мощности, от- 
бираемой от генератора накачки, изменяется в пользу частоты о. 
Несмотря на это, часто работают в режиме о, > 0}, так как при 
усилении слабого сигнала основное значение имеет не степень ис- 
пользования мощности Ро, а отношение мощности Рь, к Р,, т. е. 


усиление Кр. 

Для иллюстрации количественных соотношений в двухчастот- 
ном параметрическом усилителе приведем следующий пример. 

Пусть требуется осуществить усиление сигнала на частоте |} = 
= 30 МГц при ширине спектра 2Аф = 100 кГц. 

Исходные данные первого (сигнального) контура: характеристи- 
ка р, = 100 Ом; внутреннее сопротивление источника сигнала, шун- 
тирующее контур, Ю; = экОм; сопротивление нагрузки №, =5 кОм. 

Исходные данные второго (холостого) контура: резонансная ча- 
стота |» = 60: МГц; характеристика р, = 50 Ом; сопротивление 
нагрузки Юн. = 5 кОм. 

Прежде чем вычислять требуемую величину вариации емкости 
варикапа, найдем предельную величину проводимости Ск», Которую 
можно подключать к сигнальному контуру при заданной ширине 
спектра сигнала 2АК. 

Максимальная добротность сигнального контура (при шунтиро- 
вании отрицательной проводимостью), очевидно, не должна превы- 
шать · 


О, < А” АК = 30. 109/100 . 103 = 300, 
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При р: = 100 Ом результирующая проводимость, шунтирующая 
первый контур, должна быть не менее 


Ч: - Са + Окы > 17010}, 
откуда 
О экв > 1/61, — (0; + а) = 1/64, — 203 = 
= — 367 . 10-8 см. 


Подставляя значения Окъ, 1, Ф.И АЁ, в формулу (10.69'), на- 
ХОДИМ 


тС, = АС[2 = У |6 „|19, в. Б, 2 3-10-2 Ф, 
откуда 
АС = 6. 10-1! Е = 6 пФ. 


Требуемую величину АС можно реализовать с помощью обыч- 
ного варикапа. Существующие в настоящее время варикапы допу- 
скают, например, изменение емкости до 30 пФ. 

Коэффициент усиления мощности вычислим по формуле (10.70): 


367.10-' үа 
Ке 1 | (1-е) А 147. 


В заключение отметим основные преимущества и недостатки па- 
раметрического усилителя. 

Важным преимуществом параметрического усилителя является 
относительно низкий уровень шумов по сравнению с транзисторным 
или ламповыми усилителями. В $ 7.2 отмечалось, что главным 
источником шумов в транзисторном и ламповом усилителях являет- 
ся дробовой эффект, обусловленный хаотическим переносом дискрет- 
ных зарядов электронов и дырок (в транзисторе). В параметрическом 
усилителе аналогичный эффект имеет место в приборе, осуществляю: 
щем модуляцию параметра. Так, например, изменение емкости 
варикапа происходит за счет перемещений электронов и дырок. 
Однако интенсивность потока носителей электричества в варикапе 
во много раз меньше, чем в транзисторе или лампе. В последних ин- 
тенсивность потока определяет непосредственно мощность полез- 
ного сигнала, выделяемого в, цепи нагрузки, а в варикапе — всего 
лишь эффект модуляции параметра. Ослабление влияния дробового 
эффекта столь значительно, что в параметрическом усилителе уро- 
вень шумов определяется в основном тепловыми шумами. В связи 
с этим часто применяют охлаждение параметрического диода до 
(5—10) К. 

Недостатком параметрического усилителя является сложность 
развязки цепей накачки и сигнала. 

В схеме, представленной на рисунке 10.18, а, характерной для 
параметрических усилителей метрового диапазона, развязка осу- 
ществляется с помощью разделительных конденсаторов и блокиро- 
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вочных дросселей. В диапазоне СВЧ, на которых особенно широко 
применяются параметрические усилители, приходится прибегать 
к весьма сложным конструкциям, сочетающим в одном узле двух- 
частотную колебательную цепь в виде полых резонаторов, варикап 
и специальные элементы развязки (циркулятор, направленный от- 
ветвитель, поглотитель, заградительный фильтр). Эти вопросы 
рассматриваются в специальных курсах. 


10.10. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЧАСТОТЫ С ПОМОЩЬЮ НЕЛИНЕЙНОГО 
РЕАКТИВНОГО ЭЛЕМЕНТА 


Рассмотренный в предыдущем параграфе двухчастотный пара- 
метрический усилитель можно использовать в качестве преобразова- 
теля частоты, если съем колебания осуществлять на комбинацион: 
ной частоте. Для схемы на рис. 10.20 эта частота равна о, = оз — 
— ®.. При о, >> о; мощность, которая может быть снята на частоте 
ә, больше мощности на частоте в, входного сигнала в в./®, раз 
(рис. 10.22). При работе в таком режиме имеет место «переворачи- 
вание», или «обращение» спектра сигнала, как и в случае, рассмо- 
тренном в $ 8.10 при о, >> о, (в схеме на рис. 10.20 роль гетеро- 
дина выполняет генератор накачки). 

При работе на СВЧ осуществление генераторов накачки на ча- 
стоте, намного превышающей частоту сигнала, является трудной 
задачей. Кроме того, дальнейшая обработка сигнала при преобра- 
зовании частоты «вверх» очень усложняется. Поэтому наиболее рас- 


р. Ёу= Ау 
р; 


В? 


2 бу Өң 0р0 @ 0 “7 Фр бу=6+@) 00 


Рис. 10.23. Соотношение мощностей на Рис. 10.24, Соотношение мощностей 

различных частотах в параметриче- в параметрическом нерегенеративном 

ском усилителе — преобразователе ча- преобразователе частоты. 
стоты. 


пространен режим работы при близких частотах о; и о,. Усиление 
при этом достигается не за счет повышения отношения 0/0}, а за 
счет эффекта регенерации. 

В диапазонах длинных, коротких и ультракоротких волн, когда 
можно использовать мощные генераторы накачки с частотой, во 
много раз превышающей частоту сигнала, существует возможность 
сочетания параметрического усиления с преобразованием частоты 
«вверх». Спектрограмма подобного усилителя-преобразователя изо- 
бражена на рис. 10.23. ‘Усиленное колебание снимается на комби- 
национной частоте 0: = ©, -- в. Мощность этого колебания рав- 
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на сумме мощности входного сигнала. Р, и мощности, отбираемой от 
генератора накачки Р. При этом следует иметь в виду, что в рас- 
сматриваемом случае эффект регенерации отсутствует и непосред- 
ственно на частоте о; усиления нет. Нерегенеративное преобразова- 
ние частоты можно осуществить также в схеме с нелинейной емко- 
стью при использовании частоты накачки оъ < ®, и выделении 
в нагрузке разностной частоты ®. = @; — ®, (рис. 10.24). В дан- 
ном случае усиление вообще отсутствует. Единственным источни- 
ком энергии является входной сигнал. Эта энергия расходуется как 
в цепи, содержащей сопротивление нагрузки (на частоте о,), так 
и в цепи, содержащей генератор накачки. При использовании теоре- 
мы Мэнли-Роу (см. $ 10.5) этот результат вытекает из отрицатель- 
ности Р,. 


10.11. СВОБОДНЫЕ КОЛЕБАНИЯ В КОНТУРЕ С ПЕРИОДИЧЕСКИ 
ИЗМЕНЯЮЩЕЙСЯ ЕМКОСТЬЮ 


Составим уравнение для колебательного контура, емкость ко- 
торого изменяется по закону 


С (1) = С, + т соѕу)) (10.79) 


при [ = соп${, г = сопѕї, а внешнее воздействие отсутствует: 
аі . 1 . 
_ —— 4-11 —— \1(0) 41==0. 
ап |20 


Переходя от тока і к заряду д и учитывая выражение (10.72), 
получаем 


Фа, г 944 (1--т соз %ё) — 1 
а? т г а! т 1С, 9—0. (10.73) 


Величина 1/ГС, = 0$ определяет резонансную частоту контура 
в отсутствие модуляции емкости, Т. е. при, т = 0. 
Таким образом, уравнение (10.73) можно записать в форме 


5. а, 4-08 (1-Е т соз\) 9 =0, (10.74) 
где использовано обозначение оқ = г/2[. 
Для приведения уравнения (10.74) к канонической форме ис- 
пользуется подстановка 
9== уе “к Й (10.75) 
исключающая из уравнения (10.74) первую производную 7. 
Дифференцируя дважды выражение: (10.75): 


49 ау —@. 1 44 т: ау | аі 
——=| —————0,016 к, — = — а. —^ о у |е. 
аі Е к ’ ағ аё к 4 т у 
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и подставляя полученные результаты в уравнение (10.74), полу- 
чаем 


8 
= + (—0% - в -- т06 соѕ УЙ у= 


1 У (02, -- тоё с0$ У) и=0, (10.76) 
где 00 — 02 = оё есть. квадрат частоты свободных колебаний 
контура (в отсутствие модуляции емкости). 

Переходя к безразмерному времени 


т = м2 (10.77) 
и вводя обозначения 
б = 402,/ү, & = тАо У, (10.78) 
перепишем последнее уравнение в форме 
у" + (8 + =с0$ 2%) у = 0. (10.79) 


Это уравнение называется уравнением Матье. Теория уравнения 
Матье хорошо разработана. Каждому значению параметра е соот- 
ветствует последовательность опре- 


/ деленных значений ё, при которых 
решениями уравнения (10.79) яв- 
1 


ИИ 


ляются периодические функции 
Матье, обладающие периодом 2л 
7 н относительно переменной т. 
і | ` Зависимость между значениями 
ви б, при которых существуют 
периодические решения уравнения 
014 9 # 5 02 (10.79), представлена кривыми на 
Рис. 10.25. Зоны устойчивости (не РИС: 10.25. При больших значе- 
заштрихованы) и неустойчивости НИЯХ её функции Матье имеют 
(заштрихованы) решений уравне- весьма сложную форму. При е < 1 
ния Матье. эти функции по форме мало отли- 
чаются от гармонических колеба- 
ний. При е — 0 уравнения (10.76) и (10.79) переходят соответ- 
ственно в уравнения 


У" (1. оу (1) = 0, (10.80) 
у" (т) + 5 (0) у (т) = 0. (10.80 


Уравнению (10.80) соответствуют решения в виде гармонических 
колебаний соѕ о,ьѓ и Уп ® 6, а уравнению (10.80) — соответст- 
венно соѕ И 5 (0) ти зшИб (0) т. Для того чтобы последние два 
решения могли являться периодическими функциями Матье с пе- 
риодом 2л относительно переменной т, т. е. чтобы они имели вид 
соѕ ит или зіп ит, где пи — целое число, величина 6 (0) должна рав- 
няться квадрату целого числа п. Отсюда следует, что представленные 
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на рис. 10.25 графики при е = 0 должны касаться оси абсцисс в 
точках 0 (0) = и = 1,4,9, ... 

При произвольных значениях и ё общее решение уравнения 
Матье имеет вид 


у = Дей” ф (т) + Ве- т ф(—т), (10.81) 


где Ди В — постоянные, зависящие от начальных условий; ф (т) — 
периодическая функция Матье, зависящая от параметра е; и — 
показатель, зависящий от параметров и 6 исходного уравнения 
(10.79). 

Для параметрических цепей, используемых в высокочастотной 
технике, характерен режим неглубокой модуляции емкости (или 
индуктивности). Обычно коэффициент модуляции т измеряется 
единицами процентов, так что и параметр е, определяемый форму- 
лой (10.78), мал по сравнению с единицей. Поэтому, основываясь 
на отмеченных выше свойствах функций Матье, при = << 1, можно 
записать общее решение в форме 


у = Ден" соѕ (пт -- &) - Ве-и* соѕ (пт — &) = и, (1) + у» (9. 
(10.82) 


Для дальнейшего рассмотрения необходимо установиь связь 
между показателем и и параметрами е, б, а также определить 


фазу &. 


Для этого в исходное уравнение (10.79) подставим одно из частных ре- 
щений, например у; (т). Для упрощения анализа положим п == 1, т. е. огра 
ничимся исследованием зависимости р от е, б в области значений 9, близких 
к единице. Таким образом, 


91 (2) = А ей" еоз (т - 8). 
Сгруппировав после подстановки в (10.79) слагаемые, содержащие мно- 
жители соѕ т и ѕіп т, придем к следующему уравнению: 
([/2 (из -- 6 — 1)]с0з 8—2 зіп Ё } соз т -- 18/2 — (и? 6 —1)]510 ЕЁ — 
—исоз &} ѕіп т = 0. 
Так как это равенство должно выполняться при любых значениях т, коэффи- 


циенты при соѕ т и ѕіп т можно приравнять нулю. 
Таким образом, получаем два уравнения для определения и и С: 


[2/2 -- (р? +6 — 1)] воз 8 = 2р зіп $, 


[#/2 — (р? + 6 — 1)] ѕіп Ё = 2р соѕ Ё. (10.83) 
Из первого уравнения следует, что 
ів Ё = [8/2 - (ы? -- ӧ — 1)]/р, (10.84) 
а из второго — | 
ќо Ё = 24/[/2 — (р? +6 — 1)]. (10.84’) 


Приравнивая правые части выражений (10.84) и (10.84”), получаем 
(2/2)? — (ы? + д — 1) = 4 


1 Слагаемые вида соѕ Зт и ѕіп Зт опущены. 
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яли 


м2 (6+ Пи — [ (2/2) — (8 — 1)3] = 0, 


Отсюда следует, что 
ра = — (6-1) + У (6-1 - (72) — (6— 1) = (64-1) + 484 (272) = 
= — (5-1) +215 ИТЕ (/2)2/45. (10.85) 


Из этого выражения видно, что и? — вещественное число. Сле- 
довательно, показатель р может быть либо вещественной (положи- 
тельной или отрицательной), либо чисто мнимой величиной. 

Если и — вещественное число, положительное или отрицатель- 
ное, то решение уравнения Матье неустойчиво, так как одно из 
слагаемых выражения (10.82) с увеличением т неограниченно воз- 
растает. При мнимых значениях р решение устойчиво. 

Случай неустойчивости соответствует таким значениям 6 и е, 
при которых изображающая их точка на рис. 10.25 находится в од- 
ной из зашитрихованных зон. Показанные на этом рисунке кривые 
представляют собой границы, отделяющие зоны устойчивости от 
зон неустойчивости. Сплошные кривые на рис. 10.25 являются гео- 
мэтрическим местом точек, удовлетворяющих условию и = 0. При 
этом, как отмечалось выше и как вытекает из выражения (10.82), 
решения уравнения Матье являются периодическими функциями, 
Физический смысл неустойчивого решения заключается в том, что 
при определенных соотношениях между глубиной модуляции ем- 
кости и относительной частотой этой модуляции (е и ё) при любых 
сколь угодно малых начальных возмущениях (например, тепловые 
шумы) в контуре возникают колебания с неограниченно нарастаю- 
щей амплитудой. Источником энергии для этих колебаний служит 
генератор накачки, воздейетвующий на емкость. 

Отдельные неустойчивые области достигают оси абсцисс в точ- 
`ках ё = п?, где п = 2% / = 1, 9 3, ... Это означает 
что при ё = 1, 4, 9, ..., т. е. при у = св, У = вв, У = */®сь, 
у = Ио. и т. д., решения уравнения Матье неустойчивы при 
сколь угодно малой глубине модуляции параметра т (е + 0). При 
промежуточных значениях у, когда воздействие на параметр произ- 
водится не в такт с собственной частотой контура, для неустойчиво- 
сти требуетёя тем большее значение г, чем. ниже частота у. 

В области малых значений в выражение (10.85) можно упро- 
стить [например, при выборе знака плюс перед последним сла- 
гаемым в правой части (10.85)]: 


= (81) 2 УЗ + 5 = (085—1) (9): 


Таким образом, 
р= у; (+) 005—1)". (10.86) 
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Обратимся вновь к общему решению (10.82) и перейдем отукд 
[по формуле (10.75),] а также от т к размерному времени # [по фор- 
муле (10.77)1: 


= к-а) соз (5 і +8) ве (27 | + ' соз (-- 1—8). 
(10.87) 


Из этого выражения видно, что для неустойчивости системы 
(по отношению к 9) необходимо, чтобы и было не только веществен- 
ным числом, но и превышало по абсолютной величине отношение 


Итак, критическое значение показателя р, соответствующее 
границе между устойчивым и неустойчивым состояниями системы, 
определяется равенством 


о | = 20/9. (10.88) 


Подставив это значение р в формулу (10.86), находим критиче- 
ское значение 


И (5—1 УЗ 4 Ида + (У — 18. 
(10.89) 
Но в соответствии с {10.78) 


@кр = нр (400/%). (10.90) 


Отсюда находим тър — критическое значение глубины модуля- 
ции емкости (на грани возникновения генерации) 


по (2) вы = 45) 78 ү | че (УЗ — 1 | (10.91) 


В частном случае у = 20,6 ғу 2®,, когда б = 1, получаем 


тир = 4 (2а,/\) = 40/0 = 2/0 = 24, ° (10.99) 


где О = 1/4 — добротность контура. 
Этот результат совпадает с условием (10.65), полученным из 
рассмотрения стационарного режима параметрического усилителя. 
Если частота у модуляции емкости превышает частоту ®св 
не точно вдвое (имеется расстройка) 


Ло = %/2 — ов, 


то неустойчивость системы возникает при больших значениях т, р, 
чем 2/0. 
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В этом случае 


8 495 __ 4(У/2— Ло)? _ 1___4А® 
у2 у? т У Фсв 


——— а 2 
— 5 9Ло дз [129 | | А® 2 
(У —1 И | = |1 св | 2), 
та и 2 (20) (10.93) 
св 


та = у 1+ 0) =2 Утта? а= (2Ло/о „) 0. 
- (10.93) 


ИЛИ 


График зависимости т,}0) от а изображен на рис. 10.26 (сплош- 
ная кривая). Двойной штриховкой обозначена область возбуждения 
колебаний (при т > ть), а горизонтальной — область неустой- 


Рис. 10.27. Модуляция емкости и законы измене- 
ния заряда, обеспечивающие (график /) или не 
обеспечивающие (график //) параметрическое воз- 47 

буждение колебания. 


Рис. 10.26. Зоны устойчивости и неустойчивости 
решений уравнения Матье в окрестности точки 


6=1, г=0. 


ДР 
йоздуждеиия р 


ОТР ТА 
ЕТЕТ ТТА 
555454440 


чивых решений уравнения Матье, которые, однако, после умноже- 
ния на е-% приводятся к устойчивым решениям. Наконец, 
незаштрихованная область соответствует устойчивым решениям 
уравнения Матье и тем более устойчивым решениям уравнения 
(10.74). Рис. 10.26 по существу является изображением в увеличен- 
ном масштабе одного «языка» диаграммы рис. 10.25 в окрестности 
точек б = 1, = = 0. На основании проведенного рассмотрения не- 
трудно определить все параметры свободного колебания в параме- 
трическом контуре. 
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Пусть в момент { = 0 начинается процесс периодической моду- 
ляции емкости по закону (10.72), причем соотношение параметров 
т, У, сви О таково, что система неустойчива вблизи 6 = 1. 

Определив по формуле (10.86) величину |џ | и подставив ее 
в (10.84), найдем фазу Е. В частности, при ё = 1, когда | џ| = в/4, 


е Ё = {1/2 - (&/4)?]/2}в/4 = 1, Е = 45°, 


Тогда общее решение (10.87) примет следующий вид: 
д (1) =Аехр (5 на) "| с0$ (5 + 45°) 4 


+ В ехр |-- (5 Т Ча) | с0$ 5 1—45") = 0, (0) +9, (0). (10.94) 


На рис. 10.27 изображены графики С (8 = СУП + т соѕ \%#] 
а также с0$ (У//2 -- 45°) и соѕ (У//2 — 45°). (В данном случае 
0/2 = св.) Последние два графика характеризуют изменение за- 
рядов 9, (1) и 92 (й. Из этого рисунка видно, что убывание емкостн 
соответствует прохождзнию 4 через амплитудные, а д, — через 
нулевое значения. Это означает, что 0} ( «правильно» сфазировано 
относительно закона изменения С (1) и накачка приводит к росту 
амплитуды (по закону ехр [(иу/2 — 
— ок) й, ад, (8 сфазировано непра- 
вильно: в моменты амплитудных зна- 
чений заряда емкость растет, что при- 
водит к отбору энергии из контура и 
к затуханию амплитуды (по закону 
ехр [— (џу/2 + оь) 4). 

На основании приведенных рас- 
суждений можно наметить следующую 
картину возникновения и нарастания 
колебаний в параметрическом конту- и, М7 
ре. В момент включения контура (или ` 
в момент запуска генератора накачки) Рис. 10.28. Влияние начальных 
в нем существуют беспорядочные шу-. условий на установление режи- 
мовые ‚колебания, вызываемые теп- Ма параметрической генерации. 
ловым движением заряженных частиц. 

В составе этих колебаний имеется и компонент с частотой У/2, 
однако амплитуда и фаза этого компонента являются случайными 
величинами. Допустим, что в рассматриваемый начальный момент 
времени интересующий нас компонент имеет амплитуду ОА и фазу 
9 (рис. 10.28). Разложим вектор, изображающий это колебание, по 
двум взаимно перпендикулярным направлениям: №№. и М. М.. 
Прямая №, №, проведена к оси абсцисс под углом Ё; == 45°, а прямая 
ММ, — под углом Ё,= — 45°. Вектор ОЮ, совпадающий с прямой 
№, №. и равный ОА соѕ (9 — Е), изображает колебание, правильно 
сфазированное относительно фазы напряжения накачки, а вектор 
ОС, совпадающий с прямой М,М., изображает колебание, которое 
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под воздействием изменения емкости начинает затухать. Можно 
поэтому считать, что начальные условия для параметрического кон- 
тура определяются той составляющей, фаза которой согласована 
с фазой напряжения накачки. Таких положений вектора существует 
два: при & = 45° и & = 225° (для частного случая у = 20,ь). 
Если вектор ОА расположен над прямой М.М», то проекция его на 
прямую №, №, положительна, в противном случае — отрицательна. 
Это означает, что при заданной фазе напряжения накачки фаза ко- 
лебания в параметрическом контуре может принимать одно из двух 
фиксированных значений, различающихся на 180°. 

Отметим в заключение, что основные результаты данного пара- 
графа можно распространить на контур, в котором периодически 
изменяющимся элементом является индуктивность. 


10.12. ПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ ГЕНЕРАТОРЫ 


Из содержания предыдущего параграфа видно, что периодиче- 
ским изменением одного из энергоемких элементов контура — емко- 
сти или индуктивности — можно осуществить генерирование коле- 
баний. 

Впервые эта идея была выдвинута советскими учеными 
Л. И. Мандельштамом и Н. Д. Папалекси, которые в 1931 г. разра- 
ботали теорию параметрического возбуждения колебаний и экспе- 
риментально подтвердили ее на модели контура, в котором индук- 
тивность или емкость модулировались с помощью механического 
устройства (например, вращением ротора вариометра). 

В настоящее время принцип параметрического возбуждения ко- 
лебаний используется в специальных генераторах, так называемых 
параметронах, широко применяемых в различных устройст- 
вах для обработки дискретной информации. Это объясняется глав- 
ной особенностью параметрического возбуждения — двузначностью 
фазы генерируемых колебаний. Так как установление фазы ф или 
ф і л зависит от начальных условий, то, задавая в момент запуска 
генератора начальную фазу с помощью сигнала, можно получить 
одно из двух устойчивых состояний генератора, соответствующих 
двум знакам двоичного кода (например, фазе ф условно приписы- 
вается нуль, а фазе ф + л — единица). 

В емкостном параметроне (рис. 19.29, а) в качестве переменной 
емкости используются два полупроводниковых диода, а индуктив- 
ностью контура служит первичная обмотка высокочастотного транс- 
форматора. Напряжение накачки е» (#) с частотой ®„, вдвое превыша- 
ющей резонансную частоту контура, подается на диоды синфазно, 
благодаря чему емкости диодов уменьшаются или увеличиваются 
одновременно и вместе с тем исключается прохождение частоты Ф, 
на выход. С другой стороны, благодаря симметрии схемы устраняет- 
ся прохождение колебаний частоты ®„/2, возбуждаемых в контуре, 
в цепь накачки. Положение рабочей точки на характеристиках 
р—п-переходов задается постоянным напряжением смещения, 
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В индуктивном параметроне (рис. 10.29, 6) контур состоит из 
постоянной емкости и катушек [.„, насаженных на ферритовые сер- 
дечники, магнитная проницаемость которых периодически изме- 
няется при пропускании тока накачки ір (1) через катушки /.„. 
Исходное положение рабочей точки на характеристике нелинейной 
индуктивности задается постоянным током, пропускаемым через 
катушки [„. Встречное включение катушек [. на двух сердечниках 
устраняет прямое прохождение колебаний частоты ®, на выход, 
а также колебаний частоты ®,/2 из контура в цепь накачки. 

Условия, необходимые для возникновения и нарастания ампли- 
туды колебаний в линейном параметрическом контуре, были под- 
робно рассмотрены в предыдущем параграфе. Для определения же 


Рис. 10.29. Емкостной (а) и индуктивный (6) параметроны. 


стационарной амплитуды в параметрическом генераторе необходимо 
ввести в рассмотрение нелинейность, которая неизбежно проявляет- 
ся при увеличении амплитуды колебаний и обусловливает механизм 
ограничения амплитуды. 

В параметроне с механическим устройством для модуляции энер- 
гоемкого элемента увеличение амплитуды ограничивается мощно- 
стью устройства накачки. Кроме того, ограничение может быть 
обусловлено и заходом амплитуды генерируемых колебаний на не- 
линейные участки характеристик нелинейной емкости или индук- 
тивности. При этом изменяются средние значения С (В или Е (1, 
а следовательно, и среднее значение резонансной частоты контура. 
Расстройка контура относительно частоты ®,/2 ухудшает условия 
преобразования энергии накачки и приводит к ограничению ампли- 
туды. 

Следует отметить, что к параметрону термин «генератор» или 
«генерирование» может быть применен лишь условно. В отличие от 
любой электронной автоколебательной системы или генератора с по- 
сторонним возбуждением, в которых осуществляется преобразова- 
ние энергии источника постоянного тока в энергию колебаний, в па- 
раметроне первичным источником энергии является генератор на- 
качки. Назначение параметрона, используемого в качестве реле 
с двумя устойчивыми состояниями, не в получении колебаний, а в 
«запоминании» фазы сигнала. 
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В связи с таким информационным назначением параметрона 
основное значение приобретает его быстродействие, от которого за- 
висит и быстродействие устройства, работающего на параметронах. 
Необходимо по возможности повысить скорость нарастания ампли- 
туды при каждом запуске параметрона. 

Так как в соответствии с формулой (10.94) амплитуда колебаний 
в контуре нарастает по закону 


АД (2) = А, е%/ 2 А я 
где через Д, обозначена начальная амплитуда (т. е. амплитуда сиг- 
нала, фазу которого требуется запомнить), то скорость нараста- 
ния амплитуды в момент запуска 
аА (0 | ОГУ 
и=——— =(-—и— а, | А 
о и о 5 и ) 0* 
® 
Учитывая, что в соответствии с выражениями (10.86) и (10.78) 
при %/2 = о, параметр џ = 2/4 = т, а также что ©„/®у = 4/2 = 
= 1/20, получаем 


= ( —в-- =н )ә, А, = т 2) 6, Ао. 
20, 00 2 

Возможности увеличения параметра т и амплитуды А, весьма 
ограничены. Поэтому основным путем увеличения быстродействия 
является повышение частоты Ф@,. 

В настоящее время непрерывно повышаются рабочие частоты па- 
раметронов и разрабатываются новые электронные и иные приборы, 
позволяющие осуществлять параметроны в диапазоне сверхвысоких 
частот. 


Глава 11 


ВОЗДЕЙСТВИЕ СЛУЧАЙНЫХ КОЛЕБАНИЙ 
НА НЕЛИНЕЙНЫЕ И ПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ 


11.1. ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ 


При анализе помехоустойчивости радиосистем особенно часто 
приходится рассматривать линейную сумму полезного сигнала 
$ (/) и шумовой помехи п (8: 


у (0) =з (0 п (0). (11.1) 


В этом случае помеха называется аддитивной, ау (/) ад- 
дитивной смесью сигнала и шума. Примерами аддитивной помехи 
являются рассмотренные в гл. 7 дробовые и тепловые шумы, возни- 
кающие в электронных приборах и электрических цепях независи- 
мо от действующих в них сигналов. 
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Однако при передаче сигнала по реальному каналу связи помимо 
аддитивной помехи есть и другие факторы, которые искажают сам 
сигнал. Такими факторами являются, например, паразитные изме- 
нения во времени параметров цёпей или любых других элементов 
канала связи. В самом простом случае, когда эти изменения 
имеют характер амплитудной модуляции, сигнал на выходе канала 
связи можно представить в виде 


Звых (1) = К 05 О- п (0. 


В этом выражении п (В, как и в (11.1), — аддитивная помеха, 
а К (Г) — коэффициент, характеризующий м ультипликатив- 
ную помеху. В реальных условиях механизм образования муль- 
типликативной помехи более сложен и не всегда может быть сведен 
к простому перемножению помехи и сигнала. Несмотря на это, под 
мультипликативной помехой обычно подразумевают помеху, яв- 
ляющуюся результатом нежелательного изменения параметров 
линейной системы, через которую передается сигнал. 

В последующих параграфах данной главы сначала` изучается 
воздействие нормального, в основном узкополосного шума на не- 
линейные устройства: амплитудный и частотный детекторы, нели- 
нейный усилитель и амплитудный ограничитель. Затем в $ 11.8, 
11.9 рассматривается воздействие случайных процессов на параме- 
трические цепи и влияние мультипликативной помехи на передачу 
сигналов. 


11.2. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ НОРМАЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
В БЕЗЫНЕРЦИОННЫХ НЕЛИЧЕЙНЫХ ЦЕПЯХ 


Реальное нелинейное устройство представляет собой сочетание 
нелинейных безынерционных элементов с линейными инерционными 
электрическими цепями. Это очень усложняет нахождение статисти- 
ческих характеристик сигнала и шума на выходе всего устройства. 
Для линейных цепей просто определить корреляционную (или спек- 
тральную) функцию, но очень сложно — закон распределения. 
В нелинейных же, но безынерционных элементах, наоборот, основ- 
ная трудность состоит в нахождении корреляционной функции. 
Поэтому общих методов анализа преобразования случайных про- 
цессов в нелинейных устройствах не существует. Приходится огра- 
ничиваться некоторыми частными задачами, представляющими прак- 
тический интерес и поддающимися решению, а также прибегать 
к различным идеализациям характеристик изучаемой модели уст- 
ройства. 

Пусть на нелинейный элемент действует случайное колебание 
(напряжение, ток) с заданной плотностью вероятности р (х). Требует- 
ся найти плотность вероятности р (у) выходной величины у. Связь 
между у и х определяется нелинейной зависимостью у == | (х), 
имеющей смысл, например, вольт-амперной характеристики элек- 
тронного, полупроводникового или иного активного элемента. 
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Если | (х) определяет однозначное соответствие между х и у 
в каждый рассматриваемый момент, независимо от значений х в пре- 
дыдущие моменты времени (безынерционный элемент), то плотность 
вероятности р (у) находится из очевидного соотношения 


р (0) йу = р (х) ах, (11.2) 
откуда с учетом неотрицательности р (х) и р (и) 
р (0) = р (х)/14у/ах |. (11.3) 
Если обратная функция х = ф (у) неоднозначна, то 
мөте), нат. 69 
где Ху, Хз, ... — значения входной величины х, соответствующие 


рассматриваемому значению у. 

Если характеристика у = (х) постоянна на некотором интер- 
вале изменения х, то выражение (11.3) следует дополнить слагае- 
мым с дельта-функцией, учитывающим интегральную вероятность 
пребывания х ниже (или выше) определенного уровня. 


Рис. 11.1. Воздействие. случайного Рис. 11.9. Двухтактное включение 
процесса на нелинейный элемент ДИОДОВ. 
с квадратичной характеристикой. 


Нахождение р (у) проще всего пояснить на практических при- 
мерах. 

1. Воздействие нормально распределенного случайного процес- 
са х (1) на элемент с симметричной квадратичной характеристикой 
(рис. 11.1). Показанную на рис. 11.1 вольт-амперную характери- 
стику можно реализовать, например, с помощью двухтактного вклю- 
чения двух диодов, обладающих вблизи нуля квадратичными ха- 
рактеристиками (рис. 11.2). 

При полярности напряжения, обозначенной на рис. 11.2, ток, 
равный а,х”, проходит через диод Д}, при противоположной поляр- 
ности — через диод Д,. 


410 


Полагая у = ах, ау/Ах = 2а.х и учитывая, что какому-либо 
фиксированному значению у соответствуют два значения х, а имен- 


но д = + Иу/а, и х, = — Муаз, по формуле (11.4) находим 
р (и) = 
_ [2(+ Миа, )/2а, У ща, + р(—Уу1а, 12а, Маз при у>0, 
0 при у < 0. 
(11.5) 
Подставляя хі, = у/а, в выражение для плотности вероят- 
ности р (х): 
ри) е7", 120 1 0/29, 0 
2л 0, У2л 0, 


получаем окончательно 


л “а, ох 

Ме при у>>0, 

р=| узо у ү; ей (16) 
0 при и—< 0. 


График этого распределения изображен на рис. 11.3 (при а, = 
= 1/01). 


$ 
{2х р Г "0х 


Ё 


Рис. 11.3. Плотность вероятности тока Рис. 11.4. Воздействие случайной 
в цепи с квадратичной вольт-ампер- функции на однополупериодный де- 
ной характеристикой при воздействии тектор. 

нормального случайного процесса. 


2. Воздействие нормально распределенного процесса на однопо- 
лупериодный детектор с линейно ломаной характеристикой 
(рис. 11.4). 

В данном случае 
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Очевидно, что в соответствии с (11.3) 


| — 98/207 а? 

—и/ ——__@ х1 при и>0, 
рим = Уп а ох 
0 при и< 0. 


Особое внимание следует обратить на поведение функции р (у) 
в точке у = 0. Так как у = 0 при любых отрицательных значениях 
х, то вероятность Р (у = 0) равна вероятности того, что х < 0. 
Но вероятность Р (х < 0) = 12. Отсюда вытекает, что плотность 
вероятности р (у = 0) = оо. 


у 


0 
0) 


1 Рүх> хо] 
ПИ) рі. 0 


Ф $ 
Ё 6) 7 
Рис. 11.5. Плотность ве- Рис. 11.6. Воздействие Рис. 11.7. Плотность ве- 
роятности случайного случайной функции на ог- роятности случайного 
процесса на входе (а) и раничитель. процесса на входе (а) и 
выходе (б) однополупе- выходе (6б) ограничи- 
риодного детектора. теля. 


Это обстоятельство можно учесть, записав выражение для р (и) 
в форме 
А 2 2 
и е / 1 08 при у 22 0, 
2 Ул а ох (11.7) 


0 при у< 0. 


Слагаемое 1/6 (у) равно нулю всюду, кроме точки у == 0, где 
оно обращается в бесконечность. При интегрировании же по у это 
слагаемое дает 1/2. Графики р (х) и р (и) изображены на рис. 11.5. 

3. Воздействие нормально распределенного процесса на ограни- 
читель (рис. 11.6). 

По аналогии с предыдущим случаем нетрудно составить вы- 
ражение 


р (и) = 


1. 8/94? а? 
1/2) ё (0) 4 —————– е7" {281 9% 4. 


Ри >) (0—05) при ОЗ узи, 
0 при у <биу>> и. 


р (У) = (11.8) 
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Графики распределения х и у изображены на рис. 11.7. Приве- 
денных примеров достаточно для уяснения метода нахождения 
плотности вероятности случайной величины на выходе нелинейного 
безынерционного элемента с любой вольт-амперной характеристи- 
кой. Простота этого метода обусловлена тем, что не учитывается 
влияние выходных цепей (инерционных) на работу рассматриваемо- 
Го нелинейного элемента. 


11.3. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 
В БЕЗЫНЕРЦИОННОМ НЕЛИНЕЙНОМ ЭЛЕМЕНТЕ 


Прямое определение энергетического спектра выходного про- 
цесса по известному спектру на входе нелинейного элемента не 
представляется возможным. Единственный путь — это определение 
корреляционной функции с последующим применением преобразо- 
вания Фурье. 

Если на входе нелинейного элемента с характеристикой у = | (х) 
действует стационарный процесс х (1), то корреляционная функция 
на выходе может быть представлена в форме 


В, (1) = (0,0. т) = «Р Рл), (11.9) 


где Хх; И т — значения х (1) в моменты времени / и Е- т; 
у, и у +т — соответствующие им значения у на выходе нелиней- 
ного элемента. 


Для усреднения произведения } (х,) ѓ (х + х) должна быть из- 
вестна двумерная плотность вероятности входного процесса р (х,, 
х + х). Если эта плотность вероятности известна, то корреляцион- 
ную функцию В, (т) можно представить в виде следующего выраже- 
ния: 


д 


со о 


В, (т) = \ \ Ре) Р(х) р» хо) ах, ахз, (11.10) 


где для удобства записи через х; и х, обозначены соответственно х, 
М - т. А 

Этот интеграл удается вычислить далеко не во всех практиче- 
ски важных задачах. В связи с этим часто приходится прибегать 
к различным обходным способам, один из которых будет приведен 
далее. 


В качестве примера задачи, достаточно интересной для практики 

и доступной для решения прямым методом, рассмотрим воздействие 

стационарного нормального процесса х (1) на нелинейный элемент 

с квадратичной характеристикой у = ах? (см. пример 1 предыдуще- 
го параграфа). 
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Двумерная плотность вероятности процесса х (1) равна! 
— 1 еж! Ял 2% | (|| ||) 
2лох У1-— К 20% (1 — К?) 


где № — коэффициент корреляции величин х, и хо, т.е. Ю = Р, (т). 
Подставяв выражение (11.11), а также (х) = а,х? в (11.10), 
получим 


р (хз, 5) = 


© ә 


2 Д 2 2 _—2рхух 
В, (= | | хі х5 ех — Хр — К хо 
у (7) о Ут ) ). 1 х5 | 202 (1) х 
Хх ах, ах. = 8 | ер я х 
! оло? УГ 202 (1— 3) 
( о 02—26 Хо | 
х) | Нез | ке аа, ах, (11.19) 


Интеграл в фигурных скобках легко вычислить, дополнив вы- 
ражение х? — 2Юх.х, до квадрата разности х, — 2Юхх. = (х, — 
— Әх)? — Ю?х; и заменив переменную х, — №х = 2: 


ехр я ев ее. титри 42== 
| 202 (1— В?) : ! — 
20? (1— К?) 
+0 + Уло, М1 А А хт]. 


Подставляя этот результат в (11.12), получаем 


== ехр ЕЕ [Ул 6: (1 — 293/2 -- 


21 0х 


Ву 9=—2— С (1— А?) | хі е 51/291, + 


< СУИС 
+ \ хіе За). 
— оо 


Далее определяем 


© 2,2 — 

\ хћет "1/0 4х, = Ул о}, 
— оо 

00 2 

\ же-*1/20% 4х, = Ул 30%. 
— 00 


1 См., например, [1]. 
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Таким образом, 
Ву (т) == а! ох [(1 — К?) + ЗЕ] == а 01 4- 2а3 04 В (т) = 
= 250% |+ 2аз В+ (т). (11.13) 


Здесь использовано известное соотношение Р, (т) = В, (т)/о? 
(при <х» = 0). 

Представляя корреляционную функцию узкополосного процес- 
са в форме (4.76) и учитывая, что 


Вх (т) = 01° (т) [Ч - Ч, соѕ 20,7], (11.14) 


где А, — огибающая корреляционной функции узкополосного про- 
цесса, записываем выражение (11.13) в окончательном виде 


В, (т) = а3 с: + аз вх ЮЗ (т) + а3 0+ К (т) соѕ т. (11.15) 


Применяя затем преобразование Фурье, получаем общее выра- 
‚жение для энергетического спектра процесса на выходе квадратич- 
ного элемента (при нормальном процессе на входе): 


У, (©) = 42 ох 276 (о) | аз ох \ К (т) е ‘от ат -- 
-- ад ох \ Кб (т) соѕ (200 т)е— (07 ат = М у (о) - И на (©) 1, (6). 


— оо 


(11.16) 


Первое слагаемое (дискретное) соответствует постоянной со- 
ставляющей выходного колебания, второе — низкочастотной флук- 
туационной составляющей (спектр которой примыкает к нулевой 
частоте) и третье — высокочастотной флуктуационной составляю- 
щей со спектром, группирующимся вблизи частоты 20,. 


11.4. ВОЗДЕЙСТВИЕ УЗКОПОЛОСНОГО ШУМА НА АМПЛИТУДНЫЙ 
ДЕТЕКТОР 


Амплитудный детектор, содержащий диод и фильтр нижних ча- 
стот (ЮС-цепь), представляет собой сочетание безынерционного 
нелинейного элемента с инерционной линейной цепью. 

Расчленим рассматриваемое устройство на две самостоятельные 
части: 1) нелинейный элемент, 2) фильтр нижних частот. 

Изложенные в предыдущих параграфах методы, а также некото- 
рые другие специальвые приемы позволяют в принципе найти за- 
кон распределения и корреляционную функцию шума сначала на 
выходе нелинейного элемента (диода), а затем и на выходе фильтра. 
В общем случае эти исследования требуют весьма громоздких вы- 
числений. Задачу можно значительно облегчить, если использовать 
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некоторые упрощения, вытекающие из принципа работы реальных 
устройств. 

Рассмотрим сначала «линейное» детектирование, т. е. детектиро- 
вание высокочастотного колебания с достаточно большими ампли- 
тудами. В данном случае под таким колебанием подразумевается 
нормальный шум (в отсутствие сигнала), сформированный избира- 
тельными цепями на входе детектора. Как и при детектировании 
полезного амплитудно-модулированного колебания можно считать, 
что напряжение на выходе линейного детектора воспроизводит оги- 
бающую амплитуд высокочастотного колебания, в данном случае 
огибающую шума. Поэтому при линейном детектировании нет чеоб- 
ходимости рассматривать отдельно статистические характеристики 
тока диода и напряжения на выходе ЮС-цепи. Напряжение иь; (й), 
развиваемое на этой цепи, можно приравнять огибающей шума на 
входе детектора ( (1) (т. е. считать, что коэффициент передачи де- 
тектора равен единице). При таком подходе статистические харак- 
теристики шума на выходе детектора полностью совпадают с при- 
веденными в $ 4.6 характеристиками огибающей А (1. Таким обра- 
зом, приходим к выводу, что напряжение шума на выходе линейного 
детектора обладает релеевским распределением: 


2 2 
р (Ивык) = р (А) = ВЫХ е“вык/ 5%, 
о; 


О< и: < оо. (11.17) 


По формулам (4.71) —(4.72) находим: 
— среднее значение (постоянная составляющая) шумового на- 
пряжения 


(= < Ивых (> =‹А (>= Ул/20,= 1,260, (11.18) 


— средний квадрат напряжения 


(ивых (0)? = 20‹. (11 19) 


Отсюда следует, что дисперсия шума на выходе линейного детек- 
тора 


Зх == (иы У — 08 = 20 — = 02 0,430°. (11.20) 


Итак, основные параметры шума на выходе — постоянная со: 
ставляющая И, и дисперсия овых — просто выражаются через ди- 
сперсию ох высокочастотного шума, действующего на входе детек- 
тора. 

Корреляционную функцию и энергетический спектр выходного 
шума нетрудно вычислить по формулам (4.77), (4.78). 
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В качестве примера рассмотрим воздействие на линейный детек- 
тор нормального шума х (й), энергетический спектр которого 
№, (©) определяется выражением 


М", (о) = №, [е9 00—90) 0. е-@ (0+0), (11.91) 


а корреляционная функция в соответствии с (4.39) и с учетом [6] 
(формулы (3.896.3) и (3.896.4) 


В, (= № —— | е9 (0 — 00)? ет (Јо) У). 


— ОО 


со 


+ | е9 (04-90) е/от до] = № е 7/49 С08 0, Т = 
Деи ла 
= 056—7 /49 соу ®, т. (11.22) 
Тогда 
Ко (т) =е- 7/4, (11.23) 


и в соответствии с (4.78) 


й ло? ] 20 9 
у вых (©) = о 210 (0) + | е7 /2ае-— Әт т | == 


= ОС) 


Ра 


2 
ло; 


— |218) + - Ула стл) (11.24) 


2 


Слагаемое © дельта-функцией соответствует постоянной состав- 
ляющей напряжения на выходе детектора. 
График |, (2) изображен на рис. 11.8, 6. Ширина этого 


спектра вУ 2 раз больше ширины спектра 1Ў,, (о) на входе детектора 
(рис. 11.8, а). 

Линейный амплитудный детектор воспроизводит огибающую уз- 
кополосного колебания, независимо от особенностей структуры его 
спектра. Полученный результат свидетельствует о том, что огибаю- 
щая каждой из реализаций рассматриваемого шума (на входе де- 
тектора) обладает спектром более широким, чем частотная полоса 
самой реализации. На первый взгляд это может показаться стран- 
ным, поскольку известно, что- для модулированного колебания 
ширина спектра огибающей либо совпадает со спектром самого 
колебания (при АМ), либо уже его (при ЧМ). Это кажущееся про- 
тиворечие легко устраняется, если принять во внимание полную 
корреляцию между колебаниями нижних и верхних боковых частот 
при модуляции. Достаточно нарушеть, например, симметрию ам- 
плитуд или фаз боковых частот при амплитудной модуляции, чтобы 
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сумма трех колебаний с частотами оо, Фо - Фи, — ® представля- 
ла собой колебание, огибающая которого содержит помимо частоты 
О еще и частоты 20, 30 ит. д. В этом случае амплитудный детектор 
выделит на выходе колебание, спектр которого будет шире, чем ча- 
стотная полоса высокочастотного колебания на входе. В спектре же 
шума нет никакой корреляции (и тем более симметрии) между спек- 
тральными составляющими, частоты которых расположены слева 
и справа от центральной частоты о. Естественно, что огибающая 
каждой из реализаций шума обладает спектром более широким, чем 
модулированное колебание с 
той же шириной спектра. Соот- 
ветственно увеличивается и сред- 
няя ширина спектра огибающей 
шума, т. е. энергетический 
спектр огибающей. 

Рассмотрим теперь воздейст- 
вие нормального шума на квад- 
ратичный детектор. В данном 
случае напряжение на выходе 
детектора с учетом отфильтровы- 
вания высокочастотной состав- 
ляющей шума по аналогии с 
выражением (8.55) можно пред: 
Рис. 11.8. Энергетический спектр слу- СТАВИТЬ В форме 


чайного процесса на входе (а) и вы- 
ходе (6) амплитудного детектора. Ивых (0 = КА? (2/2, (11.25) 


где К — коэффициент, учитывающий параметр вольт-амперной ха- 
рактеристики диода а, и величину сопротивления нагрузки на вы: 
ходе детектора. 

Применяя формулу (11.3), в которой под р (х) следует подразу- 
мевать плотность вероятности огибающей А (1), находим закон рас- 
пределения шумового напряжения на выходе квадратичного де- 
тектора: 


2 
р(Чвыз) = Р С = = 


йивых 


ад 


— А с-4*/205 1 1 о-аьык/ Кой, (11.26) 
сз КА Қо? 


Итак, при воздействии на квадратичный детектор с фильтром 
нижних частот узкополосного нормального процесса шум на вы- 
ходе всего устройства имеет экспоненциальное распределение. 
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Вычислим постоянную составляющую выходного напряжения 


оо 


«Ивых (1 > — \ ИвыхР (Ивых) Чивых = 
0 


—_1 | иь е “вых / Коз аиьых = Ко?, (11.27) 


2 
Ко? 


\ 22 
а также среднии квадрат напряжения 


оо 


(Ивых (2) = \ Ц вых р (И вых) ЧИ вых — 
0 


— | Их е “вых/ Кох аиьых = 2К? о+, (11.28) 
0 


Отсюда следует, что дисперсия шума на выходе 


и 


Отых == (Ивых (6) > — (Ивых (2 =2К* 0+ —К* ох== Ко. (11.29) 


Для полного описания свойств шума на выходе квадратичного 
детектора остается вычислить его корреляционную функцию и 
энергетический спектр. Это можно выполнить с помощью формул 
(11.15), (11.16). Второе слагаемое в выражении (11.15) определяет 
искомую корреляционную функцию, а второе слагаемое в выраже- 
нии (11.16) — соответствующий этой функции энергетический 
спектр. 


При КЮ. (т) = е-*/4® (см. предыдущий пример) получаем 


№ вых (2) = Й по (52) в (62) = 
= 03 05 | 216 (9) -- \ е—1/29 е— #9 т | = 


со 


— а3 о* [2л6 (9) + У2ла е9" 2], (11.30) 


Графики функций №, (о) и У,ых ($2) по форме совпадают с гра- 
фиками на рис. 11.8. Они отличаются только масштабом по оси ор- 
динат из-за различия в постоянных коэффициентах (а? ох вместо 
л02/2 перед квадратными скобками в (11.24) и единица вместо 1/4 
перед вторым слагаемым. 
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11.5. СОВМЕСТНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ГАРМОНИЧЕСКОГО КОЛЕБАНИЯ 
И НОРМАЛЬНОГО ШУМА НА АМПЛИТУДНЫЙ ДЕТЕКТОР 


При наложении узкополосного шума х (й = А (4 соѕ [®оё -- 
+ Ө (2)] на сигнал 5$ (1) = Е соѕ ®оЁ суммарное колебание можно за- 
писать в форме 


и =5() + х (0) = Е с0$ воЁ - А (0 соѕ [0,7 + 0 (091 = 
= [Е + А (0 соѕ 0] соѕ оу — А (0 ѕіп Ө ѕіп оо = 
= (О (1 соѕ [0,7 + Ё (11, (11.31) 


где огибающая И (2) и фаза Е (7) по аналогии с (8.43) и (8.44) олреде- 
ляется выражениями 


О (= УЕА? (0) --2БА (1 соѕ 6 (1, (11.32) 


А (1) ѕіп Ө (1) 
(ао 40051000). 11.33 
5 (0) =агс В ЕАСИ сх и (2) | | 


При анализе воздействия колебания на амплитудный детектор 
статистическими характеристиками фазы Ё (1) можно не интересо- 
ваться (этот вопрос будет рассмотрен в следующем параграфе при- 
менительно к частотному детек- 
тору). Основное значение имеет 
плотность вероятности р ((/) оги- 
бающей (О, определяемая по 
формуле [1] 


Г) 
Е/6;= 0 


р (О) = -- е7 +4920; х 
е 


Хх 


0 20 47 60 006 х Ц - (11.34) 


Рис. 11.9. Релеевская плотность веро- где /, — бесселева функция 
ятности (обобщенная). 0 
комплексного аргумента (моди- 
фицированная). 
Определяемая формулой (11.34) функция называется обобщен- 
ной функцией Релея. Графики функции р (И) для нескольких значе- 
ний Е/о, приведены на рис. 11.9. 


При Е/о, = 0 (отсутствие сигнала) выражение (11.34) пере- 
ходит в (4.70). В другом крайнем случае, когда амплитуда сигнала 
Е очень велика по сравнению с о,, кривая р (И) близка к гауссо- 
вой кривой с дисперсией ох и средним значением, равным Е. 


Рассмотрим сначала линейное детектирование. Будем считать, 
что напряжение на выходе детектора совпадает с огибающей ампли- 
туд высокочастотного напряжения на входе. Тогда, основываясь 
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на формуле (11.34), находим постоянную составляющую напряже- 
ния На выходе детектора 


И,=‹0>=\ Ор (0) 40 = 


0 


со 
— 1 еле" ( [Л 6—41 201 1, (2 =—)40 
0 


0% 0% 0х 


и средний квадрат напряжения 
«0° (0) ={ 0% (040 = 


0 


2 
о; 


2 2 а [7% 2 
= е-8 29 | Из е—0"/29 | (= >) а0. 
0 


После вычисления интегралов [5] получаем следующие выра- 
жения: 


(Јо = 9, И = |. (Е?/40*) +- 52 [15 (Е°/40:) + 


-- 7, (Е?/40°) | е 2" 405 (11.35) 
«0? (> = 202 ++ Е?. 
Следовательно, дисперсия 
Оёх = < (о> — (№ = 90% + Е? — (7. (11.36) 


Так как в отсутствие сигнала (при Е = 0) постоянная составля- 
ющая в соответствии с (11.35) и (11.18) равна У л/2 о,,, то обуслов- 
ленное сигналом прифащение постоянной составляющей будет 


(О —– И л/9 с,). Следовательно, отношение мощности сигнала 
к мощности помехи на выходе линейного детектора 


(С/П) ых = (О — И 5/2 о,)2/(20% + Е*— 07). (11.37) 


Рассмотрим предельные случаи, когда (Е?/20‹) <| (слабый 
сигнал) и (Е?/20*) >>1 (сильный сигнал). При слабом сигнале, 
отбросив степени (ЁЕ?/2ох) выше первой, которые получаются при 
асимптотическом представлении функций /, (Е?/40%) и 1, (Е?/40х), 
выражение (11.35) можно записать в укороченном виде 


О = Уз? 0, (1 + —- Е?[20% ). 
421 


При этом приращение постоянной составляющей 


0, —Уяо, =-- У /2о,Е?/20}, 
а дисперсия 
У 2 
огы; = 20} -- Е? — 08 == 208  Е*— — 03 (1 -- я) = 
л 2 | Е? л 2 
(=) а) 0-4) 


Таким образом, отношение сигнал-помеха 
л. Е? 2 
— 0 
| С 8 Е 202 351 (25). 
ВЫХ 


я 
при (52/20) < 1. 
При сильном сигнале приближенные выражения функций Бес- 


селя от больших аргументов позволяют представить выражение 
(11.35) в виде 


= Е | | 1 
Ооо, 2 у |! р + зр талер (14 5. 


“(87-061 "9 


4(Е2/9ох) дЕ? 
(11,39) 
Подставляя это значение (/, в формулу (11.37), получаем 


32 
п)” у =2 9 =2 (т), (140) 


(Е?/20:) № 1. 


Проведем аналогичное рассмотрение для квалратичного детек- 
тирования. 

Заменяя в формуле (11.25) А (1) на И (0, получаем напряжение 
на выходе квадратичного детектора 


Ивых (1) = К 1Е?/2 + А? (1/2 -- БА (1 соѕ Ө (1]. (11.41) 


при 


Усредняя это выражение по времени и учитывая, что А? (№. (0) = 20% 
и А (0) соѕ0 (д =0 {как и среднее значение х (0 = 
= А (1 соѕ [0 - Ө (21), получаем постоянную составляющую 
напряжения на выходе квадратичного детектора. 


п = К( +92) 0, +0, (11.49) 
4292 


Слагаемое Ин = Кох определяет постоянную составляющую, 
обусловленную помехой [см. выражение (11.27)] в отсутствие сиг- 
нала. Слагаемое же /,, = КЕ?/2, представляющее собой прира- 
щение постоянной составляющей под действием гармонического на- 
пряжения, можно рассматривать как полезный сигнал на выходе 
детектора. 

Возводя выражение (11.41) в квадрат, получаем 


Ивых (0) = К? Ез 120 + БА (0) соѕ Ө 0| = 


Е? 


= К |-- ни -- Е? А? (1 (5-5-0 20 0) + 


И Е? А (1) соѕ0 (9 -- Аз (0 Есоѕ0(0 |. 


\ 


Слагаемые с соѕ Ө (7) и соѕ 20 (1 при усреднении обращаются 
в нуль. Поэтому средняя мощность на выходе! 


т ка| Ё 11 з т о [Е А 2 бз 
д 0 = К? И] К — + 201+ 2Е сз 
(11.43) 


Вычитая из этого выражения (и,их)?, находим дисперсию шума 
на выходе квадратичного детектора 


дъ = К? (8-4 208 22801) — К? (2 + зоо!) = 
== А? (Е? 0 4- ох). (11.44) 


При Е = 0 это выражение переходит в (11.29). Составим теперь 
отношение сигнал-помеха на выходе детектора (по мощносги) 


Е“ Е? \2 
юе) (я) 
(>) — Шо _ і о, (11.45) 


У 
Но Е?/20* есть отношение сигнал—помеха (по мощности) на 
входе детектора. Таким образом, при значениях (С/П); < 1 (т. е. 


при Е?/2 < ої) 
9). пө 


1 При усреднении А“ (1) получается 
со 
СА (8) = | 42 р (4) 2А = 801, 
0 
Ввиду эргодичности рассматриваемого процесса в данном параграфе не 


делается различия между усреднением по множеству и по времени. 
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а при больших значениях (С/П),,, т. е. при Е?/2 > о», 


С | С 
< с). 11.47 
(= } 2 \ П ) | 


Так, например, при 22/202 = 1№МО отношение (СЛ) ых = 17/120 
[формула (11.45)], а при Е?/202 > 4 отношение (С/П), „; близко 
к половине отношения сигнала к помехе на нходе. 

На основании формулы (11.45) можно сделать следующее важное 
заключение: при слабом (относительно помехи) сигнале в квадратич- 
ном детекторе имеет место подавление сигнала, а при сильном сигна- 
ле отношение (С/П), „х пропорционально отношению сигнала к по- 
мехе на входе. 

Сопоставим полученные результаты для квадратичного и ли- 
нейного детектирования. Сравнение формул (11.46) и (11.38) пока- 
зывает, что при слабом сигнале и сильной помехе линейный и квад- 
ратичный детекторы ведут себя одинаково: отношение сигнал- 
помеха на выходе пропорционально квадрату отношения сигнал- 
помеха на входе. Таким образом, и в линейном детекторе имеет 
место подавление слабого сигнала. Анализ показывает, что это свой- 
ство присуще детекторам и с любыми другими вольт-амперными 
характеристиками. 

С другой стороны, при Е >> о, отношение сигнал-помеха на 
выходе квадратичного детектора в четыре раза (по мощности) 
меньше, чем у линейного [ср. формулы (11.47) и (11.40)]. Это объяс- 
няется тем, что при квадратичном детектировании сильный сигнал 
выносит помеху на участок характеристики с повышенной крутиз- 
ной, что приводит к относительному увеличению помехи. Действи- 
тельно, пусть огибающая гармонического колебания на входе, рав- 
ная 1 В, получила приращение а < 1. Тогда напряжение на выходе 
квадратичного детектора в соответствии с (11.25) увеличится 
от К/2 до (К/2) (1 + а)? == (К/?2) (1 - 2а), т. е. относительное при- 
ращение будет 2а, а при линейном детектировании это прирашение 
будет всего лишь а. Переходя от напряжения к мощности, получим. 
проигрыш в четыре раза. 

Хотя проведенное рассмотрение относится к гармоническому 
(немодулированному) сигналу, полученные выводы можно полно- 
стью распространить на обработку прямоугольных импульсных 
радиосигналов на фоне помех, когда импульс на выходе детектора 
есть приращение постоянной составляющей выпрямленного напря- 
жения в промежутке времени, равном длительности импульса, 

Наличие амплитудной модуляции сигнала, которую можно рас- 
сматривать как медленное изменение постоянной составляющей 
напряжения на выходе детектора, также не оказывает существен- 
ного влияния на сравнительную оценку квадратичного и линейного 
детектирования. 

Следует, наконец, отметить, что все полученные в этом пара- 
графе результаты не зависят от соотношения между несущей ча- 


стотой сигнала о, и мгновенной частотой помехи «о, + Ө. Из этого 
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следует, что наложение частотной или фазовой модуляции на сиг- 
нал (при постоянной амплитуде) не оказывает влияния на отноше- 
ние сигнал-помеха на выходе детектора. Это положение согласуется 


с основными свойствами амплитудного детектора, установленными 
в гл. 8. 


` 11.6. СОВМЕСТНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ГАРМОНИЧЕСКОГО КОЛЕБАНИЯ 
И НОРМАЛЬНОГО ШУМА НА ЧАСТОТНЫЙ ДЕТЕКТОР 


Основываясь на рассмотренном в $ 8.9 принципе работы частот“ 
ного детектора, в дальнейшем будем исходить из структурной схе- 
мы, показанной на рис. 11.10. Сигнал $ (1) на входе амплитудного 
ограничителя представляет собой частотно-модулированное колеба- 
ние (имеется в виду тональная модуляция частоты) 


5 (0) = А, соѕ Саз іп <, (11.48) 


а помеха — случайный нормальный процесс с энергетическим спек- 
тром , (о) = У., равномерным в полосе пропускания фильтра 
промежуточной частоты (имеется в виду супергетеродинный прием- 
ник). 

Полосу пропускания этого фильтра 2А®, можно приравнять 
удвоённой девиации частоты, т. е. До = од. Фильтр нижних ча- 
стот на выходе детектора должен обладать полосой прозрачности от 
О до ОФмаксе, Где Фиакс — наивысшая частота модуляции. Помеху, 
действующую на входе ограничителя, запишем, как и в предыдущем 
параграфе, в виде х (1) = А (1) соѕ [оі + Ө (01. 


500 +х(2) | Фильтр АмллитЏЎ ~ ; Фильтр 
грон, ные пера | ОТТО || нижних 
СД НИЧАЛТЕЛЬ Д 


Рис. 11.10. Структурная схема частотного детектора. 


При анализе совместного действия $ (# и х (1 на частотный де- 
тектор облегчим задачу, рассматривая раздельно два режима: 
1) при отсутствии полезной частотной модуляции, когда на входе 
детектора действует чисто гармоническое колебание $ (1) = А. соѕ Ф, 
и шум х (0, 2) при наличии частотной модуляции. Будем считать, 
что во втором режиме помеха на выходе детектора остается такой же, 
что и в первом. 

Итак, в отсутствие модуляции суммарное колебание на входе 
ограничителя равно [см. (11.31) 


$ (И х (д = А, соѕ 007 + А (0) соѕ [о - Ө (21 = 
= (И (0 соѕ [0 + Ё (01, (11.49) 


где И (В и Ё (0 определяются выражениями (11.32) и (11.33). 
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Обозначив порог ограничения через Изор, приходим к следующе- 
му выражению для колебания на выходе ограничителя: 


иных (0 = Ош 60$ [Фоё + Ё (0] (11.50) 


[сравнить с (8.45)]. 

Напряжение на выходе частотного детектора, пропорциональное 
производной фазы & (А в отсутствие полезной модуляции, являет- 
ся помехой. Таким образом, 


Хных (0 = 8. (0, (11.51) 


где 54; — крутизна характеристики частотного детектора (см. $ 8.9). 
Как видим, интенсивность и структура помехи Хвых (1) на выходе 
частотного детектора полностью определяется статистическими ха- 
рактеристиками производной фазы & (2). 

Общее выражение для фазы при любых соотношениях между 
А (и А, (1) имеет вид (11.33). Однако в реальных условиях приема 
частотно-модулированных колебаний обеспечивается значительное 
превышение сигнала над помехой. Обычно 4/20 > 1. (Как и в 
предыдущем параграфе, о, — средняя мощность шума на входе 
детектора.) Поэтому выражение (11.33) для фазы можно упростить: 


Е (2) = агсіє |0220) А 9 ѕіп Ө (2). (11.52) 


Статистические характеристики случайной функции & (№ = 
= (А (2/4,) ѕіп 0 (2 совпадают с характеристиками, найденными 
в $ 4.6 для квадратурных слагаемых узкополосного процесса. Там 
было показано, что функция А (2 ѕіп Ө (1) обладает нормальным 
законом распределения и энергетическим спектром 2, (о, + %) 
[см. выражение (4.64)]. Таким образом, 


И: (©) = 2, (о, + 9)/А®. (11.53) 


При дифференцировании нормального случайного процесса 
распределение остается нормальным (см. $ 7.1). Следовательно, 
Е (1), т. е. мгновенное значение частотного отклонения, также об- 
ладает нормальным распределением. 

Итак, при Ё?/2ох >> 1 шум на выходе частотного детектора 
(как и на входе) является нормальным случайным процессом. 

Остается определить энергетический спектр процесса & (2). Для 
этого достаточно умножить № (©) на ©? (см. $ 7.3). Таким образом, 


у: (0) =0? У; <= Ш (0,--9), (11.54) 


а энергетический спектр помехи на выходе частотного детектора 


в соответствии с выражением (11.51) 
» 25чд 92 
№ вых (9) = 544 Ў; ФИ (0, +9). (11.55) 
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Наконец, корреляционная функция помехи на выходе фильтра 
_ нижних частот (с полосой пропускания © акс) 


1 9 макс 
Въых (0) = = | ных (@) 8 09 
— макс 
0522 9 макс , . 
а | 9210, (0,4-9) ег: 20, (11.56) 


“макс 


и дисперсия, т. е. средняя мощность помехи, 


макс 


\ 2 1р (ә, --) 49. (11.57) 
Я мако 


Обратимся теперь к режиму частотной модуляции, при котором 
напряжение на выходе частотного детектора пропорционально де- 


виации частоты. При тональной модуляции амплитуда напряжения 
будет 


В 58, 
Овых == Эвых (0) — ЛА: 


ЏО, = 8, ©. (11.58) 


Итак, мощность сигнала на выходе (без учета влияния помехи) 
равна (/?/2 =1/.58, 02, а мощность помехи (без учета модуляции) 
определяется выражением (11.57). Следовательно, отношение сиг- 
нал — помеха ня выходе 

0212 02 А: 
(7. а 805 ‚ (11.59) 


макс 


р) 
вых Овых 


— | 03 Ух (оо -- 9)а9 


— макс 


Проиллюстрируем выражение (11.59) следующим примером. 
Пусть помеха на входе детектора является белым шумом с энерге- 
тическим спектром М, (о) = И, = соп&. 

Тогда интеграл в (11.59) равен 29%..с‹ о/З и выражение (11,59) 
легко приводится в виду | 


(3) —_ (45/2) 354 а 48/2 од ) 
П вых (1/л) 20ке о  ‹2{2Емакс) 


макс 


Но 42/2 есть мощность сигнала на входе, а 17,2 (2Ёмаке) есть не 
что иное, как о?, т. е. мощность шума в двух полосах 2Ар = 2Р маке 
(одна в области о >> 0, вторая в области ® < 0). 

Таким образом, окончательно 


2) з (се) (5) 1.99 
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Увеличивая отношение 0/0 макс, Т. е. индекс угловой модуля- 
ции, можно получить большой выигрыш в величине сигнал-помеха 
по сравнению с величиной С/П в системах с амплитудной модуляци- 
ей. Подобный способ получил широкое распространение в системах 
радиовещания на УКВ, а также в каналах звукового сопровождения 
в телевидении . 

Следует подчеркнуть, что преимущества широкополосной частот: 
ной модуляции сохраняются, пока помеха на входе детектора сла- 
бее сигнала и пока обеспечивается полное ограничение амплитуды 
колебания на входе детектора. В тех же случаях, когда помеха силь- 
нее сигнала, имеет место подавление сигнала. 


11.7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГАРМОНИЧЕСКОГО КОЛЕБАНИЯ 
И НОРМАЛЬНОГО ШУМА В АМПЛИТУДНОМ ОГРАНИЧИТЕЛЕ 
С РЕЗОНАНСНОЙ НАГРУЗКОЙ 


Как и в $11.5, представим сумму гармонического колебания 
‹ (# = Е соѕ оу и узкополосного шума х (8 = А (0 соѕ [00 + 
-- Ө (21 в виде 


и (9 = О (0 соѕ [0,4 + # (11, 


где медленно изменяющиеся функции 0 (1) (огибающая) и Ё (1) (фа- 

за) определяются выражениями (11.32), (11.33). 
Вольт-амперную характеристику нелинейного элемента, осу- 

ществляющего амплитудное ограничение, определим выражением 


[41 
С при и2> 0, (11.61) 
0 при и 0, 

где а — постоянный множитель; о — положительное действитель- 
ное число; і и и— нормированные (безразмерные) величины. 

Кривые { (и) для о = 0; 1/2; 1 и 2 изображены на рис. 11.11. 
Ток і отличен от нуля только при положительных полуволнах вход: 
ного колебания. Случаи о = 1; 2 соответствуют однополупериодному 
выпрямлению (детектированию); о = 1 соответствует также опти- 
мальному режиму нелинейного резонансного усилителя с углом 
отсечки Ө = 90° (см. $ 8.4). Случай о = 1/2 характерен для того же 
усилителя при заходе и в область насыщения характеристики, а 
также для нежесткого ограничения амплитуды. Наконец, случай 
о = 0 соответствует идеальному ограничению. 

Общее выражение для тока имеет вид! 


0= УС, т) 0 (0 соз те Ё-- т (0). (11.62) 


т=0 


1 См [3], а также предыдущее издание настоящей книги, М., «Сов. ра- 
дио», 1971. 
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Это выражение определяет ток #(1) в виде суммы колебаний, 
средние частоты которых те, и фазы тё (1) кратны частоте о, 
и фазе Ё (й. Огибающие же этих колебаний И? (7) равны 9-й степени 
амплитуды воздействия. Постоянные коэффициенты С (0, т) зависят 
от степени 0, т. е. от формы вольт-амперной характеристики і (и). 

Если на выходе устройства имеется фильтр, пропускающий толь- 
ко постоянный ток и примыкающие к нулю частоты (фильтр нижних 
частот), то должно учитываться лишь 
одно слагаемое, соответствующее значе- 
нию т = 0: 


іна (0) = С (о, 0) О (0). 


Для линейного детектора, т. е. при о = 1, р 
получаем 


іч (0 = С (1, 0) 0 (0), 


И) 
а для квадратичного детектора (однополу- 
периодного), т. е. при 9 = 2, 
[я (0 = С (2, 0) 0 (0). и 


2 
Как и следовало ожидать, в первом рис, 11.11. Характеристи- 
случае выходная величина пропорциональ- ки нелинейных элементов. 
на первой степени, а во втором — квад: 
рату огибающей входного напряжения. 
При ограничителе с избирательной нагрузкой, выделяющей по- 


лосу частот вблизи ®,, для слагаемого, соответствующего т = 1, 
получаем 


іо, (Д = С (0, .1) О (0) соѕ 0, -- Ё (81. (11.63) 


Из этого выражения вытекает важное заключение о структуре 
колебания на выходе резонансного ограничителя: частота и фаза 
колебания полностью совпадают соответственно с частотой и фазой 
входного воздействия. Закон изменения огибающей (/° (1) зависит 
от формы вольт-амперной характеристики. 

При о = 0 (идеальный ограничитель) амплитуда выходного ко: 
лебания постоянна, так что выражение (11.63) принимает вид 


1, (0 = С (0, 1) соз [0 + Е (01. (11.63) 


Коэффициенты С (о, т), входящие в выражение (11.63), опреде- 
ляются на основе представления характеристики { (и) в виде кон- 
турного интеграла!. Приведем значения трех коэффициентов, вхо- 
дящих в предыдущие выражения: 


С (1,0) = а/л, С (2, 0) = а/4, С (0, 1) = 2а/л. 


1 См. [8], а также предыдущее издание настоящей книги, 
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Эти коэффициенты можно получить также, рассмотрев гармони- 
ческое воздействие на нелинейный элемент (а узкополосный процесс 
в пределах одного периода близок к гармоническому). 

Действительно, в режиме линейного однополупериодного детек- 
тирования, изображенном на рис. 11.11, т, е при угле отсечки 
тока 90°, среднее значение тока равно |/л от амплитуды импульса. 
При квадратичной характеристике детектора оно равно 1/4. Ампли- 


2 99 ое 


Е2 
20 5-2(0-00 


“у, 
к 


97 20у -ёур 0 Фл 20р 9% 0 


Рис. 11 12. Спектр на входе (а) и выходе (6) идеального ограничителя. 


туда первой гармоники при полном ограничении, когда импульсы 
тока имеют форму прямоугольников, составляет 2/л от высоты им: 
пульса. 

Спектральный состав тока { (1) в режиме о = 0 (идеальное ог- 
раничение) представлен на рис. 11.12. На рис. 11.12, а показаны 
энергетический спектр №, (о) шума х (1 на входе ограничителя 
и спектральная плотность мощности гармонического колебания 
2д = (6 (< ма ш 00). 

На рис. 11.12, 6 показаны спектральные полосы шума и ди- 
скретные спектральные линии гармонических составляющих тока 
і (1) (с точностью до масштабных множителей). При узкополосном 
входном шуме и гармоническом сигнале, спектры которых сконцен- 
трированы вблизи частоты ою,, спектр тока { (1) группируется вблизи 
частот ® = 0, + ®, + 200, + З®, ит. д. 

Вследствие резонансного характера нагрузки ограничителя на- 
до учитывать энергетический спектр Иных (®) только в полосах, 
которые группируются вблизи частот + Фо, (рис. 11.12). Следова- 
тельно, ток ограничителя, создающий напряжение на резонансной 
нагрузке, можно представить в виде суммы 


у (0) = А, соѕ 00 + & (0, 
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где і. (1) — узкополосное шумовое колебание с центральной часто- 
ТОЙ Ф. 

Подробный анализ [3] показывает, что мощность флуктуацион- 
ной составляющей із, (1) (в главной спектральной полосе, вблизи 
о + ®о) составляет около 80% от всей мощности выходного шума. 

Основной интерес представляет соотношение между мощностью 
полезного колебания, равной !/,45, и мощностью шума 4, (0). 

Характерной особенностью идеального ограничителя является 
независимость полной мощности (средней) суммарного колебания 
у (1) от соотношения мощностей на входе ограничителя. В любом 
случае эта мощность равна Р, = !/, (2а/л)?, где а — постоянная 
величина (см. рис. 11.11), определяющая амплитуду прямоуголь- 
ных импульсов тока диода. 

При отсутствии полезного сигнала (Б = 0) вся мощность Ру 
сосредоточена в шуме. При отсутствии шумовой помехи на входе 
вся мощность Р, сосредоточена в сигнале, причем величина ампли- 
туды До достигает при этом максимального значения До макс == 

= 2а/л. 

При одновременном воздействии $ (й) их (1) амплитуда А. опре- 
деляется выражением 


7 у Ве |1, (чар) +1 (зат |= 
== г" |4 (5-)+1(5-) | (11.64) 


где [си /, — функции Бесселя от мнимого аргумента (см. $ 11.5), 
а #? = Е?/[20? — отношение сигнал-помеха на входе ограничителя. 

Для контроля заметим, что в отсутствие помехи, когда й — со 
[см. [6] формула (8.451 ‚51, 


Р ен?/? п? 9 
Е (= 2 = (5 -) Ул (у) рл. 
и выражение (11.64) дает А’макс = 20/7. 
В другом предельном случае й? < 1 (слабый сигнал), когда 
1, (А212) — 1, 11 (12/2) — (4, е 12 1, 
амплитуда сигнала 
А, ғ (а п) А. 


Отношение 


а и (в) (5) 


можно рассматривать как коэффициент ослабления сигнала помехой 
в ограничителе. 
Приведем отношение сигнал — помеха (по мощности). 
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При слабом сигнале [3] (й? < 1) 
М). 
Ул _ 1 р2 


ано РАБИЦА 
ранени ррроеиааио а 


(=) Аё 
П /вых Аб макс (=) 4 


| 
Ф |а 
УМ, 
о 
— 
8 


л 


а при сильном сигнале (й? > 1) 


269), 
П /вых П / вх 


Итак, при И*< 1 относительное ослабление сигнала в ограни- 
чителе составляет всего лишь 1/4. При сильном сигнале (/? У 1) 
отношение сигнал — помеха на выходе вдвое больше, чем на вхо- 
де. Следует отметить, что относительное уменьшение дисперсии 
шума на выходе обусловлено подавлением составляющей, синфазной 
с сигналом. Дисперсия ортогональной составляющей пума, вы- 
зывающей флуктуацию фазы выходного сигнала, не уменьшается. 


11.8. КОРРЕЛЯЦИОННАЯ ФУНКЦИЯ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СПЕКТР 
СЛУЧАЙНОГО ПРОЦЕССА В ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ 


Пусть передаточная функция линейной параметрической цепи 
является вещественной функцией времени и не зависит от частоты. 
В $10.2 было показано, что подобная передаточная функция ха- 
рактеризует цепь, в которой имеет место амплитудная модуляция. 

Обозначим передаточную функцию через К (№ (аргумент іо 
опущен), причем функция К (1) может представлять собой: как де- 
терминированный, так и случайный процесс. Входной сигнал $ (й 
также может быть либо детерминированным, либо случайным про- 
цессом. 

Составим выражение для корреляционной функции выходного 
сигнала $.ых (й: 


Ввых (Е, т) — < бвых (0) бвых (1 + т)> == <К (1) К (1 + 
+ т) $ (05 (2 + т)>>. (11.65) 
Нас интересует случай, когда передаточная функция К (2) не 
зависит от входного сигнала $ (й. Тогда среднее значение произве- 


дения в (11.65) равно произведению средних значений соответст- 
вующих сомножителей, т. е. 


Ввых (6 т) =<К (0 К (+ т> < 5 (0 5 (0 т) = 


— Вк (2, т) В, (2, т), (11.66) 
где В, (1, т) есть корреляционная функция входного сигнала, а 
Вк (В т) =<К (К (+ > (11.67) 


— корреляционная функция цепи с коэффициентом передачи К (2: 
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Из выражения (11.66) вытекает важное свойство линейной цепи 
с переменными параметрами: корреляционная функция выходноео 
сигнала равна произведению корреляционных функций входного 
сигнала В, (Ь т) и цепи Вк (2, т). 

Корреляционные функции в (11.66), (11.67) в случае нестацио- 
нарных процессов зависят не только от временного сдвига т, нои от 
времени #. Этими характеристиками не всегда удобно пользоваться. 
Далее в примерах используются функции В (т), получаемые усред-. 
нением В (і, т) по Ё (см. $ 4.7, формулу (4.89)]. 

Применяя преобразование Фурье к усредненной по времени функ- 
ции Ввых (т), получаем также усредненный энергетический спектр 
выходного сигнала | 


Тыс (9) = | Въых (т) ет йт. (11.68) 


Проиллюстрируем соотношения (11.65)—(11.68} на примерах. 


1. Гармонический сигнал 5 (#) = соѕ о,{ действует на входе линейной 
цепи в передаточной функцией 


К (9 = К - АК (0, (11.69) 


где К, — среднее значение коэффициента усиления цепи; АК (#) — флукту- 
ация коэффициента усиления, представляющая собой нормально распреде- 
ленный стационарный случайный процесс с дисперсией бк. 


Для полной характеристики изменения во времени передаточной функ- 
ции цепи должны быть заданы либо корреляционная функция В к(т), либо 


энергетический спектр Я (0) случайного процесса К (1). 


Очевидно, что постоянной составляющей К џ соответствует энергетический 
епектр ки (0) = 21К?6 (о). Энергетический епектр второго слагаемого, 


т. е. АК (1), зададим в форме 
У лк (0) =2с/ (а? 4-02), 
где а и е — поетоянные величины. 
Таким образом, энергетический епектр суммы К, - АК (В 
Ук (©) =2лК? 6 (о) 2 /(а?--в?). (11.70) 
Заданному энергетическому епектру (0) соответствует корреляцион- 
ная функция 


со 


1 оо А 1 | 
— ——— 10Т — —— р от 
Вк (т) 55 | Ик (0) е" адо е8 | лК б (о) е" 40+ 


09 
| 90 с 
1 р КЗ 4-2 е-а!Ч, 11.71 
т 2л | © ао = Кі а ( 
8, — со 


1 Действительно, для постоянной составляющей К, корреляционная 
_ функция равна К$. Следовательно, по формуле (11.68) энергетический спектр 


ЇЎ ко (6) = Кё | е‘ дт 2лКё 6 (0), 
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Найдем корреляционную функцию и энергетический спектр сигнала на 
выходе цепи. 

Имея в виду соотношения (11.66) и (11.71), а также учигывая, что корре- 
ляционная функция сигнала $ (7) = соѕ 0,ѓ равна 


1 
В; (т) = 9 СО5 0, Т, 
получаем 
| С 
Ввых (7) = Ву (т) В, (т) = > | 2 4- р ее!) с0$ 00 Т, (11.79) 


Находим теперь энергетический спектр с помощью выражения (11.68): 


во 
1 
ЇЎ вых (9) = —- | (кає — ет) соѕ до те 7 йт= 


— 00 


1 го со 
— — КЗ | | е © — Фот ат -- | е (9+ 00) Т ах 4- 
4 


— со 


1 оо со . 

+ — = | е—@ Ме —1(® —®о)т ат -- | е— ат! е (9+ 99)? (д . 

4 а 
= оо =— ОО 


Первые два интеграла дают дельта-функции 2л6 (о — оо) и 2л (о + @,)' 
Последние же два интеграла дают соответственно За/[а? -|- (® — ®,)?] и 
За/[а? + (о -- ®о)?]. Таким образом, окончательно 

® 


зык (9) == КЕТ (0—9) +8 (0--ә)]- 


+ ее ичте (11.73) 
21 42 - (© — о)? а? -|- (о + в)? 

Функция 1 ых(@©) изображена на рис. 11.13 Монохроматической со- 
ставляющей выходного сигнала соответствуют две дискреткые спектральные 
линии, а шумовой составляющей, обусловленной флуктуациями усиления 
АК (Г), — сплошной спектр (на рис. 11.13 заштрихован). Этот спектр состоит 
из комбинационных частот, располагающихся симметрично относительно 
частоты сигнала о, (в области отрицательных @& симметрично относитель- 
НО — 00). 

2. Нормально распределенный случайный процесс 5 ($) е энергетическим 
спектром (рис. 11.14) 


И: (0) =24/(5*--в?), (11.74) 
группирующимся вблизи нулевой частоты, действует на входе цепи с пере- 
даточной функцией 

К (1) = Ко (1--М соѕ ФА при М < 1. (11.75) 
Находим корреляционную функцию входного сигнала 


ос 


І 24 і 4 — 0 [1 
В, (0=—— түре е7 до = па (11.76) 


— ос 


и корреляционную функцию цепи 


1 
Вк (+) = К+ 7 М? Ко соѕ От, (11.77) 
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Тогда в соотвегствии с соотношением (11.66) корреляционная функция 
выходного сигнала 


а 1 
Ввых (7) = Вк (т) в. | го М? Кё соз т] 219 (11.78) 


и энергетический спектр 


оо оо 
ам? Ку _ _ 
Ў вых «= К? \ е Че атр | е В соз Оте 97 фт = 


к [то 0079 


Р (0—9) 02 (о 9) 


Функция вых (©) изображена на рис. 11.14. 

3. Нормально распределенный случайный процесс $ (1) действует на вхо- 
де цепи, передаточная функция К (1) которой является также случайным про- 
цессом с нормальным распределением. 


р? -|- оё 


оо оо 


Я 1 +60) С -0)) 


4 


/ 


А 
2 
0 


Рис. 11.13. Энергетический спектр на Рис. 11.14. Энергетический спектр на 
выходе параметрической цепи со слу- выходе параметрической цепи с пере- 
чайной передаточной функцией при даточной функцией, изменяющейся по 


гармоническом воздействии. гармоническому закону, при воздей- 
ствии нормальным случайным процес- 
сом, 


Энергетические спектры процессов $ (К и К (1) зададим в форме №.(®) = 
= 24/(6? -- @?) — как в примере 2, 17 (@) = 2лКЗб (0) + 2с/(02 -- в") 
— как в примере 1. 

Корреляционные функции входного сигнала и рассматриваемой цепи 
соответственно равны ` 


В, (т) = (4/6) е 011, Вк (т) = К 4 (с/а) е1". 


Находим корреляционную функцию выходного сигнала 


а —_ са - р 
Ввых (1) = Вк (1) Вз (т) = -- Кзе Р е И (11,80) 


и энергетический спектр 


24 сі __2(а+-5) 


вых (6) = Ко а т аБ [(а-- 5)? -- в?] ` (1.80) 
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Первое слагаемое в правой части соответствует сигналу на выходе цепи 
с передаточной функцией К, (в отсутствие мультипликативной помехи), а 
второе слагаемое соответствует мультипликативной помехе. Величина этого 
слагаемого пропорциональна произведению параметра 4, характеризующего 
интенсивность сигнала, и параметра с, который опрсделяет дисперсию флук- 
туации передаточной функции цепи сЁ. 


11.9. ВЛИЯНИЕ МУЛЬТИПЛИКАТИВНОЙ ПОМЕХИ НА ЗАКОН 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СИГНАЛА 


Рассмотренные в предыдущем параграфе характеристики слу- 
чайного сигнала — корреляционная и спектральная — не являются 
исчерпывающими. Для прикладных задач большой интерес пред- 
ставляет определение плотности вероятности р ($ъых). 

В общем случае, когда передаточная функция цепи К (ѓо, й 
является функцией двух переменных — частоты и времени, отыс- 
кать р (5.ых) при произвольном законе распределения входного 
сигнала весьма затруднительно. Задача сильно упрощается при 
мультипликативной помехе типа амплитудной модуляции, когда 
передаточная функция К (1) зависит только от одной переменной -- 
времени {. 

Имея в виду это условие, рассмотрим следующие три характер- 
ные ситуации: 

1) $ (1) — случайный, а К (1 — детерминированный процессы; 

2) $ (1) — детерминированный, а К (1) — случайный процессы; 

3) 5 (2 и К (1 — случайные процессы. 

Ситуации 1 и 2 приводят к задаче нахождения закона распре- 
деления произвеҳения ѕ (й), К (1, в котором один из сомножителей 
является случайной, а другой — детерминированной величиной. 
Если случайный процесс стационарный, задача легко решается. 
Из теории случайных функций известно, что при умножении слу- 
чайной функции х (1) (стационарный процесс) с дифференциальным 
законом распределения р (х), с нулевым средним и дисперсией о? 
на детерминированную функцию времени у (#) получается неста- 
ционарный процесс х (1 у (№) с прежним законом распределения, но 
с дисперсией оёх = оу? (0. 

В частности, если входной сигнал $ (1) — стационарный, нор- 
мально распределенный процесс с дисперсией оз, а передаточная 
функция системы К (#) — детерминированная (случай 1), то вы- 
ходной сигнал сохраняет нормальное распределение, однако каж- 
дому фиксированному моменту времени соответствует своя диспер- 
Сия Овых = 02 К? (0). 

При детерминированном сигнале $ (1) и случайной функции К (4) 
(случай 2), если последнюю можно представить в форме К (2) = 
= К, + АК (1, выходной. сигнал целесообразно записать в виде 


бвых (0 = К (0 5 (0 = Ко (0) + АК (0 5 (0) = 


= вых дет (1) А вых са (0+ (11.82) 
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Первое слагаемое в правой части характеризует полезный вы- 
ходной сигнал (детерминированный), а второе -— мультипликатив- 
ную помеху (случайную). Закон распределения этого слагаемого 
такой же, как у случайного процесса АК (1), но с дисперсией 
оё 5 (В (при АК (В = 0). 

Рассмотрим случай З. Пусть оба процесса $ (й) и К (1!) стационар- 
ные, с плотностями вероятности соответственно р (5) и р (К). За- 
дача заключается в нахождении плотности вероятности случайного 
процесса в,» (/), являющегося произведением $ (й) и К (1. 

Из теории вероятности известно, что если взаимно независимым 
случайным величинам х и у соответствуют плотности вероятности 
р (х) и р (0), то произведению 2 = ху соответствует плотность ве- 
роятности р (2), определяемая выражением 


р (2) = ров). (11.83) 


[х | 


Подразумевая под х входной сигнал $ (1), под у передаточную 
функцию К (В, а под 2 произведение $,х (1) = 5 (В К (1, получа- 
ем выражение для определения плотности вероятностей выходного 
сигнала $,ых. Применение (11.83) иллюстрируется примерами. 

1. В качестве первого примера рассмотрим передачу гармонического сиг- 
нала $ (#) = А, соѕ (0, У 6), в котором начальная фаза 9 является случайной 
величиной, равномерно ‚распределенной на интервале (— 7, л), через линей- 
ную цепь с передаточной функцией К (1), флуктуирующей относительно сред- 


него значения К, по нормальному закону. 
Таким образом, соответствующие плотности вероятности 


| 
2) = ура, —4<5< А, 


| —(К—Ко?/20К 
К) = —————е , 
0 (К) У2лок 


Подставляя эти выражения в (11.83) и приравнивая х == $, а 2/х = 9 = 
= $вых/$ = К, приходим к следующему общему выражению для плотности 


вероятности выходного сигнала: 
Е (бвых/8 — Ко) 


—о < К< ә. 


| 


р (5 м— о. 
вых) == л улок МА — 5 $ | 
— А, 

Следует подчеркнуть, что найденный закон распределения характепизует 
мгновенное значение выходного сигнала. 

Для практики часто основной интерес „представляет распределение оги- 
бающей выходного сигнала. 

Представляя выходной сигнал в форме 


вых (1) = (1) К (7) = А, соѕ (0,7-0) (Ко АК (01 = А (1 соѕ (0-9), 


где А (# = А. (К. + АК (0)] — огибающая, приходим к очевидному за- 
ключению, что случайность фазы Ө не оказывает влияния на распределение 
огибающей. Последнее совпадает в распределением функции К (0), т. е. яв- 
2 
ляется нормальным, со средним значением АК и с дисперсией А?ок. 
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2. Обратимся теперь к анализу статистических характеристик случайного 
нормально распределенного сигнала $ (1), пропущенного через цепь, переда- 
точная функция которой К (№) также является нормально распределенной 


случайной величиной. 
Для упрощения воспользуемся представлением передаточной функции 
в виде К (1) = К, + АК (0), в соответствии с чем выходной сигнал можно 


записать в виде суммы, аналогичной (11.82): 
Ѕвых (1) = Ко$ (0) +АК (0) $ (0) = 5; (0) 5м (0. 


Первое слагаемое в правой части, отличающееся от $ (7) постоянным ко- 
эффициентом Ко, характеризует полезный сигнал на выходе цепи. Статистиче- 
ские свойства этого сигнала совпадают со свойствами случайного сигнала 


ө ? 
$ (В, действующего на входе цепи, а дисперсия равна Кё о;: 
Рассмотрим слагаемое $ми (#), являющееся результатом действия мульги- 
пликативной помехи. По условию 
— 52/202 


1 
р = © при —©<«;«<<®, 
5 


1 = АҚ ?/ 920? 
(А = ————е К при —– оо АК со. 
р (АК) Уло, р < \ < 
Подставляя эти выражения в (11.83), находим плотность вероятности 
помехи 5мп (0: 


<? [5 
] _ 9 мп 
р ($мп) = | >! 20 20% кв — 
21030» | $ 
[© о 
со 
1 | 52 52 45 18 
= ————— ех — — . 
ЛО бк р 20? т 208 $ 2) 

0 


Входящий в это выражение интеграл является частным случаем инте- 
грала (см [6], формула (3.478.4)) 


К ХҮ! ехр (Вх? үх) бх = (у/8)%/ 2° Куур (2б), (11.85) 
0 
(Ве >20, Кеү> 0). 


Здесь К,,„(2) — цилиндрические функции мнимого аргумента, 
Приравнивая в соответствии с (11.84) у= 0, В = 1/202, ү = 5211/20, 
и р = 2, получаем 


| Гм 1 | $мп | 
5мо) == р | —————— -5мп_ 
р (5м) лок 0. К, : и 20? 20% )- ло, бк Ко (= оК . (11.86) 


Обозначение цилиндрической функции нулевого порядка Қ, не следует 
смешивать со средним значением передаточной функции К (1) [см. (11.69)]. 
Для вычисления функции Ку (2) можно использовать ряд (см. [6], форму- 


ла (8.447.3)) 
4 2А 
5) 


2 
Ко (2) = —ш ет ня +1, (11.87) 
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где [ (2) — функция Бесселя от мнимого аргумента Ф — функция Эйлера 


Ф (2-1) == С У 4 — 
п = 1 


С = 0,5772 — постоянная Эйлера. 
С учетом (11.87) выражение (11.86) переходит в следующее: 


1 | ѕмп | | $ мо | 
лака, | п 20к 0, “( 0; бк )+ 
+ р [тя т ТГ тво (11.88) 


График функции 050 кр (ѕмп) изображен на рис. 11.15. Этот график имеет 
обобщенныйхарактер, иллюстрирующий закон распределения произведения 
двух нормальных взаимно независимых случайных процессов в дисперсиями 
сз и оў и © нулевыми средними. 

3. Допустим, что входной сигнал представляет собой узкополосный нор- 
мально распределенный процесс 


$ (1 = А (0) соѕ [оо - 6 (0)], (11.89) 


причем огибающая 4 ({) и функция ЛК (1) обладают примерно одинаковыми 
по ширине энергетическими спектрами, 


р (5мп) = 


-15 -05 0 025 19 5нп/б5би -2 7 0 1 Ах збк 
Рис. 11.15. Плотность вероятности Рис. 11.16. Плотность вероятности 
произведения двух независимых нор- огибающей случайного процесса на 

мальных случайных процессов. выходе параметрической цепи со слу- 


чайной передаточной функцией при 
воздействии нормальным процессом. 


Тогда колебание $5мп (#) удобно представить в форме, аналогичной (11.89): 
мо (0) == А (0) АК (0) соѕ [о/ --0 (1)] = Авых (0) соѕ [00-9 (01. 
Для практики часто требуется знать вакон распределения огибающей 
Авых(, т. е. случайной функции 
Авых (2 = А (ВАК (0. 


Учитывая, что А обладает релеевским распределением: 
А — 42 /2 о? 
р(4) =. е. $ О А 9%, 
0% 
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а АК (1) — нормальным распределением: 


— — = —_ — А , 
р (АК) р 7 | Улок“ , о < АК < оо 


в соответствии с (11.83) получаем 


( `Авых \ 4А ( 
р (Авых) =| р (А)р Д = =: ок је 
0 0 


—_————— \ е— ВА? — 1/4 (уд (11.90) 
= — е 
Уло? ок ) ' 
В = 1/202, ү== Азых/20к. 
Интеграл в выражении (11.90) является частным случаем интеграла (11,85) 


при у = 1 ир = 2 
Таким образом, 


1 у 1/4 _ — 
р (вых) = бозо (1 Куу (2 ИВ. 


2 
— Д? — Авых 1 
[3 
о? с 2 А? 


аА = 


Учитывая, что (см. [6], формула (8.469.3)) 


Ку /о әу == 


и подставляя значения В и ү, получаем 


р (Авых) — 90 ок е . (11.91) 
5 


График функции 20:0,р (Авых) изображен на рис. 11. 16. В отличие от 


огибающей А (#), которая не может принимать отрицательных значений, ве- 
личина Авых(1), являющаяся произведением А (1) и АК (1), имеет симметрич- 
ное относительно нуля распределение (экспоненциальное). 


Глава 12 


СОГЛАСОВАННАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ СИГНАЛА 
НА ФОНЕ ПОМЕХ 


12.1. ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 


При синтезе радиотехнических цепей для обнаружения и обра- 
ботки сигналов на фоне помех необходимо прежде всего найти оп- 
тимальную в определенном смысле передаточную функцию цепи. 
Подход к решению этой задачи зависит от назначения устройства. 
Рассматриваются, например, следующие проблемы. 
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1. Обнаружение сигнала, когда требуется только дать ответ, 
имеется ли в принятом колебании полезный сигнал или оно обра- 
зовано одним шумом. 

2. Оценка параметров, когда требуется с наибольшей точностью 
(в смысле среднеквадратической ошибки) определить значение од- 
ного или Нескольких параметров полезного сигнала, таких как ам- 
плитуда, частота и т. д. (разумеется, это можно сделать лишь пос- 
ле того, как сигнал обнаружен, т. е. он с достаточной уверенностью 
наблюдается на выходе приемника). 

3. Разрешение (или различение) сигналов, когда на входе возмож- 
но присутствие нескольких сигналов (относительно каждого из 
которых имеются некоторые априорные сведения) и нужно указать, 
какие именно сигналы присутствуют. | 

4. Воспроизведение первоначальной формы сигнала, искажен- 
ной действием шумов. 

5. Предсказание (экстраполяция) сигнала, когда следует, рас- 
полагая «историей» сигнала, предсказать его наиболее вероятные 
значения в будущем. 

Задачи обнаружения, оценки параметров, разрешения возника- 
ют, например, в радиолокации, при измерениях, в радиоастрономии. 
Задачи воспроизведения и предсказания характерны для автома- 
тического управления. 

Методы изыскания алгоритмов, описывающих такие преоб- 
разования входного воздействия, при которых обеспечивается оп- 
тимальное выполнение перечисленных выше задач, излагаются 
в специальных курсах. 

` Для теории радиотехнических цепей и сигналов большой ин- 
терес представляет изучение возможностей ослабления вредного 
действия помехи при заданном сигнале. Поэтому ближайшие пара- 
графы ($ 12.2—12.4) посвящены определению характеристик филь- 
тров, оптимальных для сигнала, действующего на фоне помехи. 
Подобные фильтры называются согласованными с сигналом. В по- 
следующих параграфах приводятся примеры построения согласо- 
ванных фильтров. 


12.2. СОГЛАСОВАННАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ ЗАДАННОГО СИГНАЛА 


Линейная фильтрация сигнала для выделения его из смеси сиг- 
нал -- шум является одним из основных процессов, осуществляемых 
в любом радиоприемном устройстве. В основе фильтрации лежит 
использование частотной избирательности колебательных цепей. 
На протяженми первых 50—60 лет развития радиотехники к по: 
добным частотным фильтрам предъявлялось требование возможно 
более равномерного проп.скания спектра сигнала и возможно бо- 
лее полного подавления частот вне этого спектра. Идеальным счи- 
тался фильтр с прямоугольной П-образной АЧХ. 

С развитием теории информации и статистической теории об- 
наружения сигналов трактовка функций, которые должны выпол- 
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няться линейным фильтром, а также подход к его построению су- 
щественно изменились. 

Стало очевидным, что указанная выше трактовка обладает сле- 
дующими двумя недостатками: 1) не учитывается форма сигнала 
(которая может быть различной при одной и той же ширине спектра 
сигнала); 2) не учитываются статистические свойства помехи. По- 
этому даже идеальный фильтр с ЇЇ-образной АЧХ фактически не 
согласован с сигналом и помехой и не дает на выходе максимально 
возможного отношения сигнал-— помеха. 

Коренной перелом в теории и практике линейной фильтрации 
связан с появлением работ Н. Винера, А.Н. Колмогорова, В. А. Ко- 
тельникова и других ученых, которые поставили и решили 
задачу синтеза фильтра, оптимально: 
го по отношению к заданному сиг- 
в) налу, действующему на фоне помехи 

с заданными статистическими харак- 
Рис. 12.1. Воздействие сигнала Теристиками. 
и помехи на линейный четырех- В зависимости от того, какая из 
полюсник. перечисленных в предыдущем пара- 
графе задач решается, критерии оп- 
тимальности могут быть разными. Для задачи обнаружения сиг- 
нала в шумах наибольшее распространение получил критерий мак- 
симума отношения сигнал—помеха на выходе фильтра. Фильтры, 
отвечающие этому критерию, называются согласованными. В на- 
стоящей главе рассматриваются только такие фильтры. 

Требования к фильтру, максимизирующему отношение сигнал— 
помеха, можно сформулировать следующим образом. На вход ли- 
неиного четырехполюсника с постоянными параметрами и переда- 
точной функцией К (ію) подается аддитивная смесь сигнала 5 ( 
и шума п (1) (рис. 12.1). Сигнал полностью известен; это означает, 
что заданы его форма и положение на оси времени. Шум представляет 
собой вероятностный процесс с заданными статистическими харак- 
теристиками. Требуется синтезировать фильтр, обеспечивающий 
получение на выходе наибольшего возможного отношения пиково- 
го значения сигнала к среднеквадратическому значению шума. При 
этом не ставится условие сохранения формы сигнала, так как для 
обнаружения его в шумах форма значения не имеет. 

Для уяснения сути согласованной фильтрации сигнала сначала 
рассмотрим наиболее простой случай, когда на входе фильтра с рав- 
номерной АЧХ имеется один лишь полезный сигнал $ (1) с извест- 
ным спектром $ (о) = 5 (о) е®®. Требуется найти фазочастот- 
ную характеристику фильтра, при которой обеспечивается макси- 
мизация пика сигнала на выходе фильтра. Напомним, что спек- 
тральная плотность $ (®) сигнала полностью определяет его энер- 
гию Э. Любое изменение фазовых соотношений в спектре не оказы- 
вает влияния на энергию сигнала (см. $ 2.8). Поэтому поставленная 
выше задача равносильна задаче максимизации пика сигнала при 
заданной энергии входного сигнала. 
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вых (2), 
вых (8) 


Представим выходной сигнал в виде 
ых 0= = | $ (о) К (6) е ао, (12.1) 
2л КИ 


где 


К (о) = Кек" (12.9) 


— передаточная функция неминимально-фазового четырехполюс- 

ника с искомой фазочастотной характеристикой фк (о) и с равно- 

мерной амплитудно-частотной характеристикой К, = соп$. 
Таким от 


Чо’ + Ф,,(0) : 
к ө 19: 4-09) + Ф, (0)] 


ы (= о $ (®)е К. | 5(о)е Ф. 

| Е (19.3) 
Основываясь на очевидном неравенстве 

Е (х) 4х < <( Е (х) [ах (12.4) 


а а 


Ио 9:6) +Фк 


(0) 
и учитывая. что |е |1, можно составить следую- 


щее неравенство: 


К | 
8 @< = {19 (0) Гао, (12.5) 
— ос 

Это неравенство определяет верхний предел мгновенного зна- 
чения колебания з.ы; (1) при заданном спектре входного сигнала. 
Максимизация пика выходного колебания получается при обраще- 
нии неравенства (12.5) в равенство, а для этого необходимо, как это 
вытекает из сопоставления выражений (12.3) и (12.5), обеспечить 
определенное соотношение между фазовой характеристикой фильтра 
Фк (©) и фазовой характеристикой спектра Фф, (®) входного сигнала. 

Допустим, что выходной сигнал достигает максимума в момент 
іо (пока еще неопределенный). Тогда выражение (12.3) дает 


9а ДФ -- (©) + Ф к] 
| $®)е 07999 Тк ао, (12.6) 


Ѕвых макс (0 = 5 вых (20) =>“ 


а условие обращения неравенства (12.5) в равенство сводится к сле- 
дующему: 
© + Фә (ә) + Фк (9) = 
ИЛИ 
фк (6) = — [Ф. (0) -- 04]. (12.7) 
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Это соотношение можно назвать условием компенсации началь- 
ных фаз в спектре сигнала. Действительно, первое слагаемое в пра- 
вой части (12.7), равное — Фф, (о), компенсирует фазовую характе- 
ристику Ф, (о) входного спектра $ (о). В результате прохождения 
сигнала через фильтр с фазовой характеристикой фк (о) сложение 
всех компонентов спектра, скорректированных по фазе, образует 
пик выходного сигнала в момент времени {= Ц. 

Связь между фазовой характеристикой Ф, (о) входного спектра, 
компенсирующей ее характеристикой — Ф, (о) и полной фазовой 
характеристикой фильтра фк (6) = 
= — [ф, (о) + ® поясняется 
рис. 12.2. 

После прохождения через фильтр 
спектр выходного сигнала будет иметь 
фазовую характеристику 


Ф: вых (©) = Ф. (©) + фк (®) = 
= ф:(6) - [-- $.(®) — 04] = — оѓ, 
(12.8) 


показанную на том же рисунке.. 
ых Смысл и минимально возможное 
значение #, подробнее рассматривают- 
Рис 12.2. Соотношение между ся в следующем параграфе, однако ИЗ 
фазовыми характеристиками Простых физических представлений 
спектра сигнала на входе и вы- Очевидно, ЧТО ДЛЯ образования пика 
ходе согласованного фильтра. требуется использование всей энергии 
сигнала, а это возможно не ранее окон- 
чания действия входного сигнала. Иными словами, задержка ѓ 
не может быть меньше, чем полная длительность сигнала. 

Введем теперь в рассмотрение помеху на входе фильтра. При 
равномерном энергетическом сгектре помехи (белый шум) М (о) = 
= Й, = соп${ — фильтр с равномерной АЧХ совершенно неприемлем, 
так как мощность помехи на выходе достигает очень большой 
величины (теоретически бесконечно большой). 

Для отыскания оптимальной передаточной функции, максими- 
зирующей отношение сигнал—помеха на выходе фильтра, составим 
выражения для сигнала и шума сначала отдельно, а затем в виде их 
отношения. ? 

Пиковое значение сигнала определим выражением 


Ѕвых макс (1) = $вых (4) =—— | $ (0) К (192) е:®@: фо. (12.9) 


Среднеквадратическое значение помехи на выходе фильтра 


1 | 1 № [ка 
у > ]* (о) К? (о) = 78 ) к (о) ао, 
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Следовательно, отношение пикового значения сигнала к средне- 
квадратическому значению помехи на выходе фильтра 


1 | 
— ; Ко] 
57 $ (о) К (іо) е ао 


$вых (ѓо) 
о оо 1/2 * 
№. \1/2 
— 3 
2л ік о) 46 | 


Воспользуемся известным неравенством Шварца 


(12.10) 


ь 
\ Е, (х) Е, (х) ах 


а 


2 


А Ь 
< ИЕ, (0) Рах (Р (0 > 4%, (12.11) 


где Е, (х) и Е, (х) — в общем случае комплексные функции, 
Это неравенство обращается в равенство только при выполне- 
нии условия 


Е, (х) = АР! (х), (12.12) 


т. е. когда Е, (х) пропорциональна функции, комплексно-сопряжен- 
ной Е, (х) (А — произвольный постоянный коэффициент). 

Используя обозначения выражения (12.9), приравнивая $ (о) = 
= Е, (іо) и К (10) е© = Е, (іо), можем переписать выражение 
(12.11) в форме - 


оо 2 со со 

и о) егег 1 (5 (к? 

== Е (о) К (10) его до | < 5 ]5 (о) до = ] к (о) до. 
(12.13) 


Следовательно, определяемая выражением (12.10) величина 
$вых (№)/6 отвечает условию 


1 оо 1 со 1/2 
—_ 2 —_ (|. 
| Е | 92 (©) ах р | ео 
8вых (0) < — о0о · — оо 


енна 
раа 


1 \ зо 1/2 


Учитывая, что выражение в квадратных скобках есть не что 
иное, как полная энергия входного сигнала Э [см. (2.66)], запишем 
последнее выражение в форме 


Звых (0010 < У ЭПИ.. (12.15) 
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Наконец, из выражения (12.12) следует, что это неравенство 
обращается в равенство при выполнении условия 


К (26) ео = 45% (0), 
откуда 
К (10) = А5* (о) е іо! (12.16) 


Полученное соотношение полностью определяет передаточную функ- 
цию, максимизирующую отношение сигнал—помеха на выходе 
фильтра. 


Рис. 12.3. Спектральная плотность сигнала и АЧХ согласованного фильтра (а) 
и энергетические спектры на входе и выходе (6). 


Учитывая, что $ (о) = 5 (0) ез (©) а комплексно-сопряжен- 
ная функция 5* (о) = $ (о) е ®, перепишем выражение (12.16) 
еще и в такой форме: 


Ї (© —і 
К (<) = фе” А5 (ве о, (12.17) 


Из этого соотношения вытекают два условия для фазовой и ам- 
плитудной характеристик согласованного фильтра: 


фк (©) = — (Ф, (&) + 04], (12.18) 
К (о) = А5 (о). (12.19) 


В тех случаях, когда под комплексной передаточной функцией 
подразумевается безразмерная величина (например, отношение ком- 
плексных амплитуд напряжения на выходе и входе), коэффициент 
А должен иметь размерность, обратную размерности спектраль- 
ной плотности сигнала. 

Соотношения (12.18), (12.19) имеют глубокий физический смысл. 
Первое из них, совпадающее с (12.7) и определяющее компенса- 
цию начальных фаз в спектре сигнала, было истолковано выше. Со- 
отношение (12.19), устанавливающее, что модуль передаточной 
функции К (&) должен по своей форме совпадать с модулем спек- 
тральной плотности сигнала © (о), также легко поддается физиче- 
скому истолкованию. При АЧХ К (о), отвечающей условию (12.19), 
фильтр пропускает спектральные составляющие шума неравно- 
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мерно, с тем большим ослаблением, чем меньше модуль $ (о). Это 
приводит к существенному уменьшению мощности шума на выходе 
фильтра. На рис. 12.3, б эта мощность определяется площадью (за- 
штрихованной) под кривой ы (®) = К? (о) 1#,. (Для нагляд- 
ности характеристики на рис. 12.3 построены в предположении, что 
А (0) =1.) 

Ослабление сигнала из-за неравномерности характеристики 
К (о) выражено в меньшей степени, чем ослабление шума, поскольку 
уменьшение К (о) имеет место для спектральных составляющих, 
вклад которых в величину пика сигнала сравнительно мал. В ре- 
зультате получается ослабление шума относительно сигнала. В со- 
четании с фазовой компенсацией спектра сигнала (на дисперсию 
выходного шума эта компенсация не оказывает влияния) это и при- 
водит к максимизации отношения сигнал—помеха на выходе фильтра. 


12.3. ИМПУЛЬСНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОГЛАСОВАННОГО ФИЛЬТРА. 
ФИЗИЧЕСКАЯ ОСУЩЕСТВИМОСТЬ 


Тот факт, что коэффициент передачи согласованного фильтра 
К (о) является функцией, сопряженной по отношению к спектру 
сигнала $ (о), указывает на существование тесной связи также и 
между временными характеристиками фильтра и сигнала. Для вы- 
явления этой связи найдем импульсную характеристику согласо- 
ванного фильтра. 

Применяя выражение (5.28) и учитывая формулу (12.16), полу- 
чаем 


(= | К (іо) его: до = Д 1 | $* (о) ее — 0) до. (12.20) 
2л 2л 


Учитывая, что 
$* (о) = $ (-- о) 


и переходя к новой переменной в, = — ®,; переписываем выражение 
(12.20) следующим образом: 


80 [| 800) 090—9 до = А | $0) 69-49, 
27 + 2л 


(12.21) 


Правая часть этого выражения есть не что иное, как функция 
4$; (к — д. Следовательно, если задан сигнал $ (1), то импульсная 
характеристика согласованного (оптимального) фильтра е (1) 
определяется как функция 


(0 = 43 (1, — 0. (12.29) 
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Построение графика функции $ (їі, — #) показано на рис. 12.4. 
Кривая $ (—#) является зеркальным отражением заданного сигнала 
$ (#) с осью ординат в качестве оси симметрии. Функция же $ (4% —/), 
сдвинутая относительно $ (—#) на величину і, вправо, также зеркаль- 
на по отношению к исходному сигналу $ (1), но с осью симметрии, 
проходящей через точку &/2 на оси абсцисс. На рис. 12.5 показано 
аналогичное построение для случая, когда отсчет времени ведется 
от начала сигнала. 

Поскольку импульсная характеристика физической цепи не 
может начинаться при # < 0 [отклик фильтра не может опережать 
воздействие б (1)], то очевидно, что задержка &, фигурирующая в 


(2) 
2 (-2) 
А 
| 
5(0) 
0 ГА п 1 
2 
Рис. 12.4. Построение функции, зер- Рис. 12.5. Построение импульсной ха- 
кальной по отношению к сигналу. рактеристики согласованного фильтра. 


выражении (12.16), не может быть меньше, чем 7,. Только при {, > 
>> Т, может быть использована вся энергия сигнала для создания 
наибольшего возможного пика в точке ѓ = ѓ,. Ясно, что увеличение {, 
сверх Т, не влияет на величину пика выходного сигнала, а просто 
сдвигает его вправо (в сторону запаздывания). 

С другой стороны, условие Ц > Т, накладывает на сигнал 5(1) 
требование, чтобы длительность его Т, была конечна; только в этом 
случае при конечной величине задержки 4, можно реализовать пик 
сигнала. Иными словами, применение согласованной фильтрации 
для максимизации отношения сигнал — помеха в описанном выше 
смысле возможно при импульсном сигнале (а также ограниченной 
по продолжительности пачке импульсов). 

Обратимся к вопросу о физической осуществимости согласован- 
ного фильтра. Пусть задан произвольный сигнал $ (#), которому соот- . 
ветствуют импульсная характеристика согласованного фильтра 
с (1 и фурье-преобразование от этой функции К (ѓо), определяемые 
соответственно выражениями (12.22) и (12.16). Возникает вопрос, 
при каких условиях К (ѓо) может являться передаточной функцией 
физически осуществимого четырехполюсника. 

Ответ на этот ‘вопрос дает критерий осуществимости Пэли— 
Винера, согласно которому неравенство 


| А ФГ ти ао < оо (12.23) 
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является необходимым условием, чтобы положительная функция 
К (о) могла быть модулем передаточной функции пассивной элект- 
рической цепи. Так как в рассматриваемой задаче К (о) = 4$ (о) 
[см. (12.19)], то условие (12.23) можно записать в виде! 


оо 


ото < оо, (12.94) 


т. е. необходимо, чтобы интеграл (12.24) сходился. 

Нужно подчеркнуть, что условие (12.24) является необходимым, 
но недостаточным. По существу, условие (12.24) сводится к требова- 
нию, чтобы длительность сигнала $ (1) была ограничена. Так, напри- 
мер, при спектре сигнала, определяемом выражением (2.82) [см. 
рис. 2.20, 6), функция времени $(1) неограничена во времени 
и такова же требуемая импульсная характеристика согласованного 
фильтра (0) = А$(% — 0), которую невозможно реализовать. 
Интеграл (12.24) в этом случае расходится, так как вне интервала 
(—0 һ, © һ) функция $ (о) равна нулю, а|1п5(о)| обращается в 
бесконечность. 

Хотя критерий Пэли — Винера оставляет открытым вопрос 
о структуре цепи, из него вытекают некоторые полезные следствия 
о свойствах осуществимых цепей. 

В частности, из него следует, что АЧХ К (о) должна быть ин- 


тегрируемой в квадрате, т. е, | К? («)4® < оо. Далее, АЧХ К (о) 


может быть равной нулю только на некоторых дискретных частотах, 
но не в конечной полосе частот. Действительно, если в полосе 0; < 
< о < о, функция К (о) = 0, то |шК (о) | обращается в беско- 
нечность и, как об этом уже упоминалось выше, интеграл расходит- 
ся, т. е. условие (12.23) не выполняется. Из этого следует, что фильт- 
ры с П-образной АЧХ нереализуемы, хотя практически можно по- 
лучить характеристики, очень близкие к идеальным. 

Очевидно также, что передаточная функция К (о) = Ке-%%, 
о > 0, реализуема, так как |ш К ()| = |19 К — а®|! растет 
медленнее, чем знаменатель в (12.23), т.е. условие (12.23) выпол- 
няется. Гауссов же фильтр с передаточной функцией К (о) = Ке-® 
не реализуется, так как | п К (о) | = |19 К — оао? растет с увели- 
чением о с такой же скоростью, что и знаменатель в (12.23). 


12.4. СИГНАЛ И ПОМЕХА НА ВЫХОДЕ СОГЛАСОВАННОГО ФИЛЬТРА 


Для определения формы сигнала на выходе используем общее 
выражение 


Вых 0= =— | $ (о) К (0) его о. 


е { 
1 Здесь под ою подразумевается безразмерная величина, 
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Подставив в него соотношение (12.16), получим 


%ы. (0 = 4 = | $ (0) $* (о) е 9% её! 0 = 


—— ос 


— А-- ) $ (о) е9 — 20) 1. (12.25) 


При { = В это выражение переходит в 
бвых (20) = А9, (12.26) . 


где Э — энергия входного сигнала. 

С другой стороны, из первой части соотношения (12. 29), в КОТО- 
рой фигурирует произведение спектральных плотностей $ (о) и 

* (о) е— ее, вытекает, что 5вых (№ можно представить как свертку 
ех двух функций времени: $ (В и < (і, — й). 

Таким образом, 


$вых (0) = А \ 5(1— х) $ (1 — х) ах. 


Сделаем подстановку і — х = џ, і — х = у — (1 — 1,) Тогда 
Зых (0==А \ (0) 510 —(— 14. (12.27) 


— оо 


Нетрудно видеть, что интеграл в правой части этого выражения 
есть не что иное, как корреляционная функция входного сигнала 
В, (1 — 1). Таким образом, приходим к важному выводу, что 


ых (В = АВ, (Ё — В). (12.98) 


Итак, сигнал на выходе согласованного фильтра с точностью до 
постоянного коэффициента А совпадает с корреляционной функцией 
входного сигнала. 

Для построения графика функции $вых (Й по заданной функции 
В, (т) достаточно в последней т заменить # — і, (и учесть коэффи- 
циент ДА). При ї = 1, т. е. прит = 0, величина В, (0) равна энергии 
сигнала. Следовательно, как и при спектральном рассмотрении, пи- 
ковое значение сигнала [см. (12. 19) 


бвых (20) = АВ, (0) = ДЭ. 


Рассмотрим теперь параметры и статистические характеристики 
шума на выходе согласованного фильтра. При действии белого шума 
с нормальным законом распределения (именно такой шум и пред: 
ставляет основной интерес для практики) распределение шума на 
выходе линейного фильтра остается нормальным. Энергетический 
спектр шума на выходе, как это ясно из (7.1) и рис, 12.3, равен 
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вых (©) = К? (®) И. Следовательно, корреляционная функция 
шума на выходе согласованного фильтра 


р > 
В (= = | А (о) ет ав = 52 | К? (о) гот до. 


Подставляя К (о) = А5 (о) и учитывая выражения (12,25) и 
(12.28), в которых обозначим і — і, = т, получаем 


В.а (= А10, —— | 3? (о) ет до == Азы, (6+7) = 


= АЎ, АВ, (т) = А?) В, (3). (12.29) 


Отсюда следует, что корреляционная функция шума на выходе 
согласованного фильтра по форме совпадает с корреляционной функ- 
цией входного сигнала (и, следовательно, с выходным сигналом). 

Приравнивая т == 0, находим дисперсию (среднюю мощность) 
шума на выходе | 


№ = В; (0) = А? В, (0) = А, 9. (12.30) 


Составим отношение пикового значения сигнала $,ых (1) к средне- 


квадратическому значению шума | №, В соответствии с формулами 
(12.26) и (12.30) 


5вых (ГУМ = АЗАУ, Э = УЭГУ.. (12.31) 


Итак, при белом шуме отношение сигнал—шум на выходе фильт- 
ра, согласованного с сигналом, зависит только от энергии сигна- 
ла и энергетического спектра шума #,. 

Из этого заключения следует, что при заданных энергии и шири- 
не спектра сигналу можно придавать различную форму, выгодную 
для решения конкретной задачи. 

Так, для повышения скрытности передачи целесообразно удли- 
нять сигнал при соответствующем уменьшении амплитуды (А57, = 
= сопѕі). Это приводит к уменьшению отношения сигнал—помеха 
на входах любых радиоприемных устройств, что затрудняет извле- 
чение информации из смеси сигнал -- шум. Лишь в приемнике 
с фильтром, согласованным с данным сигналом, восстанавливается 
наибольшее возможное при заданной энергии отношение сигнал— 
помеха. Следует, конечно, обеспечить неизменную ширину спектра 
при удлинении сигнала, Это можно осуществить, введя внутриим- 
пульсную модуляцию, например частотную [2]. Пример подобного 
сигнала — импульса с линейной частотной модуляцией (ЛЧМ им- 
пульс) был рассмотрен в $ 3.7, п.з. 

Удлинение радиоимпульса, дополняемое внутриимпульсной мо- 
дуляцией, позволяет также снизить пиковую мощность генератора 
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в передатчике при заданной энергии сигнала и при сохранении раз- 
решающей способности сигнала (после сжатия в согласованном 
фильтре). Это преимущество более подробно рассматривается в 


$ 19.5, п.2. 
12.5. ПРИМЕРЫ ПОСТРОЕНИЯ СОГЛАСОВАННЫХ ФИЛЬТРОВ 


1. Сигнал в виде прямоугольного видеоимпульса 


Зададим сигнал следующей функцией времени: 


0 1 при 05157» (12.39) 
0 : при < Ои ЕЁ > Т.. 
Спектральная плотность такого сигнала, как известно, 

$ ()=-- (1—ет 7%). (12.33) 


По формуле (12.16), в которой & приравниваем длительности им- 
пульса Те, находим передаточную функцию согласованного фильт- 
ра 

— 17 


К (іо) = А Ь— еТо) и (12.34) 
0; 


Рассматриваемый пример характерен тем, что К (1%) отличается 
от спектра сигнала $ (о) лишь постоянным коэффициентом. Ясно, 
что и импульсная характеристика фильтра 5 (№) совпадает по форме 
с самим сигналом $ (1); действительно, из соотношения (12.22) сле- 
дует, что 


в=Авт.—9=| 9 при 0<{<7,, 


(12.35) 
при ‚2 и > Г. 


График 5 (0/А (рис. 12.6) по форме полностью совпадает с вход- 
ным импульсом $ (1. 

Дальнейшая задача сводится к отысканию структуры физиче- 
ской цепи ‚обладающей импульсной характеристикой, изображенной 
на рис. 12.6, и передаточной функцией, определяемой формулой 
(12.34). 

Простейший сигнал (12.32) удобен для иллюстрации основных 
положений синтеза четырехполюсника по заданной импульсной ха- 
рактеристике 5 (1 = Аѕ (і, — 0), или, что то же, по комплексной 
передаточной функции К (ѓо), являющейся фурье- преобразованием 
от 2 (1. 

Прежде всего отметим, что интеграл 


и йо = па зп (ото)) пој до < оо, 
+ о р 1-0 
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т. е. интеграл сходится, так что функция К (о) = А5 (о) 
не противоречит критерию Пэли—Винера (12.23). 

Для выяснения возможности реализации требуемой передаточ- 
ной функции (12.34) с помощью четырехполюсника с сосредото- 
ченными параметрами рассмотрим свойства этой функции на 
р-плоскости: 


К (р) = 4(1 ет е)ур. (12.36) 


Эта функция не имеет полюсов, так как в точке р = 0 числитель 
также обращается в нуль; число же нулей функции К (р), являю- 


щихся корнями уравнения | — е=Ои равных р» = А (2л/Т,), 
бесконечно велико. Из этого следует. что для реализации функции 
(12.34) требуется система с распределенными параметрами — отре- 


(0 
и ЕЕ К 


Рис. 12.6. Импульсная Рис. 12.7. Структурная схема фильтра, согласован- 
характеристика фильтра, ного с прямоугольным импульсом. 


согласованного с прямо- 
угольным импульсом. 


[ 7 


г 20 п 


зок линии с временем пробега вдоль линии, равным Т,. К этому 
выводу нетрудно придти, рассмотрев непосредственно функцию 
(12.34). Очевидно, что структурная схема должна иметь вид, пред- 
ставленный на рис. 12.7. Первый множитель 1/1 реализуется ин- 


тегрирующим звеном, а второй 1—е Ге устройством вычитания, 
к которому сигнал попадает без задержки и с задержкой Т,. Переда: 
точная функция идеальной линии задержки (без потерь) равна 
е Тс. 

Объяснить работу этой схемы можно также и с помощью рассуж- 
дений, основанных на временных представлениях: при подаче на 
вход единичного импульса э. д. с. [дельта-функции ё (21 на выходе 
идеального интегратора развивается постоянное напряжение, начи- 
нающееся с момента { = 0. На выходе устройства получается напря- 
жение в виде разности двух единичных скачков, сдвинутых относи- 
тельно друг друга на время Т, (рис. 12.8, а). 

Реализация изображенного на рис. 12.7 устройства, которое 
обеспечивало бы точное ин?егрирование, а также задержку входного 
сигнала без искажения его формы (в пределах бесконечно широкого 
спектра единичного импульса), практически неосуществима, Можно, 
однако, получить достаточно хорошее приближение при использо- 
вании реальной интегрирующей АС-цепи, если обеспечить постоян- 
ную времени этой цепи, достаточно большую по сравнению с дли- 
тельностью Г.. Получающийся при этом на выходе вычитающего 
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устройства импульс напряжения, являющийся разностью двух 
экспонент (рис. 12.8, 6), может быть сделан достаточно близким 
к прямоугольному. 

Найдем напряжение на выходе фильтра. Применяя формулу 
(12.28) и учитывая, что корреляционная функция прямоугольного 
импульса имеет вид равнобедренного треугольника с основанием 
2Тси высотой, равной величине энергии импульса, получаем 


А при 0</<Т7,, 


(12.37) 
А (Т, 1) при << 7Т. 


з: (= АВ, — 1) = | 


в. данном случае, при единичной амплитуде, энергия импульса 


Чт 
ен 

И 7. 27. Ё 
г љ ғ 0 + С С 


а) 0) 


Рис. 12.8. Формирование импульсной Рис. 12.9. Сигнал на выходе фильтра, 
характеристики в идеальном (а) и фи- согласованного с прямоугольным им- 
зическом фильтре (6). пульсом, 


Максимальное значение выходного сигнала, равное АТ ,„, дости- 
гается в момент { = Т,, т. е. к концу действия входного сигнала 
(рис. 12.9). 


Отношение сигнал—помеха в соответствии с формулой (12.31) 
$вых (То) ИМ= "ТИМ... (12.38) 


Для сравнения составим аналогичное отношение сигнал— помеха 
для несогласованного фильтра, выполненного в виде одного ЮС-звена 
с передаточной функцией 


кЧ 1с 14 ювС 


Максимальное значение выходного сигнала, достигаемое к момен- 
Е ТА 
ту Ё= Т., равно вых (То) = 1 — е7 а среднеквадратиче- 
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ское значение шума 


Съых = ИМ = ту веке — | У. К? (®) 20 = 


М _ 


—_ И ао _—_ ў 0 
әд 1+ (оС)? рс ° 


Таким образом 


= Т. үРС — —_— 
бвых (Те) _ | —е с/ То 2ЮС (1 __ е Тс/ Кб) 


ум Ук И м, Т, 


При То/ЮС = 1,28 произведение УЗЮС/Т. (1 — ете Кб) до- 
стигает максимального значения, равного ~0,77. Таким образом, 
переход от однозвенного фильтра к согласованному с сигналом 
фильтру дает в данном примере увеличение отношения сигнал — 
помеха в 1/0,77 = 1,3 раза (2,2 дБ). 

Как будет видно из дальнейших примеров, технические преиму- 
щества согласованной фильтрации существенно проявляются при 
более сложных сигналах. 


2. Радиоимпульс с частотно-модулированным заполнением 


Рассмотрим сигнал, изображенный на рис, 12.10, а. Огибающая 
этого сигнала имеет прямоугольную форму, а частота заполнения 
изменяется по линейному закону (рис. 12.10, 6) со скоростью 


В = 20/7, = 2.97}, То, (12.39) 


где Т, — длительность импульса; 2%, — полное изменение часто- 
ты внутри импульса; оо = 2л/, — центральная частота заполнения. 
В дальнейшем исходим из условия, 
что 201 < ®о. Таким образом, 


о (0 = ө + ВЕ (12.40) 
а мгновенное значение сигнала В 


интервале от—Т,„/2 до Т,/2 опреде» 
ляется выражением 


$ (0) = А, соѕ (в — ВЁ/2). (12.41) 


Спектральная плотность подоб- | 
ного импульса была определена р„ үу лчм импульс (а) и за- 
в гл. 3. Было установлено, Что мо, кон изменения мгновенной часто- 
дуль и фаза спектральной плотно- ты (6). 
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сти определяются следующими выражениями [см. (3.50) и (3.51)]: 


5 (0) = мое: УС (а) С Р-Н (0) 5 (08), (12.49) 
лт (0—9)? | $ (4) + $ (и) 
(0) 0 ас а. 12.43 
9 (9) а ор АЕ асу (079 
В этих выражениях © (х) и С (х) — интегралы Френнеля [см, 
выражение (3,49)], а џ;, и и т определяются формулами 


— вы еси 

а= 4 "(| бд } 

«= И п (1 =), т= 2}. Т. (12.44) 
4 а : 


Выражения (12.42), (12.43) могут быть в принципе положены 
в основу синтезирования фильтра, но создание четырехполюсника, 
точно реализующего столь сложные амплитудную и фазовую ха- 
рактеристики, представляет собой задачу трудную или даже вообще 
невыполнимую. Поэтому приходится прибегать к различным при- 
емам аппроксимации амплитудно-частотной и фазовой характери- 
стик. Первым этапом на этом пути является допущение о том, что 
огибающая спектра сигнала имеет прямоугольную форму, а фазовая 
характеристика — форму квадратичной параболы. Таким образом, 
точные выражения (12.42) и (12.43) заменяются приближенными 
[см. пояснения к формулам (3.50) и (3.51): 


5 (©) ах те = соп, (12.49) 
т 
д2 00—90) л р 09000). 
Ф, (6) 2х в т т о 


при оо — Фа < о < о - в. 
В $ 3.7 было показано, что такое приближение тем лучше, чем. 
больше величина т = 2}. Т, (постоянный фазовый сдвиг л/4 опу- 
щен). 
При отсчете времени { от начала импульса фазовую характери: 
стику спектра сигнала запишем в виде 


р, (а) = — 2 т. (12.47) 


Для сигнала с подобными амплитудными и фазовыми спектрами 
согласованный фильтр должен обладать прямоугольной амплитудно- 
частотной характеристикой и фазочастотной характеристикой, оп- 
ределяемой выражением 


Фк (®) = —9. (0) —®Ть =. т о0о) оТ 


од 
= Ат 0090), ӘТе. (12.48) 
4 тр 2 
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Строго прямоугольная АЧХ также неосуществима. Поэтому 
дальнейшее упрощение заключается в замене прямоугольной ампли- 
тудной характеристики фильтра обычной характеристикой резонанс- 
ного фильтра. После этого фильтр может быть осуществлен в виде 
сочетания двух линейных четырехполюсников: полосового резонанс- 
ного фильтра (обычный усилитель промежуточной частоты приемни- 
ка) и специального четырехполюсника с равномерной амплитудной 
и квадратичной фазовой характеристиками. 

Заметим, что фазовой характеристике (12.48) соответствует вре- 
менная задержка 


В качестве устройства с требуемой фазовой характеристикой 
может быть использована любая цепь, у которой задержка в некото- 
ром частотном диапазоне (вблизи частоты ®,) линейно зависит от 
частоты. Такими свойствами обладают дисперсионные линии задерж- 
ки с поверхностной волной. 

Определим сигнал на выходе фильтра. При этом будем иметь 
в виду не аппроксимированный, а точный согласованный фильтр, 
передаточная функция которого отвечает условию (12.16). 

Основываясь на соотношении (12.28), воспользуемся выражением 
(3.106’) для корреляционной функции входного сигнала, выведен- 
ным в $ 3.11: 


Т т 
$іП ат — 1—5) | 
В. (х) АТ Тел Тор) 
о лт (Т/Т) 


Заменяя в этом выражении тна { — Т, и ограничиваясь рассмот- 
рением участка вблизи точки і = Те, т. е. в окрестности точки, где 
выходной сигнал достигает пикового значения, можем считать і — 
— Т. < Т,. 

Тогда 

В, (—Т.) А - А? Т, ѕіп [(лт/Тс) ( — Го) 


(алто) то) 695 9900—19) 


Учитывая, что т = (1/л)о. Т, (см. формулу (3.38)], последнее 
выражение перепишем в несколько иной форме 


1 1—Т 
В.(—Тд=-- 48 Е соѕ о, (#{—Т.). (12.49) 


Подставляя полученное выражение в (12.28), находим напряже- 
ние на выходе согласованного фильтра 


пы (0 =А:В,0—Т)=—- А. А1 т, те. х 
х соѕ 00 ((— Те) =ьых (0) с0$ ® (—То, (12.50) 
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где огибающая 


1. о т од (1— Тс) 12.51 
О 0 = ААТ, Ме, (12.51) 


Заметим, что частота заполнения немодулирована и равна о,, т. е, 
средней частоте входного сигнала. 

Если фильтр свободен от потерь, то энергия сигнала на выходе 
будет равна энергии сигнала на входе. При этом условии должно 
выполняться равенство ` 

27 , 2Т. , 
| 
1 ат, = (0, (9а = | 1 дат, \ х 
2 2 2 2 
0 


е 


0 


$112 од (1— То) 4} 
[од (2—7) ]? 


ИЛИ 


При больших значениях параметра т = 2/,Т, пределы инте- 
грирования --®„Гс можно заменить на --оо, Тогда интеграл равен 
л и окончательно 


А = (2/А,) Мо Т, (12.59) 


Подставляя (12.52) в выражение (12.51), получаем 


О вых (0=— | А = Аб Т. "поди 70) — 


9 Ау лТо од (1— Го) 
уд, д (То (12.53) 
" @д (1— Ге) | | 


Сигналы на входе и выходе фильтра изображены на рис. 12.11 
(при А, = 1). Наибольшая амплитуда выходного сигнала (в момент 
і = Г.) в / т раз больше, чем на входе, а длительность основного 
лепестка, отсчитываемого между двумя нулями, равна 1/4. При 
определении длительности выходного импульса на уровне ИИ? от 
максимального значения получается приблизительно вдвое мень- 
шая величина, а еменно Тевых А ИЖ. 

Таким образом, отношение 


Тс/Твых лу Т, = т, (12.54) 


совпадающее по величине с параметром модуляции т = 2}.Т,, 
можно назвать коэффициентом сжатия частотно-модулированного 
импульса в оптимальном фильтре. 
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Из выражения (12.53) видно, что компенсация фаз спектра сиг- 
нала, составляющая сущность согласованной фильтрации, приво- 
дит в рассматриваемом примере к сокращению длительности импуль- 
са в т раз при одновременном увеличении амплитуды сигнала 


в Ут раз. Это обстоятельство является весьма ценным для прак- 
тики, так как позволяет удлинять импульс, генерируемый передат- 


[1 


= ТЕ 
ГООО 


Ш 


Г Тевых= 1/2 7 


| 


ТА А 3) М НАХ і 
$ 
2 
дл 1+7. 


Шух 


| (ИИ) 


П 7 П 2, 


0) И 


Рис. 12.11. ЛЧМ импульс на входе согласованного фильтра (а) и сжатый сиг 
нал на выходе (6). 


чиком, для увеличения энергии сигнала без потери разрешающей 
способности, которая определяется длительностью импульса на вы- 
ходе согласованного фильтра [2]. Техническое преимущество этого 
метода проявляется особенно в тех случаях, когда увеличение 
амплитуды импульсов в передатчике ограничивается импульсной 
мощностью электронных приборов, используемых для генерации 
колебаний. Значительно проще повышать энергию сигнала удли- 
нением импульсов при одновременном наложении частотной модуля- 
ции. При этом величина параметра модуляции т должна расти про- 
порционально длительности Т, излучаемого сигнала (при задан- 
ной длительности Т, ‚ых импульса на выходе согласованного фильт- 
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ра). Иными словами, девиация частоты должна оставаться неизмен « 
ной, а скорость изменения частоты В должна быть обратно пропор“ 
циональна величине Т, (см. $ 12.4). 


3. Пачка одинаковых импульсов 


Рассмотрим сигнал в виде группы из п одинаковых видеоимпуль- 
сов (рис. 12.12). Интервалы между импульсами могут быть неодина- 
ковыми. Спектр такого сигнала 


$ (о) = $; (0) (14-е -+е7®7:--...-- е“Т”-1), (19.58) 


где $; (&) — спектр первого импульса, начинающегося в момент 
і = 0; $, (о) е 1: — спектр второго импульса, начинающегося 
в момент Ё = Т;, И т. д. 

Так как полная длительность изображенного на рис. 12.12 сиг- 
нала равна т, + Тһ-:, то в соответствии с выражением (12.16) 
согласованный со спектром $ (о) фильтр должен обладать коэффи- 
циентом передачи 


К (26) = А8* (в) е и 17-0 — 4$] (0)е ‘ие ®Т”-1х 
Хх (1-е е7 +... еп-1) = К, (йә) [1 е 07-17-90) 4 
не“ 7п-1— Га-з) ет 07-170 +ет ‘7-1 (12.56) 
В этом выражении К, (ѓо) = АЅ! (о) е и представляет со- 
бой коэффициент передачи фильтра, согласованного с одиночным. 
импульсом. 
Основываясь на выражении (12.56), нетрудно наметить схему 


фильтра, согласованного с сигналом, изображенным на рис. 12.12.. 
Подобный фильтр должен содержать зве- 


5 но с передаточной функцией К, (ѓо), 
обеспечивающее оптимальную внутриим- 

р овее [| пульсную обработку сигнала, и набор 

линий задержек. Величины этих задер- 

в бл 1 Р Р 


жек должны нарастать в порядке, обрат- 
ном расстановке импульсов в пачке на 
входе фильтра. Один из возможных ва- 
риантов такого устройства показан на 
рис. 12.18, а. 

Максимальный импульс на выходе сумматора получается, когда 
первый импульс входной последовательности, прошедший через 
задержку Т»„-1, суммируется со вторым импульсом, прошедшим 
через задержку Т, — Т:, с третьим импульсом, задержанным на 
То — Т.о, и т. д., вплоть до последнего импульса, проходящего 
через рассматриваемое устройство без дополнительной задержки. 
Вместо набора из п линий задержки конструктивно проще и выгод- 
нее применять одну линию задержки с и отводами (рис. 12.13, 6). 
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Рис. 12.12. Сигнал в виде 
пачки импульсов. 


Отводы располагаются таким образом. чтобы соответствующие им 
задержки нарастали в том же порядке, что и на рис. 12.13, а. 

Построение согласованного фильтра значительно упрощается, 
когда входной сигнал представляет собой последовательность равно- 
отстоящих одинаковых импульсов, т, е. когда 


Г: = Г; Г. = Т; Г. = ЗТ; ...; Т, = (п — ПТ, 
Для этого случая выражение (13.56) можно записать так: 
К (10) == К, (16) [1 + е— іоТ -е- (297 +... е л — ПТ] — 
 =К, (16) К, (ѓо). (12.57) 


При достаточно большом числе п выражение в квадратных скоб- 
ках можно свернуть по формуле геометрической прогрессии 


К, (0) =1/(1—е-—7). (12.58) 


Структура выражения (12.57) указывает на возможность осущест- 
вления согласованного фильтра в виде каскадного соединения двух 
четырехполюсников: одного с передаточной функцией К, (ѓо), как 


Рис. 12.13. Согласованная фильтрация пачки импульсов (к рис. 12.12). 


и в схеме на рис. 12.13, а, согласованного с одиночным импульсом, 
и другого в виде цепи с обратной связью, содержащей всего лишь 
одну линию задержки Т (рис. 12.14). Передаточная функция подоб- 
ной цепи (на рис. 12.14 обведенной штриховой линией) определяется 
выражением 


К, (в) = иг=1 Кв 7 -- Кае өг |. 


1 — Каз е ‘97 — 
(12.59) 
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Символом К, обозначен безынерционный четырехполюсник, 
учитывающий затухание в линии задержки (достигающее десятков 
децибел) и включающий в себя усилитель, компенсирующий это 
затухание. Для устойчивости цепи коэффициент К, должен быть 
меньше единицы. Сама линия задержки при этом может рассматри- 

, ваться как идеальная, с передаточ- 
—__ 20) _ ной функцией е- 7. 

При частотах, отвечающих усло- 
љу ВИЮ ФТ = (26 Пл, Е = 0, 1, 2, 
.... обратная связь отрицательна и 
К, (іо) = 1/(1 ++ Кл). При час- 
тотах ®Т = 2л, Е = 0, 1, 2, ..., 
обратная связь положительна и 

К, (іо) == 1/(1 — К аъ). 
Е Амплитудно-частотная характе- 
——————- ристика цепи приобретает вид, 
Рис. 12.14. Гребенчатый фильтр. показанный на рис. 12.15. Фильт- 
ры с подобной характеристикой 
называются гребенчатыми. Они эффективны для выделения сигналов 
в виде периодической последовательности импульсов на фоне бело- 
го шума. Чем болыне число импульсов в пачке п и чем ближе Кл, 
к единице, тем лучше приближение цепи к согласованному фильтру, 


А? 


80) 


г" залан анлы фабиаиыь онынан ролт) ОНЫН блатар даь 


в! И, 


0 Т 27 37 47 57 ет 


Рис. 12.15. Амплитудно-частотная характеристика гребенчатого фильтра. 


Импульсная характеристика фильтра К, (іо) определяется оче- 
видным выражением 


8 (0) = 0 (1) + К (1 — Т) + Кл: (0 2Т)- .., 


Коэффициенты при единичных импульсах, возникающих на вы- 
ходе четырехполюсника через интервалы Т, убывают по закону, 
близкому к экспоненте (при К з, близком к единице). Таким об- 
разом, импульсная характеристика фильтра К , имеет вид, показан- 
ный на рис. 12.16 (дельта-функции на рис. 12.16 не обозначены). 
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20) 


\ 1. Ш] вы) 


я} 
кф, Рис. 12.17. Формирование сигнала, со- 
пряженного с заданным фильтром. 
ИТТ 2 < Рис. 12.16. Импульсная характеристи- 


ка гребенчатого фильтра. 


Все приведенные выше рассуждения можно распространить и 
на фильтрацию последовательности радиоимпульсов. Необходимо 
лишь под К, (іо) подразумевать коэффициент передачи фильтра, со- 
гласованного с одиночным радиоимпульсом из входной последова- 
тельности. 


12.6. ФОРМИРОВАНИЕ СИГНАЛА, СОПРЯЖЕННОГО С ЗАДАННЫМ 
ФИЛЬТРОМ 


Рассмотрим одно интересное свойство схемы, представленной на 
рис. 12.17. На этой схеме К, (іо) и К, (іф) — передаточные функции 
фильтров на приемной и передающей сторонах канала связи, при 
этом выполняется условие 


К, (12) = К, (іо), 


т. е. функции К, (іо) и К, (іо) являются комплексно-сопряженны- 


МИ. 
При ударном возбуждении четырехполюсника К, (іо) единичным 
импульсом ё (2) на его выходе возникает колебание (импульсная ха- 


рактеристика) 
1 со 
а= | Кобо) ао, 


которое используется в качестве сигнала, передаваемого по каналу 


связи, Таким образом, в. (1) = $ (д. 

Нетрудно видеть, что по отношению к этому сигналу приемный 
фильтр К, (1%) согласован, так как его импульсная характеристика 
0 (1) является зеркальным отражением сигнала $ (1). 

Действительно, 


бк Е бк. 
а0= т | Ко) ее ао = — | Коды ао = 


== 0(— 1) = 5 (— 0). 
(Постоянная задержка №, входящая в выражение (12.22), здесь 


опущена.) 
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Сигнал 8ых (ў) на выходе фильтра К, (іо) максимизирован 
в смысле соотношения (12.17). 

Итак, для формирования на передающей стороне сигнала, сопря- 
женного с заданным приемным фильтром, можно применить прин- 
цип ударного возбуждения «обратного» фильтра. Под обратным под- 
разумевается фильтр, передаточная функция которого комплексно- 
сопряжена с передаточной функцией «прямого» фильтра. 

Так как формирование сигналов и обработка в приемнике обыч- 
но осуществляются на промежуточной частоте, то схема (рис. 12.17) 
должна быть дополнена высокочастотным генератором и преобразо- 


Рис. 12.18. Высокочастотное колеба- Рис. 12.19. Структурная схема филь- 
ние, манипулированное по фазе. тра, согласованного с фазоманипули- 
рованным сигналом. 


вателем для сдвига спектра сигнала в область высокой частоты в пе- 
редатчике, а также гетеродином с преобразователем для обратного 
преобразования частоты в приемнике. 

Несмотря на кажущуюся простоту изложенного принципа фор- 
мирования сигнала, обеспечивающего оптимальность его обработки 
в приемнике, реализация обратного фильтра является весьма слож- 
ной задачей, которая может быть успешно решена не для любого 
сигнала. 

Относительно просто подобная задача решается для системы свя- 
зи, в которой используется фазоманипулированный сигнал, пред- 
ставляющий собой последовательность радиоимпульсов, следующих 
без интервалов и различающихся между собой только фазой высо- 
кочастотного заполнения: начальная фаза в каждом из импульсов 
может быть либо 0, либо л, причем чередование фаз осуществляется 
по определенному коду: №-у импульсу приписывается коэффициент 
р,, равный +1. Знак плюс соответствует фазе 0, а знак минус — 
фазе л. 

На рис. 12.18 изображен подобный сигнал из пяти радиоимпуль- 
сов с коэффициентами ву = +1, В == +1, 6. = +1, 6. = —1 и 
р, == 4-1. 

Структурная схема фильтра, используемого для обработки по- 
добного сигнала, изображена на рис. 12.19. Фильтр представляет 
собой • совокупность четырехполюсника Қ, (1%), согласованного 
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е одиночным импульсом (с длительностью ти), и многоотводной ли- 
нии задержки. Число отводов, следующих через интервалы ти, равно 
числу элементарных радиоимлульсов в сигнале. Безынерционные 
четырехполюсники бо, 61, б», ... пропускают импульсы, поступающие 
с отводов линии задержки, без изменения или с изменением на 180° 
фазы высокочастотного заполнения импульсов. 


ДИО: [Фи 
МОИ — 


[77 
Рис. 12.20. Колебание на выходе фильтра, согласованного с фазоманипулиро- 
ванным сигналом. 


ЛА 


қ 9 


Чередование коэффициентов 6%, 0;, ... является зеркальным по 
отношению к сигналу. В результате напряжение на выходе приоб- 
ретает вид, показанный на рис. 12.20 (без учета влияния четырех- 
полюсника К, (іо) на форму импуль- 
сов). д0 Д. 

К концу действия входного сигнала 
на выходе сумматора выделяется макси- К;=К) 


мальный импульс с амплитудой пПА., 
Линия ЗВОНА | 


где п — число элементарных импульсов. 


Таким образом, рассматриваемая цепь 
14)=5) 


осуществляет сжатие сигнала, причем 
коэффициент сжатия равен и, т.е. числу 
отводов линии задержки. Число п в дан- 
ном случае играет такую же роль, как 
произведение 2/.Г. = т для фильтра, 
осуществляющего сжатие радиоимпуль- 
сов с частотно-модулированным запол- Рис. 12.21. Структурная схе- 
нением [см. формулу (12.44)]. ма фильтра, обратного по 
Структурная схема обратного фильт- 07#0шению к фильтру на 
ра для получения сигнала, представ- рие. 25, 
ленного на рис. 12.18, изображена на рис. 12.21. От схемы 
рис. 12.19 эта схема отличается тем, что входной сигнал подается 
к противоположному концу линии задержки, благодаря чему чере- 
дование коэффициентов 6%, В1, ..., Въ-1 является зеркальным по от- 
ношению к схеме на рис. 12.19. Кроме того, передаточная функция 
К, (10) четырехполюсника, осуществляющего внутриимпульсную 
обработку, является комплексно-сопряженной функции К, (іо), 
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обозначенной на рис. 12.19. Для импульса, симметричного относи- 
тельно своей середины, К, (ѓо) совпадает с К, (ѓо). По существу 
фильтры, показанные на рис. 12.19 и 12.21, совершенно идентичны, 
что является большим преимуществом, особенно в тех случаях, ког- 
да приемник и передатчик находятся в одном месте, как, например, 
в радиолокаторе. В подобных случаях генерирование сигнала и его 
оптимальная обработка при приеме могут-быть осуществлены с по- 
мощью одного фильтра. Подобная система получила название ключ- 
замок. 


12.7. СОГЛАСОВАННАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ ЗАДАННОГО СИГНАЛА 
ПРИ НЕБЕЛОМ ШУМЕ 


Пусть на полностью известный сигнал $ (1) линейно (аддитивно) 
накладывается шум с неравномерным энергетическим спектром 
У (о) (небелый шум). Требуется синтезировать фильтр, максимизи- 
рующий отношение сигнал — помеха. В отличие от ранее рассмот- 
ренных задач в данном случае передаточная функция должна быть 
согласована не только со спектром сигнала $ (о), но также и с энер- 
гетическим спектром шума 17 (о). 

Наиболее простым способом отыскания требуемой передаточной 
функции К (ѓо) является приведение заданного шума к белому 
[1]. Для выяснения сути этого способа рассмотрим вспомогательную 
структурную схему, показанную на рис. 12.22. На этой схеме 
К (іо) обозначает искомую передаточную функцию синтезируемого 
фильтра, а К, (ѓо) и 1/К, (іо) являются передаточными функциями 
двух вспомогательных, условных четырехполюсников, введение ко- 
торых не оказывает никакого влияния на работу устройства, так как 

их результирующая передаточ- 
ная функция равна единице. 
77; 
=сопеф || 


| Так как функцию К, (іф) 
| можно выбирать произвольно, 
НИ - то модуль этой функции зада- 


Рис. 12.22. Согласованная Дим в виде 
фильтрация заданного сиг- К, (о) = И (о), (12.60) 


нала при небелом шуме. 


где Ў, — постоянная величина, 


Тогда на выходе первого четырехполюсника будет действовать 
шум с равномерным энергетическим спектром 


У, (о) = И (о) К, (о)? = У, = сопѕі, 


т, е, белый шум. 

Само собой разумеется, сигнал на выходе этого четырехполюс- 
Ника отличается от входного сигнала, так как спектральная плот- 
ность 

$, (о) = $ (о) К, (ѓо) (12.61) 
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отличается от $ (о). Однако это обстоятельство несущественно; 
основной задачей является максимизация отношения сигнал-поме- 
ха на выходе всего устройства. Поэтому важно отношение энергии 
сигнала к энергетическому спектру шума, а форма сигнала при этом 
роли не играет. 

Так как в рассматриваемом сечении схемы шум является белым, 
то для получения на выходе максимума отношения сигнал—помеха 
вся последующая часть устройства должна иметь передаточную 
функцию, отвечающую условию (12.16). Таким образом, получаем 


| 
——— К (іо) = А$] (о) е ‘о, 12.62 
Ко К (ѓо) (©) ( ) 
Левая часть этого выражения является результирующей пере- 
даточной функцией четырехполюсника, обведенного на рис. 12.22 
штриховой линией, а правая часть — функцией комплексно-сопря- 
женной по отношению к спектру $, (о) и дополненной множителем 
е— оѓо, 
Из выражения (12.62) получаем 
К (Го) = А81 (о) К, (іо) е ѓо, (12.63) 
Но из (12.61) следует, что 
51 (0) = 5* (о) К} (і), 
Таким образом, 
К (10) = А5* (о) КІ (10) К, (о) е— 0 = А8* (0) [К, (о) ]?е– /0/, 
Подставляя сюда соотношение (12.60) , окончательно получаем 


К (26) = АИ, >" @®) е-м%, (12.64) 
И (о) 
Нетрудно истолковать физический смысл этого соотношения, 
Как и в случае белого шума, для максимизации отношения сиг- 
нал—помеха в фильтре должна осуществляться компенсация на- 
чальных фаз спектра входного сигнала $ (о). Поэтому в правую часть 
(12.64) входит комплексно-сопряженная функция $* (о). Однако 
модуль передаточной функции должен быть, во-первых, пропорцио- 
нален модулю $ (о) (как и в случае белого шума) и, во-вторых, об- 
ратно пропорционален энергетическому спектру шума на входе 
фильтра. Тем самым обеспечивается подчеркивание тех компонен- 
тов спектра сигнала, при которых интенсивность шума меньше, 


12.8. ФИЛЬТРАЦИЯ СИГНАЛА С НЕИЗВЕСТНОЙ НАЧАЛЬНОЙ ФАЗОЙ 
При обработке сложных сигналов с внутриимпульсной модуля- 
цией начальная фаза 9, высокочастотного заполнения в выражении 
а (і, 0,) = А (дсоѕ [ю,Ё- 0 (2 + Ө0,] (12.65) 

обычно является неизвестной величиной. 
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Если фильтр согласован с сигналом а (і, 0) = А (дсоѕ [®оё +- 
+ 0 (21, без учета Ө,, то при наличии фазового сдвига Ө, фильтр ока- 
зывается рассогласованным. Выясним влияние этого рассогласова- 
ния на выходное колебание. 

Основываясь на общем выражении (12.28), представим сигнал 
на выходе фильтра (сначала при Ө, = 0) в форме (3.98), (3.99): 


@вых (0) = > Кеј е | А (х) А* (х— 1 | 


— оо 


= 5 А Ве [еѓо В, (0). (12.66) 


Постоянная задержка {,, входящая в выражение (12.28), для 
упрощения анализа опущена. Поэтому сдвиг т заменен #. Кроме 
того, знак минус в показателе степени заменен плюсом в соответст- 
вии со знаком сдвига функции А* (х — й. Как отмечалось в $ 3.10, 
интеграл в последнем выражении имеет смысл корреляционной 
функции ВА (1) комплексной огибающей А (1). 

Введем в рассмотрение начальную фазу Ө, входного сигнала. 
Для этого достаточно функцию А (х) домножить на е%, Новый ин- 
теграл 

оо 


\ А (х) е9 А* (х —/) ах (12.67) 


— со 


определяет взаимную корреляцию между функциями А (х) е’ и 
А* (х — 1), однако после вынесения множителя е% ва знак инте- 
грала получается произведение е9 Ва (1). 

Таким образом, приходим к следующему выражению для сиг- 
нала на выходе рассогласованного фильтра: 


аьых (6 9) = 2. Ке [е09+02 В (0)]. (12.68) 


Из сравнения этого выражения с (12.66) вытекает, что для учета 
начальной фазы достаточно прибавить 0, к слагаемому ®оь сохра- 
нив огибающую выходного сигнала. 

Проиллюстрируем этот результат на примере ЛЧМ импульса, 
рассмотренного в примерах $ 3.11 и 12.5. 

Из соотношений (3.103) и (3.106’), после замены в них т на / 
(задержка сигнала не учитывается), вытекает следующее выраже- 
ние для корреляционной функции огибающей: 


Таким образом, 
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і [ 
"| Т т.) 

авых (Ё. 0) = АТ ту 593 (007 4 Ө). (12.69) 

На рис. 12.23 изображено выходное колебание на отрезке вре- 
мени вблизи пика при Ө, = 90° для фильтра, согласованного с ЛЧМ 
сигналом. Параметры входного сигнала соответствуют п.2, $ 12.5 
(рис. 12.10). В зависимости от величины б, положение пика сжатого 
сигнала на оси времени может изменяться в пределах -Ел/®о, т. е. 
половины периода ‘высокочастотного заполнения. Из этого примера 
видно, что при достаточно большом числе периодов, приходящемся 


. (ў, й 
вии > ( 70 | 


< = 


ФаЗОДЫй 
дет 1 


Рис. 12.23 Высокочастотное заполне- Рис. 12.24. Выделение квадратурных 
ние сжатого ЛЧМ импульса при на- составляющих комплексной огибаю- 
чальной фазе сигнала 9,=90°. щей узкополосного колебания. 


на длительность сжатого сигнала, влияние Ө, на величину пика не- 
значительно. Если дальнейшая обработка сигнала ведется по оги- 
бающей, то при выполнении указанного выше условия относительно 
высокочастотного заполнения влияние Ө, исключается. 


12.9. СОГЛАСОВАННАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ КОМПЛЕКСНОГО СИГНАЛА 


В гл. 3, би др. отмечалось, что комплексная огибающая А (2) 
узкополосного сигнала а (8 = А (0соѕ [®,Ё - Ө (21 содержит в се- 
бе всю информацию, обусловленную как амплитудной, так и угло- 
вой модуляцией. Во многих практических задачах радиотехники 
обработку сигнала целесообразно производить непосредственно по 
огибающей А (1 с исключением несущей частоты во. 

Структурная схема устройства, осуществляющего выделение 
комплексной огибающей узкополосного сигнала а (№), представлена 
на рис. 12.24. Устройство состоит из двух одинаковых преобразо- 
вателей частоты с общим гетеродином, частота которого о, совпадает 
с несущей частотой сигнала. 

Избирательная цепь на выходе каждого из преобразователей 
представляет собой фильтр нижних частот (ЮС-цепь). Полоса про- 
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зрачности фильтра предполагается достаточной для неискаженного 
воспроизведения спектра передаваемого сообщения. При выполнении 
условия Ё, >> Амакс Осуществляется линейное преобразование час- 
тоты, в результате которого колебание на выходе первого преобра- 
зователя принимает вид [см. формулы (8.74) и (8.77)] 


Асо (2 — азЕт А (0) соѕ {10 + Ө (0 — 001) — р А (2)соѕ0 (2. 
(12.70) 


На выходе второго преобразователя, благодаря сдвигу фазы ге- 
теродинного колебания на угол ф = 90°, получается колебание 


Аль (0 = Е, А (0 соѕ (10, - Ө (01 — (о, + 90°} = 
= БА (05 0 (0. (19.71) 


Символом Ар = 2, Ё. обозначен постоянный коэффициент, 
имеющий смысл крутизны характеристики преобразования; а, — 
коэффициент при квадратичном члене в выражении (8.10). 

Преобразователи, выделяющие на выходе колебание, содержа- 
шее информацию о фазе 0 (1) (слагаемое о, Г исключено), обычно на- 
зывают фазовыми детекторами. 

Косинусное Аз; (1) и синусное Аш, (К) колебания совпадают 
соответственно с действительной и мнимой частями комплексной 
огибающей А (1 [см. выражение (3.88)]. В этом смысле рассматри- 
ваемая обработка яляется квадратурной. 

Совокупность физических колебаний Ак, (1) и Аа, (1), запи- 
санная в виде суммы А, (й + {Аш (И, позволяет трактовать 
комплексное колебание как физический процесс. Следует при этом 
иметь в виду, что рассматриваемое комплексное колебание не яв- 
ляется аналитическим сигналом. Это объясняется тем, что спект- 
ральная плотность комплексной огибающей А (1) не обращается в 
нуль в области частот ® < 0 (см. п. 3, $ 3.10). 

Дальнейшую обработку комплексного колебания следует про- 
изводить по обычным правилам оперирования с комплексными ве- 
личинами. 

Если в результате прохождения узкополосного сигнала 


а (0) = А (дсоѕ [ФоЁ + Ө (01 = Ве [А (2) ео] 
через фильтр с импульсной характеристикой 
с (0) = а (дсоѕ [®оЁ - % (01 = Веб (1 ег] (12.79) 
на выходе получается сигнал (см. $ 6.6) 
Чвых () = Авых (0с05 [0 -- Өһых (01 = Ке (Аъ. (д >], 


то при эквивалентной квадратурной обработке на выходе фильтра 
нижних частот сигнал должен иметь вид 


Аъ: (0 = ( А (х) С (— х) ах. (12.73) 
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Из этого требования вытекает, что импульсная характеристика 
искомого фильтра должна совпадать с комплексной функцией б (2). 
Комплексную импульсную характеристику можно реализовать 
с помощью двух физических фильтров с вещественными импульсны- 
ми характеристиками соответственно С. (1) = С (1 созу (| и 
Св (1 = С (дѕіп ү (1 [см. формулу (12.72): 


С (0 = а, (0 + іб. (0). (12.74) 


Подставив в (12.73) А (1) по формулам (12.70), (12.71) и В ( по фор- 
муле (12.74), получим 


Аных (1) — \ [А оз (х) + А ль (х)] [С соз (1— х) + ТО в (1 — Х)] їх = 


— со 


= ў А соз (Х) Соов & — Хх) ах — л Алњ (0) був (0—2) ах -- 
к(а Асоз (х) Съш (0 — х) ах | 


(12.75) 


Первый интеграл определяет отклик физического фильтра с им- 
пульсной характеристикой (вещественной) б.о, (й) на воздействие 
Асов (0, второй интеграл — отклик фильтра с импульсной харак- 
теристикой Св (2) на воздействие Аш» (1 ит, д. 

Алгоритм (12.75) реализуется схемой, представленной на 
рис. 12.25. Это общий алгоритм, применимый к произвольной функ- 


ции С (2. В случае же согласован- 


ной фильтрации на импульсную 
459] 


+ \ Аз (х) Соз і — х)ах + 


— 00 


Арз (2) 


ся условие, вытекающее из требо- 
вания максимизации пика сигнала. 
Это условие по аналогии с выраже- 
нием (12.22) и с учетом (12.66) 
можно записать в форме 


0 (0 = СА* (0, 
где С — постоянный коэффициент, 
Таким образом, 
С (1) = СА* (1 = Рис. 12.25. Комплексный фильтр. 
= СІА, ов (В — ГА (41. (12.76) 
Подстановка этого выражения в (12,75) приводит к следующему 
результату: 


А(1) 


характеристику С (1) накладывает- 
Адл) 


А, (= С ў А (х) А (х—/) х= СВ (0). (19.77) 
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Из этого выражения следует, что при строго согласованной 
фильтрации сигнал на выходе рассматриваемого устройства являет- 
ся вещественной функцией, совпадающей по форме с корреляцион- 
ной функцией комплексной огибающей входного колебания. 

Введем в рассмотрение неизвестную начальную фазу 0,. Для это- 
го входящие в выражение (12.75) функции Аз, (х) и А, (%) 
должны быть домножены на е, в результате чего получится 


Ах (0) = СВа (0 еі = СВА (0 соѕ 0, + іСВА (эп Ө. (12.78) 
При 0, == 0 суммарное колебание на выходе сумматоров 1 и 1 


является комплексным. На рис. 12.26 воспроизведена схема, пока- 
занная на рис. 12.25 (слева от штриховой линии) с измененными 


гй, (27605 97 
А0500) +4] + 2\1 


К Азта 
< 
5 
< СА(2)с05 002) 
(Ев, 
9. И 
Аз [+] 


Рис. 12.26. Комплексный фильтр, согласованный с комплексной огибающей 
узкополосного колебания и дополненный элементами квадратурной обработки. 


знаками выходов косинусного и синусного фильтров. Импульсные 
характеристики указанных фильтров сохранены прежними. Справа 
от штриховой линии показаны дополнительные устройства, необхо- 
димые для исключения неизвестной начальной фазы: квадрирующие 
устройства (КУ), сумматор и устройство для извлечения квадрат- 
ного корня из суммы квадратов. В результате этой дополнительной 
обработки получается колебание СВА (1), совпадающее с (12.77). 

Продолжая пример с согласованной фильтрацией ЛЧМ импуль- 
са, приведенный в предыдущем параграфе, получаем 


А. (0 = СТ, е9 [т лт (ИТ) (1— ИТоИлт (ИТ) 
а при полной обработке по схеме, изображенной рис. 12.26: 
Авых (В = СТ, [зщ лт (ИТ) (1 — ИТ.) Илт (ИТ. 


Возведение в квадрат и извлечение корня являются нелинейны- 
ми преобразованиями сигнала. Однако эта часть обработки произ- 
водится после максимизации отношения сигнал — помеха в линей- 
ном согласованном фильтре, поэтому эффект взаимодействия сиг- 
нала и помехи менее вреден, чем при непосредственном воздействии 
сигнала и помехи на нелинейное устройство, 
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Глава 13 


ДИСКРЕТНАЯ ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ. ЦИФРОВЫЕ 
ФИЛЬТРЫ 


131. ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 


Последние годы характеризуются быстрым развитием дискретных 
систем управления и систем передачи информации, в которых широко 
применяется математическов моделирование процессов фильтрации, 
основанное на использовании ЭЦВМ. Это новое направление оказы- 
вает большое влияние на развитие теории и техники цепей и 
сигналов. 

Общее представление о принципе цифровой обработки контину- 
ального сигнала можно получить из схемы, изображенной на рис. 
13.1 На том же рисунке: даны эпюры колебаний в различных сече- 
ниях схемы. 

Входной сигнал $ (1) подвергается сначала дискретизации по 
времени с помощью электронного ключа (ЭК), работающего с ша- 
гом Т. Дискретизированный сигнал ѕт (1) на выходе ЭК имеет вид 
последовательности равноотстоящих коротких импульсов, являю- 
щихся выборками (отсчетами) сигнала $ (И. Каждый из отсчетов за- 
поминается в интегрирующей АС-цепи на время, необходимое для 


4 
:(0) | № | т (8) | Те | т" 


Рис. 13.1. Функциональная схема цифрового фильтра. 


срабатывания аналого-цифрового преобразователя (АЦП). Время 
запоминания должно быть меньше шага ТГ. В результате, на выходе 
ЮС-цепи получается ступенчатое колебание ѕт (2). 

В АЦП каждый отсчет квантуется по уровню и преобразуется 
в кодовое слово — двоичное число, составленное из г разрядов, 
каждый из которых представлен нулем или единицей (паузой или 
стандартным импульсом). 

Квантование заключается в том, что отсчет измеряется и ему 
присваивается один уровень из общего числа возможных. Это число 
равно 2”. Например, при г = 10 получается 21° = 1024 уровня. 
Каждому разряду соответствует своя шина, так что на выходе АЦП 
закодированный цифрой отсчет представлен в виде комбинации из 
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бинарных единиц (пауз и импульсов), возникающих на г выходных 
шинах одновременно (параллельный код). Максимально возможно- 
му значению отсчета соответствует кодовое слово, составленное из 
г импульсов, нулевому значению отсчета — из 7 пауз. Точность пред- 
ставления отсчета тем выше, чем длиннее кодовое слово, т. е. чем 
больше в нем бинарных единиц. 


Последовательность закодированных цифрами отсчетов посту- 
пает в цифровой фильтр (ЦФ), представляющий собой вычислитель- 
ное устройство, в котором над кодовыми словами производятся оп- 
ределенные математические операции (сложение, вычитание, умно- 
жение, а также задержка во времени), соответствующие заданному. 
алгоритму. В результате этих операций на выходе ЦФ возникают но- 
вые кодовые слова, соответствующие профильтрованному сигналу. 

В преобразователе цифра — аналог (ЦАП) каждое кодовое слово 
приводит в действие группу электронных ключей, которые управ- 
ляют суммированием эталонных напряжений, соответствующих каж- 
дому из разрядов. В результате на выходе ЦАП воспроизводятся 
отсчеты в аналоговой форме. Такое декодирование является про- 
цессом, обратным происходящему в АЦП. 


Напряжение на выходе ЦАП $57 вых (1) имеет ступенчатую форму, 
причем высота каждой ступени равна отсчету выходного сигнала в 
соответствующий момент времени. Таким образом, под выходным 
дискретизированным сигналом вт вых (1) следует подразумевать по- 
следовательность «тонких» импульсов, представляющих дискретные 
отсчеты выходного сигнала $ных (й). 


Наконец, в четырехполюснике, который можно назвать синтези- 
рующим фильтром (СФ), осуществляется преобразование дискрет- 
ной последовательности в континуальный выходной сигнал $вых (2). 

Очевидно, что перечисленные выше преобразования, производи- 
мые над каждым из отсчетов входного сигнала, должны выполняться 
за время меньшее, чем шаг Т. Кроме того, должна обеспечиваться 
строгая синхронность управления электронными ключами, исполь- 
зуемыми для осуществления поразрядного сложения, вычитания 
и других операций над кодовыми словами. Все это приводит к необ- 
ходимости применения весьма сложной системы синхронизации 
вспомогательных импульсных последовательностей, с помощью ко- 
торых на каждом шаге ТГ обеспечивается стирание старой информа- 
ции в двоичных элементах (например, в триггерах) и ввод в них но- 
вой информации. 

Задача решается путем формирования указанных последователь- 
ностей из единого гармонического колебания с частотой І/Т, полу- 
чаемого от опорного генератора. В связи с тем, что Т является ос- 
новным параметром цифрового фильтра, особое внимание уделяется 
повышению стабильности частоты опорного генератора. 


Применение интегральных микросхем и типовых узлов современ- 
ной микроэлектроники позволяет с успехом решать перечисленные 
выше сложные задачи. 
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Цифровые фильтры обладают рядом важных преимуществ. Ос- 
новные из них — надежность в работе и стабильность характерис- 
тик, недостижимые в аналоговых фильтрах, обусловлены преобразо- 
ванием континуального сигнала в двоичное число, представленное 
стандартными сигналами (импульсы и паузы). 

Некоторые другие важные преимущества будут отмечены в даль- 
нейшем, после более детального рассмотрения основных характе- 
ристик цифрового фильтра. 

Следует отметить, что при рассмотрении принципа действия 
сземы, представленной на рис. 13.1, преобразование аналог— цифра 
и обратное преобразование цифра — аналог не имеют решающего 
значения. Можно исходить из допущения, что в вычислительное 
устройство вводятся неквантованные отсчеты (в аналоговой форме), 
над которыми и совершаются математические операции (существуют 
‚дискретные системы аналогового типа, в которых не используется 
цифровое кодирование). В связи с этим в последующих параграфах 
рассматривается принцип действия дискретных систем сначала без 
учета АЦП и ЦАП. Оценка же погрешности, связанной с квантова- 
нием отсчетов, а также некоторые другие особенности цифровой об- 
работки сигналов излагаются в $ 13.11 — 13.13. 


ЫҸ 


13.2. АЛГОРИТМ ДИСКРЕТНОЙ СВЕРТКИ (ВО ВРЕМЕННОЙ ОБЛАСТИ) 


Схема устройства дискретной обработки континуального сигнала 
(без цифрового кодирования) представлена на рис. 13.2. 

Процедуру дискретизации входного сигнала (взятие выборок) 
удобно рассматривать как умножение функции $ (й) на периодичес- 
кую последовательность ит (/) 
тактовых импульсов. В качестве Де 
таких импульсов обычно рас- Г Дио – 
сматривают дельта-функции, так ==— мї 
что функцию уг(Ь можно опре. тр № 
делить выражением 

оо Рис, 13.2. Схема дискретной обработ- 

пт (= У 6ӧ(— ЕТ). (13.1) ки сигнала. 


== — ОО 


График этой функции показан на рис. 13.3, б (цифра единица 
обозначает площадь тактового импульса), 
Тогда дискретизированный сигнал 


(0) == У 60—27) = 


р = — со 


= У 317)8(-#Т)= У 5, (13.2) 
Ё = — оо Ё = — оо 
где 


в. = $ (ЕТ) (Е — ЕТ). (13.3) 
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При таком обозначении $, имеет смысл бесконечно короткого 
импульса, расположенного на оси времени в точке { = ЕТ и обла- 
дающего площадью, численно равной выборке $ (А7). Таким обра- 
зом, выборки $ (ЕТ) из сигнала $ (1 (рис. 13.3, а), являются весовы- 
ми коэффициентами дельта-функций (рис. 13.3, в).! 

Дискретизированный сигнал вт (1) подается на дискретный 
фильтр, влияние которого на $т (1) должно быть эквивалентно влия- 
нию некоторого аналогового фильтра на $ (1. Пусть импульсная ха- 


5(2) 


(#7 


т 0 Г 27 КГ ГА 
Рис. 13.3. Дискретизация сигнала: 
а — исходный континуальный сигнал; б — последовательность тактовых импульсов; 


в — дискретные отсчеты сигнала. 


рактеристика последнего р (№ задана. Тогда сигнал на выходе ана- 
логового фильтра определяется сверткой [см. выражение (6.123)]: 


$вых (Ё) = ў 8(1—х) с (х) ах. (13.4) 


- со 


Дискретный эквивалент свертки при надлежащем выборе шага 
Т можно записать в форме 


зы (ИТ) = У зи Тв (АТ), (13.5) 


П = — © 


1 Следует иметь в виду, что по своей размерности $т (1) отличается от 
5 (1), поскольку функция 6 (Г) имеет размерность 1/. Для сохранения раз: 
мерности выражение (13.3) следовало бы записать в форме ѕһ = Т5 (ЕТ) х 
ХФ ({— АТ), что равносильно приравниванию площади импульса ѕһ площади 
прямоугольного импульса с основанием Т и амплитудой $ (АТ) [4]. 
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где $ых (ПГ) — п-я выборка из $ъых (1), а соответствующий этой 
выборке импульс согласно (13.3) 


вых п = бвых (ПТ)б (Е — ИТ). (13.6) 


В выражении (13.5) о (ЕТ) имеет смысл А-й выборки из импульс- 
ной характеристики аналогового фильтра, показанной на рис. 13.4 
штриховой линией. 

Выражение (13.5) можно рассматривать как алгоритм дискрет- 
ной обработки, эквивалентной пропусканию сигнала через аналого- 
ВЫЙ фильтр с заданной импульсной характеристикой а (1), 


Рис. 13.5. Дискретный фильтр. ОН 


Рис. 13.4. Дискретизация импульсной г. 
характеристики аналогового фильтра. 


АИТ 
ДуЮЩий 
ДИЛЬ 


5гвых 


7 л] 


5х0) 


747 АР 2 УИ 


При отсчете времени от начала входного сигнала выражение (13.5) 
принимает вид 


вых (ИТ) = У 8100 —) Т) (ЕТ). (13.57) 
== 0 


Верхний предел суммирования следует из условия, что при 
в >п 81(п — ВТ| = 0, анижний — из условия, что при #< 0 
Е (1) = 0. 

Схема устройства, обладающего требуемой дискретной импульс- 
ной характеристикой ст ({), представлена на рис. 13.5. На этой схеме 
буквами ах, а1, ао, ..., ан обозначены не зависящие от частоты коэф- 
фициенты усиления, а Т — идеальная линия задержки; задержка 
совпадает с темпом поступления выборок сигнала $ (й). Подбором 
коэффициентов а, == & (0), а; = < (Т), а, = ұс (2Т), ... можно, в 
принципе, осуществить весьма сложные импульсные характеристики 
вт (0). 

Очевидно, что импульсная характеристика рассматриваемого 
устройства должна записываться в форме 


От (0) = р (0) (0) + & (Т)б (1 — Т) + в (2Т)6 @—2Г)- ... 
63 —- @0б (2) -- а 6 (1 — Г) -- До 6 (1 — оТ) + 0. (13.7) 


Таким образом, аһ = в (ЕТ) является лишь весовым коэффи: 
циентом при дельта-функции 6 (і — АТ). При подаче на вход схемы, 
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обведенной на рис. 13.5 штриховой линией, дискретного сигнала 
ѕт (1] на выходе сумматора > получается дискретная последова- 
тельность импульсов т вых (ѓ), а на выходе синтезирующего фильт- 
ра — профильтрованный непрерывный сигнал $ъых (0. 

Осуществить дискретный фильтр непосредственно по схеме на 
рис. 13.5 можно лишь для относительно простых сигналов, обладаю- 
щих небольшой базой № = 21 „Те. (Т, = МТ — длительность обра- 
батываемой реализации сигнала.) Однако алгоритм (13.5) широко 
используется при моделировании фильтров с помощью ЭВМ 

Основная трудность реализации дискретного фильтра заключает- 
ся также в осуществлении элемента памяти Т. Эта трудность отпа- 
дает при переходе к цифровой фильтрации, когда запоминание сиг- 
нала на любое необходимое время:осуществляется с помощью дво- 
ичных элементов (триггеров). Важным параметром дискретного 
фильтра является память Т. Этот параметр оказывает решающее 
влияние на основные характеристики фильтра — передаточную 
функцию и импульсную характеристику. 


13.3. ДИСКРЕТНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ФУРЬЕ 


Для уяснения особенностей дискретной фильтрации важное зна- 
чение имеет выявление структуры спектра дискретизированного 
сигнала $т (1. 

Пусть заданы спектральная плотность $ (о) исходного сигнала 
ѕ (#) (континуального) и шаг взятия выборок Т. Рассматривая $т (1 
как произведение $(1) ит (1), где ит (1) определяется выражением 
(13.1), находим спектральную плотность функции $т (1) по формуле 

оо 


г (©) = \ $ (Вит (ее 2, (13.8) 


— с 


Периодическую последовательность дельта-импульсов можно 
представить в виде ряда Фурье 


1 
п (0 = = ри е'т®.!, (9, = 2л/Т, (13.9) 
Коэффициенты этого ряда равны 1/Т поскольку спектральная 
плотность одиночного дельта-импульса равна единице, а период 
повторения импульсов равен Т [см. формулу (2.55}], 
Подставив (13.9) в (13.8), получим 


87 (0) == =. | $ (2) р еіп; е— © = 


со 


( 1 2л 
г) 0% о – поз) Д т У $ ( "— }. 


(13.10) 


= 1 
Т 


0! 


а 


П = — 00 
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Итак, спектр $т (о) дискретизированного сигнала представляет 
собой последовательность спектров! $(%) исходного сигнала + (8, 
сдвинутых один относительно другого на величину 2л/Т. 

Если шаг взятия выборок отвечает условию Т < 1/21 „ (по тео- 
реме отсчетов) и, следовательно, «т < л/Т, то отдельные спектры 
не перекрываются, как это показано на рис, 13.6, и могут быть раз- 
делены с помощью фильтров на выходе устройства. 

Спектр дискретизированного сигнала приобретает периодичес- 
кую форму. Выражение (13.10) полезно для установления связи 
между $ (о) и $7 (о), однако 6 
в общем случае, при произволь- 
ном соотношении между Т и 
$ (о), когда возможно перекры- 
тие спектров, применение фор- 
мулы (13.10) становится затруд- 5, 
нительным. Кроме того, жела- 
тельно иметь формулу, позво- 
ляющую находить 57 (©) непо- 
средственно по заданным времен: 
ным выборкам $ (АТ), без обра- 
щения к спектру $ (о) исход- Рис. 13.6. Спектр дискретизированно- 
ного континуального сигнала. го сигнала, 

Такую формулу легко получить, 
если преобразование Фурье применить к выражению (13.2). При 
отсчете времени от первой выборки $ (0) получим 


-2 070 2 2л 4 
Г Г 6-7 


оо 


51 (0) = (0: (0 е9 0 = (е-и % $ (ЕТ) 5 (— ЕТ) = 
роман, 


оо 


(ЕТ) (е9 6 (7 ЕТ) 27 = У 5(ЕТ)е– 97, (13.11) 
=>: Л У, 


р = 0 6 0 


Реальный сигнал аппроксимируется с помощью конечного числа 
отсчетов, При числе отсчетов № выражение (13.11) принимает вид 


87 (©) = 5: $ (ЕТ) е ®*Т, (13.12) 


в = 
— 


При использовании ЭВМ требуется дискретизация сигнала как 
во временной, так и в частотной области. В последнем случае час- 
тотный спектр $7 (&) определяется совокупностью своих значений 
$т (по) на дискретных частотах ® = по). 

В $2.15 было установлено, что число степеней свободы сигнала 
одинаково как по времени, так и по частоте. Частотный интервал 
о, между соседними отсчетами должен быть приравнен в, = 20,/М№. 


1 По своей размерности величина $7 (о) отлачается от 5 (о) гак же, как 
а сами оригиналы $7 (№) и з (1) (см. сноску на с. 476). 
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Так как ®„ = л/Т, то о, = 2л/МТ. Это соотношение согласуется 
с определением Ло = 2л/Т. в $ 2.15, поскольку произведение МТ 
имеет смысл длительности Т, исходного (континуального) сигнала. 
Подставив в выражение (13.12) о = по;, получим формулу для 
определения частотных выборок 
2л 


– —1 121 п} 
$т (по) = У 5(АТ)е– 07 = у 5(ЕТ)е А, 
670 = 0 
п=0, 1, 2, ..., = (М -– 1)/2. (13.13) 


Соотношение (13.13) называется дискретным преобразованием 
Фурье (ДПФ). | 

При увеличении |п| свыше (№ — 1)/2 функция $7 (по!) повто- 
ряется периодически. Поэтому $т (—®,) можно приравнять 
$т (№ — 1)о,1, соответственно 87 (—2%,:) = $т ЦМ — 2) | ит. д. 
Это позволяет записать выражение (13.13) в несколько измененной 
форме, удобной для вычисления на ЭВМ: 


2л 


— 12 


1 — Г 
$т (по) = У 5(Т)е №, п=0,1,2,..., №1. (13.13) 


е = 0 


Нумерация отсчетов при нечетном и четном значениях М№ пояс- 
няется рис. 13.7, 13.8 при Л = 7 и 8. Функция $ (1) в этих примерах 
предполагается вещественной, поэтому частотные выборки, располо- 
женные симметрично относительно точки й == 0 (о = 0), должны 
образовывать комплексно-сопряженные пары. Для выполнения это- 
го условия выборки $т (по) должны располагаться в середине 
соответствующих частотных интервалов (на рис. 13.7, 13.8 заштри- 
хованных). В нижних частях этих рисунков в скобках обозначены 
номера отсчетов, соответствующих отрицательным значениям п, 
после сдвига отсчетов вправо на М частотных интервалов. Как при 
четном, так и нечетном № полная ширина спектра 20 = Ма. 

Можно ввести и понятие обратного дискретного преобразования 
Фурье. По аналогии с парой преобразований Фурье (2.48), (2.49) 
дискретное обратное преобразование можно определить как 

2л 


№1 121. п 
$(ЕТ) =С У 87 (поџ)е м, Ё~0, 1,2, ..., №— 1, 
п= 0 
Для определения постоянного коэффициента С подставим в это 
выражение $7 (по) из (13.13): 


М1 {М1 —:129 пъ \ 29 п 
5(#Т)=С У | У 5(тТе “ е ^ = 
п=0 \т=о0 
М—1 М1 121 пет) 


=С У ѕ(тТ) Ув “ . 
т == 0 п== 0 
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012 2 46 0 7Итп 
(5) (2) С) (0) 


Рис. 13.7, Дискретное преобразование Фурье. Нумерация отсчетов при нечет- 
ном АМ, 


у 


0 0; 20у 80у 70 
Му = 20 


5 


| 


020 1 2 3 4 5 6 7 вип 
С) (3) С2) (1) 0) 


Рис. 13.8. Нумерация отсчетов при четном М, 


16 Зак. 1387 481 


При т = А внутренняя сумма обращается в №, а при любом дру- 
гом значении т — в нуль (как сумма векторов, концы которых делят 
окружность единичного радиуса на равные дуги). Следовательно, 
в правой части остается одно слагаемое С $ (АТ) №, из чего вытекает 
равенство С = 1/М. Таким образом, обратное дискретное преобразо- 
вание Фурье, принимает следующую форму: 


М} 2л 


1 1-21 вп 
(КТ) = 77 У $; (по )е “ ‚ А0, 1,2, ..., М№—1. (13.14) 
п= 0 


Как и при прямом ДПФ, вне интервала 0< ё < М — 1 функция 
$ (АТ) продолжается периодически. 

Некоторые из свойств непрерывных преобразований Фурье, 
рассмотренных в $ 2.7, нетрудно сформулировать также и для ДПФ. 

1. Линейность преобразования: спектр суммы (разности} дис- 
кретных сигналов равен сумме (разности) их спектров. 


2. Сдвиг дискретного сигнала во времени. Повторяя рассужде- 
ния, приведшие к выражению (2.57), нетрудно показать, что если 
сигналу $ (№, представленному совокупностью отсчетов $ (АТ), К = 
= 0, 1, 2, ..., М — 1, соответствует ДПФ $7 (по), то сигналу 


› › 


л 
і——пт 
5(#-- тТ), где т — целое число, соответствует ДПФ е “ $(по,). 
Иными словами, сдвиг последовательности отсчетов на т интер- 
валов приводит лишь к изменению фазочастотной характеристики 


ДПФ на величину Зат (теорема запаздывания). 
З. Теорема свертки. Если ДПФ $т (по,) соответствует дискрет- 
ному сигналу $т (0 = У $(ЕТ)б (1 — АТ), а ДПФ Ст (по) — сиг- 
#=0 


М1 
налу от (1) => о (ЕТ)б (і — ЕТ), то произведению $7 (по ,)07 (п®1) 


соответствует сигнал 


М — . 
ут) У 91 Та (ЕТ). 
Е —=0 


Вывод этого выражения аналогичен выводу (2.64) [см. также (13.7)]. 

В предыдущих главах отмечалось, что ограничение сигнала одно- 
временно по длительности и по ширине спектра неосуществимо. 
Представление сигнала конечным числом импульсов № и конечным 
числом частотных выборок № неизбежно сопровождается некоторы- 
ми искажениями формы сигнала. Однако эти искажения проявляют- 
ся не при переходе от $ (АТ) к $т (по,) или при обратном переходе 
от $т (по;) к $ (АТ) с помощью преобразований (13.13), (13.14), а при 
переходе от дискретного представления к континуальному. Этот 
вопрос рассматривается в следующем параграфе, 
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13.4. ПОГРЕШНОСТЬ ДИСКРЕТИЗАЦИИ СИГНАЛОВ 
КОНЕЧНОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТИ 


В $2.14 отмечалась противоречивость требования ограничить 
сигнал одновременно по длительности и по спектру. Это противоре- 
чие проявляется особенно существенно при дискретизации относи- 
тельно коротких импульсных сигналов. 

Пусть задан сигнал $(1) длительностью Т, и, строго говоря, с бес- 
конечно широким спектром $ (о). При выборе шага дискретизации 
Т на основании теоремы Котельникова (см. $ 2.14) возникает'неопре- 
деленность в оценке величины «т — граничной частоты спектра 
сигнала. Выбор этой частоты определяет шаг Т = л/о шт, а при задан- 
ной длительности сигнала Т, число дискретных отсчетов № = 
= ТИТ = Тол. 

Для восстановления сигнала в континуальной форме требуется 
фильтр с полосой прозрачности | о | = оъ (см. $ 13.3). Для упроще- 
ния анализа исходим из идеального фильтра с АЧХ 


1 при |о| < о0о, 


ко —| 
О при |о[ро,. 


Фазочастотная характеристика подобного фильтра в полосе про- 
зрачности линейна и вносит лишь задержку сигнала, которую даль- 
ше учитывать не будем. 

Фильтр с указанной выше полосой пропускания подавляет со- 
ставляющие спектра $ (о) с частотами о, превышающими о „. По- 
этому под ошибкой, погрешностью дискретизации можно подразу- 
мевать функцию времени, соответствующую отсекаемой части спект- 
ра. Обозначим эту функцию А5 (й. Тогда 


т со 
А; (= | $ (о) ее ао | $ (о) е‘ до. 
2л 2л 
= со ОФ 


Проиллюстрируем это выражение на примере простого сигнала 
в виде импульса прямоугольной формы (рис. 13.9, а). 
Спектральная плотность этого сигнала $ (4), равная [см. (2.68)] 


с 


является четной функцией о. Поэтому выражение для Д5 (1) легко 
привести к виду 


оо оу 
48 (0=- | = эпо ет д [зто (#+ 7) ао 
0 0 


оо От 
Е по (2—0) 20+ | зо (2—72) 46 . 
7 Ф 2 У ® 2 
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Учитывая известные соотношения 


оо 


зіп ах у, -| л/2 при а>0, 
| —л/2 при а < 0, 


Хх 
0 


приходим к следующему результату: 


мифе Го (т) отт ( -т.) при| #1 2 

А (0) = л 2 Тс 2 Те 2’ 
А ст Те (12 от, ( 2 | Т, 
А [т Те (1-27) — орот 2 р> 12. 
л | У 2 | +=) 2 т. при [2122 2 


51п ах 
В этих выражениях $і у = [ р 4х — интегральный синус. 
0 


Пусть для дискретизации импульса отводится № отсчетов. Тогда 
Т = Т, №; © = Л/ТГ = лМТ,, оъ Т,/2 = М№л/2 и предыдущее 


5(2)-А5(0) 


"45 р 259 ^ 


Рис. 13.9. Искажение формы импульса при усечении его спектра граничной 
частотой 2{мГе=16: 
а — исходный импульс; б — напряжение ошибки; в — искаженный импульс. 
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выражение записывается в форме 


вр ==] 


14 [м5 21 То 
ар 05) чи 


нр + 


1. лү/21 Те 
-- зі М 5 == 1)|) при |{| > о. 

Графики функции 4$ (й и сигнала на выходе фильтра при А = 1 
представлены на рис. 13.9, би в. Любопытно, что для прямоуголь- 
ного импульса характер функции 4$ (й) определяется лишь пара- 
метром М = 2/шГес. 

К определению функции Д$ (1) можно также подойти, рассмат- 
ривая воздействие на синтезирующий фильтр последовательности 
физических импульсов, соответствующих выборкам из сигнала 
ѕ (В. Отклик фильтра на выборку $ (пТ) равен $ (пТ)е (Ё— пТ), где 
с (И — импульсная характеристика, определяемая выражением 
[при К (іо) = 1, |о| < о, 


а) 


т 
2 (0) = 1 её (јоу — 1. УП ОЇ _ 1. Пт ЕЁ __ 
2л л і Т Фр # 
= 0 
т 
1. 
== т ѕіпс (пб. 


Функция ѕіпс («тб является базисной функцией ряда Котель- 
никова (см. $ 2.15). Следовательно, функцию 4$ (1, существующую 
после окончания сигнала ѕ (і), можно найти суммированием функций 
5 (пТ)о (Е — пТ) от®всех выборок, предшествующих моменту { = 

= Т,/2. В дискретных точках { = ЕТ функция 4$ (1) равна нулю, 
поскольку все слагаемые в указанных точках равны нулю. ИЗ это- 
го следует, что увеличение интервалов Т приводит к искажению сиг- 
нала лишь между отсчетными точками. Нетрудно показать, что про- 
тяженность функции 45$ (1 практически составляет 3—4 такта. 
Следовательно, с увеличением числа отсчетов М доля указанного 
отрезка времени от общей длительности импульса уменьшается, 


13.5. ДИСКРЕТНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЛАПЛАСА 


Переходя в выражении (13.11) к новой переменной р = с + іо, 
можно, какив$ 2.13, ввести понятие дискретного преоб- 
разования Лапласа: 


51 (р) = У з(ЕГ)е-27, (13.15) 
= 0 
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Определение оригинала, т. е. функции ѕт (1), по заданному изоб- 
ражению $т (р) можно осуществить с помощью обратного 
лискретного преобразования Лапласа, кото- 
рое записывается в обычной форме 

с- 105 


50—==— | $т (р) е” ар, (13.16) 


совпадающей с (2.107). 
Покажем, что подстановка в (13.16) $т (р) по формуле (13.15) 
приводит к требуемому результату: 


сію с со с-|- іоо 
У 5087) е енар= У в (ЕТ) 1 | елі 6) др, 
© =0 & = 0) 27и м 


с— со “= 


27и 
с ісо 


Учитывая (см. также табл, 2.1), что при с — 0 


С- ісо со 
и е ар № | ей до 5 (0), (13.17) 
2лі 2л 


правую часть предыдущего выражения нетрудно привести к виду 


У 827) 5 (— ЕТ) = 51 (0, (13.18) 


е = 0 


совпадающему с (13.2). Таким образом, убеждаемся, что выражение 
(13.16) определяет всю последовательность выборок сигнала > (4). 

Для определения одной п-й выборки $ (пТ), без множителя 
ӧ ({ — пТ), можно применять более простое выражение 


с ілу/7 
з (27) = Т | $т (р) ера? р, (13.19) 
л: 
с—іл/Т 
в котором интегрирование ведется в пределах одного частотного | 
интервала от —л/Т до л/Т. 


Действительно, подставив в (13.19), как и ранее, $у (р) по фор- 
муле (13.15), получим 


с іл/Т оо 
$(пГ) = т У $ (ЕТ) оли мт ар= 


27 
с=ілу/Т “Р 0 
оо с+ілуТ 
— — рп ЮТ Др, 
г У ет) = ЕК ар (13.20) 
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Вычислим интеграл 


с4- (7/7 7/7 
И. еркт = Т ар =еп=®7 ДЕ | ее — 6:7 аф = 
2л: Эл 
= іл/1 =? 
= ейп 09 1 зіп (па (13.21) 
лп (п-=—8)7 


При п = # это выражение равно 1/7, а при п 52 В — нулю. Сле- 
поватетьно, в правой части (13.20) остается одно елагаемое $ (пТ) = 
= $ (ЕТ). 

В тех влучаях, когда дискретная послеловательноесть $7 (А) не 
равна нулю при отрицательных индексах А, приходится применять 
двустороннее дискретное преобразование Лапласа. 

По аналогии в выражениями (2.108), (2.112) и (2.114) представим 
его в форме 


57 (0) = У $(Г)в-274- У 5(0Т)е—о* 80), (13.22 


Е == К == = СӨ 


где (0) компенсирует учет индекса № = 0 в обеих суммах. 


Положив во второй сумме А = —т, получим 
$1 (р) = У $ (АТ) е7 -|- У 5$(—тГ) өрт — 5 (0) = 
е = 0 т ==! 
= $, + (р) + т (0) — 5 (0). (13.23) 


В частном случае, при четной функции $ (й), когда $ (—тГ) = 
= 5 (тГ), имеет место соотношение, аналогичное (2,116); 
57 (р) = 8) + (—р). 
Тогда | 


$7 (рт (0) 874 (+-р)—80)= У з(Туе-т, (13.24) 


В = -~ ОС 


В выражениях (13.23), (13.24) $т+ — одностороннее преобразова- 
ние, определяемое выражением (13.15). | 

Нетрудно определить область сходимости ряда (13.23). Эта об- 
ласть представляет собой полосу ограниченную значениям о; и 
о. (см. $ 2.13, рис. 2.33). Последние определяютвя свойствами не- 
прерывного сигнала, из которого получены дискретные последова- 
тельности при # > ди {< 0, 


13.6. ПЕРЕДАТОЧНАЯ ФУНКЦИЯ ДИСКРЕТНОГО ФИЛЬТРА 


Вернемся к схеме на риа. 13,2 и составим выражение для переда- 
точной функции дискретного фильтра в виде отношения 

Кг (р) = $7 ы; (р): (р). (13.25) 
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Здесь $т (р) и $тьых (р) — рассмотренные в предыдущем пара- 
графе изображения по Лапласу соответственно для дискретных вход- 
ного и выходного колебаний. 

Первая из этих функций определяется односторонним преобра- 
зованием Лапласа (13.15). Для составления аналогичного выраже- 
ния $тзых (р) необходимо задать алгоритм работы счетного устрой- 
ства. Рассмотрим сначала более простой фильтр, в котором не ис- 
пользуется обратная связь. В соответствии с выражениями (13.5’), 
(13.6), а также со схемой на рис. 13.5 импульс $ьых п На выходе в мо- 
мент {= пТ 


Н 
5вых п = У а, $ [(п— К) Г16((—пТ), (13.26) 
к =0 


где Н — число запоминаемых и фактически суммируемых предшест- 
вующих импульсов входной последовательности (т. е. число элемен- 
тов памяти Т на рис. 13.5). 

Полная последовательность выходных импульсов 


$Т вых ({) = У бвых „= $ (0) 6 (1) - [2,5 (Г) - а, $ (0)15 (2—7) + 
п== 0 
- Га $ (27) + а, $ (Г) + а, $ (0)16 (1—27) +... == 
— а, У у (ПГ) $ (Е —пТ)-+ а. У $[(п—1) Т]677— 07) --... -- 


п = 0 п == 1 


ан У Ки Н) Т]16 (1— пТ). (13.27) 


п== Н 


Первая сумма в правой части этого выражения (с коэффициентом 
ао) есть входная импульсная последовательность (13.2), вторая — 
та же последовательность, задержанная на время Т, третья — на 
2Т и т. д. Следовательно, преобразование Лапласа от выражения 
(13.27) будет 


Ѕт вых (р) =а, $т (р) | а, $т (р)е-27 а, $т (р)е- 27 +- ...-- 
Н 
+ а, $т (р) е "27 = 87 (р) У а, е 07, (13.28) 
е = (0) 


Разделив выражение (13.28) на $7 (р) и учитывая (13.25), получим 


Н 
Кг (р) = Ў! ае 7, (13.29) 
в =0 


Приравнивая р = ѓо, находим передаточную функцию как функ- 
цию частоты 0: 
Н 
Кт (ѓо) = а, е :#©Г, (13.30) 
к= 0 
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Выражения (13.29), (13.30) вытекают и непосредственно из экви- 
валентной схемы, представленной на рис. 13.5. При этом предпола- 
гается, что коэффициент передачи сумматора » равен единице. 

Подбором постоянных ау, @;, ,.., ан можно синтезировать фильтры 
с различными амплитудно-частотными и фазочастотными характе- 
ристиками. 


Рис. 13.10. Амплитудно-частотная характеристика дискретного фильтра. 


Нетрудно убедиться в периодичности функции Ку (ѓо). Действи- 
тельно, добавив к аргументу о величину п2л/Т, где п — любое це- 
лое число, и учтя, что е "27 = |, получим 


Н 
Кл (1 (ө + п2л/Т)] = У аре 9+ п2л/ ПТ — 
е =0 


Н 
— У а, е іоТ е т2п — К. (іо). 
е = 0 
Передаточную функцию дискретного фильтра можно записать в 


форме" 
Ку (10) = У к9п), (13.31) 


"== — ос 

где К (іо) — передаточная функция того же фильтра в отсутствие 
дискретизации входного сигнала. Выражение (13.31) аналогично 
выражению (13.10). 

Таким образом, передаточная функция дискретного фильтра 
имеет периодическую структуру, так же как и спектры входного 
$7 (іо) и выходного $7 вых (іо) сигналов. Это положение иллюстри- 
руется рис. 13.10 для фильтра нижних частот, на вход которого по- 
дается гармоническое колебание $ (1) = А, соѕ ®оё со спектральной 
плотностью ЛА, [6 (о — о) + 6 (о + ®.)]. 


1 Выражение (13.31) можно получить, применив преобразование Фурье 
к импульсной характеристике дискретного фильтра. Последнюю нужно 
представить в виде выражения 


07 (0 =Т У а (ЕТ) (1— ЕТ), 
к =0 


которое отличается от (13.7) множителем Т, необходимым для восставовления 
требуемой размерности и нормирования (см. сноску на с. 479), 
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Сплошной линией показана амплитудно-частотная характеристи- 
ка фильтра в центральном интервале (—01/2, 1/2). После преобра- 
зования дискретного сигнала в непрерывный (с помощью синтези- 
-рующего фильтра, изображенного на рис. 13.1) только этот частот- 
ный интервал и определяет спектральный состав выходного сигна- 
ла, 


Рис. 13.11. Дискретный фильтр первого порядка (а) и положение нулей пере- 
даточной функции на р-плоскости при а, <0 (6) иа, >0 (в). 


м 


По передаточной функции Кт (р) можно найти изображение по 
Лапласу Фгьых (р) = $т (р) Кт (р), а затем с помощью обратного 
преобразования Лапласа и выходной (дискретный) сигнал 


с- 12° 
| 


ЅТ вых (1) о ) УТ вых (р) еР’ ар. (13.32) 


с — ісо 


Поясним применение приведенных выше соотношений для про- 
стейшего фильтра первого порядка, изображенного на рис. 13.11, а. 
Импульсная характеристика подобного фильтра представляет собой 
пару импульсов [см. выражение (13.7)] 


от (0) = аб (1 + а, ({ — Т), (13.33) 


а алгоритм вычислительного устройства в соответствии с выраже- 
нием (13.26) 


ыкп = Ў) аһ 0 №) Т] 8 (ат) = {а,з(иТ) + 
= 0 
+а,5((0— 1) Т) (7—07). 
Указанному алгоритму соответствует передаточная функпия 


К; (р) = а, + ае, (13,34) 
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[Этот результат можно получить и непосредственно из выражения 
(13.29).] | 
Нули передаточной функции на р-плоскости определяются как 
корни уравнения а, - ае?! = 0 или е? = ебТе®Т = —0/а,. 
Обозначив корни выражением рот = бот + ® т, получим 
7 = ааз, откуда выте- 
кают равенства | 


еботТе Фот 


вот" — | — 011а,|, бот = 
1 
== т Іа [а /а, |; 
От Г = аге (—а,/а,) + йт ол, 2 42 04 206 480 
где т — любое целое число. Рис. 13.12. Амплитудно-частотная 


Коэффициенты аз и а, — веще- характеристика цифрового фильтра 
ственные числа, причем условимся первого порядка (ем. рис. 13.11, а). 
считать а, >> 0. Тогда при а < 
< 0 аге (—а,/а,) = Ои оџһ = т2л/Т. При а, > 0 аге (—а/ а) = 
= лиют = (2т + 1)л/Т. І 

Указанные значения 0 ољ совместно с бот и определяют положе: 
ние нулей передаточной функции при а, < 0 и при а > 0 
(рас 13.1). 

Из выражения 


К; (16) =м а, | де °®7, (13.35) 


получаемого заменой в (13.34) р на іо, нетрудно вывести формулу 
для амплитудно-частотной характеристики 


Кт (%0) = Маё 4-а? 4. 2а, а: соз Т = 
== Из ат -- За, а, соз (2л =.) (13.36) 


01 
и для фазочастотной характеристики 


Ф (о) = — агсіє м пот ___ — агсіб __91 зіп (2ло/о) _ . (13.37) 
24-а соѕ оГ ао-- а1 соѕ (2л / 0) 

В этих выражениях в, = 2л/Т = 2л}, — угловая частота по- 
вторения импульсов при дискретизации сигнала. 

Амплитудно-частотные характеристики при нескольких значе- 
ниях а; представлены на рис. 13.12. Вне частотного интервала 0, о; 
характеристики должны быть продолжены периодически. Из 
рис. 13.12 видно, что при а, = —1 и ау = 1 фильтр можно ис- 
пользовать для подавления колебаний с частотами о = 0, ® = в, 
о = 2%, ..., а при а, = 1 для подавления частот 0,5%, 1,56, 
2,561, ... 

Подобные фильтры часто называют гребенчатыми режектор- 
ными фильтрами. 
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13.7. ПЕРЕДАТОЧНАЯ ФУНКЦИЯ РЕКУРСИВНОГО ФИЛЬТРА 


Возможности фильтра значительно расширяются при введении 
в схему, представленную на рис. 13.5, цепей обратпой связи 
(см. рис. 13.13). (Далее будет показано, как такую схему можно 
упростить, используя элементы памяти Т одновременно для прямых 
и обратных связей.) Значение сигнала на выходе сумматора в любой 
момент времени пТ зависит не только от Н выборок входного сигнала, 
но и от некоторого количества выборок выходного сигнала в пред: 
шествующие моменты. Подобные фильтры называются реку р: 
сивными. Для рекур- 
сивного фильтра выражение 
и ' (13.26) следует заменить бо- 

00 Лее общим выражением 


Звых п == {20 (ЛГ) + 
+ аз Ки — рТ) + 
+ а5 Қп — Т) +... + 
+ ан (и — Н)ТІ\ ((—пТ)- 
+ {615.ых (и — ПТ + 
4 6,53 (И — ТІ +... + 


Рис. 13.13. Цифровой фильтр с обрат- + БМ Звых[(П — М)Т} х 
ными СВЯЗЯМИ | х 6 (1 — пт), (13.38) 


где М — число суммируемых предшествующих выходных импульсов. 
По аналогии с (13.27), (13.28) легко получить изображение по 
Лапласу для всей последовательности выходных импульсов 


Н М 
$; вых (р)=$т (р) У ар е 807 - УТ вых (р) У р, е—^27 , (13.39) 
== 0 


Е = 1 
откуда 


Н М 
К’ (р) = 87 вых (р)/87 (р) = У еъ | |. _У в, =) 
Е =0 


Б = 1 
= от (р) [Вт (р). (13.40) 


Полученную функцию можно трактовать как передаточную функ- 
цию каскадного соединения двух фильтров: одного с передаточной 
функцией 1/Вт (р), второго — с передаточной функцией о (р). 
Такому представлению отвечает каноническая схема, показанная 
на рис. 13.14. Число элементов памяти 7 в этой схеме вдвое меньше, 
чем в схеме на рис. 13.13. 

Рекурсивные фильтры позволяют получить частотные характе- 
ристики, присущие фильтрам, передаточные функции которых на 
плоскости р. = а -- іф имеют не только нули (как схема рис. 13.2), 
но и полюса, 
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1/8, (0) 2. 0 (р) 


94 
| 97 дых ($) 


Рис. 13.14. Каноническая схема цифрового рекурсивного фильтра. 


Поясним выражение (13 39) на примере простейшего фильтра, 
в котором запоминается всего лишь один предшествующий импульс. 
Алгоритм подобного фильтра [см. (13.38)] принимает вид 


Ѕвыхп — {5 (иТ) + НА (С — ЮТ} (1 — пТ), (13.41) 


а схема его изображена на рис. 13.15. 


Передаточная функция рассматриваемого фильтра по формуле 
(13.40) 


Кг (р) =1/(1 —6, е-77); Кт (іо) = 1/(1 —6, е-®7). (13.42) 
Полюса передаточной функции расположены в точках 


ры = = (п. лт), т==0, + |, + 2, +... 


(рис. 13.16, а, 6). 


тт 
| 


Рис. 13.15. Рекурсивный фильтр пер- 
вого порядка. 


ЭЭ 
і] 


Рис. 13.16. Расположение полюсов пе- _, 
редаточной функции рекурсивного 
фильтра. 


При любом знаке Ё, для устойчивости цепи должно выполняться 
условие |6, | < 1. Изложенные в гл. 5 критерии устойчивости непре- 
рывных линейных цепей с обратной связью с непринципиальными 
изменениями применимы и к дискретным системам. 


РЕРЕЕИ 
ео] 
А 
О 


201002 М 


0 11 42 045 44 25 4 07 08 490%; 


Кт 
1 


Рис. 13.17. Амплитудно-частотные характеристики рекурсивного фильтра (см. 
рис. 13.15). 


Амплитудно-частотная (рис. 13.17) и фазочастотная характерис- 
тики рассматриваемой цепи 


НИ ЗОН 
Ка (в) = УГ — 261 соо? м 
И 1+и- 261 соѕ (2л >) 
1 
(13.43) 


— Ѕїп (2л ©) 
01 


1—6; соѕ | 2л — 
01 

Амплитудно-частотная характеристика при нескольких значе- 
ниях 6, представлена на рис. 13.17. 

Схема на рис. 13.15 соответствует гребенчатому фильтру, выде- 
ляющему колебания с частотами ® = 0, о;, 20, ... при коэффициен- 
те 6,, близком к единице, и с частотами ® = 0 "Бор, 1,5о;, 2,50, ,„„, 
при 6:, близком к —1 (в обоих „случаях [6,1 < 1). 

Использование передаточной функции в Б (13.40) для ана- 
лиза дискретных цепей более высокого порядка оказывается затруд- 
нительным. Существенное упрощение анализа можно достичь, при- 
меняя метод г-преобразования, 
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Бу ѕіп оТ 
1 — 61 соѕ ӘТ - 


ф (©) = —агсіє агсіє (13.44) 


13.8. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА 2 -ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ АНАЛИЗА 
ДИСКРЕТНЫХ СИГНАЛОВ И ЦЕПЕЙ 


При математическом описании дискретных последовательностей, 
а также цепей большую роль играет функция е?Т. Изображения по 
Лапласу временных процессов, а также передаточные функции це- 
пей, в которые входит функция е?Т, оказываются трансцендент- 
ными функциями р, что существенно затрудняет анализ. Есо можно 
упростить при переходе к новой 
переменной 2, связанной с р со- 
отношением 


2==е2Т; р=- № г. (13.45) 


При такой замене указанные 
функции от р преобразуются в 
рациональные функции от пере- 
менной г, благодаря чему упро- 
щается представление их на 
плоскости 2, 


№ 


И 
ди |--=- 2. 
40у Я | ! 
ПИ | 
| 
д | 
0 0 Ху Х 
0) 


Рис. 13.18. Соотношение между коор- Рис. 13.19. Отображение точек и об- 
динатами точки на р-плоскости (а) и ластей из р-плоскости на г-плоскость. 
на 2-плоскости (6). 


Преобразование плоскости р = о +|- іо в плоскость г = х + іу 
можно осуществить с помощью следующих соотношений, связываю- 
щих координаты 0}, о, какой-либо точки р; на плоскости р с коорди- 
натами х;, у, соответствующей точки г, на плоскости 2 (рис. 13.18): 


21 = 00 = е6' + 907; Хх, = еб: Т соз 9, Т; у= е" 7 по, Г. 


(13.46) 
В полярных координатах на плоскости 2 


== | 21| = Мх? 0 =ес:Т; фу =аго 2. =, Т т9л, (13.47) 


где т — любое целое число. 

На рис. 13.19 представлены отображения некоторых характер- 
ных точек и областей из р-плоскости на г-плоскость. Точка р = 0 
переходит в точку г = [на вещественной оси 2-плоскости. При дви- 
жении точки р-плоскости вдоль оси іо (т, е, при в = 0) соответст- 
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вующая ей точка г2-плоскости описывает окружность единичного 
радиуса. Один полный оборот радиуса-вектора соответствует изме- 
нению частоты ® в интервале о, < ® < в, + 27/7. 

При движении точки р; вдоль оси іо в пределах от —іоо до іоо 
точка г, описывает бесконечно большое число окружностей. Таким 
образом, взаимно однозначное отображение рна г существует только 
для полосы р-плоскости между +іл/Т. Внутри этой полосы левая 
полуплоскость отображается внутрь единичного круга. Все парал- 
лельные полосы такой же ширины соответствуют этому же кругу, 
Правая полуплоскость р преобразуется во всю 2-плоскость, исклю- 
чая единичный круг. 


13.9. 2-ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ВРЕМЕННЫХ ФУНКЦИЙ 


Основываясь на приведенных в $ 13.5 дискретных преобразова- 
ниях Лапласа, составим аналогичные выражения для г-преобразо- 
ваний, подставляя е?Т == 2. 

Выражение (13.15) принимает вид 


8 (2) = 81 (р), „,= Ў $) 2%, (13.48) 
Т = 0 


называемое прямым 2-преобразованием. 

Найдем функцию $ (2) для некоторых простых временных функ- 
ЦИЙ $т (2). 

1. Последовательность выборок из сигнала $5 (0 = 1, {>> 0. 
В этом случае $ (АТ) = 1, А = 0, 1, 2, ‚,,, оо, и в соответствии с (13.48) 


$ (2) = у 5 (ЕТ) 2—8 У 28 1 (13.49) 


11—21 г — 
Е=0 2 


Нуль го = 0, полюс 2, = 1. 
2. Последовательность выборок из сигнала $ (й) = е7%, {> 0, 
В этом случае 5 Тут И 


Е= Е =0 
1 2 
еб. зе 97' (13 50) 
Нуль 2, = 0, полюс 23 = е- 97, 
3. Последовательность выборок из сигнала $ (й = ах“, #2 0, 
а < 1, В этом случае $ (АТ) = а? и 


^ оо оо 
$ (2) = У ает 2—8 — У (ат 2—1) = 
Е =0 Е = 0 
1 2 
= « 1—07 ди = — аТ е (13.51) 
Нуль 2.=0, полюс 2.==0%?. 
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4. Последовательность выборок из сигнала $ (#) = со>о, Г, 
[> 0. В этом случае $ (ЕТ) = Ч, ео #7 -- 1;е— 497 и 


$ (2) == У Со$ѕ о, Т2—* — 1. У, (ео 7 2—1)" + 
к= 0 2 Е=0 
< Ыта 1 і 
? 2 Х (ее 271) = 00 7 9. м Т 
Ь= 0 А 9 1 е'®0 2—1 9 1 е о 2-1 


2 (1—6 №7 2-1 (1 — 20.7 21) 2(2— 605% Т) (13.59) 
22—922 соѕ 00 Г-Н! Т 22.922 соѕ в, Т-- 1 


=. 


Нули: 21==0, 2; = с0$ ®.Г, полюса: 21,2==60$ ФТ Ьі 510007, 


Рис. 13.20. Положение нулей и полюсов на 2-плоскости для: 


6) $ (АТ) =со> фо 67; в) 5 (АТ) =5іп о, ЕТ. 


——олТ окт 
и ае , 


а) ` (АТ) == 1; е а 


5. Последовательность выборок из сигнала 5 (7) =ѕіп о, Е, 
{>> 0. В этом случае $ (АТ) = (1/21) еѓо‹#7— (1/21) е— 087 и 


Д со , 1 со | 
== іп о. Т2 = — ію Т >В 
$ (2) Э? ѕіП 0, 5. 2, (е9 7 2—1) 


1 ся 2 по Г 
— — е:®1 2—1) — 0 . 13.53 
9 м | 22 — 22 со Фо Т 4-1 


Нуль 2, = 0, полюса: 211,5 = соѕ оТ + Ї ѕіп 0,7. 
Положение нулей и полюсов для приведенных выше пяти сиг: 


налов показано на рис. 13.20. 
Отыскание оригинала, т. е. функции $т (1), по заданному изобра- 


жению $ (2) производится с помощью обратного г-преобразования, 


которое получается подстановкой е?Т == г в выражение (13.16). 
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С учетом соотношения Те?Тар = 12 это выражение приводится 
к виду 


5т (0) = $ (2) 2017—10 дг, (13.54) 


11 
Т 2 | е7 
Интегрирование ведется по окружности радиуса г = ес, в ко- 
торую преобразуется прямая с = с из плоскости р = в + іо. По- 
стоянная с определяется из условия, что все полюса подынтеграль- 
ной функции находятся внутри круга радиуса г = е. Обход 
контура — в положительном направлении (против часовой стрел- 
ки). Изменению частоты от —оо до оо соответствует бесконечное 
число обходов контура интегрирования. 
По аналогии с выражением (13.19) значение импульса $ (пТ) 
в точке #Ё = пТ [без множителя ё (і — пТ)] можно определить с по- 
мощью более простого выражения 


т 5 п 2021. ф < 0—10) 
з(пТ) Т == ф $ (2) 2 ту = 5 $ (2) 2 2, 


1 2 | =е27 [г | =ебТ 


(13 55) 


в котором подразумевается один обход контура интегрирования. 


В рассмотренных выше примерах функций $ (2), обладающих 
полюсами на окружности единичного радиуса [при $ (ЕТ) = 1, 
с0$ ФЕТ, ѕіп ®оАТ], постоянная с >> 0 может быть сколь угодно 
малой величиной. Поэтому контур интегрирования можно свести 
к окружности радиуса г = 1 с обходом полюсов вне круга, подобно 
тому, как на плоскости р = с -|- іо интегрирование ведется по оси 
іо с обходом полюсов, лежащих на этой оси, справа. 

С учетом этого условия, выражения (13.54), (13.55) в дальнейшем 
будем записывать в одной из двух форм: 


вт (0) = $ (2) 217—1 дг (13.56) 
[2 |=1 


— с бесконечным числом обходов окружности единичного радиуса; 


1. С п 1) 3.57 
в (пТ) —— ф $ (2) г 42 (13.57) 


12| =] 


— с одним обходом окружности единичного радиуса. 
Интегрирование по окружности г >> 1 из дальнейшего рассмот- 
рения исключается, поскольку положение полюсов функции $ (2) 
вне круга г >> 1 соответствует неограниченно возрастающим вре- 
менным последовательностям, не имеющим физического смысла, 
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При применении выражения (13,56) следует учитывать полезное 
соотношение 


100 
1 1 11 
— Т 1) 42 — ерё/Т— 1) Терї а — 
Т 2л! ф Т 2м Р 


- ; ОО 


= | еіоі фо (0 (13.58) 


(см. выражение (3.17)], 
Приведем в заключение дв у стороннее 2-преобразование, 
получающееся подстановкой е! в (13.23): 


оо 


$ (= 2 $ (АТ) 2—8 -- У, $(—тТ) 2" — 5 (0) = 
= $, (2) 4-8. (2) — 5 (0). (13.59) 


При четной функции $ (В второе слагаемое в правой части (13.59) 
можно привести к виду 


оо 


$- (2) = > $(—тГ) 2" = ру $(тТГ) 2" == 


- но) 


Таким образом, при четной функции $ (й) выражение (13.59) пе- 
реходит в 


$ (2) =$, (2) + 8, (--) —50) = У $(Т)г-*. (13.60 
К —= — оо 
В этом выражении $, обозначает одностороннее преобразование. 


Обратное 2-преобразование производится с помощью выражений 
(13.56), (13.57). 


13.10. 2- ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ПЕРЕДАТОЧНЫХ ФУНКЦИЙ 
ДИСКРЕТНЫХ ЦЕПЕЙ 


Применим 2-преобразование к передаточной функции дискрет- 
ной цепи. Подстановка е?! = 2 в выражение (13.40) дает 


Н М 
К (2) = $ ых (2/5 (= 2 а, г—# / | | — > А г). (13.61) 
== =] 


Из этого выражения видно, что передаточная функция дискрет- 
ного фильтра является дробно-рациональной. По заданному выра- 
жению (13,61) легко составить уравнение вида (13,38), определяющее 
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алгоритм преобразования входной импульсной последовательности 
в выходную. Для этого каждому из слагаемых вида $ [(п — Ю)Т] 
в уравнении (13.38) достаточно приписать коэффициент ар при 
степени г-* в числителе, а слагаемым вида $,ых (п — А)ТІ коэффи- 
циент 6, при степени 2-“ в знаменателе выражения (13.61). 
Следует, однако, отметить, что не всякая дробно-рациональная 
функция может быть реализована в виде передаточной функции 
фильтра. Пусть, например, передаточная функция задана в виде от- 
ношения полиномов по положительным степеням 
Н н 1 
Ка = 2 + а12 т. Бан (13.69) 


. 


Разделив числитель и знаменатель на 2,27, приведем это выраже- 
ние к виду 
а, 


^ р Б 
К) = 


Если Н > М, то первое слагаемое в числителе (с положительной 
степенью 2) образует в уравнении (13.38) слагаемое вида 
(а,/0,)8(п + ЮТ], где Ё = Н — М > 0, соответствует импульсу 
ѕ (п + А), опережающему во времени входной импульс $ (п), что, 
конечно, невозможно. Отсюда следует, что фильтр осуществим при 
условии, что степень знаменателя в (13.62) больше или равна степени 
числителя. 

С учетом этих замечаний запишем передаточную функцию в сле- 
дующих эквивалентных формах: 

—1 —9% —Н 
К (2) = 0+ газ 272+... ам 2 — 


1—6 2-1-6 2—2... ба М 


_Н Н Н Н 2 
2“ (002 4-а г аг +...+ам) 


и м, (13.63) 


— бо гМ-?—. ..—0у 


К (2) а, 2м-н (2 — 201) (2— 202)... (2—20н) (13.64) 
— 05 —ждБо . 


(2 — 211) (2— 2пэ).. .(2— 20м) 

В выражении (13.63) коэффициенты а, и В, следует подставлять 
стеми же знаками, с которыми они входят в (13.38). 

В выражении (13.64) гу, — нули, а г. „ — полюса передаточной 
функции; 2п И 2; „ могут быть либо действительными, либо комплекс- 
ными числами. В первом случае они расположены на действитель- 
ной оси, а во втором образуют комплексно-сопряженные пары. 

Нули могут быть расположены в любой точке плоскости г, 
полюса же — только внутри круга единичного радиуса. Это усло- 
вие вытекает из требования устойчивости цепи; при рассмотрении 
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поведения передаточной функции на плоскости р условие устойчи- 
вости требует расположения полюсов в левой полуплоскости. Как 
отмечалось выше, левая полуплоскость р отображается внутрь еди- 
ничного круга на плоскости г. 


Для перехода от функции К (2) к функции Кг (іо) следует, как 
это вытекает из (13.46), приравнять 2 = е®7 (о = 0 
Таким образом, 


аво 
2 


К; (іо) __ ав ал е— “®7 4. ао е 297 1-.,.--ан е— 97 
1— не 7 — ре 1297 _—.,. рмет МТ 


оТ ӘТ ѓӘТ 
е год) (#97 — гов)... (е97— гон) 


(13.65) 


ӘТ ОТ ОТ 
(е‘® — 211) (е' —2на)...(е' — 2м) 


Для определения амплитудно-частотной характеристики цепи 
в диапазоне (0, Эл/Г) следует вычислить модуль выражения (13.65) 
при изменении оТ от 0 до 2л, т. е. при одном обходе окружности еди- 
ничного радиуса на г-плоскости. При последующих обходах окруж- 
ности АЧХ периодически повторяется. 

Модули разностей е®7Т — 2, и е®Т — 2һ являются расстоя- 
ниями от точки на окружности, соответствующей углу оТ, до нуля 
г, или полюса 2р һ. Обозначив эти расстояния через Юл и А} һ, 
получаєм для АЧХ формулу 


Ро Юз ... Кон 


ое тон, (13.66) 
Киз Киз. .- Ком 


Кт (Ф) = а 
удобную для графических вычислений. 


Вычисления особенно упрощаются при построении АЧХ в ло: 
гарифмическом масштабе: 


А М 
Кт (9) дБ —= 90 С Ч ~} У) 16 Кһ— У) 16 В, | . (13.67) 
= | 


е =} 


Если заданы нули и полюса‘передаточной функции, то коэффи- 
циенты аһ и 8, легко определяются с помощью известных из алгебры 
соотношений. Значительно более сложной (при М >> 2) задачей яв- 
ляется определение нулей и полюсов по заданным коэффициентам 
аһ ив. А 

Передаточная функция К (2) и импульсная характеристика &т (№ 
связаны между собой парой г-преобразований, вытекающих непо: 
средственно из выражений (13.48) и (13.56), (13.57) при замене 


в первом из них $ (АТ) на & (АТ), а в (13.56), (13.57) $ (г) на К (2) 


К = У =(Т) 2-, (13.68) 
в —=0 


11 . 
Өт (1) гут фќаг 42 (13.69) 
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— бесконечное число обходов контура интегрирования, 
1 ба 
= — (п— 1) 13.70 
Е (пТ) = —— фка 2—10 42 (13.70) 


— один обход контура интегрирования. 


13.11. ПРИМЕРЫ АНАЛИЗА ДИСКРЕТНЫХ ФИЛЬТРОВ 
НА ОСНОВЕ МЕТОДА 2-ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 


1. Нерекурсивный фильтр второго порядка 


В соответствии с выражением (13.30) при Н = 2 передаточная 
функция фильтра, представленного на рис. 13.21, а, преобразуется 
в функцию 


н 
К (2) = 2 а, 27 =а, а, 27 а, 272 


з д.21 _22 
г? -|- д, г л, 
а —————————, (13.71) 


22 


Эта функция имеет нули в точках 


2) 


Рис 13.21 Цифровой фильтр второго порядка (а) и положение нулей на 
2-плоскости (6б). 


Двукратный полюс, расположенный в точке 2, = 0, не оказывает 
влияния на поведение передаточной функции. 

Особый интерес представляют случаи а, = а, = 1 и |а| < 2, 
когда 


201,3 = — 2112 7/1 а? 4. 


Модуль этого выражения равен единице, так что комплексно- 
сопряженные нули 2, и 2, лежат на окружности единичного радиу- 
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са. В частности, при а, = —2 двукратный нуль расположен в точке 
2 = 1 (рис. 13.21, 6). Этот случай соответствует широко распростра- 
ненному в практике режекторному фильтру второго порядка с бес- 
конечно большим затуханием на частоте о = 0 (е®7 = ]). 
Амплитудно-частотную характеристику такого фильтра легко 
определить из выражения (13.71) при подстановке а, = а, = 1, 
21 = е®Т-и домножении правой 
части на | е/®Т | = 1: йт 20507-7 |= 


5297. 
=251П 2 


ІК (2) [= К (е7) [= |1 —9е- 7. 8 
-|- е 297 | = |е'07 —2-- е—7 | = Ў 


= 21 соз 07—11 4 іп? 97. 


(13.72) 
02 дя ГА ФТ —= 27 

График этой функции представлен 4 2 
на рис. 13.22 (сплошная линия). рис. 13.22. Амплитудно-частотная 
Сопоставление (13.72) с выраже- характеристика фильтра (рис. 
нием (13.35) показывает, что рас- 13.21, а) при а0=1 и а1= — 1. 
сматриваемый фильтр второго по- 
рядка эквивалентен каскадному соединению двух фильтров первого 
порядка с коэффициентами а, = 1 и а, = — 1. 

Изменением коэффициента а, можно перемещать нули 2џ,: по 
окружности единичного радиуса, что равносильно перемещению нуля 
АЧХ по оси частот. В частности, при а.== — У 2, 21.==(МИ 2) (1 
+ Й =е=Т, «ТГ =45° (рис. 13.21, 6). Соответствующая АЧХ изо- 
бражена на 'рис. 13.22 (штриховая линия). 


2. Рекурсивный фильтр первого порядка (рис. 13.15) 
Передаточная функция (13.42) преобразуется к виду 
К (2) = 1/(1— 6, 2-1) =2/(2—Ь)). (13.73) 


Эта функция имеет нуль в точке 2, = 0 и полюс в точке 2. = 61. 
Определим импульсную характеристику фильтра с помощью 


формулы (13.69). Представив К (2) в форме геометрической прогрес- 
сии 


К (2) = 1-4-6, 2-1 4-6% 2° 4... 


и применив к каждому слагаемому выражение (13.69), получим 


р р | ф _ 
2 1 (6/71) 21 2 (0/7 — 2) ... = 
8740) = т аф 4+7 5а А 42 т 
—6(0-4586(—Т) 6801—97)... = 
= У 0#60— Т); а (ЕТ) = 6% (13 74) 
ё = 0 
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Из данного примера видно преимущество рекурсивного фильтра 
перед нерекурсивным. Для получения приведенной выше импульс- 
ной характеристики требуется всего лишь один элемент памяти Т, 
а в случае нерекурсивного — большое число (теоретически бесконеч- 
ное). В рекурсивном фильтре это преимущество достигается благо- 
даря циркуляции импульса по кольцу обратной связи с задержкой Г. 

Представив 6, в форме Ё, = е 97, запишем выражение (13.74) 
в виде 


д У ет АТ) е-и У 8(ЁТ) (13.75) 


= 0) е = 0 


из которого следует, что дискретная импульсная характеристика рас- 
сматриваемой цепи совпадает с последовательностью выборок им- 
пульсной характеристики непрерывной ЮС-цепи, постоянная вре- 
мени которой отвечает условию 


р. —е—@Т е Т/ КС ИЛИ РС —=Т/п (176). 


При этом, однако, амплитудно-частотные характеристики двух 
цепей существенно различны. Для дискретной цепи АЧХ опреде- 
ляется формулой (13.43), а для аналоговой цепи выражением 


К вс (®) = ПИТ + (о7С)?. 


На рис. 13.23 сравниваются АЧХ Клдисьр дискретной цепи (нор- 
мированной по максимальному значению) при 6, = 0,2 с АЧХ 
Крс [при ВС = Т Лп(1/6,) 1. 

Деформация АЧХ дискретной цепи обусловлена гребенчатой 
структурой передаточной функции (см. $ 13.5) и наложением хвос- 
тов АЧХ соседних частотных интервалов. 


3. Рекурсивный фильтр второго порядка (рис. 13.24) 
Передаточную функцию запишем сначала в форме 


К (2) = 1/1 — 6, 271—6, 272) =22 (2—6, 2—6) = 
= 2?/(2— 21). (2— 212), (13 76) 


соответствующей случаю а, = 1, а, = 0, а, = 0, когда нули пере- 
даточной функции (в данном случае двукратный нуль) имеются 
только в точке 2 = 0, т.е. в центре окружности единичного 
радиуса. 

Корни уравнения 22 — 6.2 — Б, = 0 (полюса) 


22 = 61/2 = М 0/4 + 6. (13.77) 
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При 6, < 0и, кроме того, [6.| >> 61/4 полюса 21 и 2па — ком- 
плексно-сопряженные числа: 


2==64/2 51 У[6, | 61/4; 25==2. 
В этом случае 
(2— 21) (2— 2.9) = г’ —2Ке (211,2) 2-- | 211, 2 РР, 


откуда вытекают следующие соотношения между коэффициентами 
полинома в (13.76) и полюсами г}: 


Б, = 26е (211. +); б — |21, 9, 


Йлискр(7 2) 509 | А $7 ыі 1) 


0 2/2 Л 7 27 


Рис. 13.23. Амплитудно-частотная ха- Рис. 13.24. Рекурсивный цифровой 
рактеристика цифрового фильтра фильтр второго порядка, 
(сплошная линия) и аналоговой 

КС -цепи (штриховая) при эквивалент- 

ности их импульсных характеристик. 


Представив 211.2 в форме 


Т 
211.9 = 1201. [е п сте "а, (13.78) 
где 7 = | 2.1 | — расстояние полюса от начала координат, а фи = 
== 0. Г — азимут полюса (рис. 13.25), получим 
Б, = 97 соѕ 0.7; 6, = —®, _ (13.79) 


Для определения АЧХ рассматриваемой цепи подставим в (13.76) 
2 = ©97 и возьмем модуль 


К (ет) | = Ко (о) = 
== 1/ (ео — гео") (е7 лет ^9?) |, (18.80) 


При заданном положении полюсов (т. е. при заданных ги ®}.7) 
построение АЧХ удобно производить по формуле (13.66), измеряя 
К и Юг» по чертежу. В данном случае с целью упрощения вычисле- 
ний используем формулу (13.80) для частного случая о, Т = 90°. 
При этом выражение (13.80) легко приводится к виду 


Кт(оТ)= ПМТ + съ 207 г“. (13.81) 
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Графики функции Ку (оТ) 
для г = 0,75, 0,875 и 0,9375 
представлены на рис. 13.26. 
С приближением г к единице 
рассматриваемая цепь при- 
ближается к резонатору со 
весьма высокой добротностью. 
При этом, однако, возникает 
опасность потери устойчи- 
ВОСТИ. 

Рассмотрим теперь пере- 
даточную функцию второго 
порядка более общего вида, 
соответствующую схеме на 
рис. [3.24: 


К (г) = 2141 2-4 2927 _ 


1—6; 271—6 г? — 


—а (22201) (2-20) __ Рис. 1395. Положение полюсов пифро- 
(2—21) (2—21) вого фильтра второго порядка на г ило: 
== . (13.82) 
Ву (2) 


Как указывалось в $ 13.6 [см. формулу (13.40) и пояснение к ней] 
фильтр с передаточной функцией (13.82) можно трактовать как кас- 
кадное соединение нерекурсивного фильтра (с передаточной функ- 
цией ат (г)] и рекурсивного [в передаточной функцией 1/В; (2)|. 
Такое сочетание можно использовать, в частности, в режекторном 
фильтре, рассмотренном в примере | и дополненном обратными свя- 
зями для выравнивания АЧХ в полосе прозрачности фильтра, 


№ 


Рис. 13.26. Амплитудно-частотные характеристики рекурсивного фильгра в10* 
рого порядка (см. рис. 13.24 и 13.25), 
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Рис. 13.27. Амплитудно-частотные характеристики рекурсивного звена с пря- 
мыми связями (Г), звена с обратными связями (//) и цифрового фильтра в це- 
лом. 


На рис. 13.27 показан график функции | ат (©) |, перенесенный 
срис. 13.292 (при а, = а, = 1, а, = —9), и график функции | 1/Вт (®) | 
при коэффициентах 6, == 0,21875 и Б, = 0,4375, а также результи- 
рующая АЧХ 


13.12. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ АНАЛОГ — ЦИФРА. ШУМЫ КВАНТОВАНИЯ 


В предыдущих параграфах при изучении дискретных фильтров 
вопрос о неизбежной погрешности преобразования входного сигнала 
из аналоговой формы в цифровую не рассматривался. Погрешность 
возникает при квантовании сиг- 
нала на конечное, ограниченное „ 
число уровней. Чтобы выявить АДГ ДАЛ 
характер этой погрешности вер- 
немся к структурной схеме циф- 
ровой обработки сигнала, пред- 
ставленной на рис. 13.1, и вы- 
делим из нее два устройства: 
преобразователь аналог — циф- 
ра (АЦП) и обратный преобра- 
зователь цифра — аналог (ДАЛ). 

Рассмотрим сначала совмест- 
ную работу этих устройств 
без учета цифрового фильтра 7 


” 
ГА 


(рис. 13.1) при подаче на вход 7 $ 
АЦП постоянного напряже- р 

ния различного уровня и, 47 
(рис. 13.28, а). Основным пара- 0) 


метром 
етром АЦП является число Рис. 13.28. Преобразование А/Ц и 


разрядов, используемых для ко- цуд (а), характеристика квантования 
дирования входного напряже- (б) и ошибка квантования (в). 
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ния. При двоичном коде число разрядов определяется числом 
двоичных элементов (например, триггеров), каждый из которых 
может находиться в одном из двух состояний: с нулевым или нену- 
левым напряжением на выходе. Одному из этих состояний условно 
приписывается нуль, а другому — единица. При числе двоичных 
элементов г на выходе АШП получается комбинация (кодовое 
слово) из г символов, каждый из которых может принимать одно из 
двух значений (нуль или единица). 

Как указывалось в $ 13.1 число возможных различных комбина- 
ций Г, = 2” и определяет число дискретных уровней, на которое может 
быть разбит диапазон изменения входного напряжения и. 

В ЦАП осуществляется обратное преобразование. Каждой ком- 
бинации нулей и единиц, поступающих на вход ЦАП, соответствует 
определенный дискретный уровень выходного напряжения. В ре- 
зультате при равномерном шаге квантования А зависимость и, от 
и, приобретает вид ломаной линии, показанной на рис. 13.28, 6. 

Устройство, представленное на рис. 13.28, а и обладающее по- 
добной характеристикой, должно рассматриваться как нелинейное, 
а разность и, — ш = д — как ошибка, погрешность квантования. 
Видно, что наибольшая ошибка, по абсолютной величине не превы- 
шающая Д/2, с возрастанием и, остается неизменной (рис. 13.28, в). 

Продолжим это рассмотрение для гармонического входного коле- 
бания $ (И. Колебание $,ы»„ (й) приобретает ступенчатую форму, от- 
личающуюся от входного колебания $ (#) (на рис. 13.29, б показан- 
ного тонкой линией), а ошибка квантования принимает вид функции 


9 (1) = бвых (Й— $ (0), (13.83) 


представленной на рис. 13.29, в. 

При изменении в широких пределах амплитуды и частоты гармо- 
нического колебания $(1) изменяется только частота следования 
зубцов; форма их остается близкой к треугольной при неизменной 
амплитуде А/2. Функцию д (1) можно назвать помехой или шумом 
квантования. Нетрудно вычислить среднюю мощность шума 
квантования. При допущении треугольной формы зубцов 
(рис. 13.29, в) с амплитудой А/2 средняя за длительность одного 
зубца мощность равна 1 (4/2)? = 42/12. Так как эта величина не 
зависит от длительности зубца, можно считать, что средняя мощ- 
ность шума квантования 


Р = 42/12. (13.84) 


Этот результат , выведенный для гармонического сигнала, можно 
распространить и на любой другой сигнал, в том числе и случайный. 
Отличие лишь в том, что функция д (2) будет случайным процессом 
из-за случайного характера длительности зубцов. 

Нетрудно вычислить и отношение сигнал—помеха при кванто- 
вании. При высоте ступени А и общем числе ступеней, укладываю- 
щихся в пределах характеристики АЦП, равном Ё, амплитуда гар- 
монического сигнала не должна превышать величины [4/2, а сред- 
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няя мощность сигнала величины */›([.А/2)? (во избежание оѓраниче- 
ния сигнала). Следовательно, отношение сигнал-помеха при кван- 
товании гармонического колебания - 


Р/Р, < 312/9. (13.85) 


Так как число уровней /, связано с числом двоичных разрядов г 
соотношением Ё, = 2', то выражение (13.85) можно представить 


в форме 
Р/Р, = (3/2)2?'. (13.86) 
Это соотношение можно рассматривать как частный случай общего 
выражения 
Р./Р. = 3:22" 1Коф, (13.87) 


где Коф — пик-фактор сигнала, т. е. отношение максимального зна- 
чения к среднеквадратическому. 


Зых 


4) 


Рис. 13.29. Сигнал на входе (а) и выходе (6) квантующего устройства; поме- 
ха квантования (в). 


При гармоническом колебании Киф = И2, что и приводит к вы- 
ражению (13.86); при случайном сигнале с нормальным законом рас- 
пределения Къф может быть принят 2,5 — 3 (см. $ 4.2, п. 4); в этом 
случае Р,/Р, х 927/8 а среднеквадратическое напряжение сигнала 
не должно превышать —[.А/б. Физический смысл выражения (13.87) 
очевиден: с увеличением числа разрядов г очень быстро возрастает 
число дискретных уровней, приходящихся на заданный диапазон 
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изменения $ (1), и, следовательно, снижается перепад А двух сосед- 
них уровней. 

При грубой оценке превышения сигнала над шумом квантования 
исходят из соотношения Р./Р. = 2° 
или в децибелах 


Од = (РУР.)дв = 1016 2? = 10.218 2 ж 6 г, (13.88) 


В современных АЦП число разрядов достигает десяти и более. 
При этом величина Рд, характеризующая динамический диапазон 
АЦП, составляет —60 дБ (6 децибел на один разряд)!. 

Другой важной характеристикой шума квантования является его 
спектральная характеристика. При гармоническом колебании поме- 
ха является периодической функцией времени. Спектр ее, как и 


ПГ (НМ 


Рис. 13.30. К определению ошибки квантования. 


при любом другом нелинейном преобразовании, является линейча- 
тым, содержащим только частоты, кратные частоте входного колеба- 
ния. Из-за зубчатой формы функции д (1 (рис. 13.29, в) спектр шума 
богат высшими гармониками. 

При входном воздействии типа случайного процесса с дисперсией 
0$ и со среднеквадратической шириной энергетического спектра 
Ё: ск Статистические характеристики шума квантования зависят не 
только от характеристик исходного процесса $ (й), но в сильной сте- 
пени и от соотношения между о; и А. В частности, при о, >> А ши- 
рина {, ск энергетического спектра шума квантования , (о) во 
много раз больше ширины [+ск спектра процесса $ (2). 

Введем в рассмотрение дискретизацию входного сигнала по вре- 
мени. На рис. 13.30 представлены одна из реализаций случайного 
сигнала $ (1) и совокупность выборок, взятых с шагом Т. 

В АЦП каждая из выборок преобразуется в цифровой код, как 
это было описанов$ 13.1 и вначале данного параграфа для постоян- 
ного напряжения. 

Как это очевидно из предыдущих рассуждений, преобразование 
осуществляется с ошибкой, заключенной в пределах +А/2. Если 
выборки берутся из случайного сигнала, а изменение функции $ (1) за 
время Г превышает А или тем более несколько А, то ошибки в раз- 


1 При пик-факторе Къф == З 1см. формулу (13.87)] величина Орь умень- 
шается до 5,5 дБ на один разряд. 
510 


личные отсчетные моменты времени пТ и (п | ПТ можно считат! 
взаимно независимыми и равновероятными. Дисперсия случайной 
величины 4, равновероятной в интервале (—А/2, 4/2), равна 
(1/8)(А/2)? (см. $ 4.2, п.1). Этот результат совпадает с выражением 
(13.84), полученным усреднением мощности шума квантования по 
времени. Сделанные выше допущения равносильны утверждению, что 
дискретная последовательность ошибок 4 (пТ) соответствует вы- 
боркам из некоррелированного шума, т.е. шума с равномерным энер- 
гетическим спектром. Этот спектр, как отмечалось выше, во много 
раз шире спектра исходного случайного процесса $ (1). В связи с этим 
шум квантования обычно рассматривают как белый шум, аддитив- 
ный по отношению к $ (й. Так как процесс квантования осуществ- 
ляется на входе цифрового фильтра, то шум квантования можно 
трактовать как собственный шум цифрового фильтра (отнесенный 
к его входу). 

Определим энергетический спектр шума квантования. Пусть 
полная ширина спектра шума квантования в отсутствие временной 
дискретизации равна /, ск. При дискретизации шума квантования 
с шагом Т = 1/ў, результирующий спектр является суммой парциаль- 
ных спектров, сдвинутых один относительно другого на величину 
9, = 2л/Т (см. $ 13.3, рис. 13.6). Особенностью рассматриваемого 
случая является то, что |, ск >> ИТ == р, так что имеет место много- 
кратное перекрытие спектров. 

В пределах частотного интервала (0, /)) каждый отдельный 
спектр содержит мощность (1/12), //, ск. Но и число перекрываю- 
щихся спектров равно /, „„//,. Поэтому результирующая мощность 
шума квантования в полосе (0, ѓ,) будет А?/12. Можно поэтому счи- 
тать, что в указанном частотном интервале энергетический спектр 
равномерен (белый шум) и равен 


ІУ, (©) = (АИ, < 1 < А. (13.89) 


При амплитудно-частотной характеристике цифрового фильтра 
Ко) энергетический спектр шума квантования на выходе фильтра 


Іо аы (9) = (1/12) (Ар) К (@), —0/2<0 302, (13.90) 


а средняя мощность (дисперсия) 
01/2 
РА | 


== м1 2 \ 
Од вых == 19 я ол |. К? (о) ао. (13.91) 
— 0, 


Для иллюстрации количественной стороны вопроса определим 
основные параметры шума квантования на выходе режекторного 
фильтра второго порядка, рассмотренного в примере 1, $ 13,11, при 
следующих данных: 

— число разрядов квантования г == 8; 

— раствор характеристики АЦП 10 В; 

— шаг дискретизации Т = ИН = І мс; Ё, = 1000 Гц, 
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Шаг квантования ДА найдем, разделив 10 В на число уровней; 
9—2 —956; Л= 10 д 0,04В = 40 мВ. 
256 
Дисперсия шума на входе 


0% = 4*(12 = (4.10—2)2/12 х 1,3:10-* В?; с, 2х 1,1:10-° В = 
= 11 мВ. 


Основываясь на АЧХ Кт (0) = 45112 [см. формулу (13.72)], 
находим | 


р | ВЕТ А 
— 2 —— 7-2 о == 
5 К? (о) ао > | 16 ѕіп 7 аф 
01/2 01/2 
м 2.3 
=— 16.2 (3) | $104 хах == ———— • 
2л Т 
0 
Применяя формулу (13.91), получаем 
дав м. А 
Од вых 19 ; т 5 М бо вых = ух = а 96 мВ. 


Итак, уровень собственных шумов квантования на выходе рас- 
сматриваемого фильтра равен 26 мВ. 

Энергетический спектр этого шума повторяет форму квадрата 
АЧХ: 


д2 0 1. +74 Т _6 4 2 
№ вых (9) = - 16 пе ( ) =2 2.10-6 іп ЕУ 2 -) В*/Гц. 


01 


В заключение укажем на требования, предъявляемые к АЦП в 
зависимости от скорости изменения входного сигнала $ (й). Длитель- 
ность выборки т, задается настолько короткой, чтобы изменение 
у ( за время.т, было пренебрежимо мало. Во всяком случае, это 
изменение должно быть меньше А. В современных АЦП т, снижают 
до единиц наносекунд. 

В $ 13.1 указывалось, что электронный ключ, с помощью которо- 
го берутся из сигнала $ (1) выборки, снабжается ЮС-цепью для запо- 
минания уровня выборки на время, необходимое для срабатывания 
АЦП, В быстродействующих АЦП это время составляет десятки на- 
носекунд, 


512 


13.13. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЦИФРА — АНАЛОГ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
КОНТИНУАЛЬНОГО СИГНАЛА 


Обратное преобразование сигнала из цифровой в континуальную 
форму! производится с помощью двух устройств: а) преобразовате- 
ля цифра — аналог (ЦАП), 6) синтезирующего фильтра (см. схему 
на рис. 13.1). 

В ЦАП имеется набор фиксированных напряжений, соответствую- 
щих каждому из г разрядов, и устройство для синхронного подклю- 
чения (или отключения) этих напряжений к сумматору в зависимос- 
ти от поступающих из АЦП символов (имеется в виду схема на 
рис. 13.28, а). Максимальное напряжение на выходе ЦАП полу- 
чается, когда со всех элементов поступают единицы. Пусть, напри- 
мер, число разрядов г равно четырем и, следовательно число дискрет- 
ных уровней [. равно 2* = 16, а максимальное напряжение сигнала 
условно равно | В. Тогда цена самого младшего разряда 1/16 В, 
следующего за ним 1/8 В, затем 1/4 В и 1/2 В. При кодовом слове, 
поступающем от АЦП в виде 0,1111, напряжение на выходе ЦАП 
будет 1/2 ++ 1/4 + 1/8 + 1/16 = 15/16. В (максимальное значение), . 
а при коде 0,0001 — 1/16 В (минимальное значение). Кодовому сло- 
ву 0,0010 соответствует напряжение 2/16 В, слову 0,100 — 1/2 В 
и Т. д. 

Указанные напряжения поддерживаются на выходе ЦАП в те- 
чение времени т, < Т, а в некоторых системах вплоть до поступле- 
ния новой кодовой группы (т, = Т). В результате напряжение на 
выходе ЦАП при фильтрации сигнала $ (1) приобретает характер 
импульсной последовательности, представленной на рис. 13.31 (при 
т, < Т). Амплитуды прямоугольных импульсов равны соответст- 
вующим отсчетам, поступающим (в закодированном виде) от АЦП. 

Спектр такой последовательности имеет сложную структуру. 
Фильтр на выходе ЦАП с полосой пропускания меньшей или равной 
частоте /,/2, где /, = Т — частота повторения импульсов, выде- 
ляет основной частотный интервал, в котором содержится вся инфор- 
мация о сигнале $ (1) (спектр которого должен быть не шире {м = 

= },/2). На этом и заканчивается процедура восстановления кон- 

тинуальной формы профильтрованного сигнала. Следует, однако, 
иметь в виду, что спектр последовательности «толстых» импульсов: 
показанных на рис. 13.31, может существенно отличаться от спект- 
ра, найденного в $ 13.3 для тонких импульсов (теоретически д- 
функций). | 

В данном случае нельзя импульсную последовательность 
(рис. 13.31) трактовать просто как произведение континуального 
сигнала 5 (й на тактовую последовательность прямоугольных им- 
пульсов. Каждый из прямоугольных импульсов с амплитудой 


1 В ряде применений цифровой фильтрации не требуется обратного пе- 
рехода от цифрового сигнала к аналоговому. Так, например, в радиолока- 
ционных системах с цифровой обработкой сигнала последний вводится 
в ЭВМ непосредственно в цифровой форме. 
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$ (ЕТ) можно представить в виде свертки прямоугольного импульса 
Оо ({), показанного на рис. 13.32, с функцией $ (2Т)б (1 — АТ). 
Действительно, 


$ (ЕТ) \ и (#(—1) 6 (т— ЕТ) ат = 


— (То (= | $(ЕТ) при ЕТ <Е< РТ т, 
| 0 при {< АТ, и> ЖТ +70. 


0 7) ? 


Рис. 13.31. Выборки в виде прямо- Рис. 13.32. Тактовый им: 
угольных импульсов. пульс. 


Таким образом, всю последовательность импульсов на выходе 
ЦАП (в отсутствие ЦФ, при схеме, показанной на рис, 13.28, а) мож- 
но записать в виде 


87 (Ё) = У $ (АТ) | 0, (1—7) 6 (7— РТ) ат = 


== | 0, 0—9 | У $ (АТ) 6 в—#7)| ат. (13.92) 


> ®) 


Получилась свертка двух функций: о, (1) и ѕт (д = 25 (ЕТ\(1 — 


— ЕГ). Первой соответствует спектральная плотность [см, (2.67) 
и рис. 2.15] 
ү (о) =т 911 (0то/2)_ — аль, 
о (0) = т, 00279) 


а функции Х є (ЕТ) (т — ЕТ) — спектральная плотность [см. (13 10)) 


| Е, 2л 
Ут (о) = — $ [ 0 —–п —— |. 
т (©) т >. т 
Следовательно, временной свертке (13.92) соответствует спект- 
ральная плотность, равная произведению [см. (2.64)]: 


, — ѕіп (070/2) =] 1. х — =} . 13.93 
$7 (©) то) е т У $ [(®—п т (13.93) 


п == —— оо 
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Рис. 13.33. Амплитудно-частотная характеристика ЦАП и спектральная плот“ 
ность сигнала на его выходе; 
а — при тонких; б — при толстых выборках. 


График модуля функции $т (®) для двух значений т < Ти 
т, = Т представлен на рис. 13.33. Штриховыми линиями показаны 
истинные спектры сигнала ѕ (й), которые получились бы при тонких 
выборках. 

Видно, что утолщение импульсов приводит к деформации спект- 
ра передаваемого сигнала, причем эта деформация выражена силь- 
нее для высших частот сигнала, 


Множитель 
К е.) — № _8їп (070/2) ` (13.94) 
ав \ о Т 070/92 | 


в выражении (13.93) можно рассматривать как амплитудно-частот- 
ную характеристику преобразователя цифра — аналог (на 
рис, 13.33 функция К.„1/(7,/ Т) показана штрих-пунктиром). 


Рис. 13.34. Амплитудно- 

частотная характеристика 

синтезирующего фильтра 

идеального (сплошная ли- 

ния) и реального (штри- 
ховая). 
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Остановимся в заключение на требованиях к амплитудно-частот- 
ной характеристике синтезирующего фильтра Ку (о). Идеальная 
характеристика должна иметь вид, показанный на рис. 13.34 сплош- 
ной линией. Если спектр полезного сигнала значительно уже частот- 
ного интервала (—/,/2, /,/2), то требования к крутизне скатов ха- 
рактеристики могут быть ослаблены (см. штриховую линию на 
рис. 13.34). 


13.14. БЫСТРОДЕЙСТВИЕ АРИФМЕТИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА 
ЦИФРОВОГО ФИЛЬТРА. ШУМЫ ОКРУГЛЕНИЯ 


Структурная схема любого цифрового фильтра содержит эле- 
менты памяти Т, сумматоры и перемножители. Совокупность этих 
элементов образует арифметическое устройство фильтра. (Комму- 
тирующие устройства, необходимые для синхронной записи и счи- 
тывания двоичных символов в элементах памяти, и другие вспомо- 
гательные цепи здесь не рассматриваются.) 


Элементы памяти Т представляют собой набор двоичных эле- 
ментов, число которых равно числу разрядов г. 


Перемножители, реализующие весовые коэффициенты а, 0}, 
ао, -.. И бу, 6., ... работают по принципу поразрядного перемноже- 
ния всех разрядов входного числа на каждый из разрядов числа, 
представляющего весовой коэффициент, и последующего суммиро- 
вания частных произведений. Число двоичных разрядов Га. ь, ис- 
пользуемых} для представления весового коэффициента, зависит от 
требуемой точности вычислений. В больших ЭВМ го, ь достигает 16 
и более разрядов, в цифровых фильтрах часто можно ограничиваться 
4—6 разрядами. Для полного сохранения информации, содержа- 
щейся во входном сигнале $ (1), число разрядов произведения долж- 
но равняться сумме г + га, ь. На это число разрядов должны быть 
рассчитаны все последующие элементы цифрового тракта. Для со- 
кращения объема аппаратуры обычно идут на округление произве- 
дения путем отсекания младших разрядов. Это приводит к ошибке, 
которую называют шумом округления. 


Статистические свойства шума округления в основном совпадают 
с шумом квантования; дисперсия шума округления приравнивается 
величине Ад, ь/12, где Аз, ь — перепад уровней, соответствующий 
отбрасываемому разряду произведения. 


Одной из важнейших характеристик арифметического устройст- 
ва ЦФ является его быстродействие, определяемое числом опера- 
ций, которое необходимо произвести за время Т, и длительностью 
одной операции. Последняя не может быть меньше, чем время сра- 
батывания двоичных элементов (триггеров). Быстрое и непрерывное 
развитие микроэлектронной техники с каждым годом сокращает 
инерционность электронных приборов, используемых в вычисли- 
тельной технике. В современных приборах время срабатывания со- 
ставляет единицы наносекунд. 


516 


Определим число операций, которое необходимо совершить за 
время Т при обработке сигнала по заданному алгоритму. 

В качестве исходного алгоритма возьмем свертку, определяемую 
выражением (13.7). Из этого выражения видно, что для определения 
одной п-й выборки выходного сигнала требуется совершить п опе- 
раций перемножения и столько же операций сложения. При числе 
выборок в обрабатываемой реализации сигнала № >) | общее число 
операций умножения равно ^(№/2)М№М = 1/,№ (столько же опера- 
ций сложения). 

Как уже упоминалось выше, операция умножения осуществляет- 
ся многократным сложением, причем число элементарных сложений 
определяется числом разрядов сомножителей. При длительности 
одной операции сложения т, и числе разрядов г общая длительность 
обработки № выборок Тоор = (№/2)гт,. В тех случаях, когда тре- 
буется обработка «в реальном времени», т. е. по ходу поступления 
сигнала $ (№), Т.р не должно превышать длительности обрабатывае- 
мой реализации Т, = МТ. Отсюда получается условие 


(№2/2) гт < Т, == МТ или Т > т, 


Подставляя в это неравенство Т = 1/!ш„, приходим к следующей 
грубой оценке наивысшей допустимой частоты сигнала: 


Гь < ИМги. 
В частности, при № = 1000, г = 10и т; = 1 нс, 
т < 1/03. 10. 10-3 = 108 Гц. 


При обработке более коротких сигналов, например с базой № = 
— 50, частота может быть доведена до 2 МГц. 

Как видим, применение цифровых фильтров, работающих в ре- 
жиме последовательного анализа, ограничивается в настоящее вре- 
мя относительно низкочастотными сигналами. | 

При переходе к параллельному анализу с помощью нескольких 
каналов ценой усложнения и удорожания аппаратуры быстродейст- 
вие можно существенно повысить. 

В принципе, быстродействие можно довести до величины, близ- 
кой к ту, т. е. [и < 1/0. 

Главной особенностью цифрового фильтра является то, что его 
характеристики — амплитудно-частотная и фазочастотная — оп- 
ределяются всего лишь весовыми коэффициентами в прямых и об- 
ратных связях и шагом дискретизации Т. Это позволяет строить 
фильтры с характеристиками, реализация которых с помощью обыч- 
ных фильтров на индуктивностях и емкостях весьма затруднитель- 
на или даже вовсе невозможна. 

Применением кварцованных источников колебания тактовой 
частоты можно обеспечить очень высокую стабильность частотных 
характеристик. Цифровые фильтры надежны в работе, не требуют 
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подстройки и нечувствительны к температурным и иным условиям 
эксплуатации. 

Простота осуществления устройств памяти при использовании 
цифровых сигналов делает цифровые фильтры незаменимыми при 
обработке, требующей задержку сигнала во времени. Наконец, сле- 
дует отметить удобство сопряжения цифровых фильтров с ЭВМ. 

Благодаря всем этим преимуществам цифровые фильтры, не- 
смотря на сложность построения их схемы и необходимость синхро- 
низации управления электронными ключами, находят все большее 
распространение в практике. 


Глава 14 


ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОЛЕБАНИЙ НЕКОТОРЫМИ 
СПЕЦИАЛЬНЫМИ ФУНКЦИЯМИ 


14.1. ВВЕДЕНИЕ 


В$2.2 отмечалось, что в тех случаях, когда требуется аппрокси- 
мировать заданную функцию [ (х) с помощью ограниченного числа 
членов ряда, применяются различные ортогональные системы спе- 
циальных, не гармонических функций. Условия ортонормирован- 
ности этих функций на заданном интервале (а, ё) записываются в 


форме 
0 при п=Ё м, 


(141) 
1 при и = т. 


№ (фа (х)р(х) а | 


От определения (2.3) это выражение отличается множителем р (х) 
под знаком интеграла, называемым весовой функцией 
или функцией веса. Говорят, что функции Фф, (х) и фи (х) 
ортогональны с весом р (х). Это означает, что ортогональны не эти 
функции, а функции И р (х) Ф, (х). 

При определении коэффициентов обобщенного ряда Фурье, ап- 
проксимирующего функцию | (х), следует исходить из формулы, 
аналогичной (2.9), но с учетом весовой функции р (х): 


Сп 


р 
1 
— — 4 , | 
Пар 010990900044 (4.2) 


где 
| 
Пе, Ур = 2 (0р (х) ах 043 


— квадрат нормы функции Ф, (х)И о(х). 
518 


Для представления непрерывных сигналов наиболее употреби- 
тельны ортогональные полиномы и функции Лежандра, Чебышева, 
Лагерра, Эрмита и т. д., которым посвящены $ 14.2, 14.3. Для прелд- 
ставления дискретных сигналов широкое распространение получи- 
ли кусочно-постоянные функции Хаара, Радемахера и Уолша. Функ- 
ции Уолша, хорошо сочетающиеся с требованиями вычивлительной 
техники, а также микроэлектроники, приобрели особо важное зна. 
чение. Рассмотрению свойств непрерывных функций Уолша посвя- 
щены $ 14.4— 14.6, а дискретных функций Уолша — $ 14.7. 


14.2. ОРТОГОНАЛЬНЫЕ ПОЛИНОМЫ И ФУНКЦИИ 
НЕПРЕРЫВНОТО ТИПА 


Перечислим некоторые из наиболее часто применяемых пели- 
номов и кратко рассмотрим их свойства. 
1. Полиномы Лежандра (первого рода), определяемые рормулой 


(02 — 1)", (14.4) 


' | 
т ая 
ортогональны с весом р (х) = 1 на интервале —1 < х < 1. При це- 
лых п > 0 полиномы Р, (х) содержат конечноз число членов. 

Полиномы Лежандра низших 
степеней, графически представ- 
ленные на рис. 14.1, опреде 
ляются выражениями 
Р, (х) = 1, Р, (х) = х, Р, (х) = 

== 1/,(3х? — 1), 
Р, (х) = 1/2(5%3 — 3%), 
Р, (х) = Ч,.(35х* — 30%? - 3). 
(14.5) 


Квадрат нормы функции 
Р, (х) в соответствии в форму- 
лой (14.4) равен (15, 16| 


4 
А. 


7 
МІУ 
|} 
№6 
и 


і . 
Р. (х) | = Р (х) ах = ——— . 
ПР, 0) 11 | (х) 9п-+-1 Рис, 14.1, График полиномов Лежав- 


(14.6) Ара. 


Выражение (2.9) для коэффициентов в, принимает при этом фор- 
му 
| 
21-1 
и (14.7) 
і 


аряд (2.8) 


{00 = СР, (х) + АР; (8 +... 1 СР, (0 + 2. (14.9) 
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2. Полиномы Чебышева (первого рода) определяются как 


Т (0) = 2 УТ 6 (уг 
(п). хп 


Полиномы Чебышева низших степеней 
То) = |, Т, (0) = х, Т, (х) = 202 — 1, 
Тз (х) = 453 — Зх, Т, (х) = 8х* — 8? - 1, 
Т, (х) = 165 — 2053 - 5х. 


На рис. 14.2 представлены графики полиномов Т, (х) на интер- 
вале —1 < х < 1, ана рис. 14.3 одного из них, в частности четвер- 
того порядка, при О < | ях 5/4. При |х | >1 Т, (х) стремится 


к бесконечности как 2'—! х 


0 У 2 47 


х2)" ' (14.9) 


ХУ 


Е , 
А и 


/ уду ГА 


Л О 


7 
—>х 


Рис. 14.2. Графики полиномов Чебышева. 


Важной особенностью полиномов Чебышева является то, что 
из всех многочленов степени п со старшим коэффициентом, равным 
единице, они наименее уклоняются от нуля на отрезке —1<х < 1. 
Благодаря этому свойству полиномы Чебышева обеспечивают наи- 
меньшую максимальную ошибку равномерной аппроксимации на 
интервале —1 < х < 1. 

Полиномы Чебышева не ортогональны, но после умножения на 
МИТ— 2 они образуют ортогональную в интервале —1 < х < 1 
систему функций (ИУ 1 — х?) Т, (х). Иными словами, полиномы 
Т, (х) ортогональны с весом р (х) = 1 1 — 22: 


О при т=п, 
(14.10) 


1 
| ТТ, (х) 
— 1 ИХ 


үт _ - при И = т. 
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Кроме того, при т = и = 0 


і 1 
ах ах 
Т (х) Т, (х) —@ — | —\ д. (1410 
) 1—2 КА И х2 


Таким образом, норма || 7, Ур |= Ул и |Т, Мо || = Мл/2. 
При разложении функции { (х) по полиномам Чебышева (с уче- 
том Го (х) = 1) коэффициенты ряда 
о) = + У в Г, (0), –1<х<1, 


п == | 


должны определяться в соответствии с (14.2) и (14.10), (14.10) сле- 
дующими выражениями: 


р 
со== == ах, а= ах (14.11) 
л СА У1—л2 и Уг 


Поведение полиномов Чебышева в интервале —1 < х | в со- 
четании с неограниченным возрастанием | Т, (х) | при | х | > 1 де- 
лает эти полиномы очень эффективными для аппроксимации ам- 
плитудно-частотных характеристик 
различных фильтров. Этот вопрос * | 
рассматривается в гл. 15. 

З. Полиномы Лагерра опреде- 
ляются формулой 


ех 2" 


п! ахп 


[т (х) = (хех), х> 0. 


(14.12) 
Первые четыре полинома: - 
Г, (х) = 1, Ц (0) = — + 1, 


Г, (х) = 212 — 2х + 1, Ез (х) = Рис, 14.3. Графики полиномов Че- 
бышева четвертого порядка. 
== —х3/6 ЬЬ 3/.х? — 3х +1. 


Полиномы Лагерра ортогональны на полуоси 0 < х < оо с ве 
сом о (х) = е“. 

Так как полиномы Лагерра образуют систему расходящихся 
при х — оо функций, удобнее пользоваться функциями Лагерра 


1 (х) = Мр (я) 1, (х) =е т“? Г, (х). (14.13) 


При этом функции Лагерра /, (х) ортогональны с единичным ве- 
сом. На рис. 14.4 приведены функции Лагерра при п = 1, 2, ..., 5, 
Норма функции /, (х) 


|1 1 = у [2 (х) х =1. 


0 


р 


Ф 
І 
| 
5] 
х 
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поэтому при разложении функции ў (х) по функциям Лагерра коэф- 
фициенты ряда 


Ро) = У) с, 1, 00) (14.14) 
п == 0 


должны определяться по формуле 
с } (х) 1, (х) ах. (14.15) 
0 
Функции Лагерра получили широкое распространение в измери- 


тельной технике и в многоканальных системах связи, что в значи- 
тельной степени объясняется простотой их генерирования. Дело в 


С 
М 
шаи 


Рис. 14.4. Функции Лагерра. 


том, что функция /, (1) по форме совпадает с импульсной характерис- 
тикой физической цепи, составленной из каскадного соединения про- 
стых звеньев (рис. 14.9). Для определения передаточной функции 
требуемой цепи применим преобразование Лапласа к функции Ла- 
герра (14.13), предварительно заменив в (14.12), (14.13) переменную 
х новой переменной х = 0: 

01/2 а" 


Г == т (4 е %), 


Функции времени ее“! соответствует изображение 
п!/(р - а)"+', ап — кратному дифференцированию — умножение 
изображения на р”. Учитывая также, что умножение на е /? дает 
сдвиг на р-плоскости на величину —-0/2, приходим к следующему 
изображению для функции Лагерра: 


(р— 4/2)" _ і | р— 9/2 у 
(р--0/2)%+1 (р4 09/2) \ р 912 
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Передаточная функция первого звена 1/(р -- 0/2) реализуется 
интегрирующей ЮС-цепью, отвечающей условию ЮС = 2/а. Пере- 
даточная функция (р — /2)/(р -- &/2) соответствует мостовои схеме 
при РС = 2/а. 


#7 

Р) = 2 0л (01) 
л") 

Рис. 14.5. Генератор функций Лагерра. 


Действительно, непосредственно из мостовой схемы одного звена 
(рис. 14.5) следуют соотношения 


О, О, = (Ов — О0)/0, у = (В — оС) + 1С), 
откуда 
О, - › (р)/0, -1 (р) = (р — ИКО)/(р + ИКО). 


При возбуждении цепи (рис. 14.5) дельта-функцией колебание 
на выходе первого звена будет е-9/2 = /, (0), ана выходах после- 
дующих звеньев соответственно Д (1), [5 (о) ит. д. 

Взвешенное суммирование всех этих колебаний дает. на выходе 
сумматора колебание 


Ї (00) = БУ Ст 1л (4), #20. 
. п= 0 


4. Полиномы Эрмита определяются формулой 


ап 


Н, (х) =(— 1)“ ех* Рту (е х* ). (14.16) 


Первые пять полиномов Эрмита: 
Н, (х) = 1, Н; (х) = 2х, Н, (х) = 4%? — 2, 
Н, (х) = 823 — 19х, Н, (х) = 16х* — 48? + 12. 


Графики этих полиномов представлены на рис. 14.6. 
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Полиномы Эрмита ортогональны 
с весом р (х) = ее“ на всей оси 
—оо < х.< оо, так что 


| Ни (х) Н, (х)е-* ах = 


-| 0 при т=п, 
"У п п! при т =. 


2 20 9 Таким образом, норма функции 
Рис. 14.6. Графики полиномов Н, (ХИ р (х) = А, (х)е—**/? равна 


Эрмита. ` ——————— 
ИЕ, Мо |= ә" Ули. 


Для перехода к ортонормированной _ системе полиномов Эрмита 
вводят функцию 


—х2/2 
— Ни (х) Урб) (х) __ М ве (14.17) 


При этом разложение функции / (х) по нормированным функциям 
Эрмита записывается в форме 


Ё (х) = х С» Фа (Х), 


п =0 


гле 
= | Р(х) Фф, (х) ах. (14.18) 


Графики нормированных функций Фф, (х) приведены на рис. 14.7. 
Из сделанного перечисления видно, что ортогональные системы 
функций можно разбить на два класса: 1) системы, определенные на 


08 Б 
Е ы 
Рес ра 2 
ВХ ОХ Ар ее 
с) С УХ ХХ 
/ 


0 24 28 12 16 20, 24 


Рис. 14.7. Графики нормированных функций Эрмита. 
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конечном интервале (полиномы Лежандра и Чебышева); 2) системы, 
определенные на бесконечном интервале, представляющем собой 
полуось 0 < х < оо (полиномы Лагерра) или всю ось —оо < х < оо 
(полиномы Эрмита). Для аппроксимации процессов и характеристик, 
определенных на конечном интервале, естественно применять орто- 
гональные системы первого вида. Для функций / (х), заданных в бес- 
конечном интервале, целесообразно применять системы второго ви- 
да. 

При выборе полиномов важное значение имеет вид весовой функ- 
ции р (х), соответствующей тому или иному виду полинома. Этот 
выбор должен быть тесно увязан с характером аппроксимируемой 
функции / (х): весовая функция р (х) должна достигать максимума 
на участке, где требуется наилучшая аппроксимация. При этом 
появляется возможность уменьшения числа членов ряда при задан- 
ной допустимой ошибке аппроксимации. Выбором весовой функции 
можно также осуществить аппроксимацию процессов конечной дли- 
тельности полиномами второго вида (определенными на бесконечном 
отрезке). Для этого необходимо, чтобы эффективная длительность 
весовой функции была близка к длительности аппроксимируемого 
сигнала. 


14.3. ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ НЕПРЕРЫВНЫХ ФУНКЦИЙ 


Для упрощения вычислений и для большей наглядности функ- 
ции, подлежащие аппроксимации, будем задавать в аналитической 
форме. Следует при этом иметь в виду что в действительных усло- 
виях Часто приходится аппроксимировать функции, получаемые 
в результате эксперимента и заданные в виде таблиц, графиков, 
осциллограмм и т. д. 

Рассмотрим разложение полувол- 
нового косинусоидального импульса 
(рис. 14.8) по различным ортогональ- 
ным полиномам. Представленная на 
рис. 14.8 функция 


$ (2) = соѕ (лі/т,), 
—т, 2<1< 1/2. (14.19) 


Переходя к безразмерному време- "г 02 2/2 і 
Ё 1.1. 
ни х = —, получаем -] 7 7 27. 
2’ 1, 
Ти л 
5 (0) =з | о 1) == СОЅ (5 х) , Рис. 14.8. Полуволновый коси- 
нусоидальный импульс. 


—1<х<1. (14.20) 


Т 
Так как функция :(2 х) задана в конечном интергале (—1, 1), 


то целесообразно рассмотреть разложение этой функции по полино- 
мам Лежандра и Чебышева. Предварительно, однако, приведем раз- 
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ложение функции $ (1) по тригонометрическим функциям с периодом 

Т, равным длительности импульса т,, чему соответствует безразмер- 
ный период хт = 2 (рис. 14.8). 

- Ти . 

Так как $ о Х| четная функция, получаем косинусоидальный 


ряд 


1 
ав = 2 | С0$ (5 1) соѕ (плх) ах= 


| 1 1 
== на | 5 [<< |) лх -—- с0$ |") лх| 4х = 


0 


2 2 2 
3 а —— — а = — —— — 
дз’ л 63 
Ти 
Спектр функции (= 1) по тригонометрическим базисным функ. 
циям соѕ илх показан на рис. 14.9, а, а графики отдельных слагае- 
мых ряда (14.21) — на рис. 14.9,6.. 
При использовании полиномов Лежандра коэффициенты ряда 
(14.8) в соответствии с (14.7) будут 


1 
с, = 2 | с0$ (= 1) Р(х) ах. (14 22) 


Таким образом, 
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241 ( я 
== —— | ее (> 1) хіх = 0 (интеграл от нечетной функции); 


і 
а= 2:211. соѕ [2 х 1 (3—1) ах = — 0,68; 
2 2 


Сз = 0 (интеграл от нечетной функции); 
І 
| с05 (5 1) Е (39х+— 30° -- 3) Ах = -- 0,03. 


2.4 | 
Итак, 
2 — 0,68Р, (х) —0,03 Р, (х) +... —1<х< 1. 


л 
С05 | —- Х | = 
(5 л 


2.2 
7 


4) 
Рис 14.9. Спектр полуволнового косинусоидального импульса в базисе триго 


нометрических функций (а) и первые четыре слагаемых ряда Фурье (6). 


С помощью таблиц полиномов Лежандра [15] можно построить 


Ти А 
график $\`5 х), показанный на рис. 14.10. Практически достаточно 
двух-трех членов ряда для удовлетворительной аппроксимации 
л Т т 

(0) = с05|— |, —— << —, —1<5< 

2 2 2 
Рассмотрим теперь разложение этой функции пэ полиномам Че- 

л 


функции 


бышева. Вычисление коэффициентов с, для функции соѕ (5 1) об- 
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легчается наличием формулы (см. [16], формула (7.355.2)) 


(14 .93) 


1 
рем 

| Та, (9) соз ах 2 = (— 0% Ла а) 

0 


в которой Ј›һ (а) — функция Бесселя. При этом формулы (14.11) 
принимают вид 


1 
1 л ах 2 л —_ , 
Су — |} соз Е 1) ты — > Ло (п/2) =, (л/2); 
—1 
1 Н 
= 2. | со» (5 1) Т, (х) Е - = —27, (4/9) 
— 1 —х 


Рис. 14.10. Аппроксимация полувол- 
нового косинусоидального импульса 
первыми тремя полиномами Лежанд- 
ра (сплошная линия) и Чебышева 
(штриховая), 


РА 
ИА 
Функции Ло (т) и Ј, (т) табулированы [15], а при болёе высоких 
порядках п = 2, 3, 4, ... можно использовать соотношения 


Јода (т) = 1, (т) — Ла (т), (14.94) 


При аргументе т = а = л/2 по таблицам находим ФУ. (л/2) = 
== 0,473 и. Л, (л/2) = 0,566. Тогда 


Л (л/2)— Л (п/2) = РГТ 0,566—0,473=0,25. 


Л (1/2) = д/2 
Далее, 
Ј, (5) = 2.9 Ј, 5) (5)=9 071. 
2 л/2 2 2 
л 2.3 л л 
Ја |2) = а (6) (6) 002 


Таким образом, с, = 0,473; с, = — 0.5; с, = 0,04 и т.д. 
Окончательно 


соз (5 1) — 0,473 —0,5Т, (х) 4+-0,04Т, (х) =... —1 << 
(14.95) 


Сумма трех первых членов ряда представлена на рис. 14.10 


(штриховая линия). Видно, что для удовлетворительной аппроксима- 
л 
ции функции соз (5 1) достаточно трех членов ряда. 


л 
Из сопоставления трех аппроксимаций функции соѕ (5 1) ВИДНО, 


что тригонометрический ряд Фурье требует суммирования боль: 
шего числа членов разложения, нежели полином Лежандра или Че- 
бышева. Из двух последних разложений несколько меньшую ошиб- 
ку в точке х = 0 (при суммировании всего лишь двух членов ряда) 
дает разложение по полиномам Лежандра. Однако в точке х = 1 при- 
ближение к точному значению (нулю) лучше по Чебышеву, чем по 
Лежандру. Это объясняется тем, что весовая функция р (х) = 
= ИТ — 22 возрастает с приближением х к единице. 

Из приведенного сопоставления не следует делать вывод, что 
представление функций в форме тригонометрических рядов во всех 
случаях менее предпочтительно, чем разложение в ряд по полиномам. 


14.4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ УОЛША 


Функции Уолша и Радемахера, известные с 1922 г., были надол- 
го преданы забвению. Интерес к этим функциям и широкое их рас- 
пространение связаны с развитием вычислительной техники. 

Существуют различные способы определения функций Уолша. 
Рассмотрим способ, основанный на взаимосвязи функций Уолша 
с функциями Радемахера. Последние, в свою очередь, получаются 
из синусоидальных функций с помощью соотношения 


г, (0) = зп [5іп (2 л0)], 0<0< 1, (14.26) 


где аргумент Ө = //Т, есть безразмерное время, т. е. время, норми- 
рованное к произвольному интервалу Т,, а целое положительное 
число Ё — порядок функции. Символом ѕієп (сигнум-функция) обо- 
значается функция 


1 при х>0, 
—1 при х< 0. 


пх | (14.27) 


В соответствии с (14.26) и (14.27) функции Радемахера, прини- 
мающие одно из двух значений + 1, имеют вид меандра. Первые 
четыре функции Радемахера представлены на рис. 14.11, 
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у 5,00) Функции Радемахера ортонор- 
у 7 мированы (см. $ 2.2) с единичной 


весовой функцией на интервале 
70 0< 0 < 1. Действительно, для 
любых двух функций Ги (9), г» (9) 


"30 имеют место соотношения 

7 | | при т=п, 

ФФ т 
в 0 при тл, 


Все функции Радемахера яв- 
ляются нечетными относительно 
середины интервала определения 
и, следовательно, не могут быть 
использованы для аппроксимации сигналов $ (0), четных относитель- 
но момента 9 = 1/2. Иными словами, система функций Радемахера — 
неполная (см. $ 2.2). 

Функции Уолша, образующие полную ортонормированную си- 
стему, можно сформировать, образуя произведения степеней соот- 
ветствующих функций Радемахера. Первые восемь функций Уолша 
представлены на рис. 14.12. Сопоставление этих функций с функ- 
циями Радемахера (рис. 14.11) позволяет составить очевидные, по 
крайней мере для первых четырех функций Уолша, соотношения 


ма! (0, 0) = (9) 75 (0) = 1, жа! (1, 0) =, (0) 23 (0) = м (6), 
ма! (2, 0) = г, (0) ә, (0), ма] (3, 0) = м (0) 7, (0) = ғ, (9). 


шо (м #Лраї (д.2) (па (7, 2) 


Рис. 14.11. Первые четыре функции 
Радемахера. 


1212 
г 1 |а 
2 |2 |04 
51212 
4128 
#17417 
219195 
714] 


2 45 10 2 


Рис. 14.12 Первые восемь функций Уолша и их нумерация при различных спо- 
собах упорядочения, 
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Нетрудно также проверить правильность оотношений: 
үа] (4, 9) = м (0) и, (9) г, (0) = г, (0) г, (0), ма! (5, 60) 
= и, (0) г, (0) из (9), 


уа (6, 0) =; (0) 23 (60)ь, (0) = лм, (0) г, (0), маі (7, Ө) = 
— | (0) „> (0) г, (0) = әз (9). 


Итак, каждая функция Уолша ҳа! (о, 09), входящая в систему 
из № = 2" функций, является произведением єтепеней первых п 
функций Радемахера. Принцип нахождения показателей этих сте- 
пеней поясняется табл. 14.1 на примере № = 23 = 8. 


Таблица 14.1 
үөү | _ 
рор 


0 2 2 2 2 Л х Ра) х (8) = 1009) 
7 2 7 р 7 |0) х #216) х +9 = и, 8) 
2 0 0 7 0 |) х 200) х "90 = ши (2,0) 
5 2 |0 7 1 |Д) х 108) х к) = шв) 
4 0 / 0 0 |Н) х 00) х И = 060) 
5 0 / 0 7 |н) х РД) х = шв) 
© |0 7 / о |Н) х т) х (8) = ШЦЕВ 
7 0 7 у [хр х 9 = 8 


В этой таблице использованы следующие обозначения: 0 — 
номер функции в системе; 0 — т-й разряд представления числа о 
в двоичной системе счисления, т. е. 


Ф) = (Шу Ш... Ф -.. ШФ) == Ш, 9771 4- шз 272 --...-- фт 2" -- 


п п 
0 — —1 — —1 
Б. 0 20 = У Ш 29-7 У Шт, 2", 
т== 1 


Шт 0; 1, 00; (14.28) 
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Ф — символ поразрядного суммирования по модулю 2 по правилам 
1 91=0 Ф 0=0, 190=0@ 1=1 (14.29) 


Показанный в табл. 14.1 способ построения функций Уолша 
можно выразить аналитически для любого № == 27 в виде следую- 
щего соотношения; 


ма] (ш, 0) = Пи, (9-9 -в, (14.30) 


В =] 


Поясним применение (14.30) на примере шестой функции Уолша 

(и = 6), входящей в систему размером № == 23 = 8. Произведение 
в (14.30) состоит из трех множителей (при А =1, 2 и 3) вида 
[", (0)12:Ф®., [, (0)1°®ә%: и [7 (9)]2:®. Подстановкой в левую 
часть (14.28) и = 6б и и = З 


получаем 
в (7:2 рер 6 = 09° + ш,91 Ф шу, 
(77 П! | 1, "7 откуда следуют равенства 
воз (1. Ил Шу = 1, = 1; шз =0. 
(2.57 Таким образом, 


(2 сата; =4 Х.Ф о, = ОФ 1 = 1, 


иьФи=іФі1 = 0, 
0 49 10 #07 Фи, = 1Ф0 = 1 


Рис. 14.13. Четность номеров косинусоидаль- И ПО формуле (14.30) 
ных и нечетность номеров синусоидальных „| (6, 0) = ғ; (0), (0) х 


функций. 
Х гз (0) == л (0) г, (0). 


Из рис. 14.12 видно, что четным относительно середины интер- 
вала определения (0 -= 0,5) функциям маі (о, 09) соответствуют . 
четные номера ш, а нечетным функциям — нечетные номера. Такое 
взаимно однозначное соответствие между четностью функций 
уа] (о, 9) и четностью их номеров шо аналогично свойствам триго- 


Т 
Поэтому иногда применяются обозначения са! (ј, Ө) для четных 
и за! (і, 9) для нечетных функций Уолша. 
Легко проверить, что функции са! (ў, 0) и за] (, 6) связаны в 
функциями маі (о, 9) следующими соотношениями: 


са! (1, Ө) = ма! (2 у, 0); за1 (1, 0) = маі! (2] — 1, Ө). 


Эти обозначения указаны на рис. 14.12. 

Способ нумерации функций в системе называется упорядо- 
чение м. Функции Уолша, сформированные посредством вы- 
ражения (14.30), упорядочены по Уолшу, 
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2 2 
нометрических функций соз 7 ) И А ) (см. рис. 14.13). 


Таблица 14.2 


4 
ИЕ ЕВЕ ВЕ 


0 0 |0 АЯ к РИ) х ГВ) = р) 
1 0 0 1 РД) х ГИЯ) х Р) = рш) 
г 0 7 0 да) х (Я) х Еі (9) = ри(2,4) 
9 0 7 НО) х н) х РД) = (8,0) 
4 7 0 0 |0 х п) х РД = рав) 
6 РА 2 7 в) х „200) х г (2), = р (5,9) 
д 7 7 2 Д) х 77 (0) х (0) = ра) 
7 7 7 ГОМО) х РД) х г = ИЯ) 


Часто применяются функции Уолша, упорядоченные по Пэли 
[ра (р, 9)] и по Адамару [Вад (л, Ө). 

Независимо от упорядочения функции Уолша, составляющие 
систему йз № = 2" функций, всегда можно представить в виде 
произведения степеней первых п функций Радемахера. Принцип 
же нахождения показателей этих степеней индивидуален для каж- 
дого упорядочения. 

Так, для упорядочения []эли принцип нахождения этих степе: 
ней поясняется табл. 14.2 на примере № = 23 == 8. В этой таблице 
по аналогии с (14.28) номер р функции ра! (р, 6) имеет двоичное 
представление 


р = (ру рз ... Рт --. Рв) == У Ръа-тал 27", (14.28') 


т == | 


Очевидно, что аналитическая запись функций Уолша в упоря- 
дочении Пэли имеет следующий вид: 


ра! (р, Ө) = Пр» (в) Р-н, (14.31) 
в = 1 


1 Обозначения ра! (р, Ө) и Ваа (л, 0) образованы из начальных букв 
фамилий Ра|еу и Надатаг@ соответственно. 
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Сравнивая способы образования показателей степеней функций 
Радемахера на примерах табл. 14.1 и 14.2, легко приходим к выводу, 
что двоичные разряды номеров функций Уолша, упорядоченных п2 
Пэли, связаны с двоичными разрядами номеров функций Уолша, 
упорядоченных по Уолшу, следующим соотношением: 


Рт = тт Ф Ш». (14.32) 


Итак, переход от упорядочения по Уолшу к упорядочению этих 
функций по Пэли выражается в перестановке этих функций в си- 
стеме по закону (14.32). 

Функции һаа (й, 0) можно сформировать с помощью матриц Ада- 
мара. Матрицей Адамара Ну порядка № == 2" называется квадрат- 
ная матрица размера Л х М с элементами -- 1, такая, что 


Нк х Ну = МІ, 


где / — единичная матрица, а т — знак транспонирования. 
Нормированную матрицу Адамара порядка № можно построить 
рекурсивно, т. е. 


н |" Нм /э 


при Н,=1. (14.33) 
Нм, нь Ри 


Так, например, 


Функция Уолша, упорядоченная по Адамару, т. е. һаа (№, 0) 
с номером й, является последовательностью прямоугольных импуль- 
сов с единичными амплитудами и полярностями, соответствующими 
знакам элементов А-й строки матрицы Адамара. Под длительностью 
импульсов подразумевается (1/М№)-я доля интервала [0, 1). 

Для иллюстрации связи между функцией Вад (№, Ө) и матрицей 
Адамара, а также для определения места этих функций в системе 
приведем матрицу Адамара для М = 8 = 28, заменяя 1 и —1 зна- 
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ками соответственно плюс и минус: 


— 


+ ++ +++ 
фи + А 
РЕ — -ф | 

н, = ЕР. 
ГО В |+ - |, 

+= о ере + — + |А 

| Е фи - + + |А 
+= = +1 + в -ф 


Взаимосвязь между упорядочением по Адамару и Пэли опре- 
деляется соотношением 


И, == Вип — + 1› (14.34) 


где п = 105, М. 

Нумерация первых восьми функций Уолша при различных спо- 
собах упорядочения дана в табл. на рис. 14.12. 

Следует указать, что введенные выше упорядочения вытекают 
из свойства симметричности матрицы Адамара, заключающегося 
в том, что транспонированная матрица совпадает с исходной: 
Ну = Нм. Как видно из предыдущего, введенные упорядочения 
отвечают симметричности соответствующих им матриц. 

Не следует полагать, что упорядочениями Уолша, Пэли и Ада- 
мара исчерпываются все возможные упорядочения. 

Независимо от способа упорядочения функции Уолша в дальней- 
шем будут обозначаться символом ҳа! (і, Ө). Функции Уолша ор- 
тонормированы на интервале 0 < Ө < 1: 

І . 
зат (6, 6) ма! (1, 0) 40 = | при Е = {, 
х О при & 1. 


(14.35) 


Функции Уолша обладают свойством мультипликативности, 

т. е. перемножение двух функций Уолша дает другую функцию Уол- 
ша, причем 

уа] (к, 0) маі (і, 0) = жа! (А Ф {, 0). (14.36) 


Функции Уолша маі (і, 9) обладают свойством симметриии, 
проявляющегося в том, что все выводы относительно і справед- 
ливы также и относительно Ө. Так, например, свойство мультипли- 
кативности (14.36) с учетом свойства симметрии запишется в виде 


уа! (і, 0,) ма] (1, 0.) = маі ({, 0, ө 0.). (14.37) 
Умножение любой функции Уолша самой на себя дает функцию 


нулевого порядка ҳа] (0, 0), так как в результате получаются только 
произведения вида (+ 1) (+1) и (—1) (—1). Таким образом, 


ма! (0 0) ма! (і, Ө) = жа! (0, Ө). 
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Очевидно также, что умножение ма! (і, 0) на ма! (0, 0) не 
изменяет функцию ма] (і, Ө). 


Функции Уолша иногда определяют на интервале —0/,< 0 < 
<< \.. Первые восемь функций на указанном интервале представ- 
лены на рис. 14.14. Функции Уолша могут служить базисом спект- 

рального (негармонического) пред: 
ш1(2#4#4 ставления сигналов. 
Любую интегрируемую на ин- 


ш) тервале 0 < Ө < 1 функцию | (9) 
128) Можно представить рядом Фурье 
по системе функций Уолша 
+7 01597: 


Е (0) = А (0) + А (1) ма! (1, 0) 
+ А (2) ма! (2, 9) + ... + 
1019,6) + А (0) маї (і, Ө) +... (14.38) 


— 
7 с коэффициентами 
1 


е 25 2 | 
120 Ад = 0) ма! (і, 0) 40, Ө =ИТ. 
Рис. 14.14. Первые восемь функций 0 
Уолша на интервале —0,5=<0<0,5. (14.39) 


Вне интервала [0, 1) ряд (14.38) описывает периодическую функ- 
цию } (Ө + А), где Е — любое целое число. 


На рис. 14.15 изображены первые 16 функций Уолша. 


Некоторые особенности разложения непрерывных функций по 
системе Уолша иллюстрируются в $ 14.5 на примерах. 


Как уже ранее отмечалось, функции Уолша хорошо сочетаются 
с современной микроэлектроникой и могут быть легко сформи- 
рованы с помощью ключевых схем. Один из возможных варнан- 


тов схемы генератора первых восьми функций представлен на 
рис. 14.16. 


Алгоритм формирования функций Уолша в этом генераторе 
основан на выражении (14.30), т. е. на перемножении степеней трех 
функций Радемахера: г, (0), г. (0) иг. (0). Функция г. (0) полу- 
чается непосредственно от генератора меандрового колебания. Вто- 
рая функция г, (9) получаетсяи зг. (0) удлинением периода этого 
колебания в два раза. Это достигается с помощью триггера, запу- 
скаемого положительными импульсами: (с выхода дифференцирую- 
щей ЮС-цепи и диода), возникающими в начале каждого периода 
входного меандра. Аналогичным способом изг. (9) получается функ- 
ция Г, (0). Полученные функции г, (6), г. (9) иг. (9) поступают 
либо непосредственно на выход генератора, либо на перемножители 
У. Каждый перемножитель представляет собой устройство совпа- 
дения, обладающее следующей таблицей истинности: 
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Устройство запускается импульсом, который одновременно 
устанавливает все триггеры в состояние «1». 
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Рис. 14.15. Нумерация функций Уолша при различных способах упорядочения, 
Размер базиса №=16, 
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Пис 1416 Генератор первых восьми функций Уолша. 


14.5. ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ФУНКЦИЙ УОЛША 


1. Определение спектра синусоиды 5 (0) == іП = і (рив. 14.17, а) 


в базисе функций Уолша, Интервал разложения Т, в данном елу- 
чае целесообразно приравнять величине Т. 

Переходя к безразмерному времени 0 = ИТ, запишем колебание 
$ (2) в форме 5(9) = зіп 2л9. Ограничимся 16-ю функциями, 
причем сначала выберем упорядочение по Уолшу. Поскольку за- 
данная функция 5$,(9) нечетна относительно точки 09 = Ч., все 
коэффициенты А (1) при четных функциях Уолша в ряде (14.38), 
т. е. при са] (у, 9), равны нулю. 

Те из оставшихся восьми функций ма!(і, 6), которые совпадают 
с функциями Радемахера и имеют периодичность внутри интервала 
[0, 1) кратную периоду функции $, (9), также приводят к нулевым 
коэффициентам А (й. К таким функциям относятся ма] (3, Ө), 
уа] (7, 9) има! (15, 0). Наконец, функция жаі (11, 9), нечетная не 
только относительно точки Ө = Ч., но также относительно точек 
9 = 1/, и Ө = 3/, [внутри интервалов [0, !/,) и (4, 1), приводит 
к нулевому коэффициенту 4(11) из-за четности $, (9) в указанных 
интервалах. 

Итак, лишь четыре коэффициента из 16 не равны нулю: А (1), 
А (5), А (9) и А (13). Определим эти коэффициенты по формуле 
(14.39). Подынтегральные функции, являющиеся произведениями 
сигнала $, (0) (рис. 14.17, а) и соответствующей функции ма! (і, 6), 
представлены на рис. 14.17, б — д. Кусочное интегрирование этих 
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произведений дает 
1/2 
А() = \ ѕіп 9л0 40 = 2/л = 0,636; 


0 
2/16 6/16 


4(5)=4 | ѕіп 2л040 — 2 | п 20000 = = (1—2 со 2.) = 
л 4 
0 2/16 
= —(),265; 
1/16 3/16 5/16 
А (9) =4 | зп 21040 —4 | ѕіп 27040 +2 | ѕіп 27040 = 
0 1/16 3/16 
= — 0,052; 
1/16 2/16 3/16 
А(13)=4 | ѕіп 2л6040 — 4 | ѕіп 21046 +4 | ѕіп 29100 — 
0 . 1/16 2/16 
5/16 


—2 | Ѕіп 2л040 = — 0,128. 
3/16 


Спектр рассматриваемого сигнала $, (0) в базисе функций Уолша 
(упорядоченных по Уолшу) представлен на рис. 14.18, а. При упо- 
рядочении по Пэли и Адамару спектр того же сигнала принимает 
вид, показанный на рис. 14.18, би в. Эти спектры получены из спект- 
ра на рис. 14.18, а перестановкой коэффициентов в соответствии с 
таблицей (рис. 14.15), показызающей взаимосвязь между способами 
упорядочения функций Уолша (для М = 16). 

Для уменьшения искажений при представлении колебания ог- 

раниченным числом функций Уолша предпочтение следует отдавать 
упорядочению, которое обеспечивает монотонное убывание спектра. 
Иными словами, наилучшим является упорядочение, при котором 
каждый следующий спектральный компонент не больше (по модулю} 
предыдущего, т. е. | А (і + 1)|< | А (0 |. В этом смысле наилуч- 
шим упорядочением при представлении отрезка синусоиды, как это 
следует йз рис. 14.18, является упорядочение Пэли, а наихудшим — 
Адамара. 

Восстановление исходного сигнала ( рис. 14.17, а) с помощью 
четырех функций Уолша представлено на рис. 14.19. От способа 
упорядочения функций это построение, разумеется, не зависит. 
Очевидно, что для более удовлетворительной аппроксимации сину- 
соидального колебания в базисе Уолша требуется существенное 
увеличение числа спектральных компонентов. 

Вне интервала [0,1) ряд (14.38), как отмечалось в $ 14.4, описы- 
вает периодическое продолжение $, (0), в данном примере гармони- 
ческую функцию. 

2. Спектр гармонического колебания 5(/) = соѕ(оѓ -- 0.) 
(рис. 14.20) в базисе функций Уолша. Как и в предыдущем примере, 


539 


рассматривается один цикл гармонического колебания с периодом 
Т = 2 л/о. Переходя к безразмерному времени Ө = ЕТ, записы- 
ваем колебание $ (7) в форме 


$1 (0) = соз (210 + 0.) = соѕ0, соѕ 2л Ө — ѕіп Ө, эт 2л Ө = 
= А соѕ 2л 0 — В ѕіп 270. 


Спектр Уолша функции зіп 2 лӨ определен в примере 1. Совер- 
шенно аналогично определение спектра функции соѕ 2л6 на интер- 


5 (0700100) 9 АГА 17007 
-04 а) 
0) 0 П 
А 5; (27ша1 (5, 0) 09 - 
04 
м. 02 
0 
9$ 10171 № ПР 
0) -02 
А 51 (9708 (9 0) = 0 
| р А 
; 
2) 
5,(07001 (75,0) 


249017 


76 И 
`й 
Рис. 14.17. Стробирование отрезка Рис. 14.18. Спектры синусоиды в базисе 
синусоиды функциями Уолша. функций Уолша, упорядоченных по Уол- 


шу (а), Пэли (6) и Адамару (в). 


Размер базиса №=16. 


вале [0,1). Необходимо лишь функции за1 (у, Ө) заменить функциями 
са| (7, Ө). Легко проверить, что при упорядочении по Уолшу новые 
коэффициенты А(7) в ряде (14.38) будут: 4(2), А (6), 4(10) и 
А(14) вместо А(1), А(5), А(9) и А(13). При этом значения коэффи- 


циентов остаются прежними. 
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Таким образом, ряд (14.38) для рассматриваемого колебания 
можно записать в форме 


$1 (0) = соѕ Ө, соѕ2л0 — ѕіпӨ, ѕіп2лӨ = 
= с0$ 9, [А (2) маі (2, 6) + А (6) маі (6, Ө) + А (10) ма! (10, Ө) + 
+А (14) ма! (14, 0)1 — зп Ө, [А (1) маі (1, 0) + А (5) маі (5, Ө)-- 
+ А (9) ха! (9, 0) + А (13) ха (13, 6). 


Итак, при сдвиге гармонического колебания по фазе спектр 
Уолша содержит четные и нечетные функции са! (|, 0) и за! (у, Ө). 


| 311(270) 


Рис. 14.19. Аппроксимация синусоиды функциями Уолша. 


3. Спектр периодической последовательности прямоугольных 
импульсов (рис. 14.21) в базисе функций Уолша. Определим коле- 
бание $ (7) на интервале [0, Т,) выражением $ (1) = 1, 0<і<т,, 
и соответственно 
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1 при 0<0<т,/7,, 


(14.40) 
О при Өр>т,/Г,. 


5] 90| 


Структура спектра Уолша заданного колебания сильно зависит 
от соотношения между т, и То. Временная база Т, является 
дополнительным и произвольно выбираемым параметром функций 
Уолша. Действительно, при т,/То = 1 спектр содержит лишь 


Рис. 14.20. Один период гармонического колебания на интервале 0=<0<1. 


одну функцию ҳа] (0, 0) с коэффициентом А (0)=1. При т,/Т, = “, 
колебание (14.40) полностью определяется двумя функциями: ма] 
(0, 0) има! (1, 0) с коэффициентами А (0) = 4 (1) = Ч... 


Далее, при т,/Т, = М, использование формулы (14.39) 
1 


0 А (ш) = {з (0) зма] (о, 0) 20 = 
| 0 
, 1/4 
== \ ууа] (о, Ө) 49 
и 70 ч 
рр 
2 һ/7 10 2 дает следующие коэффициенты: 
== == == == 1 
Рис. 14.21. Один цикл периоди- А (0) А(1) А(2) А(3) 1. 
ческой импульсной последова- Найденные спектры представлены 


тельности при ти/То = 1/2. на рис. 14.22. Этот результат легко 


обобщается для последовательности 
прямоугольных импульсов в отношением т,/Т, = Ч», где Ё — 
целое положительное число, Очевидно, что спектр Уолша такого 
колебания состоит из 2 компонентов с одинаковыми амплитуда- 
ми, равными '/›^. Очень важно, что этот спектр содержит конеч- 
ное число составляющих; разложение того же колебания (14.40) 
по гармоническим функциям является бесконечным. 
Рассмотрим теперь случай, когда т,/Т, 5 /,, например, 
Ти/Го = Мз. Ограничиваясь первыми 16-ю функциями Уолша 


(в упорядочении Уолша) и опуская промежуточные выкладки, по- 
лучаем 


А (0) = А (1) = 05; — (4) = – А (5) = А (6) = А (7) = 
= А (8) = А (9) = – А (10)= –А (1) = –А (13)=А (14) = 
= Д (15) — 1/4. 
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А А А 
(л | 
2 
74 
017 2 до шы 20 
а) 0) 6) 


Рис. 14.22. Спектры последовательности прямоугольных импульсов в базисе 
функций Уолша: 


а — при Ти/10= 1: ^ — при Зи/10=1/2} 6=— при Ти/ То 1/4: М = 16. 


ё 20 


Найденный спектр представлен на рис. 14.23. При переходе к 
упорядочению по Пэли структура спектра сохраняется (по модулям). 

Итак, при т,/Т, == М.“ спектр Уолша периодической последо- 
вательности прямоугольных импульсов содержит бесконечно боль- 
шое число составляющих. Сум- 
мирование первых 16 функций А} 
дает импульс, показанный на 7 
рис. 14.24 


4. Влияние сдвига импульс- 
ной периодической последова- 
тельности на спектр Уолша. 

Рассмотрим этот вопрос на 
примере импульсной последова- 
тельности при т,/Т7, = И, 
(рис. 14.25), смещенной на т,„/2 
относительно аналогичной после- 
довательности, см. пример 3. 

Используя функции Уолша 
(в упорядочении Уолша), опре- 


1/7 
0/2 
2 
3/7, 2 


Рис. 14.23. Спектр последователь- 

ности прямоугольных импульсов 

в базисе функций Уолша при 
ти/То= 1/3; М=16. 


деленные на интервале — '/, < Ө < 1, (см. рис. 14,14), запишем 
выражение для коэффициентов Уолша 
1/8 


А (0') = \ ма! (0, Ө) 40, 


— 1/8 
і 
$ $ | 
| 
7 У | 
2/5 | | 
мои | 0 т 
1/8 Да 

аааз 

2 „7. 0 7 2 
42 2 2 7 

Рис. 14.24. Аппроксимация прямо- Рис. 14.25. Один цикл периодической 


угольного импульса 16 функциями 
Уолша при т/Го= 1/3; №М=16. 


последовательности импульсов на ин- 
тервале 0,5=<0<1, 
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А откуда получаются следующие нену-. 
левые коэффициенты: 


/ А (0) = А (0) = А (4) = А (6) = 


И 2 4 в Ш Полученный спектр (рис. 14.26) 
рне 1028. Блю слана рх, 82800 Шире спектра, представленного 
Пульснои последовательности И Л , 
на спектр Уолша (сравнить ИМпульснои последовательности на 

с рис. 14.22, в). время т,/2- привел к изменению 
спектра. Зависимость структуры 
спектра от сдвига колебания $ (1) на оси времени является особен- 
ностью анализа в базисе функций Уолша. Эта особенность связана 
с непериодичностью функций Уолша на единичном интервале их 
определения. Напомним, что при разложении по гармоническим 
функциям сдвиг сигнала во времени влияет лишь на фазочастот- 
ную характеристику спектра (см. $ 2.7). 


14.6. ВЗАИМНЫЙ СПЕКТР БАЗИСНЫХ ФУНКЦИЙ 
ДВУХ РАЗЛИЧНЫХ ОРТОГОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ 


Разложим заданное колебание $ (7) по двум ортонормированным 
системам функций Фф, (Ри &, (Г) с одинаковыми интервалами опре- 
деления (а, р): 


$ (1) = Хоф = УЬ, 2.00) при а <Ё< 6. (14.41) 


П == () 
Совокупность коэффициентов с, образует спектр колебания $ (2) 
в базисе ф (1), а совокупность коэффициентов 6, — спектр того же 


колебания $ (7) в базисе Ё (2). 

Воспользуемся далее выражением (2.9) для коэффициентов с, 
обобщенного ряда Фурье и подставим в него вместо | (х) заданную 
функцию $ (1), выраженную через правую часть (14.41): 

Б 


А оо оо р 
= {500 Ф (0 и | Хы 0 | © (0 = УЬ, (5, 0) 0а 
а а Ёп =0 п=0 5 


(14.42) 


Ввиду ортонормированности функций Фф, (8) коэффициент перед 
интегралом в (2.9) приравнен единице. Интеграл под знаком суммы 
представляет собой А-й коэффициент разложения функции ё, (№) 
по базисным функциям фь (іХ). Обозначив этот коэффициент симво- 
ЛОМ 


14 
ауоь = 4 5, (0) Фь (0 4, (14.43) 
получим " 
Ср == У р, в ор (14.44) 
п == 0 
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Коэффициенты Ф: ‹, не зависят от сигнала $ (1). Таким образом 
выражение (14.44) устанавливает взаимосвязь спектров колебания 
$ (дв двух различных базисах Ф, (Ви (2). 

Рассмотрим подробнее выражение (14.43). С одинаковым осно- 
ванием его можно трактовать либо как А-й коэффициент разло- 
жения функции & (№ по ортонормированной системе функций 
ф (2), либо как п-й коэффициент разложения фь (й) по системе функ-: 


А) 


Рис. 14.27. Взаимный спектр функций Уолша и тригонометрических функций 
(четные компоненты). 


ций 5 (№). Поэтому совокупность коэффициентов 4: у, можно рас- 
сматривать как взаимный спектр базисных функций ф„ (1) 
и Б, (0). 

В качестве примера рассмотрим взаимный спектр функций Уол- 
ша и тригонометрических функций. Основываясь на выражении 
вида (14.43), запишем аналогичные выражения отдельно для не- 
четных и четных функций, определенных на интервале [—1/., 1/,): 


1/2 


В (р = \ за! (у, Ө) ѕіп (2лиӨ) 46, (14.45) 
«> 1/2 
1/2 

А (}, Ш) = \ са! (у, Ө) соѕ (270) 49. (14.46) 
— 1/2 
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18 Зак. 1387 


Аргументы тригонометрических фуикций ®{ приведены К 
виду 


ой 21 ол = Әли, и=Г. (14.47) 
Т Го 


На рис. 14.27 изображен рельеф модуля взаимного спектра 
(четных) функций Уолша при № = 64 и синусоидальных функций. 
Видно, что рельеф взаимного спектра В (|, и) характеризуется хо- 
рошо выраженной симметрией. Максимумы |В (у, џи) | находятся 
вблизи плоскости | = в. Дополнительные плоскости симметрии, 
связывающие боковые максимумы, перпендикулярны основной 
плоскости и пересекают ее с интервалами 2^ в точках ј = и = 2%, 
Е =0, 1,2, ... 


14.7. ДИСКРЕТНЫЕ ФУНКЦИИ УОЛША 


Для цифровых методов спектрального анализа наибольший 
интерес представляют дискретные функции Уолша. Эти функции 
являются отсчетами непрерывных функций -Уолша. Для перехода 
к дискретному варианту функций представим аргумент 0 < 0 < 1 
в двоичной системе счисления 


9= 2 Ө, 2-8 = (0, 0,, Ө,, ...)з, (14.48) 
=] 


где Ө, = 0; 1, ё = 1, 2, 8, ... 

При изменении Ө в пределах от нуля до единицы 2-й разряд 0, 
попеременно принимает значения 0 или 1, причем интервал между 
двумя соседними переменами знаков равен !/,*, Таким образом, 
при ё = 1 разряд 0, равен нулю на интервале 0 < 9 < У, и ра- 
вен единице на интервале 1/0 < 1. При = 2 0,=0 на интерва- 
лах [0, 1/,), (1/5, 3/.) и 0, = 1 на интервалах (М, !/,), (/,, 1) ит. д. 

Поэтому выражение (14.26) для ^-й функции Радемахера можно 
записать в форме 


г, (0) = е9 = (— 1)8, (14.49) 


Подставив это выражение в (14.30), получим следующую запись 
функций Уолша (в упорядочении Уолша): 


в 

пг > (2 6+1 Хп А) Әһ 

ҳа! (0, Ө) = П [е^ к {п-в 9-8 = (— 1) =! А 
Е = | 


(14.50) 
Результат не изменится, если аргумент 0 < Ө < | заменить 
целочисленной переменной х == 0, 1, .,., М — |, являющейся но- 
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мером отсчета и записанной в двоичной сивтеме вчисления 


х= У х 21 (Ху Ха) (14.51) 
Е =! 
где. = 0; 1, = 1,2, 3 


00$ № = 2", 
Тогда выражение (14. 


50) принимает вледующий вид: 
Ш: 
Ў (0р. д+19 оа! "А 


уа! (0, х) = (= 1) е (14.52) 


Первые две и повледняя (Л — 1)-я дивкретные функции Уолша; 
определяемые выражением (14.52), показаны на рив. 14.28 (для 
М = 16). Каждый отсчет раеположен 
в вередине евязанного с ним элемен- К») 
та непрерывной функции. Длитель- 02428101010 Хх 
ность элемента равна ЧМ от интер. шї) | 


вала [0, 1). | ` х 
С учетом (14.32) и (14.34) диск» И 
ретные функции Уолша в упорядо- | 


чении Пэли и Адамара запишутся 


В виде Ч 07) и НЕ НЕ НЕЙ 
ПЕ ПЕНЕНЕЦЕЦЕЦЕНЕХ 
Ў 
Рп А41 "В Ш 
ра! (р, х) = (— 1)! . 0 5 100 
я Рис. 14.28. Первые две в п0- 
У "хь следвяя дискретные пря. 
=—=( — |) =! олша ори А == 22. в упоря- 
пай (И, х) =(— 1) ’ 04.59 дочевив Уолша), 


Перечиеленные в < 14,4 евойства непрерывных функций Уолша 
ваписываютея для дискретных функций вледующим образом. 
Ортогональность 


м1 
У маі ({, х) ма! (№, х) = 


ез» 0 


(. при # = /, (14.54) 


О при 151 


Дискретные функции Уолша не нормированы; норма равна № 
независимо от номера функции. 
Мультипликативность 


\а| ($, х) ма! (1, х) = ма! (1 Ф 1, х). (14.55) 


Пусть сигнал 5 (Г (вещевтвенная функция) предетавлен вовокуп- 
ностью своих эквидивтантных отечетов $ (А), ^ == 0, 1, 2, „.., № = 1. 
Тогда преобразования 


М = 
50= 1 Ў 0 ча, 9), (14.56) 
№—@ 
$ (Е) = БЯ $ (0) ма! (№) (14.57) 
0—9 
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образуют пару дискретных преобразований Уолша (ДПУ). Выра: 
жения (14.56), (14.57) аналогичны паре дискретных преобразований 
Фурье (ДПФ)в базисе гармонических функций [см. (13.13'), (13.14). 

Как и ДПФ (см. 5 13.3), ДПУ обладают свойством периодич- 
ности: 


$ (п) = 8 (и + тм); $ (А) = 5 Е + т), (14.58) 


где т — целое число. 

Имеются, однако, и существенные особенности ДПУ. Это от 
носится к теореме запаздывания. Напомним, что в случае спектраль: 
ного анализа в базисе гармонических функций умножение ДПФ 

1.27 пт 
$т (по!) на базисную функциюе ^ эквивалентно сдвигу во време- 
ни последовательности $ (А), ё = 0, 1, 2, ..., М — 1, на т интерва- 
лов (см. < 13.3). 

В случае ДПУ умножение обеих частей равенства (14.56) на ба: 
зисную функцию маі (п, т) приводит к выражению 


М1 
уа! (п, т) 5 "=. У $ (Р) ма! (п, А) ма (п, т), (14.59) 
А — ө 


которое на основании свойства мультипликативности функций 
Уолша [см. (14.36) и (14.37) можно записать в форме 


м-4 


ма! (п, т) 5 (п) = — У за (и, © т)= 
Ё = 0 


1 У «(ЕФ т) ма! (п, 6). 


(14 60) 


Переход от $ (К) к $ (А Ф т) означает диадный сдвиг последо» 
вательности отсчетов $ (К), А == 0, 1, 2, ..., М — 1, на т интервалов. 

Аналогично можно показать, что диадному сдвигу спектраль- 
ных компонентов $ (п) на т интервалов соответствует умножение 
отсчетов $ (К) на ма! (/, т). 

Поясним смысл термина диадный сдвиг. <. понятием сдвига функ: 
ции приходится иметь дело, например, при определении корреля- 
ционной функции, при рассмотрении теоремы запаздывания, при 
определении свертки двух функций. В обычном смысле сдвиг рас- 
сматривается как параллельный перенос сдвигаемых значений ко- 
лебания вдоль оси времени. Такой сдвиг можно назвать арифметиче- 
ским, так как он выражается обычным арифметическим сложением 
или вычитанием. При арифметическом сдвиге, например, на т = З 
интервала /-й отсчет х(5) переместится и станет х (5 + 3) = 
= х (8). При достаточно большом т отсчет х (Е) выйдет за пределы 
исходной совокупности отсчетов. При диадном сдвиге тот же отсчет 
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х (5), сдвинутый на 1 = 3, займет положение х (5 Ф 3) = х (6), 
так как 


5(101) 
Өз (011) 


Диадный сдвиг обладает так называемым групповым 
свойство м: сдвиг отсчетов х (5) (где ё = 0, 1, 2, ..., М — 1) 
на величину т < № — 1 соответствует такой перестановке этих 
отсчетов внутри их исходной совокупности, что результат поразряд- 
ного сложения по модулю 2, т. е. Е Ф т, всегда не превышает число 
М — 1 при любом т = 0, 1,2,..., М — 1. При этом имеется в ви- 
ду, что № = 2", где и — целое положительное число. 

Сделанное утверждение легко проверить перебором всевозмож- 
ных диадных сдвигов всех отсчетов х (К) при заданном №. Например, 
при № = 8 получается следующая квадратная матрица значений 
9 = Е Ф т; 


01234567 А 
00193456 7- 
11103925476 
9193016745 
3139107654 

9=41456701 23 
5154761039 
6167459301 
7176543910. 
т 


Из этой матрицы видно, что диадный сдвиг не выводит едвинутые 
отсчеты за пределы исходной совокупности № отсчетов, а лишь про- 
изводит их перестановку внутри этой вовокупности. 

Диадный сдвиг придает существенное своеобразие как спектраль- 
ному анализу в базисе функций Уолша, так и представлению сиг- 
налов во временной области. В частности, диадная свертка двух 
временных последовательностей х (®) и у (^) записывается в форме 


.. \—1 
в®=-- У хоту(ЕӨ т) = х (6) жу(8). (14.61) 


т==0 


Основное преимущество ДПУ перед ДПФ заключается в том, что 
отсчеты сигнала умножаются на функции Уолша, которые прини- 
мают значения +1 [ем. (14.56), (14.57)]. По существу, операция 
умножения исключается и выражения (14.56), (14.57) сводятся к 
суммированию отсчетов в соответствующими знаками. В случае 
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же ДПФ требуется умножение на комплексные числа видае №, 


причем действительная и мнимая части этих чисел требуют пред- 
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ставления достаточно большим числом разрядов (для енижения 
уровня ошибки округления). 

Эффективность цифровых методов «пектрального анализа можно 
значительно повысить, применяя специальные алгоритмы преобра- 
зования, получившие название быстрое преобразова:- 
ние Фурье (БПФ), бывтрое преобразование 
Уолша (БПУ) ит. д. Эти алгоритмы основаны на устранении 
избыточности в описании матрицы дискретного ортогонального 
преобразования, 


Глава 15 


ЭЛЕМЕНТЫ СИНТЕЗА ЛИНЕЙНЫХ РАДИОЦЕПЕЙ 


15.1. ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 


Классическая теория синтеза пассивных линейных электрических 
цепей с сосредоточенными параметрами предусматривает два 
этапа: 

— отыскание или подбор подходящей рациональной функции, 
(которая могла бы являться характеристикой физически осуществи- 
мой цепи и вместе с тем быть достаточно близкой к заданной харак- 
теристике; 

— отыскание структуры и элементов цепи, реализующей выбран- 
ную функцию. 

Первый этап называется аппроксимацией заданной характери- 
стики, второй — реализацией цепи. 

Аппроксимация, основанная на применении различных орто- 
гональных функций, не вызывает принципиальных трудностей. 
Значительно сложнее задача отыскания оптимальной структуры 
цепи по заданной (физически осуществимой) ее характеристике. 
Эта задача не имеет однозначного решения. Одну и ту же характе- 
ристику цепи можно реализовать множеством способов, различаю- 
щихся по схеме, по числу входящих в нее элементов и сложности 
подбора параметров этих элементов, по чувствительности харак- 
теристик цепи к нестабильности параметров и т. д. 

Различают синтез цепей в частотной области и во временной, 
В первом случае задается передаточная функция К (ѓо), а во вто- 
ром — импульсная характеристика а (2). Поскольку эти две функции 
связаны между собой парой преобразований Фурье, синтез цепи во 
временной области можно свести к синтезу в частотной и наоборот. 
Все же синтез по заданной импульсной характеристике имеет свои 
особенности, играющие большую роль в импульсной технике при 
формировании импульсов с определенными требованиями к их пара- 
метрам (крутизне фронта, выбросу, форме вершины и т. д.). 
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В данной главе рассматривается синтез четырехполюсников 
в частотной области. Следует указать, что по синтезу линейных элек- 
трических цепей в настоящее время существует обширная литера- 
тура, а изучение общей теории синтеза не входит в задачу курса 
«Радиотехнические цепи и сигналы». Здесь рассматриваются лишь 
некоторые частные вопросы синтеза четырехполюсников, отобра- 
жающие особенности современных радиоэлектронных цепей. К та- 
ким особенностям с первую очередь относятся: 

— применение активных четырехполюсников; 

— тенденция к исключению индуктивностей из избирательных 
цепей (в микроэлектронном исполнении); 

— возникновение и быстрое развитие техники дискретных (циф- 
ровых) цепей. 

Известно, что передаточная функция четырехполюсника К (1) 
однозначно определяется своими нулями и полюсами на р-плоскости. 
Поэтому выражение «синтез по заданной передаточной функции» 
эквивалентно выражению «синтез по заданным нулям и полюсам 
передаточной функции». Существующая теория синтеза четырех- 
полюсников рассматривает цепи, передаточная функция которых 
обладает конечным числом нулей и полюсов, иными словами, цепи, 
состоящие из конечного числа звеньев с сосредоточенными парамет- 
‚ рами. Из этого вытекает вывод о неприменимости классических 

методов синтеза цепей к фильтрам, согласованным с заданным сиг- 
налом. Действительно, входящий в передаточную функцию подоб- 
ного фильтра множитель е— ‘е [см. (12.16)] не реализуется конеч- 
ным числом звеньев с сосредоточенными параметрами. Излагаемый 
в данной главе материал ориентирован на четырехполюсники с не- 
большим числом звеньев. Такие четырехполюсники характерны 
для фильтров нижних частот, верхних частот, заградительных фильт- 
ров ит. д., широко применяемых в радиоэлектронных устройствах. 

Предварительно, в $ 15.2 — 15.4 приводятся основные сведения 
о передаточных функциях четырехполюсников, необходимые для 
уяснения методов их синтеза. 


_ 15.2. НЕКОТОРЫЕ СВОЙСТВА ПЕРЕДАТОЧНОЙ ФУНКЦИИ 
ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНИКА 


Из теории линейных электрических цепей известно, что пере- 
даточную функцию физического четырехполюсника с сосредоточен- 
ными параметрами можно представить в виде рациональной дроби — 
отношения двух полиномов с целыми степенями р и е вещественными 
коэффициентами 


К (р) = "Е "1... Бап _ Р (р). 15.1 
(р) Во р" рт-1--...- 6 © (р) ( 


при ряде ограничений на положение корней полиномов Р (р) и 
О (р) на р-плоскости, а также на соотношение степеней и и т. 
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Общим требованием к передаточной функции К(р) любого че- 
тырехполюсника, вытекающим из условия устойчивости, является 
отсутствие полюсов в правой р-полуплоскости (см. $5.10). Для этого 
необходимо, чтобы корни полинома (@(р) в знаменателе выражения 
(15.1) были расположены только в левой р-полуплоскости. Такие 
полиномы называются полиномами Гурвица, 

Далее, для того чтобы рациональная дробь (15.1) являлась 
передаточной функцией физического четырехполюсника, степень 
числителя п не должна превосходить степени знаменателя т. 

Дополнительные сведения о числе нулей и полюсов функции 
К(р), а также об их расположении на р-плоскости можно получить 
из представления выражения (15.1) в форме 


К (р) = (0 — рот) (0 — Роз)... (0 — Роп) __ 


бо (р — Роз) (р — Риз)... (Р—Рит) 
п 
Яо П (0 — руһ) 
== | 


= (15 2) 
бо П (Р— рик) 
Е=1 
где рог — нули функции К(р) [корни уравнения Р(р) = 0], 
а ра — полюса [корни уравнения О (р) = 0]. 


\ Если и = т, то функция К(р) имеет п нулей и п полюсов при 

ачениях р, равных корням соответственно уравнений Р (р) = 0 
и 0 (р) = 0. Если п < т, то функция К(р) имеет п нулей в точках 
р-плоскости, соответствующих п корням уравнения Р (р) = 0 
и, кроме того, т — п нулей при р = оо. Действительно, при 
р > оо выражение (15.2) обращается в 


Пт К (р) = іт 20 р т = Ит -%_ 1 = 0, 
р-» оо р бо р>® Во р". 
т. е. точка р = оо является нулем с кратностью (т — п). 
Суммарное число нулей (конечных и бесконечных) равно т. 
Таким образом, с учетом нулей, расположенных в бесконечности, 
рациональная функция К (р) имеет равное число нулей и полюсов. 
Нули и полюса могут быть вещественными или комплексными. 
В последнем случае образуются комплексно-сопряженные пары 
нулей или полюсов. Выражение (15.2) (в отсутствие вещественных 
нулей и полюсов) можно записать в форме : 
ар (Р—Ро)(р — ро) (2 — роз)(0— Роз). (р — ротп- 1, ) (В Рд) 


К (р) =-— | 
бо (0 — 201)(2 — Рп1)(2 — Риз) (2 Раз). (р рцт-15)(0 Рот г) 


(15.3) 
В отличие от полюсов нули передаточной функции могут быть 
расположены как в Левой, так и в правой р-полуплоскости. Четы- 
рехполюсники с нулями передаточной функции в правой полу- 
плоскости обладают существенными особенностями, рассматривае- 
мыми в следующем параграфе, 
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15.3. СВЯЗЬ МЕЖДУ АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНОЙ И ФАЗОЧАСТОТНОЙ 
ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНИКА 


Анализ прохождения колебания через линейную цепь основан 
на использовании указанных в заголовке характеристик. Возни- 
кает следующий вопрос: можно ли управлять одной из характери- 
стик не изменяя другую или же между ними имеется однозначное 
соответствие? Этот вопрос представляет для радиоэлектроники 
большой практический и научный интерес, особенно при синтезе 
цепей по заданным амплитудно-частотным и фазочастотным харак- 
теристикам. 

Вопрос сводится к установлению связи между модулем и аргу- 
ментом комплексной функции К (р), обладающей следующими свой- 
ствами: а) число полюсов конечно; 6) полюса в правой полуплоско- 
сти р отсутствуюг. Этот вопрос приводит к одной из наиболее слож- 
ных проблем теории функций комплексного переменного. Значи- 
тельно более простой задачей является выражение действительной 
части передаточной функции через мнимую или мнимой через дей- 
ствительную Поэтому целесообразно вместо функции К (р) рассмат- 
ривать функцию 0 (р), связанную с К (р) соотношением 


Ө(р) = 10 К(р). (15.4) 
На оси частот эта новая функция принимает вид 


Ө(іо) = ІаК(ѓо) = ШК (о) е9] = 
= іп К(о) - йр(о) = А(о) + і ф(о). (15.5) 


Действительная часть этой функции 
А (о) = № К (о) (15.6) 


называется логарифмическим затуханием четырехполюсника, 
Учитывая, что 


К(о) == е4 (ә), 


комплексную передаточную функцию можно представить в форме 


К (160) — 60:10) — еА (0) еФ (6). (15.7) 


Определяемая выражением (15.5) комплексная функция Ө (1%), 
характеризующая логарифмическое затухание, а также изменение 
фазы в четырехполюснике, может быть названа постоянной 
передачи четырехполюсника по аналогии с термином, приме- 
няемым в теории длинных линий. 

После перехода от функции К (іо) к функции Ө (іо) задача сво- 
дится к установлению связи между А (о) и Ф (о), т. е. между дей- 
ствительной и мнимой частями комплексной функции Ө (ѓо). 
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Воспользуемся для этого следующим равенством, доказываемым 
В теории функций комплексного переменного: 


214% ө оо ө(і уа (9) 
а А іо) а (іо 
— РРР — 9 (ю)-+— | ————_, (15.8) 
2м р —і0} 2 2л; 4 — (01 
г— го — (0С 

где (0; — произвольная фиксированная величина. 

Путь интегрирования в левой части этого выражения совпадает 
с осью ѓо (с —> 0) при обходе точки іф; справа. Первое слагаемое 
в правой части представляет собой половину вычета в точке іо, 


Рис. 15.1, Контур интегрирования на комплексной пло- 
скости. 


т, е. интеграл по полуокружности бесконечно малого радиуса г. 
Действительно, на этой окружности функция @ (р) с точностью до 
бесконечно малых высшего порядка равна Ө (1, ®,), знаменатель 


| р — №, = ге?, 
где ф — аргумент вектора, проведенного из точки їо, к точке, 
лежащей на окружности радиуса ғ, так что 
ар = іге!% а}, 
Поэтому интеграл по полуокружности радиуса г равен 


1 (0; +!) л 
_9(00)_ ар = (900) ег аф == 
2л, р — {01 2лі ге Ф 
і (0—7) 0 


] . р 1 
= —— Ө (іо) іл => Ө (©). 


Второе слагаемое в правой части (15.8) — это интеграл по мнимой 
оси с исключением. особой точки ѓо; (главное значение интеграла). 

Следует иметь в виду, что с увеличением р (по модулю) и при ус- 
ловии, что Ве (р) >> 0, функция Ө (р) стремится к нулю. Поэтому 
интеграл от функции Ө (р) / (р — 1!) по дуге бесконечно большого 
радиуса №, лежащей в правой полуплоскости, равен нулю. Это 
дает основание заменить интеграл, стоящий в левой. части равенства 
(15.8), интегралом по замкнутому контуру, показанному на рис. 15.1. 
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Наложим условие, что функция Ө (р) не имеет полюсов в правой 
р-полуплоскости. Тогда по теореме Коши интеграл ‘в левой части 
(15:8) равен нулю. 'Приравниваяв (15.8) левую часть нулю и, кроме 
того, заменяя :Ө (іо) по уравнению (15.5), приходим к выраже- 
нию 

СА Ч 

Еа бачте" 
Л. 0—0 2д 0 == 0) 


Приравнивая нулю действительные и мнимые части этого вы- 
ражения, получаем следующие два равенства: 


оо 


1 
А (®,) = = | 29—40, 


оо 


Ф (©) = 1 | А (о) Яо. 
л 0—0] 


Мы пришли к ; преобразованиям Гильберта (см, $ 3.8). Функция 
А (оү) является сопряженной (по Гильберту} функции ф(®)). 
Так как А (о) есть четная, аф (о) — нечетная функция, то 


| —®_ | А0) (-—— к=) = 
0—01 Ф — (01 а=) а (0р 


| == 20, \ —780- —®_ ао, 


2 
(0 0} 


п Ф) _ у 
) > 0—01 49= ыы 01 =.) 4% 


-:{ Ф (0) 


а су? 
со? 0° 


Подставляя эти результаты в предыдущие выражения, приходим 
к следующим окончательным формулам: 


Ф (®,) = —- | _4(9)_ ао, (15.9) 


у. 2 
о? — 0 


А0)= = | -9Ф ©) до, (15.10) 


2 2 
0 == 0 
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Итак, фазовая характеристика ф (®,) при какой-либо фиксиро- 
ванной частоте 0; выражается через логарифмическое затухание 
Д (о), причем последнее интегрируется в пределах от о = 0 до 
о = оо. Аналогичное правило относится и к логарифмическому 
затуханию. Таким образом, для определения одной из характеристик 
на какой-либо частоте необходимо знать изменение другой во всем 
частотном диапазоне. 

Переходя в выражении (15.9) от А (о) кК (ш) по формуле (15.6), 
получаем искомую зависимость между фазовой и амплитудно- 
частотной характеристиками: 


Ф (@;) = == | 1 К (0) д. (15.11) 


л, 03 —0ї 


Оговоренное ранее условие отсутствия полюсов функции Ө (р) 
в правой полуплоскости равносильно условию отсутствия полюсов 
и нулей функции К (р) в этой же полуплоскости (так как в точках 
плоскости р, где К (р) равно нулю, їп К (о) обращается в — оо). 

Поэтому можно сформулировать следующее важное положение: 
однозначное соответствие между амплитудно-частотной и фазовой 
характеристиками имеется только у четырехполюсников, передаточ- 
ная функция которых К (р) не имеет нулей в правой полуплоско- 
сти р. 

Четырехполюсники, соответствующие этому условию, называются 
минимально- фазовыми. К таковым относятся обычные 
колебательные цепи, фильтры и цепи, в которых отсутствуют пере- 
крестные связи. К неминимально-фазовым относятся 
мостовые и некоторые другие специального вида цепи. 

Итак, если требуется, чтобы синтезируемый четырехполюсник 
являлся минимально-фазовым, передаточная функция К (р) не 
должна иметь нулей в правой р-полуплоскости. В этом случае оба 
полинома Р (р) и О (р) в выражении (15.1) должны являться поли- 
номами Гурвица. 

Остановимся на некоторых свойётвах характеристик минималь- 
но-фазовых четырехполюсников. Из выражений (15.9), (15.10) 
видно, что величины входящих в них интегралов определяются 
характером изменения А (о) и ф (о) вблизи частоты от, так как при 
удалении ® от о; абсолютная величина дроби 1/(0° — Фї) быстро 
убывает. Заметим, что интеграл от этой дроби, меняющей свой знак 
в точке ® = о, взятый в пределах от 0 до оо, равен нулю!. Поэтому, 
если допустить, что для некоторой физической цепи затухание 
А (о) = А,, т. е. является постоянной величиной для всех 
частот от 0 до оо, то 


со 
20 


| — № 1% =0. 
л 092 — 002 
0 


1 Имеется в виду главное значение интеграла с исключением особой 
ТОЧКИ. 
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Фф (о) = 


Следовательно, равномерное для всего диапазона логарифми- 
ческое затухание (а следовательно, и равномерную амплитудно- 
частотную характеристику) можно получить только для цепи, фа- 
зовая характеристика которой равна нулю, т. е, если цепь состоит 
из чисто омических сопротивлений. 

С другой стороны, добавление к затуханию А(®) постоянной 
величины А, не изменяет фазовой характеристики, так что выра- 
жение (15.9) можно записать в более общей форме 


оо 
о) = = (= А (0 4 (о. 
6 0—0 { 


Физически это означает лишь изменение масштаба амплитудно- 
частотной характеристики с помощью, например, усилителя, име- 
ющего равномерную амплитудно-частотную характеристику. или 
с помощью делителя напряжений (потенциометра), составленного 
из чисто омических сопротивлений. (В первом случае А, нужно 
брать со знаком плюс, во втором — со знаком минус.) 

Можно также показать, что если вблизи рассматриваемой ча- 
стоты ®, функция А (о) изменяется слабо, то определяемая выра- 
жением (15,9) фазовая характеристика изменяется линейно; уча- 
сткам же диапазона с относительно быстрым изменением А(®) 
соответствует нелинейное изменение ф (о). Иными словами, участ- 
кам, е равномерной амплитудно-частотной характеристикой соот- 
ветствует линейная фазочастотная характеристика. 

Кроме того, при прохождении К (0) через максимум, т, е. в по- 
лосе прозрачности цепи, наклон фазовой характеристики отрица- 
телен т < 0|. Соответственно при прохождении через мини- 
мум (в полосе непрозрачности) наклон фазовой характеристики 
) 


Ча 2 о] Эти положения хорошо иллюстрируются, 


в частности, гмплитудно-частотными и фазовыми характеристиками 
колебательных цепей, рассматривавшихся в $ 5.7 (например, резо- 
нансная и фазовая характеристики на рис. 5.18). 


аф (© 
положителен 


15.4. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНИКА ОБЩЕГО ВИДА 
КАСКАДНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 
ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНИКОВ 


При заданных нулях и полюсах передаточную функцию К(р) 
пелесообразно представлять в виде произведения множителей, каж- 
дый из которых может являться передаточной функцией простей- 
шего, элементарного четырехполюсника. Пусть, например, пере- 
даточная функция синтезируемого четырехполюсника 


Кр = 20. Рр (15.19) 
(Ф) бо (0—ри) (0 — риз) Ф- Риз) 
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обладает нулем в точке р = О и тремя полюсами, из которых один 
вещественный в точке ри! < Ои два комплексных: риз И риз = Раз, 
Учитывая равенство 


_ (р — ры)(р — раз) = р? — 2 Кефир - |раз|®, (15.13) 
записываем (15.12) в форме 


бо (0— ршщ) 2 — 26е (рпг) Р-Н | Риз № 
= К (Р) Ка (Р). (15.14). 


Передаточная функция К, (0) реализуется звеном первого по- 

ядка (ЮС-цепь или ЮГ-цепь). Действительно, для АС-цепи 

й ис, 6. б а) при съеме напряжения с резистора передаточная функ: 
ЦИЯ 


Ро 15.15 
откуда следует р! = — ИЮС, РС = — Ира. 
ри использовании ЮГ-цепи (рис. 6.7, а) 
К, (0) 22 — = — (15.15') 


К-ЕГр Р-НЕ ' 
откуда рш = — А/Ё. 
Функция К, (р) реализуется звеном второго порядка. Этот воп- 
рос подробно рассматривается в следующем параграфе. 
При синтезе неминимально-фазового четырехполюсника разбие- 
ние его передаточной функции на простые множители имеет неко- 
торые особенности. Поясним их на примере функции 


К(р=В Ра, (15.16) 
Р—Рш 
где ро, — вещественная положительная величина, а ры — веще- 
ственная, но отрицательная величина (рис. 15.2). 
Умножим числитель и знаменатель в (15.16) на р + роз. Тогда 


— В Р-ро рРра рро _ | 151 
К (р) ри "рр Киз (р) Киз (р) (15.17) 


где 


К, (о) = В -2-Ри. (15.18) 


обозначает передаточную функцию минимально-фазового четырех: 
полюсника (поскольку нуль расположен в точке р = — ро, 
т. е, в левой полуплоскости), а 


| ) рі ро | 
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— передаточную функцию четырехполюсника неминимально-фа- 
зового типа. 

Правая часть выражения (15.17) соответствует передаточной 
функции двух каскадно-соединенных четырехполюсников. Сле- 
довательно, рассматриваемый четырехполюсник с передаточной 
функцией К (р), определяемой выражением (15.16), можно заменить 
эквивалентным каскадным соединением двух четырехполюсников 
Киз (р) и К. (р) (рис. 15.3). 


и 0 и б 


Рис. 15.2. Расположение нуля и полю- Рис. 15.3. Схема замещения четырех- 
са ва р-плоскости для неминимально- полюсника с нулем в правой р-полу- 
фазового четырехполюсника. плоскости. 


Рассмотрим подробнее второй четырехполюсник К}. Переходя 
отрк {ю, записываем эту функцию в виде 


Каф (йо) = тары. (15.20) 


Так как ро — действительное число, то модуль этой функции 
равен единице на всех частотах от ® ==/ 0 до со. Аргумент же 


Ф (9) = аге (16 — ро) —аге (іо +4 ры) = — агсів >. — 
0 


— асю —® = — 2агсіс 2 . 
Оо 21 


Таким образом, передаточная функция 
Каф (20) = е 2 27014 9/0, (15.21) 


Итак, четырехполюсник с передаточной функцией вида (15,20) 
должен пропускать (равномерно) все частоты от 0 до оо. Такие че- 
тырехполюсники, позволяющие осуществлять коррекцию фазо- 
частотной характеристики при неизменной амплитудно-частотной, 
называются фазокоруектирующими контурами. Реализация таких 
цепей рассматривается в $ 15.6. 

Трактовка выражения (15.14) как передаточной функции каскад- 
ного соединения взаимно независимых четырехполюсников К, (р) 
и К, (р) позволяет задачу синтеза сложного четырехполюсника 
свести к синтезу простых звеньев. Увеличение числа нулей и полю- 
сов в передаточной функции приводит лишь к соответствующему 
увеличению числа звеньев. Естественно, такой подход имеет смысл 
и допустим лишь при достаточной развязке элементарных четырех- 
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полюсников. Применение эмиттерных повторителей и некоторых 
других устройств современной микроэлектронной техники обеспе- 
чивает выполнение этого требования. В тех случаях, когда нельзя 
пренебрегать взаимным влиянием элементарных четырехполюс- 
ников, приходится прибегать к более сложным методам синтеза, 
излагаемым в специальной литературе [7 — 9]. 


15.5. РЕАЛИЗАЦИЯ ТИПОВОГО ЗВЕНА ВТОРОГО ПОРЯДКА 


Передатоиную функцию элементарного четырехполюсника в со- 
ответствии с (15.14) зададим в форме 


1 1 
р? —2Ве (ри) р-р 2-5-5 


где постоянные коэффициенты 6, = — 2 Ве (рн), 6. = |р, |. 
Рассмотрим сначала реализацию функции К (р) с помощью цепи, 
содержащей катушку индуктивности Ё, конденсатор С и резистор ВЮ 
(рис. 15.4). Сопротивление резистора, 
являющегося нагрузкой четырехпо- 
люсника, считаем заданным. Один из 
элементов цепи 0:., 4, должен быть 
индуктивным, а другой —емкостным. 
Под источником тока, возбуждающим 
Рис. 15.4. Реализация типового ПЄПЬ, МОЖНО подразумевать, напри- 
звена второго порядка: мер, коллекторную цепь транзистор- 
ного усилителя, работающего по 
схеме ОЭ (см. $ 5.4, рис. 5.12, 6). Внутренней проводимостью источ- 
ника тока пренебрегаем. Величина тока І, равна 5Е,, где Е, — на- 
пряжение база — эмиттер. 
Напряжение на элементе 2, можно определить выражением 


К (р) =а, (15.22) 


э 


__ 212 (22+ К) 51 
В. 28448 ' 
а напряжение на резисторе № выражением 
К К 21 (22- К) 
РТ бр, 
Ё +2. “ (+28) (2+) "т 
Следовательно, 
О 21 Ю 
К (0) = — = 5 87, 15.23 
АЕ Т о (19.29) 
Из сопоставления этого выражения с (15.22) очевидно, что для 
получения вещественного числителя следует задать 2, = 1/Ср 


и 2, = Гр. При этом получим | 
Ср | — — —- 
р (= +10+8) (++ т р-- ТС 
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Сравнение (15.24) с (15.22) приводит к равенствам 
К/Ё = В, 1/1С = ,, Р/С = а, 
откуда 


Г = Ю/б;; С = 11,1; в = РЬ, (15.25) 


Таким образом, схема искомой пепи принимает вид, показанный 
на рис. `15.5, а. 

Аналогичным образом нетрудно показать, что передаточной 
функции вида | , 

а 15.26 

К) а ть (19.29) 

соответствует схема, представленная на рис. 15.5, 6, параметры 

которой / и С выражаются через коэффициенты В, и р теми же соот- 

ношениями (15.25), что и в схе- 

ме на рис. 15.5, а. Различие 

ЛИШЬ В ПОСТОЯННОМ коэффициен: 
те ао == ЅР,. 

В интегральных схемах, не 
допускающих применения кату- 
шек индуктивности, цепь второ- 
го порядка реализуется с по- Рис. 15.5. Реализация передаточной 
мощью активной КС-цепи. Один а — по выражению (15.24): б — по выраже- 
из возможных вариантов такой нию (15.26). 
цепи представлен на рис. 15.6, а. 

Свойства этой цепи обусловлены применением операционного 
усилителя К, и обратной связи. Усилитель в рассматриваемой 
схеме должен обеспечить весьма небольшое усиление (не более 
нескольких единиц). Основные требования к усилителю — очень 
большое входное и близкое к нулю выходное сопротивление 


Рис. 15.6. Активная ЮС-цепь второго порядка (а) и схема замещения (6). 


а также отсутствие обратной реакции. При выполнении этих 
требований усилитель можно рассматривать как идеальный 
источник напряжения (управляемый напряжением), что позволяет 
при определении токов и напряжений в схеме на рис. 15.6, а 
считать точки а и б разомкнутыми, а напряжение на выходе прирав- 
нивать величине К,Ис,, где Ос, — напряжение на конденсаторе 
С.. Эти допущения приводят к эквивалентной схеме на рис. 15.6, 6, 
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на которой усилитель К, опущен, а его влияние учтено тем, что 
напряжение на конденсаторе С, связано с выходным напряжением 
соотношением Ос, = ЕК. 

Применяя общие уравнения четырехполюсника (5.4) к схеме, 
представленной на рис. 15.6, 6, и учитывая добавочное условие 


Е, = К, (1, + 13/6, 
получаем 
Е, = 211, + 2125, 
Е, = 2.1, + 2, = К (В + 1/6, (15.27) 
Здесь 
21 = К, + К, + ИСб.р; 2, = К + ИС. 
2 = Р, + ИС.р; 2, = В, + ИСр + Ср. 
Исключив ток 1, из первого уравнения (15.27), после несложных 


преобразований получим следующее выражение для передаточной 
функции четырехполюсника: 


В 
К == 2. == 
(р) Е, 


Ко 
Р Сз 
СК К С; к.) 


—» 


К; 
РА чнрренияяенныю. «эн 
Су Ар +(1+ Р, т Со № о С. № С, Р, 
Е Ко/С: Са В в (15.28) 


р (1С; ВЕ ИС, + 1/6 В — К/С» Вз) р ИС: Со 1 В 


Дальнейшая задача синтеза сводится к подбору резисторов, 
конденсаторов и усиления К,, обеспечивающих требуемые значения 
коэффициентов В, и В. полинома (15,22): 


| | | К | 
р. = ____ А , р, = ———. 15.29 
! (а + Р.С "С, ве) Кі Ко Су Сә ( 


Из первого равенства можно получить следующее выражение для 
требуемого коэффициента усиления: 
К, == | —|- С/С; -- Ю.С/Ю.С, — Ю.С. (15.30) 


Полученные соотношения будут проиллюстрированы в $ 15.8. 


15.6. РЕАЛИЗАЦИЯ ФАЗОКОРРЕКТИРУЮЩЕЙ ЦЕПИ 


Неминимально-фазовые четырехполюсники с равномерной в диа- 
пазоне 0 < | о | < оо амплитудно-частотной характеристикой ре- 
ализуются с помощью мостовых схем. Простая цепь подобного типа, 
составленная из конденсаторов и резисторов, была описана в $ 14,2. 
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Недостатком ее является требование бесконечно большого сопро- 
тивления нагрузки, подключаемой к диагонали моста 2 — 2' 
(см. рис. 14.5). От этого недостатка свободна Мостовая схема, 
составленная из катушек индуктивности и конденсаторов при со- 
ответствующем подборе сопротивления нагрузки Ан. В схемах на 


2 


Рис. 15.8. Схемы замещения мостового четырехполюсника: 
а — при коротком замыкании входа; б — при разомкнутом выходе. 


рис. 15.7 аи 6, различающихся лишь начертанием, проводимость 
У. равна 1/5, а проводимости ветвей моста Уз и Үь выбираются 
из условия 


Усть == у? — 11Ю?. 


Для определения передаточной функции рассматриваемого 
четырехполюсника воспользуемся схемой замещения, представлен- 
ной на рис, 5,4, а. Тогда по уравнению (5.13) 


Қа = 2 үа, (15.31) 


‚ Проводимость У, находим в режиме короткого замыкания за- 
жимов | — /' (рис, 15.8, а). Очевидно, что 


Ү = , (У. + У. (15.32) 
Так как схема симметрична, можно также написать 
Уи = Ү, = 1/, (Ус + Уз. (15.33) 
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Проводимость Уз = Ү,, легко определяется из выражения 
для передаточной функции в режиме холостого хода (Ун = 0, 
рис. 15.8, 6): 


Ке == МУ Ма. аьа, 
“МУ ШМУЬ ШУ: БПҮЬ Уа Үза 
Подставив Ү,, по выражению (15.32), получим 
У = Ү = ЧУ, — Ү,). (15.34) 
12 
4 
і р 
а) 


Рис, 15.9. Мостовой четырехполюсник: 


а — схема; б ~ положение нуля и полюса на р-плоскости; в — фазочастотная характе» 
ристика. 


На основании (15.32) и (15.34) выражение (15.31) приводится 
к виду 


ҮҮ. с 
КЕ = уу ар * (15.35) 


а с учетом равенства У, = Ү/Ү, 


У-УЗУ _ 
КЕ о на Уа Үз . (15.36) 
Үа+Ү:/Ү.--2Уһ У, 


Переходя ОТ проводимостей к сопротивлениям, получаем 


254—0 Кһ2 
К = --н-0., 15.3 
ИВ Ва 15.80) 


Если сопротивление 1, образовано емкостью, а 2} — индуктив- 
ностью (рис. 15.9, а), то 2, = ИСри 24ь = Гр. При этом 


Юн—1/Ср р А С 
= но. 5. 
Ке (р) + 1/Ср р-- ИК, г. 0 39) 
Таким образом, нуль передаточной функции р, = РС, а 
полюс рр = — 1/Ю,С (рис. 15.9, 6). 
Переходя от р к іо, получаем 
куу 20 ШЕнС р в) 
КЕ (іо) АВС еѓ© (@), (15.39) 
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Амплитудно-частотная характеристика К» (о) = 1, а фазо- 
частотная (рис. 15,9, в) 


ф (©, = —агсів -2 = — 2агсісоА, С. (15.40) 
Ро 
Итак, если заданы нуль передаточной функции рь > 0 и сопро- 


тивление нагрузки Ки, то элементы мостового звена (рис. 15.9, а) 
определяются соотношениями 


С = ИВ.ри; І = Р20, (15.41) 


Важным параметром четырехполюсника, особенно при исполь- 
зовании его в каскадной схеме, является входное сопротивление 


Рис. 15.10. Мостовой четырехполюсник: 


8 = схема: б = положение нулей и полюсов на р-плоскости; 8 ~ фазочастотная характе» 
ристика. 


(проводимость). Составив выражение для входной проводимости, 
аналогичное (5.23), и подставив в него ҮҮ, и Уз = У,» по формулам 
(15.33) и (15,34), нетрудно убедиться, что 


Ух = У, = МВ, (15.49) 


Таким образом, входная проводимость согласованно-нагружен- 


ного мостового четырехполюсника (№. = [/С) независимо от ча- 
стоты равна 1/Юн. 

Для реализации неминимально-фазового четырехполюсника с 
двумя комплексно-сопряженными нулями в правой р-полуплоскости 
можно использовать мостовую схему, показанную на рис. 15.10, а, 

В этой схеме 


— 10 (Ср) _ [р 
2 1р4 1/Ср [Сра--1 * 
| Ср? +- 1 /. 
7 =[ И = =, 
Ь р + Ср Ср э а “6 С Юн 


Передаточная функция 
Ка (р) = Къ 2о _ р? —Р/Кн С--1/1С (р— роі) (р — Роэ) 


«птичьи О 
——=ә 


Къ 26 Р-Р С+Н1С (р— ри) (р— рз) ' 
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где нули передаточной функции 
== И (во) == 
Рос = 2р С ІС 


== 1 
2р С ГС 


а полюса 


а у " + ѓо 
Рша — т ГУТ 55 7) = с о. 


Полюса и нули передаточной н расположены симметрич- 
но относительно оси іо (рис. 15.10, 6). 
На оси частот передаточная функция 


у 0 110С—:0[ 0, С 15.43 
Ка о) рск С (1589) 


Как и в предыдущей схеме, Кв (о) = 1. Фазочастотная харак: 
теристика (рис. 15,10, в) легко приводится к виду 


фо МІС. 
ф (о) = —2 аго ———— т 21с’ (15.44) 

Мостовые четырехполюсники находят широкое применение при 
синтезе цепей с амплитудно-частотными и фазочастотными харак- 
теристиками, неосуществимыми с помощью минимально-фазовых 
четырехполюсни ков. 

При синтезе цепей, согласованных с заданным сигналом, также 
приходится применять неминимально-фазовые цепи, поскольку 
между модулем и аргументом спектральной плотности сигнала не- 
обязательно существует однозначная связь. Например, в рассмот- 
ренных в гл. 12 согласованных фильтрах применялись линии за- 
держки, передаточные функции которых имеют вид ет! = 
= |. е— 9%). Однако классическая теория ‘синтеза электрических 
цепей, как отмечалось в $ 15,1, не применима к подобным цепям, 


15.7. ОСОБЕННОСТИ СИНТЕЗА ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНИКА 
ПО ЗАДАННОЙ АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ 


При синтезе фильтров нижних частот, фильтров верхних частот, 
полосовых фильтров и т. д. к фазовым характеристикам обычно не 
предъявляется каких-либо специфических требований. Предпо- 
лагается, что обеспечение удовлетворительной равномерности АЧХ 
минимально-фазового четырехполюсника в заданной полосе частот 
одновременно обеспечивает также и линейность фазочастотной ха- 
рактеристики в этой полосе, 


065. 


Основываясь на общем выражении (15.1). поедставим комплекс- 
ную передаточную функцию К (ѓо)в форме 


Р (р) 
К (10) = К (р), = 0.45 
(16) (р)>= ә О (р) р? (1 ) 
после чего перейдем к квадрату модуля 
К? (о) = К (іо) К (іо) = ЕР С) = (15.46) 


Ч (р) 9 (—2) р= 


тем самым исключая из рассмотрения фазочастотную характеристи- 
ку четырехполюсника. 

Модуль передаточной функции, четный относительно частоты, 
можно рассматривать как функцию о. То же относится к модулям 
[Р (іо) | и |9 (іо) |. Поэтому выражение (15.46) можно записать 


в форме 


К (Гох) = ор А0900) А(—р?) 
КОКО КСР-ы 80 АС 0547 


где обозначено 
А (—р?) = Р (р) Р (— р); В (- р?) = 9{59( — р). 


Переходя от мнимой оси ѓо к любой точке р-плоскости, получаем 

следующее выражение: 
— 2 р 
К (0) К (—0) = А (—р) /В(— р). 

(15.48) 

Полюса и нули функции А (—р*)/В (— р?) расположены в квад- 

рантной симметрии: каждой комплексно-сопряженной паре в левой 

р-полуплоскости соответствует зеркальная пара в правой полу- 


плоскости, е 
Поясним это положение на примере простейшего четырехполюс- 


ника (рис. 15.11) с передаточной функцией 
1/іоС 
4-4 И / С 


Комплексно-сопряженной функции К (—%) соответствуют вы- 
ражения 


К (2 — 1С 


К (00) = — р+ г! 1. -- 11 ЕС" 


ПИ 11(— С) пу ШС 
К зитоягит атут КПР и ридаио 
Следовательно, 

Эи (111.6) = (1С) 
О = ЕСИ 8 (рэ) [= 
К (р) К(— р) = 

(1/2)? __ (10)? 


ЕР НЕС) (о ре 1006) В( р)" 
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Полюса функции (1/1С)?/В (—р?), являющиеся корнями урав- 
нения В (—р?) = 0, расположены в точках (рис, 15.12)! 


раз == 1191 і УИС — (191)? = — 9 іо, 
раа = 4-1191 4 ЕИПЕС— (0191) На о. 


К передаточной функции К (р) относятся полюса, расположенные 
только в левой р-полуплоскости (в данном примере р; и р,). То же 
относится к нулям передаточной функции, т. е. к корням уравнения 
А (—р?) = 0 (в данном примере нули отсутствуют), если передаточ- 


Рис. 15.11. Простой четырехполюсник Рис. 15.12. Квадратная симметрия по- 
с двумя полюсами. люсов. 


ная функция К (р) соответствует минимально-фазовой цепи. В про- 
тивнем случае нули могут. быть расположены и в правой р-полу- 
плоскости. 

Следует также указать, что полюса, расположенные на мнимой 
оси, могут быть только кратными (с кратностью 2). Половина из 
них должна быть отнесена к К(р), а другая половина к К (—р). 

Из перечисленных свойств функции К? (о) вытекает, что для ап- 
проксимации заданной АЧХ четырехполюсника можно использо- 
вать функции, зависящие от ®*, а при переходе к переменному 
р = о + іо — функции, соответствующие указанному выше рас- 
положению полюсов и нулей на р-плоскости. 


15.8. СИНТЕЗ ФИЛЬТРА НИЖНИХ ЧАСТОТ. 
ФИЛЬТР БАТТЕРВОРТА 


Амплитудно-частотная характеристика идеального фильтра 
нижних частот представлена на рис. 15.13. При аппроксимации 
АЧХ на оси абсцисс обычно откладывается безразмерная (норми- 
го: ачная) частота х = о/о, где о, — частота среза, а по оси ор- 
динат — нормированное значение К(о/о,) = К(х). 

Аппроксимирующую функцию для идеальной характеристики 
фильтра нижних частот, показанной на рис. 15.13, задают в виде 


К (х) = ПИТУ Е (0), (15.49) 


1 Здесь и в последующих параграфах опущен индекс «п» в обозначении 
полюса рць. 
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причем накладывают условие, чтобы функция Р(х) по модулю была 
минимальна в полосе 0 < х < 1 и максимальна при х > 1. 

Простейшей функцией, отвечающей этому требованию, является 
функция Ё (х) = х" = (©0/ю.)", При этом 


К? (0 = |К (= М Е = И + х"). (15.50) 


Графики функции (15.49) при нескольких значениях п показаны 
на рис. 15.14. Определяемая выражением (15.50) аппроксимирующая 
функция получила название функции Баттерворта, а фильтры, 
синтезированные на основе этой функции, называются фильтрами 
Баттерворта. При частоте среза х = 1 (о = ®.) функции Баттер- 


- 
0 /0 Х=0/4; 


Рис. 15.13. Амплитудно- Рис. 15.14. Аппроксими- Рис. 15.15. Затухание 

частотная характеристика рующие функции Баттер- в фильтре Баттерворта 

идеального фильтра ниж- ворта. в зависимости от числа 
них частот. октав. 


ворта любого порядка п равны 1/2, что соответствует ослаблению 


АЧХ до 1/2 (на 3 дБ). Аппроксимацию по ,Баттерворту часто на- 


зывают максимально плоской. 
При исчислении К(х) в децибелах выражение (15.49) приводится 


к виду 
К (лв = 20 18 К(х) = —10 5 П + Е? (5] = 
= — 106 (1 + ж). 


Если безразмерную частоту х представить в виде степени числа 2, 
т, е, х= 27, где у — число октав, то получим 


К (х)дв = — 10 16 (1 + х2") = — 10 16 (+ 22"). (15.51) 


Г рафик зависимости К в децибелах от величины у показан на 
рис. 15.15. На частоте среза (х = 1, у = 0) затухание равно З дБ 


независимо от порядка п. 
Вне полосы прозрачности фильтра, при ж?" >> 1 (и 2 1), вы- 


ражение (15.51) определяет прямую линию 
Кв 2 1015 2277 = 20 пу 16 2 = бму. (15,52) 


Таким образом, ослабление АЧХ равно бидв на одну октаву 
(т. е. при изменении частоты х вдвое, а у — на одну единицу). 
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Для удовлетворительной аппроксимации прямоугольной харак- 
теристики (рис. 15.13) с помощью функции Баттерворта требуются 
относительно высокие значения п. Так, например, если необходимо, 
чтобы при о = З о, (х = 3) ослабление (затухание) АЧХ было не 
менее 40 дБ, то п >> 40/6у. В данном случае у == 16 х/159 = 1,58 и, 
следовательно, п >> 4,25, т. е, требуется п = 5. 

Следующим шагом после определения порядка фильтра и яв: 
ляется нахождение полюсов передаточной функции. Для этого вы- 
разим (15. .50) в форме (15. 47), для чего в (15.50) приравняем іх = р, 
х2 = — р? и хп = (—1)" р? 

1 1 


, 2 __ — = ру == жж = и а 
[К (х) | К (РК ( р) =: А 140—1)" р?" р4{-іх В (— р?) р = 


Рассматривая теперь поведение функции 1/В (—р?) на р-пло- 
скости, находим полюса как корни уравнения 


В (р?) = 1 + (—)" р" = 0 


или 
р?" = — 1/(— 1)" = (—17@2Ъ, (15.53) 
С помощью соотношений 
(—П=е-м, (— 1-1 =е-ми-ПВе-йл, 


где Ё — любое целое число, получаем для А-го корня уравнения 
(15.53) следующее выражение: 


рь == еіп и 0+ 28]/37, (15.54) 


причем число корней равно степени уравнения (15.53). 
Модули всех полюсов р, равны единице, а аргументы 


фк = л м + (22 — 1)1/2и, (15.55) 


а разность аргументов любых двух соседних корней равна л/љ. Сле- 
довательно, все полюса функции 1/В (—р?) лежат на окружности 
единичного радиуса и делят эту окружность на равные дуги л/и, 
Аргумент первого полюса Ф, = л (п + 1)/2 п, а последнего 
фәр — л(5 п — 1)/2 П. 

Расположение полюсов на окружности единичного радиуса 
для фильтра Баттерворта третьего (п = 3) и четвертого (п = 4). 
порядков показано на рис. 15.16. 

В соответствии с $ 15.7 к передаточной функции синтезируемого 
фильтра относятся только полюса, расположенные в левой полу- 
плоскости. 

Эти полюса 


2—1 
2 


рь = зп ( л) + {і соѕ (27) л при = 1, 2,..., п. (15.56) 
п 


Следует помнить, что формулы (15.53) — (15,55) определяют 
значения нормированных переменных р, т, е, 
р = (с | ю)/о.. (15,57) 
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Все полюса образуют комплексно сопряженные пары, кроме 
одного полюса на вещественной оси при нечегном п. Этому единст- 
венному полюсу соответствует ё = (п -- 1)/2. Подставив рь по фор- 
муле (15.54) в общее выражение (15.2), получим передаточную функ- 
цию фильтра Баттерворта, Приведем эти выражения для п = 9, 
Зи 4. 


Рис. 15.16. Расположение полюсов передаточной функции фильтра Баттервор- 
та третьего и четвертого порядков, 


При а = полюса: р, = -- Ма = у 2, и по формулам 
(15.13) и (15,29) находим 


В І 
Р) (0—р1) (р-р) РУЗ р! р -+- 0. р 6з ( 


При п = 3 полюса р, = — 0,5 4 і 0,5; ра = = 1; ра = 
= — 0,5 — 10,5 = рї, ` 
Передаточная функция 
1 
К (д) а =_= 
(р — рі) (р-р) (0 — оз) (р рә) (р— рл) Р-Р) 


Е НЕ ОНИ ННД (15.59) 
(0+0 (2+0 10) оз 0, 0° +4 ба р-- 0з 


При и = 4 передаточная функция приводится к виду 
| і 


К — і ———ы————> — ичннен лона Отаннан 0) 
Р) 0,7661) ЕВАВРЕО ИЕ ЕР р Б, 
(15.60) 


Коэффициенты полиномов в знаменателе передаточной функции 
Багтерворта приводятся во многих пособиях по расчету фильтров 
(8 191. 

Последним этапом синтеза фильтра нижних частот является 
подбор элементов для типовых звеньев второго порядка, а при не- 
четных й — дополнительно для одного звена первого порядка, 
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Приведем пример синтеза фильтра Баттерворта второго порядка 
(п = 2), представляющего собой одно звено с передаточной функ- 
цией 


1 — 
К — ———————————, Б =, ` р, = |, 
(р) рз-- И р ' ' 


Переходя в выражении (15.28) к нормированной частотной пе- 
ременной р = (со + іо)/о, (как и в (15.58)), приводим его к виду 


Ко 


— Кі Къ Су Сә — 
КФ = (ее) ИИ 
Ва С» ЕС, С; ‘РТВ, В, С: С 


Ко 


ее, (561) 


] КС ә С 
аа. | 2020200 02р рам 
С, (+ Су т к. + ез К1 К Су Сә 


Приравнивая знаменатели в выражениях (15.58) и (15,61), по- 
лучаем следующие условия для определения параметров схемы! 


[2 С орк \ р 05 
ос Кз Са (+ +! Ко) й у ' (15.62) 


р, =] • 
оё Ку Кз Су Сә 

Постоянную времени цепи Ю.С, обычно приравнивают вели- 
чине, близкой к 1/0, [10, 11]. Тогда и о,А,С, = 1 (из второго ув- 
ловия (15.62)); при этом первое условие (15.62) сводится к равен- 
ству 


уе. 8 а ба рь 0 үу 0594. С, 
К, ес + Ьу 1+1 У? = 0,59+ 5 


Задавая С/С, = 0,4, и, следовательно, Ю,/Ю; == 2,5, получаем 
Ко = 1. В данном примере операционный усилитель по существу 
сводится к эмиттерному повторителю. 

Для количественной оценки параметров фильтра нижних ча- 
стот зададим частоту среза |, = 1000 Гц, а емкость конденсатора 
С, = 0,1 мкФ. Тогда 


С, = С,/0,4 = 0,25 мкФ; Р, = 1/0,С, = 640 Ом; 
В, = Шо,С, ах 1600 Ом. 
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Приведенный выше пример реализации фильтра второго порядка 
является лишь иллюстрацией. Для выбора оптимальной схемь и 
проведения инженерного расчета читатель должен обратитьея к спе- 
циальной литературе, например к работам [10, 11}. 


15.9. ФИЛЬТР ЧЕБЫШЕВА (НИЖНИХ ЧАСТОТ) 


Для улучшения аппроксимации идеальной прямоугольной ха» 
рактеристики фильтра нижних частот (рив. 15.13) часто применяется 
аппроксимация по Чебышеву, при которой в качестве функции 
Е (х) в формуле (15.49) используетея квадрат полинома Чебышева 
Т, (х) соответствующего порядка п. При этом формула (15.50) ва- 
писывается в виде 


ІК МР = ИИ ет, о (15.63) 


где х = ®/®.. 

Коэффициент е < 1 вводится для ограничения амплитуды пуль- 
сации АЧХ в полосе пропускания, т. е. в интервале | х | < 1. Чем 
меньше &, тем лучше апороксимируется АЧХ в указанной полосе, 
но одновременно снижается крутизна ската характеристики в по- 
лосе задерживания (при х >> 1). Варьируя величину коэффициентл г 
и етепень полинома п, можно осуществить приемлемый компромнсв 
между противоречивыми требованиями к аппроксимации харак: 
теристики в полосе пропускания и вне этой полосы. 


Рис. 15.17. Амплитулно частотная характе- 
ристика фильтра Чебышева четвертого по- 0 
рядка. / 10 20 

Х=0/0 


В $ 14.2 указывалось, что значение Т, (х) колеблетея в пре- 
делах +1 в интервале | х| < 1 и растет по закону Т,(х) = 21-' хт 
при | х| >> 1 График функции |К (іх)| при #? = Ч, ип = 4 пост 
роен на рис. 15.17. 

Амплитуду пульсации АЧХ в полосе пропускания, равную 


АК = 1 — ЦИ - ед, (15.64) 


при малых значениях е можно приравнять величине ~ в2/9 
(рис. 15.17). 

Вне полосы пропускания, при больших значениях х, когда 
е2Та (х) У 1, передаточная функция монотонно убывает по за- 
кону 


| К(их) [ ах Ше [Т (5). (19.65) 
573. 


Для сравнения чебышевской аппроксимации прямоугольной 
АЧХ с аппроксимацией по Баттерворту найдем ослабление АЧХ 
при х = 3 для фильтра четвертого порядка и = 4, =? = 1/5. По 
формуле, приведенной в $ 14.2 (или из таблицы полиномов Чебы- 
шева), определяем 


Т, (3) = 8х — 8+ 1=8, 3—8. 3? Ф 1 = 574, 
Далее, 
ІК (13) у 5157424. 10%} 
17 [К (23) = 250; (/ЛК(3)|дь = 2016250 = 20.2,39 ды 48 дБ. 


Как видим, при одной и той же етепени еложноети фильтра (при 
одинаковых значениях п = 4) овлабление АЧХ у Чебышевского 
и: фильтра на 8 дБ больше, чем у фильтра Баттерворта. При этом 
аппроксимация АЧХ в полове пропуекания лучше у Чебышевского 
фильтра: наибольшее отклонение от единицы не превышает =*/2 = 
== 0,1 (вместо ~ 0,3 у фильтра Баттерворта). 
Определим полюса. передаточной функпии фильтра Чебышева 
(нижних частот). Как и в предыдущем`параграфе, записываем вы- 
ражение (15.63) в форме 


НИИ —_ На. 1 
ІК (іх) Р=К (р) К( д), Ро ВС |, (15.66) 


после чего находим корни уравнения 


еТа (х) + 1 = 0; Т, (х) = + 01е, (15.67) 


Опустив промежуточные выкладки (ем, [6, 71), приведем окон“ 
чательные выражения 


рь = $1 Ф, $1 Ф, + 1 соѕ Ф, еһ Ф,, 
где Ф, и Ф, определяютея формулами 
Фу= (28 4 1), В==0, 1,2, ... (20 — 1), (15.68) 
Ф, == 1 агсѕһ (= ). (15.67) 
п # 


Для полюсов, расположенных в левой р-полуплоскоети, полу* 
чает. я ‹ ледующее выражение: 


р = «іп | +10 2 | ВФ, +103 [ое + утс Јен Ф, 


Ё = 0, 1, 2, ..., (й — 1). (15.70) 
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По найденным полюсам составляется выражение для переда- 
точной функции К (р), аналогичное (15.59): 


бт = 
Керри 
бп , (15.71) 


— (Р—р1) (0 — рә) .(р— ра) 


В отличие от фильтра Баттерворта коэффициент В, не равен 
единице (поскольку полюса передаточной функции расположены 
не на окружности единичного радиуса, а на эллипсе). Поэтому в чис- 
литель вводится коэффициент 6, для нормирования АЧХ к единице 
при о = 0 (и соответственно р = 0). 

Численные значения коэффициентов 6, 6., ..., Б, а также полю: 
сов ра, рз, ..., р, В зависимости от степени п ижоэффициента нерав- 
номерности АЧХ е приводятся в литературе по расчету фильтров 
[7, 8, 12]. 

Для иллюстрации синтеза фильтра Чебышева определим схему 
и параметры фильтра при следующих требованиях: неравномерность 
в полосе прозрачности не более 3 дБ, затухание при х = ®/®, = 4 
не менее 30 дБ. При заданной неравномерности, приравнивая ‘в вы 
ражении (15.64) АК величине 1/2, получаем в =1. Применяя далее 
формулу (15.65), находим требуемую величину 


|Т, (| = |7, 0) [> ИК (4) |. 


Ослаблению на 30 дБ соответствует уменьшение АЧХ вИ 1000 ах 
ғ 32 раза. При максимальном значении АЧХ, равном единице, 
получаем следующее условие для определения порядка полинома 
Чебышева: Т, (4) > 1/32. Перебором первых трех полиномов низ- 
ших степеней (см. $ 14.2) убеждаемся, что полином второй степени 
при х = 4, равный Т, (4) = 2 х? — | = 31, обеспечивает требуемую 
скорость убывания АЧХ в зоне задерживания. Применяя формулы 
(15.69), (15.70), находим. 


Ф, — 1 агсѕһ (6) = аге 1 = 0,44; 
п 8 2 
ри — іп (25) 580,44 +103 [75 ) 0,44 = —0,322- 0,777; 
ры = рі = — 0,322 — 10,777, 


Передаточная функция (по формуле (15.71)) 


6, р "А 
б-р) рь 410,645 10,708" 


Приравнивая (как и в предыдущем параграфе) коэффициенты 
полинома в знаменателе выражения (15.61) соответственно Ё; = 
= 0,645 и 0, = 0,708, получаем следующие соотношения для 
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определения параметров активной ЮС-цепи: 
[ба а сарқ ) = —0,645; 
ос Ка Сз а +е Сі + у ! 
1 
О Ру Р, С Сә 


— ,0,708. 


Сохранив соотношения, принятые в $ 15.8 для фильтра Баттер- 
ворта (®.Ю.С. ғ 1, С/С, = 0,4), получим 


Ко 12-5 | +70 ‚645 яз 1,46, 

Из сопоставления полученных результатов с результатами рас- 
чета фильтра Баттерворта видим, что, изменяя коэффициент уси- 
ления К, (операционного усилителя) и несущественно изменяя со- 
противления резисторов Р,, Р, (или емкостей конденсаторов С, С,), 
можно перейти от фильтра Баттерворта к фильтру Чебышева. Сле- 

дует, однако, отметить, что при п = 2 фильтр Баттерворта обеспе- 
чивает ослабление АЧХ при х = ®/®, = 4 всего лишь на 24 дБ 
[см. формулу (15.52) при п = 2 иу = 9], Для получения ослабле- 
ния на 30 дБ потребовалось бы и >> З (одно звено второго порядка 
и одно апериодическое звено). Это преимущество фильтра Чебышева 
в зоне задерживания (более быстрое убывание АЧХ) достигается 
ценой некоторого ухудшения равномерности в полосе прозрачности 
фильтра. 


15.10. СИНТЕЗ РАЗЛИЧНЫХ ФИЛЬТРОВ НА ОСНОВЕ 
ИСХОДНОГО ФИЛЬТРА НИЖНИХ ЧАСТОТ 


Вернемся к функции (15.50), аппроксимирующей прямоуголь- 
ную амплитудно-частотную характеристику идеального фильтра 
нижних частот, и введем новую переменную 


= 1/х = 0/0. (15.72) 
Тогда 
Кё (х) = ТИ /№) 2] == УД у] К (у). (15.73) 


Новая функция К,. (у), получаемая из АЧХ К,. (х) фильтра 
нижних частот заменой аргумента на у = 1/х, показана на 
рис. 15.18 (для п = 2). Функцию К, можно рассматривать как АЧХ 
фильтра Баттерворта верхних частот, обладающего в полосе частот 
1 < у < оо такой же степенью неравномерности АЧХ, что и функ- 
ция Кн. (х) в полосе 0 < х < 1. Таким образом, при синтезе фильт- 
ра верхних частот можно использовать аппроксимирующую функ- 
цию Ё (х) [см. (15.49)], заменив в ней аргумент на у = 1/х. 
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В соответствии в такой заменой, частотную переменную р в 
(15.58) следует заменить переменной $ = 1/р. Функция (15.58) 
при этом принимает вид 


1 52 
К ($) = (1/9)? + (1/8) 1 84-0551 05.79) 


Полюса передаточной функции Кь. (5), т. е. корни уравнения 


$ + И + 1 = 0, остаются теми же, что и в (15.58). 
Аналогичным образом можно получить передаточную функцию 
фильтра верхних частот Чебышева, 


КА А2) =Ан(х) А: Квч) = “Ану 
у =, лтд 
0 05 15 25 

0-1 


Рис. 15.18. Фильтр верхних частот Рис. 15.19. Фильтр верхних частот 
Баттерворта. Чебышева. 


Соотношение между АЧХ фильтров Чебышева верхних и нижних 
частот. представлено на рис. 15.19 (для п = 4). 

Соответствующим преобразованием переменной р можно син- 
тезировать и иные фильтры, например полосовые, на основе исход- 
ного фильтра нижних частот [7, 8, 12]. 


15.11. ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ХАРАКТЕРИСТИК ЦЕПИ 
К ИЗМЕНЕНИЯМ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕМЕНТОВ 


В гл. 6 кратко рассматривалось влияние изменения коэффи- 
циента усиления ирямой цепи Ку, а также модуля Кос передаточ- 
ной функции цепи обратной связи на усиление устройства в целом. 
Вопрос о запасе устойчивости четырехполюсника с обратной свя- 
вью не рассматривался. Этот вопрос приобрел особенную актуаль- 
ность при синтезе активных ЮС-цепей (и интегральных систем), 
в которых приходится считаться с относительно большой неста- 
бильностью параметров активных элементов, зависимостью их от 
режима работы (изменения напряжений источников питания), 
температурных изменений и т. д. Необходимо также учитывать 
разброс параметров элементов; резисторов, конденсаторов и осо- 
бенно активных элементов (транзисторов различного типа и других 
приборов современной микроэлектронной техники). 

Передаточная функция линейной цепи однозначно определяется 
своими полюсами и нулями на р-плоскости. Поэтому различные 
дестабилизирующие факторы логично оценивать по величине соз- 
даваемого ими сдвига полюсов и нулей. 


19 Зак. 1387 577 


Особенно большое внимание приходится уделять сдвигу полюсов, 
так как именно положение полюсов определяет такие важные по- 
казатели цепи, как запас устойчивости, усиление, резонансная 
частота. 

Большое распространение [12] получило математическое опре- 
деление чувствительности параметра цепи Я к изменению элемен- 
та Х в виде уравнения 


и а Х ай 
ХХХ ж ах‘ (19.79) 


Символ может иметь смысл коэффициента усиления Ку, доброт- 
ности (), корня р, = ор +: ®, и. т. д., а Х — сопротивления 
резистора, емкости конденсатора, какого- ‘либо из параметров ак- 
тивного элемента (крутизны характеристики, внутренней проводи- 
мости и т. д.). 

Применительно к оценке полюсной. чувствительности выражение 
(15.75) часто записывается в следующей форме: 


СР — асһ/оһ +1 Фок / въ _^ ась х аоһ | (15.76) 
ах|Х аху х оһ АХ ок ЯХ 


Первое слагаемое в правой части характеризует сдвиг полюса 
параллельно вещественной оси плоскости р = в + іф, а второе — 
параллельно оси іо. Таким образом, первое слагаемое может слу: 
жить оценкой запаса устойчивости цепи (поскольку приближение 
| „| к нулю означает потерю устойчивости), а второе слагаемое 
характеризует изменение частоты, соответствующей пику амплитуд- 
но-частотной характеристики цепи. 

Проиллюстрируем применение формулы (15.76) на примере пе- 
редаточной функции К (р) фильтра Баттерворта, рассмотренного 
в $ 15.8. Найдем чувствительность полюсов функции (15.61) к из- 
менению величины Ао, рассматриваемой как параметр Х в (15.76). 

Подставив в (15.61) о,А,С, = ®,В.С, = 1, СВУС.Ю, = 1 
и СС, = 0,4 (см. конец $ 15.8), получим 


К 
о ю 15.77 
К) оа ку] 09.70) 


Полюса функции К (р) 


— — 2,4 К 2,4 — Ко ү? __ 
Ра + ( 5 г. 


При К, < 0,4 корни вещественные, а при К, >> 0,4 — комплекс: 
ные. 
В последнем случае 


2,4— К . 2,4—Ко \? 
ра К (206) 
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Как и в (15.61), имеется в виду нормированная переменная 
р = (с + іо)/о,. 

Модуль р.» равен единице (при К, >> 0,4), а вещественные и 
мнимые части соответственно 


Я — Ве (раз) = – 24, (15.78) 
Ос 2 


2,4— 2 
пы = (ра) == Е и! — (2—2) , 
с 


При увеличении Ко, начиная с К, == 0,4, полюса ру з переме- 
щаются по окружности единичного радиуса (рис. 15.20) (р, — по 
часовой стрелке, а р» — против). При К. = 2,4 коэффициент при 
р в знаменателе (15.77) обращает- 
.ся в нуль, что означает потерю 
устойчивости цепи. 

Дифференцируя выражения 
(15.78) ‘и подставляя производ: 
ные 


ЯК 2 ак, 
—__ 2,4—Ко 
— ) ——, 
4 1 2,4— Ко \* Рис. 15.20. Перемещение полюсов 
— 2 по окружности единичного ради- 


уса при изменении Ко. 


а также 01/0, и 0/0, в формулу (15.76) для № = 1, т. е. для корня 
р, получаем 
р: — Ко і Ко (2,4—Ко) 
56, К—24 " 4—(2,4— Ко)?" 
При исходном (расчетном) значении К. = 1 


и 


а е 6,707 + 10,707, 


Однако при больших значениях К., например при К, := 2, 


д2 2 (2,42) __ 
Эк. 2—2.4 +! 4— (9,4—2) ^ 5410,2, 


чувствительность абсциссы полюса достигает — 5, а ординаты умень- 
шается до 0,2. 

По мере приближения К, к критическому значению, соответ- 
ствующему возникновению генерации, чувствительность абсциссы 
полюса резко возрастает, а ординаты уменьшается, 


19* 579 


Перераспределением емкостей С; и С, (уменьшением С, и уве- 
личением С,), что потребует увеличения К, можно добиться тре- 
буемой формы амплитудно-частотной характеристики при одно- 
временном увеличении усиления в фильтре [поскольку в (15.61) 
коэффициент К , является числителем]. Однако при этом повышается 
чувствительность полюсов передаточной функции к изменению ве- 
личины Ку. 


15.12. ИМИТАЦИЯ ИНДУКТИВНОСТИ С ПОМОЩЬЮ АКТИВНОЙ 
ЮС-ЦЕПИ. ГИРАТОР 


Традиционная теория и техника частотно-избирательных элек- 
трических цепей оперирует тремя элементами: катушками индук- 
тивности, конденсаторами и резисторами. Развитие микроэлектрон- 
ной техники, основанной на интегральных схемах, привело к ре- 
ализации конденсаторов и резисторов на базе пленочной технологии, 
способы же осуществления индуктивностей на интегральных схе- 
мах еще не найдены (по крайней мере, в достаточно широком диапа- 
зоне величин [, при высоких требованиях к добротности катушек 
индуктивности). Обычные катушки индуктивности технологически 
несовместимы с интегральными схемами. В связи с этим большое 
внимание в современной радиоэлектронике уделяется изысканию 
способов построения частотно-избирательных цепей на базе рези- 
сторов и конденсаторов. 

Одним из потенциально возможных способов решения этой про- 
блемы является имитация ‘индуктивности с помощью активного 
четырехполюсника, составленного из ре- 
зистивных элементов и нагруженного на 
выходе конденсатором (рис. 15.21). 

Задачу можно поставить следующим 
образом: каковы должны быть парамет- 
ры Юл, К, Юз, и Ю.., чтобы при со- 


Рис. 15.21. Имитация индук- противлении нагрузки 4, (іо) = ШоС ' 


тивности с помощью актив- 
ного четырехполюсника, на- входное сопротивление четырехполюс 


груженного конденсатором. НИКа имело характер индуктивного со- 
противления {%[.? 


Ответ на этот вопрос можно получить из выражения (5.93), 


приравняв в нем 4; (іо) требуемой величине іо/, а 2, — вели- 
чине 1/ѓоС: 
А Б . 
7 — __ 12 21 — А 
вх (10) = А: Рис гг. 
При выполнении условий К! = Р, = 0 и Ю.Ю. = — 1С 
получим 2; = юЁи 
Г. — — Ю.Ю. С. (15.79) 


Поскольку [ и С — положительные величины, то один из мно- 
жителей К1» или К»: должен быть положительным, а другой — от- 
рицательным. 
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Обозначив — А, == Ю,, В»! = Ю., приходим к следующей К- 
матрице четырехполюсника, имитирующего индуктивность: 


о А, 
— 15.8 
79 | в а | | (15.80) 


Уравнения (5.4), соответствующие этой матрице, принимают 
ВИД 


Е, == — РІ, Е, == Р. (15.81) 


Четырехполюсник, описываемый матрицей вида (15.80), получил 
название гиратора [10, 11]. 

При А, = Р, гиратор не потребляет и не выделяет мощности. 
Это следует непосредственно из энергетического баланса схемы на 
рис. 15.21 (при Р,, = В». = 0, Р, = — Ви №, = В): 


Е, = (—Р1,) В; Ей. = (ә) №; 
1+ Е, = 11, (К, — К). 


При А, = К, ЕЙ, + Е, = 0. Таким образом, гиратор яв- 
ляется хотя и невзаимным (необратимым), но пассивным четырех- 
полюсником. (При А; == Р, иногда говорят об активном гирато- 
ре). 

Итак, Ю-матрица и уравнения идеального пассивного гиратора 
следующие: 


[8] -| (15.89) 


Е, — — РІ, Е, == КІ,. 


Соответственно Ү-матрица и уравнения гиратора, реализованного 


на проводимостях, 
0 —У 

[У |= 
у 0 


| = — ҮЕ, 1, = УВ, (15.83) 


где У = 1/Ю. 

Из выражений (15. 89) и (15.83) следует, что для осуществления 
гиратора требуются два зависимых источника. 

В первом случае, при построении гиратора на основе № — мат- 
рицы, требуются два зависимых источника напряжения (Рі, и 
—Р1,), управляемых соответственно токами 1, и 1. 

Во втором случае, при использовании Ү-матрицы, требуются 
два зависимых источника тока (УЕ, и —ҮЕ,), управляемых соот- 
ветственно напряжениями Е, и Е,. Возможны также схемы, осно- 
ванные на использовании зависимых источников напряжения, 
управляемых напряжением, или источников тока, управляемых 
током. 
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В качестве невзаимных (активных) элементов можно исполь- 
зовать различные приборы. На рис. 15.22, а представлена схема 
замещения идеального гиратора на двух управляемых напряже- 
нием источниках тока. Эта схема получается из схемы показан- 
ной на рис. 5.2, а при Уи = У.» =0. 

Один из возможных примеров реализации гиратора на транзисто- 
рах представлен на рис. 15.22, 6. (Источники постоянных напря- 
жений на схеме не показаны.) 

Напряжение Е, подводится одновременно к зажимам коллек- 
тор — база транзистора Т, и зажимам база—земля транзистора Т.. 
В первом транзисторе ток под действием напряжения Е, ничтожно 


——> < 1 


Рис. 15.22. Гиратор на двух управляемых 
_ напряжением источниках тока: 
а — схема замещения; б — принципиальная схема, 


мал (из-за большого сопротивления коллектор — база), а во втором 
транзисторе напряжение Е, фактически прикладывается к резистору 
К, (из-за малого сопротивления эмиттер — база), создавая ток 
в цепи эмиттера, равный Е./Ю,. При а — 1 этот ток совпадает с то- 
ком коллектора. Таким` образом, транзистор Т. вместе с резистором 
Р, ведет себя как зависимый источник тока і, = Ё,/А;. 

С другой стороны, напряжение Е, поступает к резистору А, 
через последовательно соединенные промежутки база — эмиттер 
транзисторов Т, и Т,. 

Ток в цепи Р., равный ~ Е„/Ю. и направленный справа налево 
(при выбранном на рис. 15.22, б направлении Е ,), равен (при о + 1) 
коллекторным токам транзисторов Т, и Т,. В результате получается 
замкнутая цепь зависимого источника тока і, = — Е,/№,, выделен- 
ная на рис. 15.22, 6 жирной линией. Знак минус учитывает на- 
правление обхода, принятое на рис. 15.22, а и обратное направле- 
нию тока в резисторе Р,. 

При учете шунтирующего влияния цепей питания появляются 
дополнительные проводимости, которые уменьшают входные и вы- 
ходные сопротивления зависимых источников тока, а также при- 
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водят к тому, что в матрице проводимостей гиратора элементы Ү,, 
и У.. не обращаются в нуль. Поэтому простейшая схема, пред- 
ставленная на рис. 15.22, 6, не получила распространения. 

От перечисленных недостатков в значительной степени свободна 
схема на рис. 15.23. Питание цепи коллектора транзистора 7; осу- 
ществляется через последовательно включенный транзистор Тз. 
Достаточно большое дифференциальное сопротивление коллектор — 


Рис. 15.23. Усовершенствованная схема гиратора. 


эмиттер этого транзистора еще увеличивается отрицательной обрат- 
ной связью, создаваемой резистором №; в цепи эмиттера. При А; = 
== №, напряжение источника питания делится поровну между тран- 
зисторами Т; и Тз. 

Аналогичный прием используется и в цепи питания транзистора 
Т, (с помощью транзистора Т, и резистора Р,). 

Напряжение Е, подается через усилитель ОЭ (транзистор 7») 
на зажимы база — эмиттер транзистора Т,. Так как усилитель ОЭ 
сдвигает фазу колебания на 180°, ток в коллекторной цепи тран- 
зистора Т, 1, = — УЕ, (цепь замыкается через блокировочный 
конденсатор, шунтирующий источник питания). 

С другой стороны, напряжение Е ,, подаваемое к транзистору Т, 
через эмиттерный повторитель Т, (без поворота фазы), создает 
в коллекторной цепи транзистора Т; ток 1, = Ү,,Ё,. При подклю- 
чении к зажимам 2—2’ конденсатора С для получениия задан- 
ной индуктивности [, (между зажимами [— 1”), под Е, следует 
подразумевать напряжение на С, создаваемое током 1». 

Таким образом реализуется требуемая матрица гиратора. Суще- 
ствует большое число различных вариантов схем гиратора [10, 11]. 
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15.13. НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ СИНТЕЗА ЦИФРОВЫХ 
ФИЛЬТРОВ 


Как и аналоговые, цифровые фильтры обычно синтезируются 
на основе передаточной функции, представленной в виде рациональ: 
ной дроби (13.64). В результате соответствующей аппроксимации 


заданной передаточной функции К (2) определяется положение 
нулей и полюсов на г-плоскости, после чего находятся весовые ко- 
эффициенты а, и би, входящие в полиномы в выражении (13.63). 

Цифровой фильтр можно реализовать либо в виде совокупности 
простых звеньев (первого или второго порядка), либо в виде кано- 
нической схемы, описанной в $ 13.6 (рис. 13.14). 

При разбиении фильтра на простые звенья отпадают все огра- 
ничения, отмеченные в $ 15.4 по отношению к аналоговым цепям. 
В цифровых цепях вопросы согласования входных, выходных и 
нагрузочных сопротивлений, а также вопросы развязки отдельных 
звеньев вообще не возникают. В связи с этим наряду с каскадным 
(последовательным) соединением простых звеньев широко приме- 
няется параллельное их включение. ` 

В первом случае функция (13.64) записывается. в виде произ- 
ведения простых множителей, каждый из которых является пере- 
даточной функцией звена (см. аналогичное разбиение в $ 15.4). 
Во втором случае функция (13.64) разлагается на простые дроби 


К (2) = 4, — (2) = А, У —%-., 


С (г) Гана 2 113 


Р (2) 


— ——————————————— —- вычет НКЦИИ К 2)/ А, в полюсе 2 е 
[49 аа фу ( ) 0 ПА 


где А, 


Если знаменатель 0 (2) содержит всего т корней, из которых т; — 
число вещественных (лежащих на действительной оси), а т, — 
число комплексно-сопряженных пар корней (т = т; + 2т,), то 


ті 


о л А (АА 
К =4, 2 2— гпћ + Х == т = | 


© = Ё = 1 


Это выражение легко приводится к виду 


А С А < аһ 24-а 
— 18 бой 47018 __ 
К (2) А, р р + не Воь 
где Сок |2 2 е (А), ак = — 2 Ке (2.) Ке (А,), В» = 2 Ке (21»), 
в — ёпА 


Как в каскадной, так и в параллельной схеме отдельные звенья 
реализуются по схеме, описанной в $ 13.10 (рис. 13.24). Весовые 
коэффициенты звена второго порядка определяются по формуле 
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(13.76), а первого порядка — непосредственно из передаточной функ- 
ции звена. 

При аппроксимации заданной характеристики цифрового фильт- 
ра широко распространен метод, основанный на использовании 
результатов аппроксимации соответствующего аналогового фильтра. 
Суть этого метода заключается в следующем. Пусть задан физически 
осуществимый аналоговый фильтр с передаточной функцией К (р), 
удовлетворяющей предъявляемым к фильтру требованиям, и нужно 
осуществить эквивалентный ему (в определенном смысле) цифровой 
фильтр. Полюса и нули функции К (р) предполагаются известными. 

Поскольку искомая передаточная функция цифрового фильтра 


К (2) однозначно определяется своими полюсами и нулями на г- 
плоскости, а между г и р существует соотношение 2 = е?7 


(см. $ 13.7), на пеовый взгляд представляется логичным восполь- 


зоваться выражениями 2, = еп", 2. == е?лт!, В действитель- 


ности же такой подход может при некоторых условиях оказаться 
ошибочным. В $ 13.10 на примере ЮС-цепи было показано, что ис- 
пользование преобразования 2 == е?Т приводит к дискретной им- 
пульсной характеристике ұт (#), совпадающей с отечетами непрерыв- 
ной характеристики & (г) аналоговой цепи, но при этом совершенно 
искажается амплитудно-частотная характеристика. Аналогичный 
результат получается и для более сложных цепей. В связи с этим 
метод синтеза, основанный на преобразовании 2 = еРТ, получил 
название метода инвариантного по отношению к им- 
пульсной характеристике фильтра. 

Для осуществления синтеза, инвариантного по отношению к 
амплитудно-частотной характеристике, следует применить преоб- 
разование, при котором бы вся мнимая ось іф р-плоскости 
отображалась на г-плоскости одним обходом окружности радиуса 
|2| = 1. 

‚Этому требованию отвечает билинейное (дробно-рацио- 
`нальное) преобразование 


( + р)/ (1 — р), р= (2 — 1) ( + 1), (15.84) 


где р = (о -- іо)/0,, а ©, — произвольная постоянная, обеспечи- 
вающая безразмерность. величины р, выбираемая исходя из сообра- 
жений нормирования. 

Действительно, приравнивая р = 10/@., получаем выражение 


а 12 агсіб 0/90 __ (0) 
2 |е, == О, —=е =е , (15.85) 


из которого следует, что перемещению точки р вдоль оси 10/0, 
соответствует перемещение точки 2 по окружности радиуса |2| = 1, 
как и при обычном 2-преобразовании (2 = е®Т). Отличие били- 
нейного преобразования заключается в том, что при увеличении о 
аргумент ф (о) возрастает нелинейно: при стремлении ® к + оо ф(о) 
стремится к своим предельным значениям -- л. Таким образом, вся 
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ось ію р-плоскости трансформируется на г-плоскости в один обход 
окружности | г | = 
Введя обозначение Ф (Ф) = 0, Г, можем записать 


о. = (ИТ) ф (о) = (2/Т) агсів 0/0, (15.86) 
и соответственно 


0/6 = {є (0.7/2). (15.87) 


В этих выражениях ® имеет смысл частотной переменной ана- 
логовой цепи, а ®, — дискретной (цифровой) цепи, 


880° 80° | 180° 987° виГ 


Рис. 15.24. Амплитудно-частотные характеристики аналогового (а) и соответ- 
ствующего ему цифрового фильтра (6) 


Если задана амплитудно-частотная характеристика аналоговой 
цепи, то при использовании билинейного г-преобразования АЧХ 
эквивалентного цифрового фильтра, сохраняя масштаб по оси ор- 
динат, сжимается по оси абсцисс в пределах — л < оТ < л. 

Поясним это на примере синтеза цифрового фильтра НИЖНИХ 
частот. Пусть задана частота среза о,„ и период дискретизации Т. 
Требования к равномерности АЧХ в полосе пропускания зададим 
такие же, что и для аналогового фильтра Чебышева (при п=2), рас- 
считанного в $ 15.9. Передаточная функция этого фильтра опре- 
деляется полюсами р, › = — 0,322 + 10,777, а амплитудно- частот- 
ная характеристика, построенная по формуле 


К (іх) |= ПИТТ (х), 


представлена на рис. 15.24, а. 
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Для построения АЧХ цифрового фильтра и нахождения полюсов 


передаточной функции К (2), что требуется для определения весовых 
коэффициентов фильтра, необходимо предварительно найти нор- 
мирующую частоту @,. Это можно сделать, установив соответст- 
вие между частотами среза о, и о, аналогового и цифрового 
фильтров. Для этого подставим В правую часть выражения (15.87) 
0. = ® а в левую часть ® = о,: 


' с __ сц Т о — ос ' 
о. {с >: 0 (ату т | . (15.88) 
іе | —— 
2 
Теперь выражение (15.86) можно записать в форме 


«и Г = 2агсів [5 =) = 2 агсіє (Є 85) :| ‚ (15.89) 
Ор с 


где х = о/о, — нормированная частота, использованная при 
аппроксимации АЧХ аналогового фильтра. 

Пусть, например, частота среза цифрового фильтра должна 
составлять 10% от частоты дискретизации МТ. Тогда оТ = 
= 0,1: 2 ли 


(=) = (22) = 18° = 0,3249, 


сц? 


а выражение (15.89) переходит в 
б оГ == 2агсіс(0,3249 х). (15.89) 


Это соотношение между ®,Т и х позволяет построить АЧХ 
синтезируемого цифрового фильтра по заданной характеристике 
исходного аналогового фильтра (рис. 15.24, 6). Видно, что дефор- 
мация АЧХ из-за сжатия по оси абсцисс проявляется лишь при зна- 
чительном удалении оГ от нуля. В полосе пропускания обе харак- 
теристики практически совпадают. 

Определим параметры схемы цифрового фильтра. Сначала найдем 
полюса 21 И 21. по заданным полюсам р, и рз. 

Переменную р в выражении (15.84) следует представить в форме 


р== се — == о = р 5 (88) = р,.0,329, 
где р, = (с + іо)/о, совпадает в переменной р в выражении 
ам образом, для рассматриваемого фильтра выражение 
(15.84) можно записать в виде 
= (1 - 0,3249 р.) /(1 — 0,3249 р,). 
Подставив р, = р = — 0,322 + і • 0,777, получим 
о 10,3249 (—0,322-- 10,777) __ (у доу. ег2в" 38° — 
шо 0,3949 (—0,3224-10,777) 
—0,821.0,878 -{ 10,821.0,479 = 0,72 -|- 10,393. 
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Соответственно 


212 = 211 = 0,821е—728° 38’ = (0,72 —1.0,393. 


Искомую передаточную функцию К (2) можно получить под- 
становкой р==(г— 1)/(2-- 1) в функцию К (р) =с/(р— р) (р— рт), 
где р,, рї = — 0,322 + #.0,777. 

Таким образом, 


"ГР ЦН 
[02— 1) (24-1) ри (г— 100/(2+ 1) — рт] 


= (+1) А г. 


(2—2) (2—20) 1-6 2-1-6 2-2 


Итак, применение билинейного 2-преобразования привело к 
появлению в передаточной функции двухкратного нуля (в точке 
2= — 1). 

Схема фильтра совпадает со схемой, представленной на 
рис. 13.24. В данном случае коэффициенты в обратных связях 
(см. $ 13.11, п. 3) 


р; = Ве (2,1) = 2.0,79 = 1,44, 


= — 21 = — (0,821) = — 0,674, 


а в прямых связях: а, =1, а=2 и а, = 1. 

Постоянный коэффициент А, введен для нормирования. При 
0,=0 2=1 и функция |К (2)| по условию должна равняться еди- 
нице, как и функция К(р) при ®=0. При указанных выше 
коэффициентах а; и В, получается А, == 0,0585. 

При синтезе цифрового фильтра существенное значение имеет 
выбор числа разрядов в преобразователе АЛ, а также в арифме- 
тическом устройстве, исходя из допустимого уровня шумов кван- 
тования и округления (см. $ 13.12 и 13.14). 

Иначе обстоит дело с весовыми коэффициентами Ё; и 6.. Для 
точного представления этих коэффициентов в двоичной системе 
счисления может потребоваться значительное число разрядов 
(1,011101 для В, и 0,10101101 для 6.2). Однако ценой несущественного 
отклонения амплитудно-частотной характеристики от заданной 
обычно можно значительно сократить число разрядов. Так, 
например, при загрублении весовых коэффициентов до В, = 
= 1,0111 (1,4375) и Б, = 0,1011 (0,687) получается АЧХ, прак- 
тически совпадающая с заданной, 
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Приложение 1 


СИГНАЛ С МИНИМАЛЬНЫМ ПРОИЗВЕДЕНИЕМ ДЛИТЕЛЬНОСТИ 
НА ПОЛОСУ ЧАСТОТ 


В $ 2.10 отмечалось, что произведение длительности сигнала на его по: 
лосу частот не может быть меньше некоторой определенной величины. Най- 
дем эту величину, а также оптимальный сигнал, обладающий минимально 
возможным произведением длительность Х полоса частот, 

Необходимо сначала условиться об определении понятий длительность 
сигнала и ширина спектра сигнала. В практике применяются различные 
определения, выбор которых зависит от назначения сигнала, а также от формы 
сигнала и его спектра. В некоторых случаях выбор является произвольным. 
Так, длительность сигнала прямоугольной формы естественно определять 
как основание прямоугольника, однако ширина спектра определяется либо 
как основание главного лепестка (например, в $2.9.1), либо на уровне У? 
от максимального значения. Длительность гауссова импульса ($ 2.9.2) и ши- 
рина его спектра определяются на уровне 0,606 от максимального значения. 
Иногда пользуются энергетическим критерием, понимая под шириной спект- 
ра полосу частот, содержащую заданную долю от полной энергии сигнала. 

Для выявления предельных соотношений, связывающих длительность 
и частотную полосу, в современной теории сигналов большое распространение 


получил метод моментов. 
По аналогии с понятием момента инерции в механике эффективную 
длительность сигнала $ (Г) можно определить выражением 


Т2 = | (2—10)? 82 (1) 1 | 52 (0) 41, (1.1) 
- со — оо 
где середина импульса & определяется из условия 
оо оо 
к = \ 152 (0) а1 \ 5? (1) йй. 


— оо — оо 


Имеется в виду, что функция $ (#) интегрируема с квадратом (сигнал с ко. 


нечной энергией). с 
Аналогично эквивалентная ширина спектра О = ?2лЕ, определяется 


выражением! 


со со 
1 1 
2 =—_ а 53 — 92 ао. 1.2 
02 "8 | 3 $3 (©) до 5- | (0) до (1.2) 


Так как модуль епектра $ (0) не зависит от смещения $ (1) во времени, 
можно положить {у = 0. Наконец, еигнал $ (1) можно нормировать таким 
образом, чтобы его энергия Э равнялась единице, и, следовательно, 


со 1 [ее 
з = ——— 92 =1. 
| 88 (1) аі 738 | (©) а® 


1 Имеются в виду сигналы без высокочастотного заполнения, 
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При этих условиях выражения для Т, и ©, принимают вид 
оо 20 | 
Т: | ёе (0) 1, 9: = —- | 0? 5 (о) ао (1.3) 
л 
— оо — оо 


и, следовательно, произведение длительности сигнала на ширину спектра 
равно 


р 1 © 1/2 
Т.Я. = \ ая (да —— | о? 52 (о) 40 |. (1.4) 
- ОО - Оо 


Нужно иметь в виду, что Ть и ©, являются среднеквадратическими от- 
клоненйями соответственно от # = К и @ == 0. Полную длительность сигнала 
следует приравнять 2 Ть, а полную ширину спектра (включая и область от- 
рицательных частот) — 2 @.. 

Метод моментов применим не к любым сигналам. Из выражений (1.3) 
видно, что функция времени $ (7) с увеличением { должна убывать быстрее, 
чем 1/#, а функция $ (©) — быстрее, чем 1/0, так как в противном случае 
соответствующие интегралы стремятся к бесконечности (расходятся). 

В частности, это относится к спектру строго прямоугольного импульса: 


2 Ти 
в? 5? (0) до = (02 ———————————— 0) == 4 $102 8, 46 = 
| 5 } 


— ос 


е 


| | 
== 4 | |= т охот) аф — оо, 


— оо 


Однако для физически реализуемых сигналов требование постаточно 
быстрого убывания $ (/) и 8 (о) выполняется. 

Найдем нижний предел произведения Т0. 

Известно, что і0$ (0) есть спектральная плотность производной от сиг“ 
нала 5 (#). Следовательно, второй интеграл в правой части (1.4) на основании 
равенства Парсеваля можно приравнять 


А со со 4 (9 , 
гун | 02 5? (0) до | | 7 ЧЁ, 
— оо — со 


после чего (1.4) переходит в следующее выражение: 
оо ә 1/2 
Т, о) | Ё 5? (1 4 | [5 (2]? а) , (І. 5) 
— бо < со 


где обозначено $ (№ == 05/4ї. 


Воспользуемся теперь неравенством Шварца [см. (12.11)], которое 
применительно к выражению (1.5) принимает вид 


1/2 
> 


оо 


| 5 (0) 5 (0) а) (1.6) 


— оо 


Т. 00 = 


[ 2 52 (0) а ( [$ (2) а 
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Правая часть этого неравенства после интегрирования по частям приво- 
дится к выражению 


г | аео ео 
} 02041 5 тии 0 |= | га [52 (1), |= 


-> [152 0 | 52 (1) 21| • 


Оговоренное выше условие интегрируемости сигнала $ (Г) с квадратом 
позволяет опустить первое слагаемое в правой части. Учитывая нормиро- 
вание сигнала (Э = 1), получаем для произведения Т, неравенства Г.®, > 
> 1/2 или ТьЁРь > ИН4л. 

Итак, величина произведения Т.Р», зависящая от формы сигнала, в 
любом случае не может быть меньше 1/47, 

Найдем теперь сигнал, обладающий минимально возможной величиной 
Т,Е,. Эта задача сводится к отысканию функции $ ({), обращающей неравен: 
ство (1.6) в равенство, 

Непосредственно из (1.6) очевидно условие равенства; 

5 (0) = 580), 
где с — постоянный коэффициент. | 

Таким образом, получаем уравнение 


= == С15 (1) 


; 
0 


ИЛИ 


1 | 
400 ош — са (12), 
$ (/) 2 


которое легко интегрируется` 
10500) = М. сё - 6. 
Отсюда искомая функция 


$ (1) = ехр[1/о св --Ь] = Ае! / 2°, с<0, (1.7) 
—гауссов импульс. 


[Отрицательность с вытекает из условия интегрируемости функции 


$ (1).] 
В частности, для гауссова импульса, рассмотренного в примере 2, } 2.9 


эффективная длительность, вычисленная по формуле (1.3), равна Ть = а}, 
а эффективная ширина спектра ©, = У 2 (произведение Т0, = 4/2 == 
= 1/, Т,Е, = 1/4л = 0,0795). 

Соответственно полная длительность импульса 2Т.=УЗа и ширина 
спектра 29, = И 26. Заметим, что аналогичные параметры гауссова им- 
пульса, определяемые на уровне е—1/2 =0,606, составляют 2а и 2 Б (вместо 
„Зан У? 0). 

Для треугольного импульса, спектральная плотность которого 
(рис. 1.1, аи б) 


. @Ти \3 
Ат Уп 4 
И 
5 (0) = 2 Ти 9 
4 
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параметры Т, и Ё, равны: 


і У 


уд" Ро! То Р»=0,0873: о, 7. = М 19740 =0,55. 


| 
Как видим, величина произведения длительность Х полоса частот у 
треугольного импульса всего лишь на 10% больше, чем у гауссова импульса. 
Из приведенных выше соотношений следует, что сжатие импульса во 
времени с целью, например, повышения точности измерения момента его 
появления неизбежно сопровождается расширением спектра импульса, что 
заставляет расширять полосу пропускания измерительного устройства. Ана- 
логично сжахие спектра импульса с целью повышения точности измерения 


Тә 


р $ 
х 
< 
Ти 0 Ги _27 2 27 @ 
> 2. 7и 7а 
д) 0) 


Рис. 1.1. Импульс треугольной формы (а) и его спектральная плотность (6), 


частоты неизбежно сопровождается растяжением сигнала во времени, что 
требует удлинения времени наблюдения (измерения). Невозможность одно- 
временно сконцентрировать сигнал в узкой полосе частот и в коротком интер- 
вале времени представляет собой одно из проявлений известного в физике 
принципа неопределенности, 


Приложение ПИ 


КОРРЕЛЯЦИОННАЯ ФУНКЦИЯ СИГНАЛА НА ПЛОСКОСТИ 
ВРЕМЯ — ЧАСТОТА 


В предыдущих главах корреляционная функция использовалась для 
оценки степени связи сигнала $ (1) со своей копией $ (1 -|- т), сдвинутой 
на величину т во времени. 

Аналогичная задача возникает при определении сдвига спектра узко- 
полосного сигнала на оси частот. Поэтому целесообразно обобщить понятие 
корреляционной функции при одновременном сдвиге вигнала по времени 
и по частоте. 

Исходное колебание запишем в форме 


а( = А (0 соѕ [оі - 0 (65|, 


а то же колебание, сдвинутое на время т и смещенное по частоте на © = ?2лЁ, 
как 


ах о (0 = А(Е- т) соѕ (оо т 9) Е т Э-+ 090 (+ 91. 
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Переходя к аналитическим сигналам, получаем соответственно! 


г (0) == А (0 в (2 в‘®о 1 == А (#) в'%о , 
24 о()=А (1-1) е0 (+9 о (909 09. А (1-- <) о (9+9) ҹә 49+, 


(11.1) 


Тогда корреляционная функция аналитического вирнала может быть 
определена выражением [см. (3:94) и (8.97)! 
А < 
В, (т, ©) = | 2(0 2, од ает т | А Аа е- 9 а, 
— со 


(1.2) 


Полученное выражение, учитывающее как сдвиг сигнала а (1) во времени 
(т), так и смещение по частоте (© =» 2 лЕ), называется обобщенной 
корреляционной функцией. 

Модуль выражения (11.2) 


18, (т, ©) |= | А (В) А* (1-- т) е— "1 д (11.3) 


получил название двумерной корреляционной функции. 
большое распространение в теории сигналов получила нормированная 
двумерная корреляционная функция 


А (1) А* (1-- т) е— 4 аі 
В, (т, 9) | Ка А 

В, (0, 0) Е Ф у 
| А? (1) а 


о (т, 2) == (1.4) 


В прямоугольной системе координат т, ©, р функция р (т, ©) изобра- 
жается в виде поверхности, пример которой для радиоимпульса гауссовой 
формы (с немодулированным высо- 
кочастотным заполнением) приведен 
на рис. П.1. 

Непосредетвенно из выражения 
(П.4) вытекает что максимальное зна- 
чение функции р (т, 9), т. е. р (0,0), 
равно единице. 

Оказывается, что и объем тела, 
ограниченного плоскостью р = 0 и 
поверхностью р? (т, 2), равен еди- 
нице, независимо өт ваконов моду- 
ИЕ амплитуды и фазы сигнала 
1,18]: 


со 
| 
И =—— 2 (т, ©) атао=1. 
ие ив, а 
оо 


Рис. П.1. Тело неопределенности ра- 
(11.5) диоимпульса гауссовой формы. 


Если изменением закона моду- 
ляции сжать тело под поверхностью р? (т 9) по оси т, оно рас- 
плывается по оси ©; сжатие по ови © приводит к равтяжению по оси т. 
Это указывает на невозможность одновременного повышения разреша- 
ющей способности сигнала по времени и по частоте, а соотношение (11.5) яв- 
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ляется математической формулировкой принципа неопределенности в радио- 
локации, 

В связи с этим двумерную корреляционную функцию сигнала 
р (т, ©) часто называют функцией неопределенности, ате- 
ло, ограниченное плоскостью р = 0 и поверхностью р? (т, ©), — телом 
неопределенности (рис. 11.1). 

Положив в (11.2) 6 = 0, получим выражение 


В, (т, 0) =е т | А (ДА (1-1 5) 4, (1.6) 


совпадающее с (3.97). 

Для перехода к корреляционной функции ДВ, (т) физического колебания 
а (1) = А (1 соѕ [ФЁ -- Ө (0)] нужно в соответствии с (3.96) выделить 
вещественную часть В, (т, 0). Интеграл в выражении (11.6) определяет ком- 
плексную огибающую функции В, (т, 0), а быстро осциллирующий множитель 
е“ Т — высокочастотное заполнение этой функции. 


Переходя к модулю и учитывая, что | е" | = |, получаем 


| В. (т, 0) [= 


[ АША* (1-7) 27|. (1.7) 


Из этого выражения следует, что сечение поверхности тела неопределен: 
ности плоскостью © = 0 определяет огибающую корреляционной функции 
В, (т) колебания 


а (0) = А (1 соѕ [0,1 -- Ө (0)]. 
С другой стороны, положив в (11.3) т = 0, получим выражение 


ос 
ГВ. (0, 9) 1=| | 42 (0) еа, 
— оо 


которое на основе выражений (2.61) и (2.62) можно преобразовать к форме 


оо 
12 (5, фз о _ 
8,0, 9)1=| | 8а00 ЗА оф 
| т А 


где $, (©) — спектральная плотность огибающей А (1). 


Таким образом, сечение поверхности тела неопределенности плоскостью 
т = 0 определяет функцию частотной корреляции, т. е. степень связи спект- 
ра $, (о)со своей копией, сдвинутой по оси частот на величину © 


Определяемая выражением (11.4) двумерная корреляционная функ: 
ция р (4, %) приобретает особое значение при согласованной фильтрации сиг- 
нала. В гл. 12 было показано, что сигнал на выходе согласованного фильтра 
совпадает с корреляционной функцией входного сигнала. Следовательно, 
корреляционную функцию | В, (т, 0) | можно использовать для оценки раз- 
решающей способносги сигнала по времени, а функцию | В, (0, ©) | — по 
частоте. 

Эти свойства функции неопределенности лежат в основе теории разре- 
шающей способности радиолокационных устройств при определении дальности 
цели и скорости ее движения, 
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А (1 
Ас (2), А. (1) 
А (0) 


а, аәкқв 


К (ѓо), К (р) — 
К (6) — 

К (2) — 

К, (іо), Ко (р) — 
Кг (іо), Кг (р) 
Ку (іо), Ку (р) 
Кам 


чм — 


№ 
Ы? 
Г. (р) 
М 


т — 


УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 


амплитуда 


— амплитуда п-й гармоники 
амплитуда несущего колебания 


огибающая амплитуд высокочастотного колебания 


производная функции А (0 


квадратурные составляющие огибающей А (2) 


комплексная огибающая 
параметр расстройки контура 


коэффициент ряда Фурье (при косинусе) 

корреляционная функция колебания $ (# 
корреляционная функция аналитического сигнала ғ (1 
корреляционная функция огибающей А (т) 
взаимно-корреляционная функция сигналов $; (2 и $2 (#) 


корреляционная функция случайного процесса 


взаимно-корреляционная функция 


сов х (В иу (0 


случайных 


коэффициент ряда Фурье (при синусе) 


емкость 


коэффициент обобщенного ряда Фурье 


амплитуда э. д. с. 
амплитуда э. д. с. несущей частоты 


процес- 


огибающая амплитуд высокочастотной э. д.-с. е (1) 
комплексная огибающая высокочасгогной э. д 


спектральная плотность э. д. с. 
мгновенное значение э. д. с. 
напряжение накачки 


частота. 


центральная частота (несущая) 
граничная (максимальная) частота 


внутренняя проводимость источника сигнала 


проводимость нагрузки 


с. 


огибающая амплитуд импульсной характеристики цепи 
мгновенное значение импульсной характеристики цепи 


амплитуда тока 


комплексная амплитуда тока 
мгновенное значение тока 
— функция Бесселя 


передаточная функция цепи (комплексная) 


модуль передаточной функции цепи 


передаточная функция дискретного фильтра 
передаточная функция цепи, охваченной обратной связью 
передаточная функция дискретного фильтра 


передаточная функция усилителя 


крутизна характеристики амплитудного модулятора 
крутизна характеристики частотного модулятора 


крутизна характеристики фазового модулятора 


индуктивность 


преобразование Лапласа функции $ (/) 


коэффициент модуляции, взаимоиндуктивность 
индекс угловой модуляции, база ЛЧМ сигнала 
комплексная переменная 

р (х) — одномерная плотность вероятности 


(0 — добротность колебательного контура 
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К, (5) — нормированная корреляционная функция 
© — крутизна характеристики активного элемента 
$ (о), $ (9) — спектральная плотность (комплексная) функции $ (й 
$ (6, Т) — отсчет сигнала в момент # = ЕТ 
© (о), 9 (9) — модуль спектральной плотности 
— спектральная плотность огибающей А (1 


$ (1) — мгновенное значение сигнала 


$ (4) — усреднение $ (1) по времени 
$ (2) — г-преобразование функции 
ѕт (1) — сигнал $ (1), дискретизированный с шагом Т 
57 (®) — спектральная плотность дискретного сигнала 
$7 (пој) — дискретное преобразование Фурье 
$т (р) — дискретное преобразование Лапласа 
<5 (0) > — усреднение $ (1) ‘по множеству 
Т — период колебания 


Тс — длительность сигнала 
(И — амплитуда напряжения 


И (1) — огибающая амплитуд высокочастотного напряжения и (1) 
О (1] — комплексная огибающая напряжения и (№) 
О (о) — спектральная плотность напряжения 


и (Г) — мгновенное значение напряжения 
— энергетический спектр белого шума 
Ў „ (©) — энергетический спектр случайного процесса х (/) 


А (9) — энергетический спектр огибающей случайного процесса 
Й ху (0) — взаимный энергетический спектр случайных процессов 
х(2 и у(1) 
У — проводимость (комплексная) 
2 — сопротивление (комплексное) 
2 (о) — спектральная плотность комплексного колебания г (1) 
2. (Г) — аналитический (комплексный) сигнал соответствующий 
физическому сигналу а (й 


Э — энергия сигнала, выделяемая в сопротивлении і Ом 

о — затухание, физический параметр транзистора (гл 5) 

В — скорость изменения угловой частоты физический пара- 
метр транзистора 

ү — фаза модулирующей функции, при АМ — фаза огибаю- 
щей 

ү — фаза высокочастотного заполнения импульсной харак- 
теристики цепи 


Аі — шаг дискретизации по времени 
Ао, А} — шаг дискретизации сигнала по частоте, расстройка 
Лоо, АК — полуширина узкополосного спектра, полосы прозрач- 
ности фильтра 


б (/), ӧ (о) — дельта-функции 
— угол отсечки тока 
0, — начальная фаза л-й гармоники 
Ө (о) — аргумент комплексной спектральной плотности сигнала 
0, — начальная фаза несущего колебания 
Ө (/) — мгновенное значение фазы узкополосного колебания 
бмакс — амплитуда изменения фазы при угловой модуляции 
— характеристическое сопротивление колебательного контура 
рх (+) — ковариационная функция случайного процесса 
ох — дисперсия случайного процесса 
т — время 
Ти — длительность импульса 


То, 71, Та, тк — постоянные времени соответствующих цепей 
ф — фазовый сдвиг гармонического колебания в цепи, аргу- 
мент передаточной функции цепи 
ф (о) — фазочастотная характеристика четырехполюсника 


Фһ (Г) — базисная функция ортогональной системы 
р (1) — полная фаза высокочастотного колебания 
©, © — угловая частота 

«т — граничная (максимальная) частота 

«д — амплитуда частотного отклонения (девиация) 


Он частота накачки 


ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 


Автогенератор гармонических колеба- 
ний 323 
— — — нелинейное уравнение 338— 


341 

— — — режим стационарный 330 

— — — режимы самовозбуждения 
мягкий и жесткий 334—335 

в. условие самовозбуждения 


Автогенераторы на С 359 

Автоколебания 21, 326—330 

Анализ гармонический непериодиче- 
ских колебаний 40—43 

я периодических колебаний 31— 

Аналитический сигнал 120—125 ` 

Аппроксимация нелинейных характе- 
ристик 280 

— — — кусочно-линейная 282—283 

— — — степенным полиномом 280— 
282 


База сигнала (число степеней свобо- 
ды) 78 

Баттерворта фильтр 568—573 

Белый шум 146, 466—467 

Берга функции 287 

Бесселя неравенство 28 

— функция 103 

Билинейное 2-преобразование 585 


Ван дер Поля уравнение 341 

Варикап 357—359, 386 

Взаимно-корреляционная 
82—84 

Винера — Хинчина теорема 146 

Вронского определитель 377 


функция 


Гауссов импульс 53 

— процесс 141 

Гиббса явление 36 

Гильберта преобразования 115—116, 
118, 555 

Гиратор 580—583 

Гребенчатый фильтр 462 

Грина функция односторонняя 378 


Дельта-функция 59. 

— спектральная характеристика 61 

— фильтрующее (стробирующее) 
свойство 60 

Детектор амплитудный 304, 415—425 

— фазовый 316, 470 

— частотный 316, 470 

Детектирование амплитудное 304 

— — квадратичное 304—307 

— — линейное 307—311 
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— — синхронное 320—321 

— фазовое 311, 316 

— частотное 311, 312 

Диадный сдвиг 548—549 

Диапазоны радиоволн 8 

Дискретизация сигнала 74 

— — погрешность 483 

— — узкополосного 128 

Дифференциальная емкость 279, 367 

— индуктивность 279, 367 

— крутизна 365 

Дифференцирование сигналов 221 

Дифференцирующие цепи 292—298 

Дюамеля интеграл 18 

Захватывание частоты 
ра 353 

Звено типовое второго порядка 560— 
562 

Импульсная характеристика линейной 
цепи 177—178 

— — апериодического усилителя 221 

— — гребенчатого фильтра 462 

— — дифференцирующей 226—227 

— — интегрирующей 226 

— — параметрической 373 

Интегрирование сигнала 221 

Интегрирующие цепи 222—228 

Канал связи 21 

Когерентность 85—86 

Корреляционная функция 79—80 

— — амплитудно - модулированного 
сигнала 125 

— — детерминированного сигнала 79 

— — ЛЧМ импульса 126—127 

— — на плоскости время — частота 
592 

— — нормированная 136 

— — пачки из четырех прямоуголь- 
ных импульсов 81 

— — периодического сигнала 81—82 

— — периодической последовательно- 
сти прямоугольных импульсов 82, 
83 


автогенерато- 


— — прямоугольного импульса 80, 81 
— — радиоимпульса 126 

— — случайного процесса 134 

— — треугольного импульса 81 

— — узкополосного сигнала 149 
Котельникова теорема (теорема от- 


счетов) 74 
— — в частотной области 78—79 
Лапласа преобразование, прямое и 


обратное 67, 68 
— — двустороннее 71 
— — дискретное 485—487 


Лагерра полиномы 521 
— функции 521—523 
Лежандра полиномы 519 


Манипуляция фазовая 244—246 

— частотная 246—251 

Матье уравнение 400—402 

Метод интеграла наложения 216—217 

— — — упрощенный (метод огибаю- 
щей) 231—232 

— квазилинейный 293 

— колебательной характеристики 331 

— мгновенной частоты 253 

— моментов 589 

— спектральный 214—216 

— — приближенный 228—231 

— характеристических функций 273 

— 2-преобразования 495—502 

Модуляция амплитудная (АМ) 88— 
91, 162—165, 321, 371 

— — коэффициент АМ 89 

> спектр колебания 91—97 

— угловая 98, 357 

— — девиация частоты 99 

— — индекс модуляции 99 

— — спектр колебания 102—107 

— — фазовая 100—101, 165—169 

— — частотная 100—101, 251 

Модуляция как параметрический про- 
цесс 371 

Мэнли — Роу теорема 383 


Неопределенности принцип 594 
Нормализация случайного процесса 
270 


Обратная связь 193 

— — внешняя 194 

-- — внутренняя 194 

— — отрицательная 
204. 

— — положительная 195—196 

Ограничение амплитудное 296 

Ортонормированная система функций 
27 

Отрицательное сопротивление 327 . 


(пара- 


195—196, 197— 


Параметрический генератор 
метрон) 406 

— усилитель 384 

— — двухчастотный 394—398 

— — одноконтурный 390—392 

Парсеваля равенство 49 | 

Передаточная функция замкнутой си» 


стемы 197 


— — линейной цепи с переменными 


параметрами 369—371 
Плотность вероятности двумерная 184 
— — одномерная 133 
Помехи аддитивные 408 
— внешние 22 
= внутренние 22 


— мультипликативные 409, 436 

Помехоустойчивости проблема 23 

Преобразование аналог — цифра 
507—512 

— цифра — аналог 513—516 

— частоты 317—320 

— — с помощью нелинейного реак- 
тивного элемента 398 

Процесс случайный 132, 956—258, 
270. 408 

— — виды 137 

— — дифференцирование 266 

— — интегрирование 269 

— — нормализация 270 

— — параметры 133—135 

— — стационарный 134—135 

— — — эргодический 135 

— — узкополосный 153 

— — энергетический спектр см. Спек- 
тральная плотность мощности 144— 
4 

Пэли — Винера критерий 449 


Радемахера функции 529 
Радиоцепи линейные с постоянными 


параметэами 15, 16—18, 169, 213, 
256 

— — с переменными параметрами 
(параметрические) 15, 18—19, 364, 
367, 373,408 

— нелинейные 15, 19—21, 277, 300, 
408 


— с сосредоточенными параметрами 
15 

— с распределенными параметрами 
15 


Регенерация 350 
Релея распределения 157—158 
Римана лемма 66 


Сжатие сигнала 465 

Сигналы детерминированные 24 

— — монохроматические 25 

— — непериодические и периодиче- 
ские 24—25 

— дискретные 14, 218 

— континуальные 14 

— случайные 24, 25—26 

— цифровые 14 

Синтез линейных радиоцепей 550 

Система функций ортогональная 26— 
27, 28 

— — — полная 28 

— — ортонормированная 27 

Спектральная плотность (спектраль- 
ная характеристика) 41—43 

— — гармонического колебания 64, 65 

— — группы одинаковых и равноот- 
стоящих импульсов 56—57 

-_ — единичного скачка 62—64, 65 
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ПРЕДИСЛОВИЕ К ТРЕТЬЕМУ ИЗДАНИЮ 


Общая направленность учебника по курсу «Радиотехнические 
пепи и сигналы», положенная в основу первых двух изданий, со- 
хранена и в настоящем издании, Однако книга коренным образом 
переработана в связи с необходимостью введения новых разделов, 
отображающих современное развитие техники радиоцепей и сиг- 
налов. 

Широкое распространение дискретных и пифровых радиоэлект- 
‘ронных систем не позволяет более ограничивать курс РТЦиС рам- 
ками только аналоговых цепей и сигналов. 

Развитие техники интегральных микросхем, основанное на 
широком применении методов синтеза цепей, не позволяет ограни- 
чивать курс РТЦиС изучением только методов анализа цепей. 

Наконец, стремительное проникновение статистических методов 
во все отрасли радиотехники и электроники требует более обстоя- 
тельного изучения свойств случайных сигналов и преобразования 
их в радиоцепях. 

В свете этих требований и в соответствии с новой программой 
курса РТЦиС в учебник включены новые главы: «Основные ха- 
рактеристики случайных сигналов» (гл. 4), «Прохождение случай- 
ных колебаний через линейные цепи в постоянными параметрами» 
(гл. 7), «Дискретная обработка сигналов. Цифровые фильтры» (гл. 
13), «Представление колебаний некоторыми специальными функ- 
циями», включая функций Уолша (гл. 14), «Элементы синтеза 
линейных радиоцепей» (гл. 15). Заново написана гл. 5, посвященная 
теории линейных активных цепей с обратной связью. 

Все остальные главы предыдущего издания подверглись методи- 
ческой переработке с учетом опыта преподавания курса РТЦиС и 
многочисленных замечаний, сделанных преподавателями радиотех- 
нических специальностей вузов, а также многими радиоспециалис- 
тами. 

Общепризнано, что наряду © усвоением необходимых знаний 
Первостепенное значение имеет развитие у студентов навыков 
к самостоятельной творческой работе. В соответствии с решениями 
ХХУ съезда КПСС о развитии научно-исследовательской работы 
в высших учебных заведениях все шире практикуется приобщение 
студентов к научной работе. Поэтому автор стремился сочетать 
изложение основных сведений, рассчитанных на первоначальное 
изучение и обязательных для всех студентов радиотехнической 
специальности, с изложением некоторых дополнительных, более 
сложных материалов, рассчитанных на студентов с повышенной 
подготовкой. Такие разделы выделены петитом, Незначительные со- 


кращения, которые могут потребоваться в зависимости от уровня об- 
щетеоретической подготовки студентов, нетрудно осуществить без 
нарушения последовательности и целостности изучения настоящего 
курса. Ў 

Автор выражает искреннюю благодарность преподавателям 
кафедры ОРТ Московского энергетического института проф. Фе- 
дорову Н. Н., доцентам Баскакову С. И., Белоусовой И. В., ассис- 
тенту Богаткину В. И., доценту Жукову В. П., старшему препода- 
вателю Ивановой Н. Н., доцентам Карташеву В. Г., Никола- 
еву А. М., Поллаку Б. П., старшему преподавателю Штыкову В. В. 
за высококвалифицированное и подробное рецензирование руко- 
писи этой книги. Большое число критических замечаний и цен- 
ных советов помогло существенно улучшить изложение всех глав 
учебника. 

Автор выражает также свою благодарность зав. кафедрой ТПС 
Новосибирского электротехнического института связи доценту 
Чиненкову Л. А. за многочисленные ценные замечания по предыду- 
щему изданию учебника. 

Неоценимую помощь в работе над рукописью оказали препо- 
даватели, сотрудники и аспиранты кафедры радиотехники МАИ. 
Всем им автор выражает глубокую благодарность. 


Глава 1 


ВВЕДЕНИЕ 


1.1. ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ РАДИОТЕХНИКИ 


Современная радиотехника является мощным средством техни- 
ческого прогресса. Радиотехника проникла во все области народного 
хозяйства, в науку, технику, культуру и быт. 

Одна из важнейших задач радиотехники заключается в осу- 
ществлении связи на большие расстояния с помощью излучения 
электромагнитных волн. С развитием различных направлений ра- 
диотехники повсеместное распространение получили радиовеща- 
ние и служебная радиосвязь, все большие районы обслуживает 
телевидение, осуществляется устойчивая связь с судами, самоле- 
тами и космическими кораблями. Средства радиотехники позволя- 
ют осуществлять межпланетную связь, а также обеспечивать дис- 
танпионное управление с Земли сложными аппаратами, предназ- 
наченными для исследования других планет. Такие области приме- 
нения радиотехники, как радиолокация, радионавигация, радиоте- 
леметрия, радиоуправление и др., еще недавно казавшиеся новей- 
шими, стали совершенно обычными. 

Однако это далеко не исчерпывает всех возможностей совре- 
менной радиотехники. С проникновением радиометодов в давно су- 
ществующие науки качественно изменился характер последних. 
Возникли такие науки, как радиофизика, радиоастрономия 
и др. 

Неоценимую помощь оказывает применение радиотехнических 
приборов и методов в экспериментальной физике, в том числе ядер- 
ной, в технике измерения любых быстропротекающих процессов и 
различных неэлектрических величин (давления, вибраций, неболь- 
ших смещений и т. д.), при изучении физики ионосферы, в служ- 
бе времени. 

Широкое применение радиотехнических методов для рещения 
задач, не связанных с излучением, привело к появлению новой 
области, включающей в себя радиотехнику и электронику, ра- 
диоэлектроники. 

Большим достижением радиоэлектроники является все расши- 
ряющееся применение быстродействующих электронных счетных 
машин — вычислительных, управляющих, информационных. Ре- 
шающую роль в автоматизации и комплексной механизации произ- 
водственных процессов призваны сыграть кибернетические машины, 
создание которых немыслимо без радиоэлектроники. Радиоэлект- 


ронная аппаратура широко применяется и в медицинских исследо- 
ваниях (для диагностики), а также для возмещения частично или 
даже полностью утраченных функций человеческого организма. 

Из всего сказанного можно сделать вывод, что применения ра- 
диоэлектроники очень разносторонни н ее роль в дальнейшем че- 
ловеческом прогрессе будет всемерно возрастать. 

Значение развития теоретических и экспериментальных иссле- 
дований в области радиофизики и электроники для ускорения на- 
учно-технического прогресса отмечено в решениях ХХУ съезда 
КПСС. 

Со времени изобретения радио А. С. Поповым (1895 г.) и до 
настоящего времени все многочисленные области применения ра- 
диотехники объединяет одна существенная особенность, заключаю- 
щаяся в том, что во всех применениях радиотехники имеет место 
передача информации с помощью электромагнитных волн. Это прин- 
ципиально отличает радиотехнику от электротехники. Последняя 
также использует передачу на расстояние (например, по высоко- 
вольтным линиям), однако в отличие от радиотехники объектом 
транспортировки является не пнформация, а энергия. 


1.2. ПЕРЕДАЧА СИГНАЛОВ НА РАССТОЯНИЕ. 
ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ РАДИОВОЛН 
И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В РАДИОТЕХНИКЕ ЧАСТОТЫ 


Итак, задачей радиотехники является передача сообщения 
о каком-либо событии на расстояние, Расстояние разделяет отпра- 
вителя и адресата, датчик команд и исполнительное устройство, 
исследуемый процесс и измерительный механизм, источник космн- 
ческого радиоизлучения и регистрирующий прибор радиотелеско- 
па, различные блоки ЭВМ —словом, источник и потребитель ин- 
формации. 

Расстояние, на которое передается сигнал, может быть очень 
незначительным (передача команд в счетной машине от одного блока 
к другому) или огромным (межкоптинентальная или космическая 
связь). Передача сообщений осуществляется с помощью проводных, 
кабельных, волноводных линий или в свободном пространстве. 
Естественно, что для передачи сигналов целесообразно использо- 
вать те физические процессы, которые имеют свойство перемещаться 
в пространстве. К числу таких. процессов относятся применяемые 
в радиотехнике электромагнитные колебания —- радиоволны. Лю- 
бой физический процесс, используемый в качестве агента (посред- 
ника, переносчика) для передачи информации, должен обладать 
свойством принимать всю совокупность состояний, по которым 
можно было бы однозначно установить соответствующее состояние 
объекта или процесса, являющегося источником информации. 

Для этого радиоволны подвергают модуляции. Процесс 
модуляции заключается в том, что высокочастотное колебание, 
способное распространяться на большие расстояния, наделяется 


признаками, характеризующими полезное сообщение. Таким сбза- 
зом, это колебание используется как переносчик сообщения, подле- 
»жашего передаче. Для этого один или несколько параметров высо- 
кочастотного колебания изменяют по закону, совпадающему с зз- 
коном изменения передаваемого сообщения. В зависимости от из- 
меняемого параметра (амплитуды, частоты или фазы колебания) 
различают три основных вида модуляции — амплитудную, частот- 
ную и фазовую . Обратное преобразование электромагнитных коле- 
баний в исходный сигнал, осуществляемое на приемной стороне, 
называется демодуляцией или детектированием 
(соответственно амплитудным, частотным и фазовым). 

Модуляция, как правило, не оказывает влияния на способность 
высокочастотных колебаний распространяться в пространстве. 
Однако выбор длины волны (или, как говорят, несущей частоты 
или рабочего диапазона) высокочастотного колебания является 
весьма существенным для обеспечения устойчивой и надежной: 
связи. На выбор того или нного диапазона волн для каждой кон- 
кретной системы связи оказывают влияние следующие факторы. 

1. Особенности распространения электромагнитных волн дан- 
ного диапазона и влияние времени года, суток, состояния атмосфе- 
ры, солнечной радиации и ряда других причин. 

2. Технические возможности: направленное излучение, приме- 
нение антенной системы соответствующих размеров, генерирование 
мощных колебаний и управление ими (модуляция), построение 
схемы приемного устройства и т. д. А 

3. Характер шумов и помех в данном диапазоне. 

4. Характер сообщения, или, как говорят, «ширина спектра» 
модулирующих частот и желательный способ модуляции (амплиту- 
ды, частоты и т. д.). 

Практически для использования оказываются пригодными те 
участки диапазона, в которых обеспечиваются благоприятные усло- 
вия распространения радиоволн и в приемлемой степени удовлет- 
воряются остальные перечисленные условия. 

Для современной радиотехники характерно интенсивное изуче- 
ние малоисследованных диапазонов волн и стремление к расшире- 
нию диапазона используемых частот в сторону освоения как весь- 
ма низких, так и сверхвысоких частот, вплоть до световых волн. 
Последнее не должно казаться странным, так как радиоволны и 
световые волны имеют одинаковую природу (электромагнитные 
волны). 

Подразделение радиоволн на диапазоны, вошедшее в практику, 
дано в табл. 1.1 

Связь на мириаметровых и километрсвых волнах, применяв- 
шаяся на первом этапе развития радиотелеграфии, имеет два 
больших недостатка: 

——————_—_______2 


1 Существуют также разнообразные методы импульсной модуляции, 
основанные на изменении параметров импульсной последовательности, 


Таблица 1.1 


А Нерекомен- 
Волны ла е астот ео 5 
аа о ӘМ а Ср МАЮ и а. 
100 000—10 000 км 3—30 Гц 
и 10000—1000 км | 30-300 Ги 
Гектокилометровые Я 1 аи КМ ово Гц в 
9 100—10 км — кГц верх- 
Мириаметровые Е 
10—1 км 30—300 кГи Длинные 
овые 
А 1000—100 м 300—3 000 кГц Средние 
Декаметровые 100—10 м 3—30 МГц Короткие 
Метровые 10—1 м 30—300 МГц 
Дециметровые 100—10 см 300—3 000 МГь 
Сантиметровые 10—1 см 3—30 ГГц 
Миллиметровые Е 10—1 мм 30—300 ГГц 
Децимиллиметровые 1—01 мм 300—3 000 ГГц Субмилли- 
Световые Мепее 0,1 мм Выше 3 ТГи метровые 


п Доора. 

Примечание. Длина волны А связана с периодом колебания Т или с 
частотой ѓ = Т соотношением] А= СТ = с/ў, где с==3.108 м/с— скорость 
распространения электромагнитных волн в вакууме. 


— необходимость большой мощности передатчика ввиду сильно- 
го поглощения поверхностной волны при ее распространении нал 
земной поверхностью; 

‚ 7— Невозможность передачи сложных сигналов из-за слишком 
большого отношения ширины спектра сигнала к несущей частоте. 

Гектометровые волны получили широкое применение в радио- 
вещании. Основным преимуществом связи на волнах длиннее 1000 м 
является устойчивость приема, недостатком — трудность обеспе- 
чения большой дальности действия ввиду значительного поглоще- 
ния поверхностной волны. Поэтому на этих волнах осуществляется 
преимущественно местное радиовещание, рассчитанное на зоны с 
радиусом в несколько сотен километров. Лишь небольшое число 
сверхмощных гектометровых радиостанций обслуживает большие 
районы. В СССР, имеющем огромную территорию, существуют 
наиболее мощные в мире радиовещательные станции этого диа- 
пазона. 

Главные преимущества декаметровых волн—возможность получе- 
ния большой дальности действия при относительно малой мощности 
передатчика и возможность осуществления направленного излу- 
чения. Основным недостатком связи на этих волнах является 
колебание уровня принимаемого сигнала (замирание), часто сопро- 
вождающееся сильными искажениями передачи при сложной струк- 
туре сигнала, состоящего из большого числа составляющих с раз- 
личными частотами. Условия интерференции, зависящие от часто- 
ты, могут оказаться неодинаковыми для различных составляющих 
спектра сигнала. Это явление, называемое избирательным (или се- 
лективным) замиранием, приводит к временным ` выпадениям 


из спектра сигнала отдельных составляющих или, наоборот, к уси- 
8 


лению амплитуд этих составляющих. Таким образом, в точке приема 
нарушается правильное соотношение между отдельными спектраль- 
ными компонентами сигнала, в результате чего искажаются его 
тембр и чистота. Так как явление избирательного замирания прояв- 
ляется тем сильнее, чем шире спектр сигнала, то на коротких вол- 
нах осуществлять передачу таких сложных сигналов, как, напри- 
мер, телевизионные, практически невозможно. 

Накопление большого экспериментального материала по рас- 
пространению декаметровых волн позволило установить оптималь- 
ные длины волн для различных часов суток и времени года, что от- 
крыло путь к чрезвычайно широкому развитию коротковолнового 
радиовещания. 

В настоящее время короткие волны исключительно широко 
применяются также для радиотелеграфии на магистральных линиях 
связи, в морской и авиационной радионавигации. 

В результате освоения диапазонов метровых, ультракоротких 
волн (УКВ) появились новые области радновещания — в частно- 
сти телевизионное вещание. В диапазоне метровых волн удачно 
сочетаются два фактора. Применение очень высокой частоты излу- 
чения позволяет соответственно расширить полосу частот пере- 
даваемого сообщения, так как условия передачи и усиления сиг- 
налоБ = радисаппаратуре определяются в основном относительной 
шириной спектра сигнала. Особенности же распространения мет- 
ровых волн (в пределах прямой видимости) почти полностью 
исключают искажения сигнала из-за интерферейции волн, рас- 
пространяющихся по разным путям. 

То обстоятельство, что на метровых волнах регулярный прием 
возможен только в пределах прямой видимости, является, конеч- 
но, существенным ограничением. Для увеличения дальности связи 
обычно применяют высокоподнятые антенны. Последние десяти- 
летия характеризуются развитием так называемых радиорелейных 
линий, представляющих собой цепочку приемопередающих радио- 
станций метрового диапазона расположенных вдоль линии связи 
через несколько десятков километров, Подобные линии позволяют 
осуществлять многоканальную связь, а также обмен телевизион- 
ными программами между пунктами, удаленными на весьма значи- 
тельное расстояние. 

Все шире применяются на практике миллиметровые и более 
короткие волны. 

Из приведенного краткого обзора видно, что развитие радиотех- 
ники характеризуется непрерывным расширением используемых 
волновых диапазонов. 

Из курса физики известно, что эффективное излучение элект- 
ромагнитной энергии можно осуществить лишь при условии, что 
геометрические размеры излучающей системы соизмеримы с дли- 
НОЙ волны. В связи с этим применение мириаметровых волн зат- 
Руднено. Напротив, использование световых волн позволяет полу- 
чить малогабаритные излучатели с чрезвычайно высокой направ- 


ленностью и огромной концентрацией энергии в луче. Так, на- 
пример, луч, посланный с Земли, образует на поверхности Луны 
пятно диаметром всего лишь в несколько сотен метров. Однако 
применение световых волн для передачи сообщений связано с труд- 
ностями модуляции, приема, с влиянием погодных условий т. д. 

За последнее время намечается ряд перспективных направлений 
в радиосвязи, которые, по-видимому, позволят избежать недостат- 
ков, связанных с особенностями распространения волн уже освоен- 
ных диапазонов. К числу этих направлений следует отнести исполь- 
зование метеорных следов (отражение от участков с повышенной 
ионизацией, образующихся при вхождении метеоров в верхние слои 
атмосферы), использование поверхности Луны в качестве пассив- 
ного отражателя радиоволн, ретрансляцию сигналов © помощью 
искусственных спутников Земли. Последнее направление является 
особо важным и перспективным для связи, радио- и телевизион- 
ного вещания. Можно предполагать, что подобные методы приве- 
дут к возможности осуществления связи, сочетающей в себе пре- 
имущества, присущие различным диапазонам. 


1.3. ОСНОВНЫЕ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 


Из предыдущего видно, сколь разнообразным преобразованиям 
подвергается сигнал в процессе передачи по каналу связи. Неко- 
торые из этих процессов являются обязательными для большинства 
радиотехнических систем независимо от их назначения, а также 
от характера передаваемых сообщений. Перечислим эти фунда- 
ментальные процессы и попутно отметим их основные черты приме- 
нительно к обобщенной схеме радиотехнического канала, представ- 
ленной на рис. 1.1. 

Преобразование исходного сообщения в электрический сигнал 
и кодирование. При передаче речи и музыки такое преобразование 
осуществляется с помощью микрофона, при передаче изображений 
(телевидение) — с помощью передающих трубок (например, супер- 
ортикона). При передаче письменного сообщения (радиотелеграфия) 
сначала осуществляют кодирование, заключающееся в том, что. 
каждая буква текста заменяется комбинацией стандартных симво- 
лов (например, точек, тире и пауз в коде Морзе), которые затем 
преобразуют в стандартные электрические сигналы (например, им- 
пульсы разной длительности или разной полярности). 


Следует отметить, что схема на рис. 1.1 соответствует случаю, 
когда информация вводится «в начале» канала связи, т. е. непосред- 
ственно в передатчике. Несколько иначе обстоит дело, например, 
в радиолокационном канале, где информация о цели (дальность, 
высота, скорость и т. д.) вводится в результате отражения радно- 
волны от цели в свободном пространстве, 

Генерация высокочастотных колебаний. Высокочастотный гене- 
ратор является источником колебаний несущей частоты. В зависи- 


мости от назначения радиоканала связи мощность колебаний изме- 
няется от тысячных долеи ватта до миллионов ватт. Естественно, 
что конструктивные формы и размеры этих генераторов различны — 
от простейшего малогабаритного элемента до грандиозного техни- 
ческого сооружения. 
Основными характеристиками высокочастотного генератора 

являются частота и диапазонность (возможность быстрой перест- 
ройки с одной рабочей частоты на другую), мощность и коэффици- 


А5. . РИИ 
редкие ДИДЕЕ “Уы 
а 1 
РИШ А Герт 
ЩЕ Че ей Ка 
ИЕ | САА . 
Е БЕ ЕЕ АЕ ЕН ЕИНИЕ 
и, ео 1 


Левий 


| ИИС РОЩЕ Датентая | уан | 
| | РА ДОЛИЛИРАЙО | | | 
і ее АЛЫЕ ЕА ЫЛЕ ИЧЕ | 
слана А! ` ШЕМЕ 294 
ПАИ БУ ИНО аа 
ОА САЕН 


Рис. 1.1. Радпотехнический капал связи. 


ент полезного действия. Особенпо важное значение имеет стабиль- 
ность частоты колебаний. Радиотехника в этом отношении нахо- 
дится в исключительном положении. Условия распространения 
радиоволн и широкий спектр частот сигналов диктуют применение 
очень высоких несущих частот. Условия же обработки сигналов 
на фоне помех и необходимость ослабления взаимных помех между 
различными радиоканалами заставляют добиваться максимально 
возможного уменьшения абсолютных изменений частоты. Это 
приводит к чрезвычайно жестким требованиям к относительной 
стабильности частоты. 

Управление колебаниями (модуляция). Процесс модуляции 
заключается в изменении одного или нескольких параметров вы- 
сокочастотного колебания по закону передаваемого сообщения. 

астоты модулирующего сигнала, как правило, малы по сравнению 
с несущей частотой генератора, Для осуществления модуляции 
используются различные приемы, обычно основанные на изменении 
потенциала электродов электронных приборов, входящих в схему 
Радиопередающего устройства. Основная характеристика про- 
цесса модуляции — степень соответствия между изменением пара- 
метра высокочастотного колебания и модулирующим сигналом. 
. Усиление слабых сигналов в приемнике. Антенна приемника 
улавливает ничтожную долю энергии, излучаемой антенной передат- 
чика. В зависимости от расстояния между передающей и приемной 


станциями, от степени направленности излучения антенн и усло- 
вий распространения радиоволн мощность на входе приемника 
10—20 ... 10-1 Вт. На выходе же приемника для надежной регистра- 
ции сигнала требуется мощность порядка милливатт, единиц ватт 
и более. Отсюда видно, что усиление в приемнике должно дости- 
гать 107 ... 10% по мощности или 10%... 107 по напряжению. 

В современных приемниках уверенная регистрация сигналг 
обеспечивается при напряжениях на входе порядка микровольта.. 
Решение этой сложной задачи оказывается возможным благодаря 
достижениям современной электроники. Большую роль играют 
также специальные методы построения схем приемников, обеспе- 
чивающие большое усиление при сохранении устойчивости работы 
приемника. К таким методам относится преобразование (пониже- 
ние) частоты колебания в тракте приемника, осуществляемое так, 
что при этом сохраняется структура передаваемого сигнала 
(в схеме на рис. 1.1 процесс преобразования частоты не обозначен). 
Помимо приемных устройств, процесс преобразования частоты 
широко используется в различных радиотехнических и радиоизме- 
рительных устройствах. | 

Проблема усиления в приемнике неотделима от проблемы выде- 
ления сигнала на фоне помех. Поэтому одним из основных парамет- 
ров приемника является избирательность, под которой подразу- 
мевается способность выделять полезные сигналы из совокупности 
сигнала и посторонних воздействий (помех), отличающихся от сиг- 
нала частотой. Частотная избирательность осуществляется с по- 
мощью резонансных колебательных цепей. 

Выделение сообщения из высокочастотного колебания (детекти- 
рование и декодирование). Цетектирование является процессом, 
обратным по отношению к модуляции. В результате детектирова- 
ния должно быть получено напряжение (ток), изменяющееся во вре- 
мени так же, как изменяется один из параметров (амплитуда, частота 
или фаза) модулированного колебания. Иными словами, должно 
быть восстановлено передаваемое сообщение. Детектор, как пра- 
вило, включается на выходе приемника, следовательно, к нему 
подводится модулированное колебание, уже усиленное предыду- 
‚щими ступенями приемника. Основное требование к детектору — 
точное воспроизведение формы сигнала. 

После детектирования осуществляется декодирование сигнала, 
т. е. процесс, обратный кодированию. В ряде радиотехнических 
каналов кодирование и декодирование не используются. ` 

Помимо перечисленных процессов, так или иначе связанных 
с преобразованием частотных спектров, в радиотехнических уст- 
ройствах широкое применение находит усиление колебаний без 
трансформации частоты, осуществляемое в различных усилителях. 
К таким усилителям относятся: 

— низкочастотные усилители управляющих сигналов, исполь- 
зуемые перед модулятором передатчика, а также на выходе прием- 
ника; | 


— усилители коротких импульсов, применяемые в телевизион- 
ной и радиолокационной технике, а также в импульсных системах 
радиосвязи; Я 

__ высокочастотные усилители большой мощности, используе- 
мые в радиопередающих устройствах; 

— высокочастотные усилители слабых сигналов, применяемые 
в радиоприемных и измерительных устрсйствах. 

Кроме упомянутых процессов, присущих, как уже отмечалось, 
любой радиотехнической линии, в ряде специальных случаев 
широко применяются многие другие процессы: умножение и деле- 
ние частоты, генерация коротких импульсов, различные виды им- 
пульсной модуляции и т. д. 


1.4. АНАЛОГОВЫЕ, ДИСКРЕТНЫЕ И ЦИФРОВЫЕ СИГНАЛЫ 
И ЦЕПИ 


Представленная на рис. 1.1 и описанная выше структурная 
схема канала связи не содержит указаний о виде используемого 
для передачи сообщения сигнала и структуре отдельных устройств. 

Применяемые в современной радиоэлектронике сигналы можно 
разделить на следующие классы: 

— сигналы, произвольные по величине и непрерывные по вре- 
мени (рис. 1.2, а); 

— сигналы, произвольные по величине и дискретные по време- 
ни (рис. 1.2, 6); . 

— сигналы, квантованные по величине и непрерывные по вре- 
мени (рис. 1.2, в); . 

— сигналы, квантованные по величине и дискретные по вре- 
мени (рис. 1.2, г). 

Сигналы первого класса (рис. 1.2,а) иногда называют ана- 
логовыми (так как их можно толковать как электрические моде- 
ли физических величин) или непрерывными (так как они зада- 
ются по оси времени на несчетном множестве точек). При этом 
по оси ординат они могут принимать любое значение в опреле- 
ленном интервале. Поскольку эти сигналы могут иметь разрывы 
непрерывности, как на рис. 1.2,а, то, чтобы избежать некоррект- 
ности при описании, лучше такие сигналы обозначать термином 
континуальный сигнал. 

На рис. 1.2, б представлен сигнал, заданный при дискретных 
значениях времени # (на счетном множестве точек); величина же 
сигнала в этих точках может принимать любое значение в опреде- 
ленном интервале по оси ординат (как и на рис. 1.2, а). Таким 
образом, термин «дискретный» характеризует не сам сигнал, а спо- 
соб задания его на временной оси. 

Из рис. 1.2, в видно, что сигнал задан на всей временнбй оси, 
однако величина сигнала может принимать лишь дискретные зна- 
чения. В подобных случаях говорят о сигнале, квантованном по 
уровню, 


В дальнейшем термин дискретный будет применяться 
только по отношению к дискретизации по времени; дискретность же 
по уровню будет обозначаться термином квантование. 

Квантование используют при представлении сигналов в цифро- 
вой форме с помошью цифрового кодирования, поскольку уровни 
можно пронумеровать числами с конечным числом разрядов. По- 
этому дискретный по времени и квантованный по уровню сигнал 
(рис. 1.2, г) в дальнейшем часто будет называться ци фровым" 
сигналом. 


Бу 


0 $ 


Рис. 1.2. Сигналы, произвольные по велнчине и по времени (а), произвольные 

по величине и дискретные по времени (6), квантованные по величине и непре- 

рывные по времени (8), квантованные по величине и дискретные по вре“ 
мени (г). 


Таким образом, можно различать континуальные (рис, 1.7, а), 
дискретные (рис. 1.2, 6), квантованные (рис. 1.2, в) и цифровые 
(рис. 1.2, г) сигналы. 

Каждому из этих классов сигналов можно поставить в соответ- 
“ствие аналоговую, дискретную или цифровую цепи. Связь между 
видом сигнала и видом цепи показана на функциональной схеме 
(рис. 1.3)1. А , 

При обработке континуального сигнала с помощью аналоговой 
цепи не требуется дополнительных преобразований сигнала, При 
обработке же континуального сигнала с помощью дискретной цепи 
необходимы два преобразования: а) дискретизация сигнала по 
времени на входе дискретной цепи и б) обратное преобразование, 
т. е. восстановление континуальной структуры сигнала на выходе 


1 Указанное уточнение терминологии и классификации сигналов и цепей 
в соответствии со схемой на рис, 1.3 было предложено А, М. Трахтманом. 


дискретной цепи. Наконец, при цифровой обработке континуального 
сигнала требуются еще два дополнительных преобразования: 
а) аналог — цифра, т. е. квантование и цифровое кодирование 
на входе цифровой цепи и 6) обратное преобразование цифра— 
аналог, т. е. декодирование на выходе цифровой цепи. 

Следует указать, что в настоящее время цифровая обработка 
сигналов получает все более широкое применение, что связано 
не только с ее универсальностью и точностью, но и с возможностью 
использования достижений микроэлектроники. 
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Рис. 1.3. Вилы сигнала и соответствующие им цепн. 


Дискретным и цифровым сигналам и цепям посвящена гл. 13. 


1.5. РАДИОЦЕПИ И МЕТОДЫ ИХ АНАЛИЗА 


Радиотехнические преобразования осуществляются с помощью 
большого числа линейных и нелинейных элементов 
и цепей. Линейные цепи, в свою очередь, подразделяются на цепи 
с постоянными и цепи с переменными парамет- 
рами. Последние часто называют параметрическими 
цепями. 

Каждый из перечисленных классов цепей подразделяется, кро- 
ме того, на цепи с сосрелоточенными и с распределенными парамет- 
рами. К первым относятся цепи, составленные из катушек индук- 
тивности, конденсаторов и резисторов, а ко вторым — цепи, со: 
держащие линии, волноводы, излучающие системы. 

В данном курсе изучаются в основном цепи с сосредоточенными 
параметрами. Для выявления основных свойств указанных цепей 
необходимо напомнить свойства описывающих эти цепи дифферен- 
`Циальных уравнений, Имея в виду цепи с сосредоточенными пара- 


метрами, выпишем три следующих уравнения: 


ау 19-1 у 09-8 у ау > 

от НЫ аа Г @а рут +. Ра а и=}(!). (1.1) 
ау 10-1 у 1—2 у (ду ЕЗ 

а, ді Ер а (2) ат-1 а 2 БЕ ..о +21 4 фару РО), (1.2) 
ап у ай-1 у 41-2 у ау в 

20 == На (0) а аваа аР +а, у=}. (1.3) 


Уравнение (1.1) — линейное, с постоянными коэффициентами 
Оф, @1, аз, ..., а» — характеризует линейную цепь с постоянными 
параметрами. Уравнение (1.2), в котором по крайней мере один 
из коэффициентов, (в данном случае а; (1) является функцией вре- 
мени (но не зависит от у), представляет собой линейное уравнение 
с переменным коэффициентом (или переменными коэффициентами) 
и описывает линейную цепь с переменными параметрами. Наконец, 
уравнение (1.3), один или несколько коэффициентов которого 
(в данном случае а, (у)) являются функциями у, представляет собой 
нелинейное дифференциальное уравнение, описывающее нелиней- 
ную цепь. 

Обратимся сначала к свойствам линейного уравнения с пос- 
тоянными коэффициентами. Для большей наглядности заменим об- 
щее уравнение (1.1) более простым уравнением второго порядка, 
описывающим, например, последовательный колебательный кон- 
тур Г, С, г, в который вводится э. д. с. е (2). 

Для тока в контуре # (1) можно написать следующее интегродиф- 
ференциальное уравнение: 


12 пъ (100. _ @9 


Продифференцировав это уравнение по { и обозначив е’ (#0 = 
= [ (0, придем к уравнению типа (1.1). 

Угавнение (1.4) является линейным, если коэффициенты [, 
ги 1/С не зависят от величины тока { или, что то же самое, от ве- 
личины внешней силы е (2). При выполнении этого условия напря- 
жения на каждом из элементов коптура линейно связаны с током. 
Действительно, обозначая эти напряжения соответственно через 
и» ШІ И ис, можем написать А : | 


ЦЕЙ ш ==1. =, ис | 14. (1.5) 

Так как дифференцирование и интегрирование являются опе- 
рациями линейными, можно утверждать, что и, и ис линейно 
связаны с током і при любом законе изменения последнего во вре- 
мени. Относительно и, это утверждение еше более очевидно. 

Одним из проявлений линейности цепи является независи- 
мость соотношения между входными и выходными напряжениями 
(токами) от уровня входного напряжениё (тока). 


РУ, 


В частности, при изменении тока по закону # == / чп оѓ полу- 
ЧИМ 


и. ==#1 іп об Ир = ФГ со5 об ис == — — Г соѕ Е. (1.6) 
о! 


Изменение амплитуды тока Г в п раз дает такое же изменение 
амплитуды напряжения на элементах у, Г. и С. Это свойство линей- 
ных элементов можно толковать как результат линейности их вольт- 
амперных характеристик. Вольт-амперная характеристика для 
элемента г представлена на рис. 1.4, на котором по осям координат 
можно откладывать как мгновенные, так и амплитудные значения 
и, ира для элементов Г. и С — на рис, 1.5, где по осям отложены 


5 и) Г. 


4 Эд 
0 4 0 ГАА 
Рис. :4. Вольт-амперная характе- Рис. 1.5. Вольт-амперная (амплитудная) 
ристика линейного резистора. характеристика линейного элемента (Ё 
или С). 


соответственно амплитуды Ца, Г или Ис, Г. Заметим, что вольт- 
амперные характеристики учитывают только связь между ампли- 
тудами (72, Оси Ги не учитывают зависимость от частоты. Для 
элемента г функции { (1) и в, (д, как известно, могут отличаться 
только постоянным коэффициентом 1/7, который численно равен 
(см. рис. 1.4) угловому коэффициенту вольт-амперной характе- 
ристики: 


іс а = Ми, == МА. 


Для вольт-амперных характеристик / (1) и / (Ое), построен: 
ных при какой-либо фиксированной частоте о, угловые коэффици- 
енты 


іє а = МПО, = №МоЕ 
— для индуктивности и 
іс а = МИОс = №6 


— для емкости. 

В этих выражениях коэффициент № е размерностью сопротив: 
ления зависит от масштабов по осям абсцисс и ординат. Если напря: 
жения, токи и сопротивления выражены соответственно в вольтах. 
амперах и омах, то № == 1 Ом, 


Другим важным свойством линейных цепей, также вытекающим 
из линейности дифференциального уравнения, описывающего 
поведение (ток, напряжение) цепи, является справедливость прин- 
ципа независимости или наложения (суперпозиции). Суть этого прин- 
ципа может быть сформулирована следующим образом: при действии 
на линейную цепь нескольких внешних сил поведение цепи (ток, 
напряжение) можно определять путем наложения (суперпозиции) 
решений, найденных для каждой из сил в отдельности. Можно ис- 
пользовать еще и такую формулировку: в линейной цепи сумма эф- 
фектов от различных воздействий совпадает с эффектом от суммы 
воздействий. При этом предполагается, что цепь свободна от на- 
чальных запасов энергии. ` 

Принцип наложения лежит в основе спектрального и оператор- 
ного метода анализа переходных процессов в линейных целях, 
а также метода интеграла наложения (иптеграл Дюамеля). Приме- 
няя принцип наложения, любые сложные сигналы при передаче 
их через линейные цепи можно разложить на простые, более удоб- 
ные для анализа (например, синусоидальные). 

Остановимся еще на одном фундаментальном свойстве линей- 
ной цепи, прямо вытекающем из теории интегрирования линейных 
дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами. Раз- 
ложив е (1 в правой части уравнения (1.4) с помощью ряда или ин- 
теграла Фурье на простейшие гармонические составляющие, дей- 
ствующие при —с < і < оо, мы получим для каждой состав- 
ляющей с частотой ®„ решение уравнения (1.4) в виде гармони- 
ческого колебания той же частоты: 


Ң ы (9 = 1, соѕ (о.і + Ө), 


где і, и Ө. — постоянные амплитуда и фаза. 

Отсюда следует, что при любом сколь угодно сложном воздействии 
в линейной цепи с постоянными параметрами не возникает новых 
частот. Это означает; что ни одно из преобразований сигналов, 
сопровождающихся появлением новых частот (т. е. частот, отсут- 
ствующих в спектре входного сигнала), не может в принципе быть 
осуществлено с помощью линейной цепи с постоянными параметрами. 
Такие цепи находят широчайшее применение для решения задач, 
не связанных с трансформацией спектра, таких, как линейное 
усиление сигналов, фильтрация (по частотному признаку) ‘и т. д. 

Рассмотрим теперь свойства линейных цепей с перемениымн на- 
раметрами, вытекающие из свойств общего уравнения {1.2). 

Как и в предыдущем случае, принцип наложения (суперпози- 
ции) остается в силе. Это означает, что правую часть уравнения (1.2), 
т. е, внешнюю силу] (1), можно разложить на гармонические сос- 
тавляющие, действующие при —со < {< оо, после чего решение 
уравнения (1.2) будет представляться в виде суммы независимых 
частных решений, соответствующих каждой из составляющих 
правой части. (Как и ранее, предполагается, что в цепи пачальный 
запас энергии отсутствует.) Однако в отличие от предыдущего слу- 


чая в цепи с переменными параметрами эти частные решения яв- 
ляются не гармоническими, а более сложными функциями. Иными 
словами, даже простейшее гармоническое воздействие создает в ли- 
нейной цепи с переменными параметрами сложное колебание, имею- 
шее спектр частот. Это можно пояснить на следующем простейшем 
примере. Пусть к резистору, сопротивление которого изменяется 
во времени по закону 


в (0) = 2,01 + М соѕ 90), 
приложена гармоническая э. д. с. 
е (0) = Е, соѕ ®& 
Ток через сопротивленив 


і() = е (0/Ю (0 = (ЕуЮо (1 + М соѕ 04 соѕ ої == 
= (Ро/Юо) [соѕ о -- (М/2) соѕ (о Е 9) + (М/2) соѕ (о — 9). 
(1.7) 


Как видим, в составе тока имеются компоненты с частотами 
о 4 О, которых нет в е (1. Даже из этой простейшей модели ясно, 
ото, изменяя во времени сопротивление, можно осуществить преоб- 
разование спектра входного сигнала. 

Аналогичный результат, хотя и с более сложными математиче- 
скими выкладками, можно получить для цепи с переменными пара- 
метрами, содержащей реактивные элементы — индуктивности и 
емкости. Этот вопрос рассматривается в гл. 10. Здесь лишь отме- 
тим, что линейная цепь с переменными параметрами преобразует 
частотный спектр воздействия и, следовательно, может быть исполь- 
зована для некоторых преобразований сигналов, сопровождаю- 
щихся трансформацией спектра. Из дальнейшего будет также вид- 
но, что периодическое изменение во времени индуктивности или 
емкости колебательной цепи позволяет при некоторых условиях 
осуществить «накачку» энергии от вспомогательного устройства, 
изменяющего параметр («параметрические усилители» и «парамет- 
рические генераторы», гл. 10). 

Теория ‘дифференциальных уравнений с переменными коэффи- 
циентами значительно более сложна, нежели уравнений с постоян- 
ными коэффициентами. Даже при гармонической правой части ре- 
шение уравнений порядка выше первого можно найти лишь в неко- 
торых частных случаях. Поэтому ясно, что, хотя к линейным цепям 
с переменными параметрами и применим принцип наложения, спект- 
ральный подход к анализу прохождения сигналов через такие цепи 
не всегда оказывается эффективным. Более подробно этот вопрос 
освещен в гл. 10. 

Рассмотрим, наконец, общие свойства нелинейных цепей. 
Из теории нелинейных дифференциальных уравнений известно, что 
при решении этих уравнений принцип наложения неприменим. 


Это означает, что если уравнение типа (1.3) (для случая, например, 
п = 1) при правой части ў, (8 


а(0 2 ау = 


приводит к решению в виде функции гл (#), а аналогичное уравнение 
при правой части /, (1) 


а 
а, (9) 52-901 0 
приводит к решению и. (1), то уравнение 
а (0) 5 +-ау= 00 


имеет своим решением функцию и. (0), которая не равна сумме 
м (ди (0: | 


Уз (0 = л (0-Е у» (0. 


Таким образом, основным свойством нелинейных элементов и 
цепей является то, что для их анализа принцип наложения (супер- 
позиции) неприменим. Это свойство нелинейных цепей тесно свя- 
зано с кривизной вольт-амперных (или иных аналогичных) харак- 
теристик нелинейных элементов (рис. 1.6). В отличие от вольт- 
амперной характеристики линейного резистора (рис. 1.4) в данном 
; случае между током и напря- 

| жением нет прямой пропорцио» 
і 

Ц 
Рис. 1.6. Вольт-ампервая характери- 


нальности, Если напряжению г 
и соответствует ток й, а напря- 
жению и, — ток і, то суммар- 
ному напряжению из = и: + 0, 
га будет соответствовать ток із, 
отличный от суммы й + Ё 
(рис. 1.6). | 
Из этого простого примера 
у видно, что при анализе воздей- 
ГА 12 23 и ствия сложного сигнала на не- 
линейную цепь этот сигнал нель- 
стика нелинейного элемента (днода). , зя разлагать на более простые; 
необходимо искать отклик цепи 
на результирующий сигнал. 
Неприменимость для нелинейных цепей принципа наложения 
делает непригодными спектральный и иные методы анализа, осно- 
ванные на разложении сложного сигнала на составляющие. 
Другим важным свойством нелинейной цепи является преобра- 
зование спектра сигнала. При воздействии на нелинейную цепь 
простейшего гармонического сигнала в цепи, помймо основной 
частоты, возникают гармоники с частотами, кратными основной 
частоте (а в некоторых случаях и постоянная составляющая тока 
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или напряжения). В дальнейшем будет показано, что при сложной 
форме сигнала в нелинейной цепи, помимо гармоник, возникают 
еще и комбинационные частоты, являющиеся результатом взаимо- 
действия отдельных частот, входящих в состав сигнала. 

С точки зрения преобразования спектра сигнала следует под- 
черкнуть принципиальное различие между линейными параметри- 
ческими и нелинейными цепями. В нелинейной цепи структура 
спектра на выходе зависит не только от формы входного сигнала, 
но и от его амплитуды. В линейной параметрической цепи струк- 
тура спектра от амплитуды сигнала не зависит. 

Особенный интерес для радиотехники представляют свободные 
колебания в нелинейных цепях. Подобные колебания называются 
автоколебаниями, поскольку они возникают и могут устойчиво 
существовать в отсутствие внешнего периодического воздействия, 
Расход энергии при колебаниях в подобных цепях компенсируется 
источником энергии постоянного тока. 

Основные радиотехнические процессы: генерация, модуляция, 
детектирование и преобразование частоты — сопровождаются транс- 
формацией частотного спектра. Поэтому эти процессы можно осу- 
ществить с помощыо либо нелинейных цепей, либо линейных, но 
с изменяющимися параметрами. В некоторых случаях используют- 
ся одновременно как нелинейные, так и линейные параметрические 
цепи. Следует, кроме того, подчеркнуть, что нелинейные элементы 
работают в сочетании с линейными цепями, осуществляющими 
выделение полезных компонентов преобразованного спектра. В свя- 
зи с этим деление цепей на линейные, нелинейные и параметрические 
является весьма условным. При анализе реальных радиотехни- 
ческих цепей, содержащих нелинейные элементы, обычно для опи- 
сания поведения различных узлов одного и того же устройства 
приходится применять разнообразные математические методы — 
линейные и нелинейные, 

Следует, кроме того, отметить, что даже в пределах линейного 
рассмотрения цепи методы анализа зависят от типа линейной 
цепи — с сосредоточенными или с распределенными параметрами. 
Применение тех или иных цепей определяется рабочим диапазоном 
частот. Отсюда ясно, что полная классификация радиотехнических 
цепей не может быть проведена в отрыве от используемых диапазо- 
нов частот. 


1.6. ПРОБЛЕМА ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ КАНАЛА СВЯЗИ 


Ранее уже отмечалось, что радиотехника занимается передачей 
информации. Комплекс устройств, используемых для передачи 
информации от ее источника до получателя (а также разделяющая 
их среда), образует канал связи. От канала связи требуется по 
возможности полная передача информации. Потери информации 
могут вызываться искажениями сигналов из-за несоверщенства 
отдельных элементов`канала, а также из-за помех. 


Помехи возникают во всех элементах канала связи: как в среде, 
используемой для передачи сигнала от передатчика к приемнику, 
так и в технических устройствах, выполняющих необходимые пре- 
образования сигнала. В первом случае помехи называются внеш- 
ними, во втором — внутренними. 

Внешние помехи образуются из-за различных атмосферных яв- 
лений (молниевые разряды, электризация частиц за счет трения их 
друг о друга и об антенну ит. д.) и шумов космического происхож- 
дения (радиоизлучение Солнца и звезд) или являются индустриаль- 
пыми (искрение в токосъемных механизмах, при электросварке, 
при включении и выключении агрегатов и сетей, при работе 
систем зажигания в двигателях внутреннего сгорания и т. д.). 
Помехи радиоприему создает работа медицинского оборулова- 
пия — рентгеновских установок, физиотерапевтических уст- 
ройств. Помехи образуются сигналами от радиоустройств, работаю- 
щих на близких частотах. Помехи могут быть также умышленными, 
создаваемыми средствами радиопротиводействия. 

Внутренние (или собственные) шумы, обязанные своим возник- 
новением дискретной природе заряженных частиц, образутоюзся 
из-за теплового движения этих частиц в элементах электрических 
целей, из-за дробового эффекта в электронных приборах и ряда 
других явлений, имеющих место при работе радиетехнических 
устройств. Особенно сильно действие внутрекних шумов прояв- 
ляется при большом усилении сигнала, что имеет место при приеме 
слабых сигналов. Одновременно с полезным сигналом усиливаются 
и шумы, которые могут по интенсивности оказаться соизмеримыми 
с сигналом, в результате чего последний окажется частично или 
полностью замаскированным. 

Наиболее радикальным средством борьбы с помехами является 
их уничтожение или ослабление в месте возникновения. Для это- 
го (применительно к источникам индустриальных помех) следует 
улучшать состояние контактов, использовать әкранирование, 
включение искрогасящих устройств, специальных фильтров и т. д. 
Помехи от радиоустройств устраняют рациональным размещением 
(распределением) частот, регламентируемым специальными между- 
народными соғлашениями, улучшением качества передачи в ре- 
зультате уменьшения нежелательного (паразитного) излучения, - 
увеличением стабильности несущей частоты, применением направ- 
ленных антенн и т. д. Все это позволяет в какой-то мере разрешить 
проблему «тесноты в эфире». Следует также по возможности выби- 
рать частотный диапазон, в котором шумы минимальны. 

Принципиально наиболее сложной является задача ослабления 
собственных шумов, но и здесь можно существенно уменьшить их 
интенсивность, применяя усилительные устройства, работающие 
в режиме глубокого (например, до температуры жидкого гелия) 
охлаждения, в результате чего снижается интенсивность теплового 
движения частиц. Тем не менее, несмотря на все эти меры, полностью 
избавиться от помех невозможно. Всегда остаются собственные 


шумы той или иной интенсивности, шумы Галактики и других 
источников космического радиоизлучения, атмосферные помехи 
и т. п. Опасность искажений сигнала из-за наличия помех заклю- 
цается в том, что из-за случайного характера помех однозначное 
соответствие принятого сигнала и посланного сообщения нарушает- 
ся и становится лишь более или менее вероятным. Возникают ошибки 
при приеме: замена одного сообщения (того, которое в действитель- 
ности передано) другим возможным, которое в этом случае будет 
доставлять ложную информацию. Таким образом, у получателя 
сообщений отсутствует полная уверенность в достоверности при- 
нятого сообщения, прием становится ненадежным. Поэтому цент- 
ральной проблемой радиотехники была и остается проблема поме- 
хоустойчивости связи. Система связи должна быть спроектирована 
так, чтобы она обладала способностью наилучшим образом проти- 
востоять мешающему действию помех. Проблема помехоустойчи- 
вости радиосвязи включает в себя большое число других проблем, 
охватывающих все разделы радиотехники: генерирование мощных 
колебаний, освоение и выбор волн, обеспечивающих благоприятные 
условия распространения, использование антенн направленного 
действия, поиски новых видов радиосигналов и новых способов их 
обработки на фоне помех и т. д. 

В связи с тем, что любые помехи, как правило, представляют 
собой случайные процессы, успешное решение проблемы помехо- 
устойчивости немыслимо без привлечения методов теории вероят- 
ностей и теории случайных функций. Значение этих методов для 
радиотехники особенно возросло после создания общей теории 
связи, которая, по существу, есть статистическая теория. 


1.7. ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 


Основной задачей курса является изучение физических про- 
цессов в радиотехнических устройствах и овладение методами ма- 
тематического описания этих процессов. 

В соответствии с такой постановкой задачи курс включает 
в себя: 

1) анализ детерминированных колебаний и случайных процес- 
сов — сигналов и помех; 

2) анализ радиотехнических цепей — линейных, нелинейных 
и параметрических; 

3) анализ прохождения сигналов через радиотехнические цепи; 

4) теорию основных Радиотехнических преобразований — ге- 
нерирование колебаний, модуляция, детектирование, преобразова- 
ние частоты, умножение частоты; 

5) основные положения теории синтеза линейных радиоцепей; 
6) введение в анализ и синтез дискретных и цифровых цепей. 
В данной книге материал расположен в следующем порядке. 

В гл. 2 и 3 изучаются характеристики детерминированных 

‚ колебаний — управляющих и высокочастотных модулированных 


колебаний, а в гл. 4 — основные характеристики случайных сит- 
налов. В гл. 5 рассматриваются линейные цепи, содержащие ак- 
тивные элементы, а также цепи с обратной связью и вопросы их 
устойчивости. Гл. 6 и 7 посвящены прохождению сигналов — детер- 
минированных и случайных — через линейные радиоцепи с постоян- 
ными параметрами. Гл. 8и9 посвящены нелинейным цепям и авто- 
колебательным системам, а гл. 10 — параметрическим цепям. 
В гл. 11 рассматривается воздействие случайных процессов на нели- 
нейные и параметрические цепи. Гл. 12 посвящена согласованной 
фильтрации сигналов на фоне помех, а гл. 13 — дискретной и циф- 
ровой обработке сигналов. В гл. 14 приводятся краткие сведения 
по наиболее распространенным методам аппроксимации характерис- 
тик и процессов. 

Вопросы, связанные с синтезом аналоговых и цифровых фильт- 
ров, рассматриваются в гл. 15. 


Глава 2 


СИГНАЛЫ 


2.1. ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ 


В радиотехнике приходится иметь дело с электрическими сиг- 
налами, которые связаны с передаваемыми сообщениями принятым 
способом кодирования. 

Можно сказать, что электрический сигнал представляет собой 
физический (электрический) процесс, несущий в себе информацию. 
Количество информации, которое можно передать с помощью неко- 
торого сигнала, зависит от основных его параметров: длительности, 
полосы частот, мощности и некоторых других характеристик. 
Важное значение имеет также уровень помех в канале связи: чем 
меньше этот уровень, тем большее количество информации можно 
передать с помощью сигнала с заданной мощностью. Прежде чем 
говорить об информационных возможностях сигнала, необходимо 
ознакомиться с его основными характеристиками. Целесообразно 
рассмотреть отдельно детерминированные и слу- 
чайные сигналы. 

Детерминированным называют любой сигнал, мгновенное зна- 
чение которого в любой момент времени можно предсказать с ве* 
роятностью единица.‘ Примерами детерминированных сигналов 
могут служить импульсы или пачки импульсов, форма, величина 
и положение во времени которых известны, а также непрерывный 
сигнал с заданными амплитудными и фазовыми соотношениями внут- 
ри его спектра. Детерминированные сигналы можно подразделить 
на периодические и непериодические, 


Периодическим называется любой сигнал, для которого выпол- 
няется условие $ (0) == $ (Ё- АТ), где период Т является конечным 
отрезком, а Е — любое целое число. 

Простейшим периодическим детерминированным сигналом явля- 
ется гармоническое колебание (ток, напряжение, заряд, напряжен- 
ность поля), определяемое законом 


$ (0) = А соѕ (25/7 -- 0) = А соѕ (о? + 0), 
——оо << оо, (2.1) 


гле А, Т, Фи Ө — постоянные амплитуда, период, угловая частота 
и начальная фаза колебания. 

Строго гармоническое колебание называют монохрома- 
тически м. Этот заимствованный из оптики термин подчерки- 
вает, что спектр гармонического колебания состоит из одной спект- 
ральной линии. У реальных сигналов, имеющих начало и конец, 
спектр неизбежно «размывается». Поэтому строго монохромати- 
ческого колебания в природе не существует. В дальнейшем под гар- 
моническим и монохроматическим сигналом условно будет подра- 
зумеваться колебание, определяемое функцией, совпадающей 
с выражением (2.1) в интервале хотя и конечном, но достаточно 
большом. чтобы можно было не учитывать влияния «концов». 

Любой сложный периодический сигнал, как известно, можно 
представить в виде суммы гармонических колебаний с частотами, 
кратными основной частоте ® = 2л/Т. Основной характеристикой 
сложного периодического сигнала является его спектральная 
функция, содержащая информацию об амплитудах и фазах отдель- 
ных гармоник. 

Непериодическим детерминированным сигналом называется 
любой детерминированный сигнал, для которого не выполняется 
условие 


$ (0) = 5 (0 Т). 


Как правило, нелериодический сигнал ограничен во времени. 
Примерами таких сигналов могут служить уже упоминавшиеся 
импульсы, пачки импульсов, «обрывки» гармонических колебаний 
и т. д. Непериодические сигналы представляют основной интерес, 
так как именно они преимущественно используются в практике. 

Основной характеристикой непериодического, как и периоди- 
ческого сигнала, является его спектральная функция; однако струк- 
Тура спектра непериодического сигнала имеет некоторые особен- 
ности, которые будут подробно рассмотрены далее в настоящей 
главе. 

К случайным сигналам относят сигналы, значения которых 
заранее неизвестны и могут быть предсказаны лишь с некоторой 
Вероятностью, меньшей единицы. Такими функциями являются, 
Например, электрическое напряжение, соответствующее речи, 
Музыке, последовательности знаков телеграфного кода при переда- 


че неповторяющегося текста. К случайным сигналам относится 
также последовательность радиоимпульсов на входе радиолока- 
ционного приемника, когда амплитуды импульсов и фазы их высо-, 
кочастотного заполнения флуктуируют из-за изменения условий 
распространения, положения цели и некоторых других причин. 
Можно привести большое число других примеров случайных сиг- 
налов. По существу, любой сигнал, несущий в себе информацию, 
должен рассматриваться как случайный. Перечисленные детерми- 
нированные сигналы, «полностью известные», информации уже 
не содержат. В дальнейшем такие сигналы часто будут обозначаться 
термином «колебание». 

Для характеристики и анализа случайных сигналов приме- 
няется статистический подход. В качестве основных характеристик 
случайных сигналов принимают: а) закон распределения вероятно- 
стей и 6) спектральное распределение мощности сигнала. 

На основе пёрвой характеристики можно найти относительное 
время пребывания величины сигнала в определенном интервале 
уровней, отношение максимальных значений к среднеквадратическо- 
му и ряд других важных параметров сигнала. Вторая характерис- 
тика дает лишь распределение по частотам средней мощности сигна- 
ла. Более подробной информации относительно отдельных состав- 
ляющих спектра — об их амплитудах и фазах — спектральная 
характеристика случайного процесса не дает. 

Наряду с полезными случайными сигналами в теории и практи- 
ке приходится иметь дело со случайными помехами — шумами. 
Как уже упоминалось выше, уровень шумов является основным 
фактором, ограничивающим скорость передачи информации при 
заданном сигнале. Поэтому изучение случайных сигналов неотде- 
лимо от изучения шумов. Эти вопросы рассматриваются в гл. 4, 

, 


2.2. РАЗЛОЖЕНИЕ ПРОИЗВОЛЬНОГО СИГНАЛА 
ПО ЗАДАННОЙ СИСТЕМЕ ФУНКЦИЙ 


Для теории, а также для техники формирования и обработки 
сигналов важное значение имеет разложение заданной функции 
по различным ортогональным системам функций, Напомним ос- 
новные определения, относящиеся к свойствам ортогональных 
систем. ` 


Бесконечная система действительных функций 
Фо (х), Ф1 (5), Ф2 (х), +...) Фп (х), 5:08, (2.2), 


называется ортогональной на отрезке [а, 6], если 


[1 
\ Ф, (х) Фи (х) ах=0 при п= т. (2.3) 


а 


При этом предполагается, что 
Ь 
\ фа (х) ах 52 0, (2.4) 
а 
т. е. что никакая из функций рассматриваемой системы (2.2) не рав- 
на тождественно нулю. 
Условие (2.3) выражает попарную ортогональносль функций 
системы (2.2). Величина 


ЕЕ 
| Ф, = и { Фа (х) ах (2.5) 


а 


называется нормой функций Ф, (х). 
Функция Ффь (х), для которой выполняется условие 


б (Я 
Ге Р} ф(х) 41, (2.0) 


а 


называется нормированной функцией, а система норми- 
рованных функций ф; (х), фо (х), ..., в которой каждые две различ- 
ные функции взаимно ортогональны, называется ортонор- 
мированной системой. 
В математике доказывается, что если функции Фф, (х) непрерыв- 
ны, то произвольная кусочно-непрерывная функция [ (х), для ко- 
торой выполняется условие 


Ро ах < оо, (2.7) 


может быть представлена в виде суммы ряда 


<) == Софо (х) + СФ (х) + +4» + СпФъ (х) + ВАО (2.8) 


Интеграл в выражении (2.7) вычисляется по области определе- 
ния | (А). 
Умножим обе части уравнения (2.8) на ф„ (х) и проинтегрируем 
А Ь 


“в пределах а, Б. Все слагаемые вида {сь (х) фл (х) ах при т жп 
а 


обращаются в нуль в силу ортогональности функций фи (х) и фа (х). 
В правой части остается одно слагаемое 


Ь |.) 
с» фи (х) фь (к) хс, {фа (х) ах==с | фь1°, 


что позволяет написать 


р 
\ РО) Фф, (х ах ==, Ф, р, 
а 


откуда следует важное соотношение 
б 


с = 0 Род Фи (0) ах, (2.9) 
[Фп Р 


а 


Ряд (2.8), в котоом коэффициенты с, определены по формуле 
(2.9), называется обобщенным рядом Фурье по дан- 
ной системе Ф, (х). Обобщенный ряд Фурье обладает следующим 
важным свойством; при заданной системе функций фл (х) и при фик- 
сированном числе слагаемых ряда (2.8) он обеспечивает наилучшую 
аппроксимацию (в смысле минимума среднеквадратической ошиб- 
ки) данной функции ў (х). Это означает, что среднеквадратическая 
ошибка, под которой подразумевается величина 


6 м 2 
М= \|709— Ў, а, Ф, (0) | ах, 
а в=0 


достигает минимума, когда коэффициенты ряда а» = с». 
Действительно, подставив в предыдущее выражение а» == с, + 
-- Бъ и использовав равенства (2.3), (2.5) и (2.9), получим 


[2 М м У 
М= { РО) ах > с1а + 2, 51%. 


Отсюда следует, что М достигает минимума при Ё == 0, т. е. 
при аһ = с». Таким образом, 


[22 М 
Ма = {Р о) ах — У сф, (2.10) 
а п=0 


Так как величина 
Ь 
о) ах 
и 
является квадратом нормы функции ў (х), а Мыин > 0, то на ос- 
новании (2.10) можно написать следующее неравенство: 
м 


„2 с «Е. (2.1) 


Это основное неравенство, назывемое неравенством 
Бессел я, справедливо для любой ортогональной системы. 

Ортогональная система называется полной, если увеличени- 
ем числа членов в ряде среднеквадратическую ошибку М можно 
сделать сколь угодно малой. 

Условие полноты можно записать в виде соотношения 


со 


‚Хе 17Р. (2.12) 


При выполнении этого условия можно считать, что ряд (2.8) 
сходится в среднем, т. е. 


м 2 
іт ПСЕ ря | х= 0. (2.13) 
М -» оо п= 0 


со 
Из этого, однако, еще не следует, что Усьфь, (х) сходится кў (х), 
п=0 
Та е, 


тах —0 


Го) — 2) сь Ф (0) 
п=0 
при любых значениях х. В п. 1$ 2.4 будет приведен пример, пока- 


зывающий, что в отдельных точках на оси х ряд Ўсьф,(х) может 


п=0 
отличаться от ѓ (х), хотя равенство (2.13) имеет место. 
Для системы функций, принимающих комплексные значения, 
приведенные выше определения обобщаются следующим образом: 
— условие ортогональности 
5 


{ Фи (х) Фт (х) ах==0 при и == т; (2.3') 
— квадрат нормы функции 
Б [2] 
[еа 0 фб) фео) ас У, Рах - (2.57) 


— коэффициенты Фурье 
1 
| фо В 


14 
{7 (х) Ф (х) ах. (2.9) 


а 


С, == 


В этих выражениях ф* (х) обозначает функцию, комплексно- 
сопряженную функции Ф (х). 

Применительно к сигналам $ (й, являющимся функциями вре- 
мени, выражение (2.8) в дальнейшем будет записываться в форме 


. 8(д= „2, с Ф (0. (2.14) 


Соотношение (2.12) приобретает при этом энергетический смысл. 
Действительно, входящую в это выражение величину ||}|? при 
замене ] (х) на $ (4) можно записать в форме 

| 


|5 = | 82 (0) 0—9. (2.15) 


Если под 5 (#) подразумевается электрическое колебание (ток, 
Напряжение), то Э есть не что иное, как энергия сигнала в проме- 
Жутке 1, — В (при условии, что сопротивление, в котором выде- 
ляется энергия, равно 1 Ом). 


Таким образом, в соответствии с формулой (2.12) энергия сиг“ 
нала 


оо 


5= Ў, |, Й, (2.16) 


п==0 


а при использовании ортонормированной системы функций ф» (й) 


9= У г. (2.16) 


п= 0 


При этом имеется в виду, что промежуток времени Ё — 4, 
в котором определяется энергия Э, является интервалом ортого- 
нальности для системы функций фь (д). 

Очевидно, что средняя за время #5 — & мощность сигнала 


со 


= — У |е Ё. (217) 


е-- 0-і ры 


Выбор наиболее рациональной ортогональной системы функ- 
ций зависит от цели, преследуемой при разложении сложной 
функции в ряд. Среди разнообразных задач, требующих разложе- 
ния сложного сигнала, наиболее важными являются: 1) точное раз- 
ложение на простейшие ортогональные функции, 2) аппроксима- 
ция сигналов, процессов или характеристик, когда требуется свес- 
ти к минимуму число членов ряда (при заданной допустимой погреш- 
ности). я 

При первой постановке задачи наибольшее распространение 
получила ортогональная система основных тригонометрических 
функций — синусов и косинусов. Это объясняется рядом причин. 
Во-первых, гармоническое колебание является единственной функ- 
цией времени, сохраняющей свою форму при прохождении коле- 
бания через любую линейную цепь (с постоянными параметрами). 
Изменяется лишь амплитуда и фаза колебания. Во-вторых, разло- 
жение сложного сигнала по синусам и косинусам позволяет исполь- 
зовать символический метод, разработанный для анализа передачи 
гармонических колебаний через линейные цепи. По этим, а также и 
некоторым другим причинам гармонический анализ получил широ; 
кое распространение во всех отраслях современной науки и техники. 

При второй постановке задачи — приближенном разложении 
функций — применяются разнообразные ортогональные системы 
функций: полиномы Чебышева, Эрмита, Лагерра, Лежандра и 
многие другие. Некоторые из этих систем функций будут рассмот- 
рены в гл, 14, 


23. ГАРМОНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПЕРИОДИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ 


При разложении периодического колебания & (1) з ряд Фурье 
по тригонометрическим функциям в качестве ортогональной сис- 
темы берут 


1, соѕ 017, ѕіп в с05 201, ѕіп 2011, ,.., с0$ ПФ, ЭТ По „а: 
(2.18) 

или 
ее е 20: 8, е-- ©: і 1, ѓо; А еѓ/2®, Д е (2.19) 


Интервал ортогональноети в обоих случаях совпадает с перио- 
дом Т = 27/0, функции $ (0). 

Система функций (2.18) приводит к тригонометрической форме 
ряда Фурье, а система (2.19) — к комплексной форме. Между 
этими двумя формами существует простая связь. 

Воспользуемся сначала ортогональной системой (2.19), Тогда 
ряд Фурье должен быть записан в форме 


5(0) ==... 0.20729 оет с, Бо ей 4 


Не, ее, # 4... = У с, ее: Ё, (2.20) 


п== —– Ос 


Коэффициенты Фурье 2, легко определяют с помощью формул, 
приведенных в предыдущем параграфе. ь 
Из формулы (2.5'’) следует, что 
7/2 


[Ф (ЮР = 5 Ө: гени Ду, (2.21) 
Т; 


Таким образом, независимо от и норма || || = УТ, Исполь- 
зуя формулу (2.9), получаем 


Т/2 
с, = Е | (дет #4, (2.99) 
—Г]/2 


В выражениях (2,21) и (2.22) учтено, что функции е'"® со- 
ответствует комплексно-сопряженная функция е^. 

Коэффициенты с, в общем случае являются комплексными 
величинами, Подставив в (2.22) е- Меч == созпой — і ЯП поі, 


получим 


1 т/2 
в, = —- ] 8 (1) соѕит Ф; 102 — 
Т 
—_ 7/2 
1 Г/2 
—1— ( 5 (0) іп по, Г С 0л. (2.23) 


= 71/2 


Косинусная (действительная) и синусная (мнимая) части коэф- 
фициента с, определяются формулами 


р ТР у 7/2 | 

Ст = | 5(0 соз пе, М Оһз== Э 8 (2) чп по; 107. 

7/9 у? 

(2.24) 

Коэффициенты 0, часто бывает удобно записывать в форме 
0һ== [| ё", (2.25) 

где 
[6,, [= И спе - виз» (2.26) 
0, == — агсів 28. (2.27) 
Спо 


Модуль [сь | является функцией, четной относительно п, а ар- 
гумент Ө, — нечетной (последнее вытекает непосредственно из вы- 
ражений (2.24), показывающих, что с». является четной, 8 С», 
нечетной функциями и). 

Общее выражение (2.20) можно привести к виду 


со 


5(0== У [се 1+6), (2.28) 


гй 
Теперь нетрудно перейти к тригонометрической форме ряда 
Фурье. Выделив из ряда (2.28) пару слагаемых, соответствующую 
какому-либо заданному значению [п|, например, | и |2, и учтя 
соотношения Ө. = — Ө, |0_›|==|с›|, получим для суммы этих 
слагаемых 


[ао е/ о 2-00 -| |е, [е 9 #0). 
= [с] [6—2 (2 9 #+ 00 Дег (2 ©, #69] 
= 2[0,[с05 (21-0). (2.29) 


Отсюда видно,что при переходе к тригонометрической форме 
ряд (2.28) необходимо записать следующим образом: 


8(0) = с рэ 910, | соѕ (по, #--6„). (2.30) 


Смысл удвоения коэффициентов Фурье с» в тригонометрическом 
ряду при и >> 1 становится ясным из рассмотрения векторной ди- 
аграммы (рис. 2.1), соответствующей (2.29) при |п|==2. Вещест- 
венная функция 2 |с, | соѕ (по -- Ө,) получается как сумма про: 
екций на горизонтальную ось ОВ двух векторов длиной | сь |, вра- 
щающихся с угловой частотой | и | о; во взаимно противоположных 
направлениях. Вектор, вращающийся против часовой стрелки, 
соответствует положительной частоте, а вектор, вращающийся 


по часовой стрелке, — отрицательной. После перехода к триго- 
нометрической форме понятие «отрицательная частота» теряет 
смысл. Коэффициент с, не удваивается, так как в спектре периоди- 
ческого сигнала составляющая с нулевой частотой не имеет «луб- 
лера». 

Вместо выражения (2.30) в математической и радиотехнической 
литературе часто встречается следующая форма записи: 


5 = + У (а, 0$ 0, #— 6, ЧП п, д = 


21 


а а 
ы > Д У А, соѕ (по, 4 0,,). (2.31) 


п= 1 


Из сопоставления выражений (2.31) и (2.30) видно, что амплиту- 
да п-й гармоники А, связана с коэффициентом |с, | ряда (2.28) 
соотношением 
Ка 
п = 2]с» |, а аһ = 2с. о = 
ъ == 265. 


Таким образом, для всех поло- 
жительных значений п (включая 


о 1 
а, == = $ (#) с0з по, Е 
у? 
о Т/9 А 
б == >: | $(зшие, 01. (2.32) 
Р 


Сте; 


собой функцию, четную относи- рис, 21. Представление гармонн- 
тельно і, т. е. $ (0) = 5 (—1), в три- ческого колебания в виде ‘двух 


гонометрической записи ряда ос- комплексных составляющих; с по- 


Если колебание представляет 


ложительной и отрицательной ча- 


таются только косинусоидальные атар“ 


члены, так как коэффициенты 6» 
в соответствии с формулой (2.32) обращаются в нуль. Для не- 
четной относительно { функции < (1), наоборот, в нуль обращаются 
коэффициенты в» и ряд состоит только из синусоидальных членов. 
Две характеристики — амплитудная и фазовая, т. е. модули и 
аргументы комплексных коэффициентов ряда Фурье, полностью 
определяют структуру частотного спектра периодического колеба- 
ния. Наглядное представление о «ширине» спектра дает графическое 
изображение спектра амплитуд. В качестве примера на рис. 2.2, а 
построен спектр коэффициентов |с |, а на рис. 2.2, 6 — спектр 
амплитуд Дь = 2 |с, | для одного и того же периодического коле- 
бания. Для исчерпывающей характеристики спектра подобные 


построения должны быть дополнены заданием начальных фаз от- 
дельных гармоник. | 

Спектр периодической функции называется лине ЙЧ атым 
или дискретным, так как состоит из отдельных линий, соот- 
ветствующих дискретным частотам 0. 01, 05 = 201, ®з = Зо; ит. д. 

Использование для гармонического анализа сложных периоди- 
ческих колебаний рядов Фурье в сочетании с принципом наложе- 
ния представляет собой эффективное средство для изучения влия- 
ния линейных систем на прохождение сигналов. Следует, правда, 
отметить, что определение колебания на выходе системы по сумме 
гармоник с заданными амплитудами и фазами является непростой 


< 


ГА 


2, 0 № у в 
ву 60у в, 


0) 


Рис. 2.2. Коэффициенты комплексного (а) и тригонометрического (6) ряда 
Фурье г®риодической функции времени. 


г 


задачей, особенно если не обеспечивается быстрая сходимость ряда 
Фурье, представляющего колебание. Наиболее распространенные 
в радиотехнике сигналы не отвечают этому условию, и для уловлет- 
ворительного воспроизведения формы сигналов обычно необходимо 
суммировать большое число гармоник. Поэтому следует считать, 
что в случае сложных периодических сигналов метод ряда Фурье 
удобнее применять для анализа сигналов, нежели для их синтеза. 


24. СПЕКТРЫ ПРОСТЕЙШИХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ 


Рассмотрим несколько примеров периодических колебаний, 
часто используемых в различных радиотехнических устройствах. 


Н 1. Прямоугольное колебание (рис. 2.3) 


Подобное колебание, часто называемое меандро м!, нахо- 
дит широкое применение в измерительной технике. 

При выборе начала отсчета времени по рис. 2.3, а функция 
является нечетной, а по рис. 2.3, 6б — четной. Применяя формулы 


1 Меандр — греческое слово, обозначающее орнамент, 


(2.24), находим для колебания, изображенного на рис, 2,3, а, 


Спо==0; 
1 Т/2 
Спа = 27 } е(г) зш по, &Е = 
—1/2 
0 Т/2 
Ё. | (— 1) ѕіп мо, Е -- { зіп ло, 307 = 2 1—0» 97). 
Т/2 0 гиа 2 


Учитывая, что Го, = 27, получаем 
0 при и==0, 2, 4, ..., 
2ЕЈпъ при п==1, 3, 5, ... 


Саре =. (1— соѕ пл) == | 


Начальные фазы Ө, в соответствии с (2.27\ равны —7/2 для всех 
гармоник, 


Рис. 2.3. Пернодическое колебание 
прямоугольной формы (меандр). 


`Запишем ряд Фурье в тригонометрической форме 


= У 210, [сов (по, — =) = 
п=1, 3, 5, ... 2 
= (яп өз зіп Зо, (+ бо, 2 + =) 69 


Спектр коэффициентов |с, | комплексного ряда Фурье показан 
на рис, 2.4, а, а тригонометрического ряда — на рис, 2,4, 6, 


2 20у у бо 12) 
р ду 5, т, 


0) 


00; “шу ор © 20у шу бу 6 
=, у 9, —@/ у у у 70; 


д) 


Рис. 2.4. Коэффиниенты комплексного (а) и тригонометрического (6) 
Фурье колебания, показанного на рис. 2.3. 


ряда 


При отсчете времени от середины импульса (рис. 2,9,6) функ- 
ция является четной относительно ѓ и для нее 


1 
а= (со [Ё — —-с05 Зо; Ко, соѕ 50 — | (2.34) 
п " ; 


Графики 1-й (п = 1) и 3-й (п = 3) гармоник и их суммы изобра- 
жены на рис. 2.5, а. На рис. 2.5, б эта сумма дополнена пятой 
гармоникой, а на рис. 2.5, в — седьмой. 

С увеличением числа суммируемых гармоник сумма ряда при- 
ближается к функции е (1) всюду, кроме точек разрыва функции, 


Рис. 2.5. Суммирование 1-й и 3-й гармоник (а), 1, Зи 5-й гармоннк (6), 1, 3, 5 
и 7-й гармоник (в) колебания, показанного на рис. 2.3. 


где образуется выброс. При п-> со величина этого выброса равна 
1,18 Е, т. е. сумма ряда отличается от заданной функции на 18%. 
Этот дефект сходимости в математике получил название явле- 
ния Гиббса. Несмотря на то, что в рассматриваемом случае 
ряд Фурье не сходится к разлагаемой функции е (й в точках ее 
разрыва, ряд сходится в среднем, поскольку при п— оо Выбросы 
являются бесконечно узкими и не вносят никакого вклада в велн- 
чину интеграла (2.13). 


2. Пилообразное колебание (рис. 2.6). 


С подобными функциями часто приходится иметь дело в устрой- 
ствах для развертки изображения в осциллографах. Так как эта 
функция является нечетной, ряд Фурье для нее содержит только 
синусоидальные члены. С помощью формул (2.24)—(2.31) нетрудно 
определить коэффициенты ряда Фурье. Опуская эти выкладки, 


Рис. 2.7. Сумма первых пяти гармо- 
ник колебания, показанного на 
рис. 2.6, 

— 


Рис. 2.6. Периодическое колебание 
пилообразной формы. 


напишем окончательное выражение для ряда 
2Е Г. Е 
0 = (по — > Че, # + 
л 
+ Ѕіп Зо Е Е: #п40,/ + ~). (2.35) 
Как видим, амплитуды гармоник убывают по закону 1/и, где 
=}, 2, 3, На рис. 2.7 показан график суммы ‘первых пяти 


гармоник (в увеличенном масштабе). 


8. Последовательность униполярных треугольных импульсов 
(рис. 2.8) 


Ряд Фурье для этой функции имеет следующий вид: 


+5 с05 Зои. 0 бе, + ~). (2.36) 


Пр 772 Е 


Рис. 2.8. Сумма трех первых гармоник периодической функции, 


На рис. 2.8 изображена сумма первых трех членов этого ряда. 
В данном случае отметим более быстрое убывание амплитуд гар- 
моник, чем в предыдущих примерах. Это объясняется отсутствием 
разрывов (скачков) в функции. 


4. Послеловательность униполярных прямоугольных импульсоа 
(рис. 2.9) 


Применяя формулы (2.32), находим среднее значение (постоян- 
ную составляющую) 


23/2 
00 1 Ти 
о е0) = — Е 2.37) 
2 Т (2 Т ( 
1/2 
и коэффициент и-й гармоники 
РА. 


из -2/27 0 5/2. 7 + 


Рис. 2.9, Периодическая последовательность прямоугольных импульсов с боль- 
шой скважностью, 


\ 
бе, 2л 22 @ 
Я Я 


Рис. 2.10. Спектр импульсной последовательности, показанной на рис. 2.9, 


5/2 


о 25. пот 
== — е а= 5 и, Я 
ва | (0) соѕ по; = зіп — (2.38) 
7/2 


Так как функция е (1) четная, 6, = 0и А, == а». Таким образом, 


к. > 


о-в > т те солон). (2.39) 
я 


пс | 


Величина № == Т/т, называется скважностьо импульсной 
последовательности, При больших значениях М спектр сигнала 
содержит очень большое число медленно убывающих по амплитуде 
гармоник (рис. 2.10). Расстояние между спектральными линиями 
очень мало, а амплитуды соседних гармоник близки по величине, 
Это наглядно вытекает из формулы (92.38), которую в данном слу- 
чае удобно представить в несколько измененном виде 


ЗЕ |. $ 
1а,|== о Е | Ма (пя =) 


При малых значениях п можно считать 
2Е пли __ Е? 


.40 
ла Т Т 2 ) 


Постоянная составляющая, равная 20/2 = Ёт,„/Т, вдвое меньше 
амплитуды первой гармоники. При построении спектра коэффициен- 
тов [сь | величина с, приближенно равнялась бы |0, |. 


2.5, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МОЩНОСТИ В СПЕКТРЕ ПЕРИОДИЧЕСКОГО 
Е" КОЛЕБАНИЯ 


Пусть колебание $(#) (ток, напряжение) представляет собой 
сложную периодическую функцию времени в периодом 7. 
Энергия такого колебания, длящегося от == —оо до і = оо, 
бесконечно велика. Основной интерес представляет средняя мощ- 
ность периодического колебания и распределение этой мощности 
между отдельными гармониками. Очевидно, что средняя мощность 
колебания, рассматриваемого на всей оси времени, совпадает 
с мощностью, средней за один период Г. Поэтому можно восполь- 
зоваться формулой (2.17), в которой под коэффициентами с» сле- 
дует подразумевать коэффициенты ряда (2.20), под интервалом 
ортогональности Ё, — Ё — величину периода Т, а под нормой 
Ф, || — величину УТ [ем, формулу (2.21)1. 
Таким образом, средняя мощность периодического колебания 
. х М 
8 0= — > 198 РТ == о е (2.41) 


= — оо п == -~ Оо 


Используя тригонометрическую форму ряда Фурье и учитывая, 


ЧТО бо = а,/2 и |с] = А,/2, получаем 
20 =. (& \* до % (А) — [11 У да (әдә 
(0 о Па _ 42) 


Если $ (1) представляет собой ток # (1), то при прохождении его 
через сопротивление г выделяется мощность (средняя) 


Р= (0) =, | 12 4- яв + =) 


где Г, = 2/2 — постоянная составляющая, а [, = А, — ампли- 
# туда п-й гармоники тока К). 

Итак, полная мощность равна сумме средних мощностей, выде- 
ляемых отдельно постоянной составляющей /, и гармониками 
с амплитудами /,, /», ... Это означает, что средняя мощность не за- 
висит от фаз отдельных гармоник. 


2.6. ГАРМОНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НЕПЕРИОДИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ 


Изложенный в $ 2.3 гармонический анализ периодических ко- 
лебаний можно распространить на непериодические колебания. 
Пусть такое колебание $ (1) задано в виде. некоторой функции, от- 
личной от нуля в промежутке (1, Ё) (рис. 2.11). 

Выделив произвольный отрезок времени 7, включающий в себя 
промежуток (4, 15), мы можем представить заданное колебание 
в виде ряда Фурье 


(В = ХХ семь 017, (2.43) 


п== -- оо 


где о; == 27/7, а коэффициенты с» в соответствии с формулой (2.29) 


1. 
| ‚5 (д е-и Д, (2.44) 


Ё. 


ср 


8 
Т 
Подставив (2.44) в (2.43), получим 


оо і. 
5(2) = У (| одет и от 0<#<тТ. (2.45) 


Ё, 


п-== — оо 


Здесь учтено, что Т = 2л/о;. 

Вне отрезка (0, Т) ряд (2.43) опрелеляет функцию $ (В = $ (+ 
+ РТ), где А — пелое число, т. е. периодическую функцию, полу- 
ченную повторением $ (1) вправо и влево с периодом Т. Для того 
чтобы вне отрезка (0, Т) функция равнялась нулю, величина Т 
должна быть бесконечно большой. Но чем больше отрезок Т, вы- 


бранный в качестве периода, тем меньше коэффициенты с». Устрем- 
ляя Т к бесконечности, в пределе получаем бесконечно малые ам- 
плитуды гармонических составляющих, сумма которых изобра- 
жает исходную непериодическую функцию 5 (8, заданную в интер- 
вале ћ < < і, (рис. 2.11). Число гармонических составляющих, 
входящих в ряд Фурье, будет при этом бесконечно большим, так 
как при Т -> оо основная частота функции в; = 2п/Т -> 0. Иными 
словами, расстояние между спек- 

тральными линиями (см. рис. 2.2), 5 

равное основной частоте вл, ста- 

новится бесконечно малым, а 

спектр — сплошным. 

Поэтому можно в выражении Еа 
(9.45) заменить о; на до, по, на 
текущую частоту ©, а операцию 
суммирования — операцией инте- 
грирования. 

Таким образом, приходим к двойному интегралу Фурье 


06 вт 


Рис. 2.11. Одиночный импульс. 


оо г. 
Р Д. Е — 0х РІ 
50 = = { © | $ (х) е ‘ох ах | оф. (9.46) 


—< ь 


Внутренний интеграл, являющийся функцией о, 


59) = | зфе- ® 4, (9.47) 


4 


называется спектральной плотностью или спек 
тральной характеристи кой функции $ (0. 

В общем случае, когда пределы &, и & не уточнены, спектральная 
плотность записывается в форме В 


ос 


$ = | 900 еа. (2.48) 


— 00 


После подстановки (9.48) в выражение (2.46) получаем 


=> [ Зое“ ао (2.49) 
т — оо 


Выражения (2.48) и (2.49) называются соответственно пр я- 
мым н обратным преобразованиями Фурье. 

Выражение (2.48) отличается от (2.22) только отсутствием мно- 
жителя 1/Т. Следовательно, спектральная плотность $ (®) облада- 
ет всеми основными свойствами коэффициентов с» комплексного ряда 
Фурье. По аналогии с (2.23) и (2.24) можно написать 


56) =А(®) — В (0) == 5(0) е 8), (2.50) 


где 
со оо 


А(о)= | з(0 созом В(и) = { 500 то! 4. (2.51) 


— оо -— оо 


Модуль и аргумент спектральной плотности определяются выра» 
жениями 


$ (0) = ИТА (о) 18 (0), (9.59) 

0 (©) = —агсіс |В (0)/А (о). (9.53) 

Первое ИЗ ЭТИХ выражений МОЖНО рассматривать как ампли- 
Худно-частотную, а второе — как фазочастот- 


ную характеристику сплошного спектра непериоди- 
ческого колебания $ (2). 

Как и в случае ряда Фурье, $ (о) является четной, а 0 (о) — 
нечетной функцией частоты о. 

На основании формулы (2.50) нетрудно привести интегральное 
преобразование (2.49) к тригонометрической форме. Имеем 


50 = = { 5(0) е 9+0) до } $ (о) соз (ог -- 0) ао -[- 


5 | $ (@) ѕіп («у + Ө) о. 


Из четности модуля и нечетности фазы следует, что подынтег- 
ральная функция в первом интеграле является четной, а во втором — 
нечетной относительно ®. Следовательно, второй интеграл равен 
нулю, и окончательно 


5(2 = > ( $ (о) соѕ (04 -- 0) ао == 


$ (о) со< (0/ 4-0) до. (2.54) 


ЫЕ. 
л 


Переход от комплексной формы (2.49) к тригонометрической 
(2.54) обычно целесообразен в конце анализа; все промежуточные 
выкладки при применении интеграла Фурье удобнее и проще про- 
изводить на основании комплексной формы (2.49). 

Из сопоставления выражений (9.49) и (2.20) вилно, что величина 


2-8(0) 4® = (0) аў имеет смысл коэффициента, с, (бесконечно ма- 


и комплексного ряда Фурье при частоте о == = 2лј. Соответст- 
венно с) сопоставления выражений (2.54) и (2.31) видно, что ве- 


личина 1.50) й = 25(0) а] имеет смысл амплитуды 4. (беско- 
нечно малой) гармонической составляющей частоты ® == 27|, 


Из этих сопоставлений становится ясным смысл термина «ссект- 
ральная плотность»: 25 (®) есть амплитуда колебания, приходя- 
шаяся на 1 Ги в бесконечно узкой полосе частот, включающей 
в себя рассматриваемую частоту о. 

На основании приведенных выше рассуждений нетрудно уста- 
новить соотношение между спектрами одиночного импульса и пе- 
риодической последовательности импульсов. 

Пусть задан спектр $, (о) одиночного импульса $, (#) и период 
повторения Т. Как уже отмечалось выше, спектральная плотность 
$, (о) [см. (2.48)] отличается от коэффициента сь ряда Фурье пери: 
однческой последовательности только отсутствием множителя ИТ 
[см. формулу (2.22)]. Отсюда следует, что при повторении импульса 
в, (0 с периодом Т коэффициенты с, ряда Фурье для полученной 
периодической последовательности равны 


с» = $, (5), (2.55) 


причем аргумент @® спектральной плотности $, (о) следует при- 
равнять частоте по, соответствующей гармоники, 
Таким образом, 


А = 20, = А 61 $, (по), (2.56) 


Итак, модуль спектральной плотности одиночного импульса и оги- 
бающая линейчатого спектра периодической последовательности, 
полученной путем повторения заданного импульса, совпадают по 
форме и отличаются только масштабом. 


27. НЕКОТОРЫЕ СВОЙСТВА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ФУРЬЕ 


Между колебанием $ (1 и его спектром $ (о) существует одно- 
значное соответствие. Для практических приложений важно уста- 
новить связь между преобразованием колебания н соответствую- 
щим этому преобразованию изменением спектра. Из многочислен- 
ных возможных преобразований колебания рассмотрим следующие 
наиболее важные и часто встречающиеся: сдвиг колебания во вре- 
мени, изменение масштаба времени, сдвиг спектра колебания 
по частоте, дифференцирование и интегрирование колебания. 
Кроме того, будут рассмотрены сложение колебаний, произведение 
и свертка двух колебаний, а также свойства взаимной обратимости 
© и Ёв преобразованиях Фурье 


1. Сдвиг колебания во времени 


Пусть колебание $, (И произвольной формы существует на ин- 
тервале времени от Ё до Ё, и обладает спектральной плотностью 
$! (©). При задержке этого колебания на величину & (при сохране- 


нии его формы) получим новую функцию времени 


5. (9 = (Е — 4), 
существующую на интервале от & + ѓ до Ё, | Ё. 
Спектральная плотность колебания $» ({) в соответствии с (2.48) 
оо 2 НЫ 
* $, (о) == { (де = [ в, (7—1) ео 44. 
— о ы о 
Вводя новую переменную интегрирования т == # — Ц, получаем 
оо 
5, (о) ==е © | $1 (т) етт =е-® 5, (0). (2.57) 
з — Юю 
Из этого соотношения видно, что сдвиг во времени функпии 
5 (1) на величину Е привсдит к изменению фазовой характерис- 
тики спектра $ (в) на величину +0. Очевидно и обратное поло- 
женне: если всем составляющим спектра функции 5 (1) дать фазо- 
вый сдвиг 0 (®} = оѓ, линейно связанный с частотой Ф, то 
функция сдвигается во времени на величину +{,. 
Амплитудно-частотная характеристика спектра (т. е. модуль 


спектральной плотности) от положения колебания на оси времени 
не зависит, 


$ 
2. Изменение масштаба времени 


Пусть колебание $ (1, изображенное на рис. 2.12 сплошной 
линией, подверглось сжатию во времени. Новое сжатое колебание 
5. (0 (штриховая кривая на рис. 2.12) связано с исходным колеба- 
нием соотношением 5, (0) == $, (пй), и 2 1. 

Длительность импульса $, (0) в и раз меньше, чем у исходного 
импульса, и равна т/п. Спек- 
тральная плотность сжатого им- 
пульса 


ти/" 


$, (©) = | 55 (1) е0 == 
РАД Ру Р + 2 ( ) | р ( ) 
Рис. 2.12. Сжатие сигнала при со- чит 
хранении его формы и амплитуды. = | 51 (п?) е /% (јр, 


о 
Вводя новую переменную интегрирования т == иі, получаем 


1.5 


ЕУ 
1 а — т 
$ (0) =— { $, (т)е ат. 
= 0 


Но интеграл в правой части этого выражения есть не что иное, 


как спектральная плотность исходного колебания зу (Й) при частоте 
о/п, т. е. $, (в/п), 


Таким образом, 
$2 (о) = (Мп) $, (в/п). 


Итак, при сжатии колебания в п раз на временной оси во столь- 
ко же раз расширяется его спектр на оси частот. Модуль спект- 
ральной плотности при этом уменьшается в п раз. Очевидно, что 
при растягивании колебаний во времени (т. е. при и < 1) имеет 
место сужение спектра и увеличение модуля спектральной плот- 


ности, 
3. Смещение спектра колебания 


Применим преобразование Фурье (2,48) к произведению 
$ (6) соз (00 + 60): 
{ $ (0) соѕ (0,7 4-9) е—:® 2 = 


=— со 


е ѓо? а= 


оо 
1 1 —бон- 6 
== $ (#} | ео +001 е 
1 | : + | 


е Р І — 6. 
=° | 00е а 


е 


т { 5 (2) е0 4 а)! (у. 


— ое — оо 


Первый интеграл в правой части есть не что иное, как спект- 
ральная плотность функции $ (7) при частоте ® — оъ, а второй 
интеграл — при частоте о -- ®о. Поэтому полученное выше соот- 
ношение можно записать в форме 


ос 


{ $ (6) соз (Е 6) е- и ш—-- [е $ (0 — о) е $ (0 о), 
АЎ (2.58) 


где $ (о) — спектральная плотность колебания $ (1. 

Из выражения (2.58) вытекает, что расщепление спектра $ (о) 
на две части, смещенные соответственно на 4-0, И —®о, эквивалент- 
но умножению функции $ (1) на гармоническое колебание соѕ о; 
(при 0, = 0). 

Более подробно это положение рассматривается в гл. З при 
изучении модулированных колебаний, 


4. Дифференцирование и интегрирование колебания 


Опуская строгие доказательства, ограничимся простыми рас- 
суждениями. Дифференцирование колебания $; (И можно рассмат- 
ривать как почленное дифференпирование всех гармонических 
составляющих, входящих в его спектр. Общий вид гармонической 


составляющей колебания $, (№ при частоте « можно представить 
в форме 


ЕЗ $, (о) 4 Е 
27, 


Заключенную в квадратные скобки величину можно рассмат- 
ривать как амплитуду колебания в полосе йо. [Сравнить последнее 
выражение с (2.49).] 

Дифференцирование по времени # дает 


іо = $, (о) о ел, 
2л 


Следовательно, спектральная плотность производной «(0/0 равна 
$2 (о) = 155, (о). (2.59) 
Аналогично спектральная плотность интеграла { (0 аі равна 


$» (6) == (Міо) $, (6), 5. (2.60) 


° 5. Сложение колебаний 


Так как преобразование Фурье, определяющее спектральную 
плотность заданной функции времени, является линейным преоб- 
рас ви то очевидно, что при сложении колебаний $, (1), $» (2, 

., обладающих спектрами $, (6), $, (о), ..., суммарному колеба- 
ноз (2) = $, _ - $52 (0 -- ... соответствует спектр $ (о) == $, (о) +- 

$ (ө) + .. 


6. Произведение двух колебаний 
Пусть рассматриваемое колебание $ (й) является произведением 
двух функций времени } (й) и р (0. 


Используя общую формулу (2. 18), определяем спектр колеба- 
ния $ (0: 


$ (9) = | 500 е 21 Г Рс фе- @. (2.61) 


Каждую из функций Ё (1 и с (1) можно представить в виде интег- 
рала Фурье 


= Г Е (о) еѓо со; 80=—— Г С (©) е® до. 


Подставляя в (2.61) второй из этих интегралов, получаем 


$® == | [ею а: ( С (х) еі ах= 


==: В (*) | (фе е-»! а} 4х. 


Заключенный в квадратные скобки интеграл представляет 
собой спектральную плотность функции ѓ (0) при частоте о — х, 
т. е. Е (о — х}. Следовательно, 


5 (8) = ( С()Р (о х) 4. (2.69) 


Итак, спектр произведения двух функций времени } (д и є (8 
равен (с коэффициентом 1/2л) свертке их спектров Ғ (о) и б (о). 

Из выражений (2.61) и (2.62) в частном случае о = О вытекает 
следующее равенство: 


{7050 а-- (оода 
Заменяя в последнем выражении х на ®, получаем 
| 06 (0) == 71 | С (о) Е(— о) = { С (©) Е* (0) ао, (2.63 


где Бо) = Е(—0) — спектральная функния, комплексно-сопря- 
женная функции Е (о). 

Совершенно аналогично можно показать, что произведению 
двух спектров Ё (о) С (о) = $ (о) соответствует функция времени 
$ (0, являющаяся сверткой функций /[ (д ис (9: 


$0 = [00 20—00 у= [1-Е = 
== {ғ (©) С (в) е' до, (2.64) 


Последнее выражение особенно широко используется при ана- 
лизе передачи сигналов через линейные цепи. В этом случае функ- 
ции времени # (№ и & (8 имеют смысл соответственно входного сиг- 
нала и импульсной характеристики цепи (см. 5 6.3), а Е(о) и С (о) — 
спектральной плотности сигнала и передаточной функции цепи. 


7. Взаимная заменяемость о и Ё в преобразованиях Фурье 


Обратимся к общему выражению (2.48) и выясним характер 
функции $ (о) для различных функций $ (0). 

а. Пусть $ (1) есть функция, четная относительно #, Переписы- 
вая выражение (2.48) в виде 


$(®) = | $ (0) соѕ 007—1 [ $ (1) зп о 


убеждаемся, что при четности $ (й) второй интеграл равен нулю, 
так как произведение $ (№ ѕіп оѓ является функцией, нечетной отно- 
сительно &, а пределы интегрирования симметричны. 

Таким образом, при $ (1), четной относительно {, функция $ (е), 
определяемая первым интегралом, есть функция вещественная и 
четная относительно ©. 

б. Если $ (1) нечетна относительно і, то в нуль обращастся пер- 
вый интеграл и 


$ (0) == — і | $ (6) зп о 2. 


— оо 


В этом случае $ (о) — нечетная и чисто мнимая функция о. | 

в. Если, наконец, $ (1) не является четной или нечетной функци- 
ей относительно {, то ее можно разложить на две функции: четную 
$1 (6) и нечетную 5, (Й. При этом $ (®) представляет комплексную 
функцию, причем действительная ее часть четна, а мнимая нечетна 
относительно ©. 

Из п. а вытекает, что при четной функции $ (Й можно произ- 
вольно выбирать знак перед Її в обратном преобразовании Фурье 
формула (2.49)]; выберем знак минус и запишем формулу (2.49) 
в виде 


== ( $ (©) ед. 


Произведем теперь в последнем интеграле замену переменной ин- 
тегрирования о на фи параметра Ё на о. Тогда левая часть должна 
быть записана в виде функции от аргумента © 


з (9) = —— ( 5 (део (7. 


Но интеграл в последнем выражении можно рассматривать как 
спектральную плотность новой функции $ (/), полученной путем 
замены о на Ё в выражении спектральной плотности колебания 


5 (В. 


Обозначим эту новую спектральную плотность через 5” (0). 
Тогда 

5' (0) = 275 (0). (2.65) 

Этот результат показывает, что переменные о и ? в преобразованиях 

Фурье взаимно заменимы: если колебанию (четному) $ (1) соответ- 


ствует спектр $ (о), то колебанию $ (/) соответствует спектр 275 (о). 
Пример применения этого правила приводится в п. 3, $ 2.9. 


2.8. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ В СПЕКТРЕ 
НЕПЕРИОДИЧЕСКОГО КОЛЕБАНИЯ 


Для получения выражения, аналогичного (2.42), можно идти 
двумя путями: исходя из (2.42) совершить предельный переход 
Т — оо или воспользоваться результатами предыдущего параграфа. 

Рассмотрим второй путь. Для этого воспользуемся выражением 
(2.63). 

Если Ё (1) и & (0 представляют собой одно и то же колебание 


(0 = (0 = 5 (0, 
то интеграл 


со 


р (Ав (0) а { 52 (0 071—9 


— оо сы 


представляет собой полную энергию колебания $ (1), а произве- 
дение спектральных плотностей 


С (о) Е* (о) =$ (©) 5* (о) = |8 (0) |° = 5° (0), 
где $ (о) — спектр колебания $ (В, а $ (о) — модуль этого спектра, 
Таким образом, приходим к окончательному результату 


Э== \ 5° (0 = 1 { 1$ (0) Рао= 
2л п 


= ос 


5? (©) до. (2.66) 


2—8 


Это важное соотношение, устанавливающее связь между энер- 
гией колебания (при сопротивлении 1 Ом) и модулем его спект- 
ральной плотности, известно под названием равенства 
Парсеваля. 

Между выражениями (2.42) и {2.66) имеется существенное раз- 
личие. В $ 2.6 речь шла о средней мощности периодического коле- 
бания. Операция усреднения осуществлялась делением энергии 
отрезка колебания за один период на величину Т. В случае же непе- 
Риодического колебания конечной длительности усреднение энер- 
гии за бесконечно большой период дает нуль. и, следовательно, 
Средняя мошность такого колебания равна нулю. 


Из выражения (2.66) видно, что величину [5 (©) |?, имеющую 
смысл энергии, приходящейся на единицу полосы частот, можго 
рассматривать как спектральную плотность энергии колебания. 


2.9. ПРИМЕРЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СПЕКТРОВ 
НЕПЕРИОДИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ 


Основной задачей настоящего параграфа является пояснение 
свойств преобразований Фурье, приведенных в предыдущих пара- 
графах, на примерах, важных для практики. 


1. Импульс прямоугольной формы 


Простейшее колебание, определяемое выражением 


А при 2 <: та, 
5, = (2.67) 


0 рае тарзе 
Оре наив 


и представленное на рис. 2.13, получило широкое распростране- 
ние как в технике, так и в теории сигналов и цепей. Применяя 
формулу (2.48), находим спектральную · плотность (рис. 2.14) 


Е аа 
$1 (о) = А [ е и А (. сава р 
— 10 
43/2 
— 2А <; Фа $їп (®ти/2) 
а $1 5 дъ аа | (2.68) 


Заметим, что произведение Азт,„, равное площади импульса, 
определяет значение спектральной плотности импульса при © == 0, 
т. е. $, (0) = Ат. Этот вывод можно распространить на импульс 
произвольной формы, 


| 


ИР 2 2/2 Е -320.,21 РАА 21 
ви. Зы 2 и Е би 


Рис. 2.13. Импульс прямоугольной Рис. 2.14. Спектральная плотность 
формы, прямоугольного импульса. 


Действительно, из общего выражения (2.48) следует, что 
со со 
$, (0) = {= (е0 = [= (0) 4. (2.69) 
Правая часть этого выражения есть не что иное, как площадь 
импульса $; (0. Таким образом, выражение (2.68) можно записать 
в форме 


23 510 (0тһ/2) : А 
5, (0) 5 (0) 005,00) эс ( "= ) (2.68') 

Здесь через ѕіпс (вт//2) обозначена функция 
ѕіпс (х) = (зтх/х. (2.70) 


При удлинении (растягивании) импульса расстояние между 
нулями функции $, (©) сокращается, что равносильно сужению 
спектра. Значение $, (0) при этом возрастает. При укорочении (сжа- 
тии) импульса, наоборот, расстояние между нулями функции 
$: (ө) увеличивается (расширение спектра), а значение 5, (0) 
уменьшается. В пределе при т, —> 0 (А = сопѕї) точки 1 = + 


р, АИ | 
50 Рис. 2.15. Модуль (а) и аргумент (6) спек. 
г | тральной плотности прямоугольного им- 


пульса. 
5 


Рис. 2.16. Совмещение начала отсчета вре- 


Н = мени с онтом прямоугольного импульса. 
м л п 0 п 0 дл оа? Фр В 2 
і Н 9! | 


4 
94 


— 


Я 
РА Б 0 2 


А-2л/т,, соответствующие двум первым нулям функции $, (о), 
удаляются в бесконечность и спектральная плотность, бесконечно 
малая по величине, становится равномерной в полосе частот от —оо 
Д0 оо. 

На рис. 2.15 показаны отдельно графики модуля $, (0), отнесен- 
ного к величине 5, (0), и аргумента 0 (о) спектральной плотности. 
Первый из этих графиков можно рассматривать как амплитуд: 
ную, а второй — как фазовую характеристику спектра прямо- 
угольного импульса. Каждая перемена знака $, (о) учитывается 
На рис. 2.15, 6 приращением фазы на л. 

При отсчете времени не от середины импульса (как на рис. 2.13), 
а от фронта (рис. 2.16) фазовая характеристика спектра импульса 


должна быть дополнена слагаемым @т,/2, учитывающим сдвиг 
импульса на время т,/2 (в сторону запаздывания). Результирующая 
фазовая характеристика принимает при этом вид, показанный 
на рис. 2.15, 6 штриховой линией. 

Рассмотрим вопрос о распределении энергии в спектре импуль- 
са. В соответствии с $ 2.8 и формулой (2.68') спектральная плот- 
ность энергии прямоугольного импульса 

а 
)| . © 


С помощью равенства Парсеваля нетрудно вычислить энергию 
в заданной полосе частот. 

Пусть нас интересует полоса Ло от —®, до ®1. Тогда по формуле 
(2.66) находим энергию в указанной полосе 


2 — $? уіп“ (07/2) _ 5? 0 | : ( Ти 
$? (0) = .5° (0) Гети (0) { ѕїпс 5 


Я о. 
Э: (буде Ла (10002 
до — } —5 и о» 
п) я (072/2) 
0 0 
97/2 
12 те 
=: ДА? 42 — — е! 
п ту х 2 


где А?т, == Э есть полная энергия импульса, а функция 


(аа от 


определяет относительную долю энергии в полосе частот от 0 до о;. 
Интеграл, входящий в выражение (2.72), с помощью интегри- 
рования по частям может быть приведен к виду 


у ти/2 ии 2 11/2 
$172 х зіп х 2 5іп х с05 х 
- ах = — + ————————— ах= 
хё х х 
0 0 0 
Ф172 = 
—5іп? (0 тһ /2 єіп 2х — 2 $112 (03 9/2 
== ( 1 и/ р йх= { 1 и/ ) я т. 
Фо ти/2 к Ти 
0 


яп х 


х — интегральный синус. 
х 


ЕД 
Здесь $) „— | 
0 


Таким образом, 


паа.) 2 [ого т, 2802), | (2.73) 


2 ОЕ Ти 


График функции т (®1т,/2) изображен на рис. 2.17. Из этого 
рисунка видно, что при 071/2 = п, т. е. при ўт, = 1, в полосе 
частот от 0 до ў, == 1/т, сосредоточено около 90% всей энергии им- 
пульса. На основе формулы (2.73) можно выбирать полосу про- 
пускания цепи (фильтра) по заданному коэффициенту использо- 
вания энергии импульса. Следует, однако, подчеркнуть, что в тех 


| 
| 
| 
| 
1 
| 
| 
і 


2 РА г ёб 
2 0) 
Рис. 2.17. Доля энергни пря- Рис. 2.18. Колоколообразный (гауссов) им- 
моугольного импульса в по- пульс (а) и его спектральная плот- 
лосе частот 0, о;. иость (6б). 


случаях, когда требуется получить на выходе фильтра форму 
импульса, близкую к прямоугольной, величина произведения 
рт, должна быть гораздо больше единицы. 


2. Колоколообразный (гауссов) импульс (рис. 2.18, а) 


Представленный на рис. 2.18, а импульс определяется выра- 
жением 
50) Де 7/06, оо < оо. (2.74) 


Этот импульс, совпадающий по форме с графиком нормального 
(гауссова) закона распределения вероятностей, называется также 
«гауссовым импульсом». Постоянная а имеет смысл половины дли- 
тельности импульса, определяемой на уровне е—'/ == Ше"/ == 
= 0,606 от амплитуды импульса. Таким образом, полная длитель- 
ность импульса т, равна 2а. 

Применяя выражение (2.48), получаем 


$5 (0) = А | а а (2.75) 


Для вычисления интеграла удобно в подынтегральной функции 
дополнить показатель степени до квадрата суммы 


(= +) = (е +) - (75 +4) 0, 


где величина а определ яется иЗ условия 
іо = 92 0 Ма) а, 


4=юа/У?. (2.76) 
Таким образом, выражение (2.75) можно привести к виду 


откуда 


—ииИ2а-на)= 


$, (®) == Де” | е Е, 


-> 


Переходя к новой переменной х == (#/У а) -- а, получаем 


$, (0) == Де” Мда | е—*' 4х. 


= сс 


Учитывая, что входящий в это выражение интеграл равен У 7. 
окончательно получаем 


$; (о) == А Мәлае 7%. Ве “*/ 2, (9.77) 


где 6 =1/а, В Млад 

График этой функции изображен на рис. 2.18, 5. 

Полученный результат имеет важное значение для теории сиг- 
налов, Оказывается, что гауссов импульс и его спектр выражаются 
одинаковыми функциями и обладают свойством симметрии: для 
получения одной из них по заданной другой достаточно заменить 
і на о. При этом спектральная полоса, определяемая на уровне 


е-'№ от максимального значения, равна 926 = 2/а = 2, 2/7, = 


= 4/т,, а коэффициент В = УЭлаА. 
Гауссову спектру 


$, (0) = Ве-® /20* (2.78) 
соответствует гауссов импульс 
272 ВЬ — В? 
з, (= Де 8% ие аа (2.79) 


с длительностью 2/6 и амплитудой А = ВЫ м. 
Очевидно, что чем меньше длительность импульса т,, тем шире 
спектральная полоса 26. 
`Вычислим энергию, содержащуюся в полосе частот Ао от —@1 
до оу. Основываясь на формуле (2.77), находим 
©, 


о 
Эм ( [д ИУ?лае 8/2 |* до = А? 20" | едо = 
я —@: 0 
а, о а, 
— А? 20? № | ех х= Мпа — | е ах== УлА` аФ (ав), 
а Ул 
0 


0 


ЕИ 


2 
2 = 
где Ф (г) = ТЕ | е ** 4х — интеграл вероятности, а ИУлА?а = Э — 
полная энергия колоколообразного импульса. 


Таким образом, отношение энергии в полосе частот от — в: 
до в: к полной энергии гауссова импульса равно Ф (ав). 


ф $ 


2 22 04 26 28 10 42 а 


Рис. 2.19. Доля энергии гауссова импульса в полосе частот 0, 61. 


Функция Ф (2) табулирована, график ее показан на рис. 2.19. 
Для получения 90% энергии импульса требуется 2 = аф; А 1,16 
или произведение полной длительности импульса 2а на 2}, равное 


да - 25 = г/п = 1,16/л ах 0,4, 


3. Импульс вида ѕіпс (х) 


На рис. 2.20, а изображен импульс, определяемый выраже- 
нием 


ео Е Е (2.81) 
т’ Эри 
Вместо вычисления спектральной плотности по формуле (2.48) 
воспользуемся результатами примера 1 данного параграфа и свой- 
ством взаимной заменимости ® и Ё в преобразованиях Фурье для 
четных функций времени (см. п. 7, $ 2.7). 


эф 5 


10 1. 


25 2 
а) 2) 


_ Рис. 2.20. Импульс вида ѕіпс (о њ/) (а) и его спектральная плотность (6). 


$} т 0 27р в 


Из рисунков 2.13 и 2.14 очевидно, что после замены ® на / 
и { на о заданной функции 5.(#) будет соответствовать спектр 
прямоугольной формы. Для применения преобразования (2.65) 
нужно сначала пронормировать функцию $; ® на рис. 2.14 таким 
образом, чтобы максимальное ее значение $, (0) равнялось еди- 
нице (как и $:()=5,(0) на рис. 2.20, а). Приравняв Ат, ==1, 
получим амплитуду импульса (№ на рис. 2.13, равную 1/1. 
Заменив далее / на о, т,/2 на ®„ и амплитуду импульса 1/5, 
на 1/20, получим спектральную функци: 


1/20 и при |®| < ө, 


81 (6) = 
2 Р при |®| >». 

Применяя формулу (2.65), находим искомую спектральную плот- 
ность 


$3 (©) = 2л (о) = л/о,, = 1/9 |, при [© | < ®и. (2.82) 
График $ з (®) представлен на рис. 2.20, 6. 


4. Группа одинаковых и равноотстоящих импульсов 


Спектральную плотность первого импульса в пачке (рис. 2.21) 
обозначим через $, (в). Тогда для второго импульса, сдвинутого от- 
носительно первого на время 7 (в сторону запаздывания), спект- . 
ральную плотность можно на основанни ` (2.57) представить выра- 
жением $. (0) = $, (0) е-®Т, для третьего импульса $3 (©) = 
= $, (0) е— 1297 ит. д. 


Рис. 2.21. Пачка одинаковых, равнсотстоящих импульсов. 


Для группы из М импульсов в соответствии с принципом линей- 
ного суммирования спектров при сложении сигналов получим 
спектральную плотность 


$ (©) =; (в) [1 е 7 4-е ‘297 --...-+-е- 17], (2.83) 


При частотах, отвечающих условию ® = А2л/Т, где В — целое 
число, каждое из слагаемых в квадратных скобках равно единице 
и, следовательно, 


З2лИГИ = №8, 27|, (2.84) 


Таким образом, при частотах ® = А2л/Т модуль спектральной 
плотности пачки в № раз больше модуля спектра одиночного им- 
пульса. Это объясняется тем, что спектральные составляющие 
различных импульсов с указанными выше частотами складываются 
со сдвигами фаз, кратными 2л. 

При частотах же о == (1/М№) (27/7), а также при некоторых дру- 
гих частотах, для которых сумма векторов е! обращается в нуль, 
суммарная спектральная плотность равна нулю. При промежу- 
точных значениях частот молуль 5 (о) определяется как геометри- 
ческая сумма спектральных плотностей отдельных импульсов. 


0) 


Рис. 2.22. Модуль спектральной плотности пачки из трех (а) и четырех (6) 
импульсов. 


В качестве иллюстрации на рис, 2.22, а изображен спектр 
(модуль) пачки из трех прямоугольных импульсов, а на рис. 2.22, 6 
— из четырех, при интервале между соседними импульсами 
Т = Зтр. Штриховыми линиями показана спектральная плотность 
одиночного импульса. С увеличением числа импульсов в пачке 
спектральная плотность все более расщепляется и в пределе 
при М — оо принимает линейчатую структуру спектра периоди- 
ческой функции. 


2.10. СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ СИГНАЛА 
И ШИРИНОЙ ЕГО СПЕКТРА 


Из предыдущих параграфов уже ясно, что чем меньше длитель- 
ность сигнала, тем шире его спектр. 

Это фундаментальное положение теории сигналов можно уста- 
новить в общем виде на основе преобразования Фурье 


$ (ш) = ( (ет 0 а= Г $ (1) созо її — { 5 (1) яп оа. (2.85) 


—с — со — со 


Рассмотрим поведение каждого из интегралов при увеличе- 
пии Ф. 

Существует лемма Римана, утверждающая, что если функция 
ѕ (0 абсолютно интегрируема в некотором конечном промежутке 
[а, В], то 


[2 [2 
Тит {= (2) соу ой == Нт \5 (6) зіп о! ==0. (2.86) 
о->00 а @->-00 2 


Графически смысл этого утверждения поясняется рис 2.93, а, 
на котором изображены некоторый произвольно выбранный сиг- 
нал $ (0) и гармоническое колебание с частотой ®, и рис, 2.23, 6, 
на котором показано произведение 5 (7) соѕ оѓ [или (Й этой. 


При достаточно высокой частоте ю каждая положительная по- 
луволна на рис. 2.23, б почти полностью компенсируется ближай- 
шей к ней отрицательной полуволной и суммарная площадь 
$ (1 соѕ оі [или $ (1) ѕіп өй близка к нулю. Под «достаточно высокой 


Рис. 2.23. К вопросу о со- 

отношении между алн- 

тельностью сигнала и ши- 
риной его спектра. 


частотой» следует подразумевать частоту ® = ®л/Т, при которой 
период 7 достаточно мал по сравнению с длительностью сигнала 
$ (1. 

Очевидно, что чем короче сигнал, тем меньше и период 7, соот- 
ветствующий этому условию. Иными словами,чем короче сигнал, 
тем выше граничная частота спектра сигнала, Так как нижняя 
граница спектра примыкает к нулевой частоте (имеются в ви- 
ду сигналы без высокочастотного заполнения, как, например, 
на рис. 2.23, а), то спектр получается тем шире, чем короче сигнал. 
При этом оказывается, что произведение длительности сигнала 
на ширину его спектра не может быть меньше некоторой постоянной 
величины, Определение этой величины приводится в приложении & 


‘2.11. БЕСКОНЕЧНО КОРОТКИЙ ИМПУЛЬС С ЕДИНИЧНОЙ 
ПЛОЩАДЬЮ (ДЕЛЬТА-ФУНКЦИЯ) 


Некоторые из возможных моделей импульса, площадь которого 
равна единице, изображены на рис. 2.24. Амплитуды всех этих 
импульсов обратно пропорциональны соответствующим образом 
определенной длительности импульса. При стремлении длитель- 
ности к нулю амплитуда обращается в бесконечность, а площадь 
импульса остается неизменной и равной единице, 

Амплитуду прямоугольного импульса следует приравнять ве- 
личине х, (рис, 2.24, а), сде х, — длительность импульса. 


`А 
> зи2лїх 
> 
МОм * 
Е 
Т т 
0) 2) 6) 


Рис, 2.24. Импульсы, обращающиеся в дельта-функцию при стремлений дли- 
тельности в нулю. 


При гауссовом импульсе (рие, 2.24, 6) амплитуда должна быть 
приравнена МУ2ла, поскольку 
со 


| е-**/ 24° 1х = М 97а. 


= со 


Наконец, для импульса вида зт(2л/и„х)/лх (рис. 2.94, 6), 
площадь которого равна единице, амплитуда равна 9#,„ (при х == 0). 
Длительность импульса (главного лепестка) обратно пропорцио: 
нальна параметру /.,. 

При устремлении параметров х, и акнулю, а /,„ к бесконечно- 
сти все три изображенные на рис, 2.24 функции можно определить 
следующим образом: 


оо при х= 0, 


ӧ (х) = 2.87 
м | 0 при х= 0; ( 
при одновременном условии 

[8 (х) ах = площадь импульса == 1, (2.88) 


Функция б (х), обладающая указанными свойствами, называ- 
ется единичным импульсом, импульсной функцией или дельта- 
функцией (а также функцией Дирака), 


Применительно к исходным функциям, изображенным на 
на рис. 2.24, би в, дельта-функция должна быть определена выра 
жениями 


б (х) = їп е- 720, (9 89) 
а->0 И2ла 
ӧ(х)= т {іп (ФлЁ, хх], (2.90) 


Возможны и другие многочисленные определения б (х). 
При сдвиге импульса по оси х на величину хо определения 
(2.87) —(2.90) должны быть записаны в более общей форме 


В Ао (2.87') 
| 0 при х= х, 


| бх х0) 1х1, (2.88") 
— 
И 1 — к= кој/а 2.89) 
Е Е уп о > ГОЯ 
6 (х — хо) == Пи! ЗІП 2 /тах — хо) , {2.90') 
у? ПОА д 


Функция 6 (х) обладает важными свойствами, благодаря кото- 
рым она получила широкое распространение в математике, физике 
и технике. 

Из определений (2.87'), (2.88’) вытекает основное соотношенне 


м ёбх хо) Рх) ах== хо) | бүх хо) х= (х0). (2.91) 


Так как по определению функция 8 (х — ху) равна нулю на всей 
оси х, кроме точки х == хо (где она бесконечно велика), то промежу- 
ток интегрирования можно сделать сколь угодно малым, лишь бы 
он включал в себя точку хо. В этом промежутке функции | (х) при- 
нимает постоянное значение ј (х), которое можно вынести за знак 
интеграла. Таким образом, умножение любой подынтегральной 
функции ў (х) на 6 (х — хо) позволяет приравнять интеграл произве- 
дения значению ў (х) в точке х = хо. 

В математике соотношение (2.91) называется фильтрующим 
свойством дельта-функции!. 

В теории сигналов приходится иметь дело с дельта-функциями 
от аргументов ѓ или о, в зависимости от того, в какой области рас- 
сматривается функция — во временной или частотной. 


1 На языке гехники более подходящим 00 смыслу являлся бы гермин 
стробирующее свойство. 


Рассмотрим сначала свойства функции 8 (2). В этом случае ос- 
новное значение имеет спектральная характеристика дельта- 
функции. В $ 2.9 было установлено, что при сокращении длитель- 
ности т, прямоугольного импульса (неизменной амплитуды) ширина 
основного лепестка спектральной плотности увеличивается, а ве- 
личина $ (0) быстро уменьшается. В данном же случае, когда сокра- 
щение длительности импульса сопровождается одновременным уве- 
личением его амплитуды, величина спектральной плотности оста- 
ется неизменной и равной величине 5 (0) = | для всех частот 
—оо < о < оо, То же самое имеет место при укорочении любого 
из дельтообразных импульсов. 

Следовательно, спектральная плотность дельта-функции ве- 
щественна и равна единице для всех частот. Из этого также выте- 
кает, что фазовая характеристика спектра дельта-функции 6 (0) 
равна нулю для всех частот. Это означает, что все гармонические 
составляющие единичного импульса при нулевых начальных фазах, 
суммируясь, образуют пик бесконечно большой величины в момент 
времени # = 0. 

Аналогично функция б (1 — &), определяющая единичный им- 
пульс в момент &, обладает спектральной плотностью $ (0) = 
= е—і%, Модуль этой функции по-прежнему равен единице, 
а фазовая характеристика Ө (о) = ®ц. 

Найденная ранее величина спектральной плотности дельта- 
функции может быть получена и формально с помощью преобразо- 
вания Фурье: 


$(®) = | Ви — п) ее 4. 
Используя свойство (2.91), находим 
$(®) =е- 9% ( ип) а=е-ь, (2.92) 


В частном случае (7, = 0) $(0) = 1. . 
Можно, очевидно, и 6 (/ — &) представить в виде обратного 
преобразования Фурье от $(%} = е7®:: 


60—10) = | $) ео | сми (2.93) 


Энергия единичного импульса бесконечно велика. При спект- 
ральном рассмотрении это вытекает из равенства Парсеваля [см. 
(2.66)], которое при $ (в) = 1 обращается в бесконечность. При 
временном рассмотрении это следует из того, что энергия импульса, 
пропорциональная квадрату его амплитуды (т. е. величине 1/9) 
и первой степени длительности т„, с укорочением импульса растет 
как 1/т,. При т, -—> 0 энергия бесконечно велика, 


Понятие единичного импульса особенно широко используется 
при исследовании действия коротких импульсов на линейные цепи. 
При этом не обязательно, чтобы амплитуда реального импульса 
была бесконечно велика, а длительность бесконечно мала. Доста- 
точно, чтобы длительность импульса была мала по сравненю с по- 
стоянной времени исследуемой цепи (или по сравнению с периодом 
собственного колебания цепи). 

Рассмотрим теперь свойства 6 (о). Все, что ранее было сказано 
относительно свойств ё (2), можно распространить на б (®) при за- 
мене Ё на ои о на 1. 

По аналогии с выражением (2.93) можем написать 


8 = [ еч а= 1 | А (2.94) 


(Перемена знака в показателе степени в данном случае не влияет 
на величину интеграла, см, $ 2,7, п. 7, а.) 
Соответственно 


(0—9) = 2 | еее — — { ею а. (2.94) 


2.12. СПЕКТРЫ НЕКОТОРЫХ НЕИНТЕГРИРУЕМЫХ ФУНКЦИЙ 


Одним из условий применимости преобразования Фурье к функ- 
ции является ее абсолютная интегрируемость 


{ [10141 < оо. (2.95) 


Это условие существенно ограничивает класс функций, для ко- 
торых существует спектр Фурье, выражаемый обычными функцея- 
ми. Например, такие важные для теории сигналов и пепей функции, 
как единичный скачок (рис. 2.25, а) или включаемое в некоторый 
момент времени гармоническое колебание (рис. 2.25, 6), не отве- 
чают условию (2.95). Это затруднение можно преодолеть, так обоб- 


2) 


Рис. 2.25. Примеры функций, не отвечающих условию абсолютной интегрируе- 
мости, 


щая преобразование Фурье, чтобы при этом-обеспечивалась интег- 
рируемость некоторой вспомогательной функции. 

На протяжении длительного периода широко применялся спо- 
соб, основанный на введении «множителя сходимости». Согласно 
этому способу единичный скачок сначала заменяется экспоненци- 
альным импульсом е4, с >> 0, для которого условие (2.95) выпол- 
няется и спектральная плотность 
легко определяется 


5(9)= [е-е ем а = 
0 
1 
сю 
ЗР И (2.96) 
с-- іо 
Представив $ (©) в форме (2.50), 
получим 
$ (0) = 5 (©) е0) 
1 
— Иа 


— оо < оо. (2.967) Рис. 2.26. Модуль н аргумент спек- 
тральной плотности экспоненииаль- 


е=“+ пу РА == 


—? 1 
е агс Е @/с, 


Графики модуля 8(0@0) = ного импульса. 
= ИИ -- в? (амплитудно-ча- 
стотная характеристика) и аргумента Ө (©) = —агсйе (®/с) (фазо- 


частотная характеристика) спектральной плотности экспоненциаль- 
ного импульса $ (1) == ет изображены на рис. 2.26 (штриховыми 
линиями). 

Устремляя с к нулю, в пределе получаем следующие выражения 
для спектральной плотности единичного скачка; 


1 1 


8 (о) = = 
со0с --№ю іо 
1 е- #2, Ө (9) = — при о> 0, 
ШЕ (2.97) 


1 
[0 | 


е/т/2, Ө (9) = 4—2 при о<0. 


Графики 5 (©) и Ө (о), вычисленные по этим формулам, изобра- 
жены на рис, 2.26 сплошными линиями. Следует, однако, преду- 
предить, что в некоторых случаях формула (2.97) может приводить 
к недоразумениям. При применении множителя сходимости для 
получения правильного результата необходимо в интеграл Фурье 
подставлять спектральную плотность, вычисленную при с = 0, 


а предельный переход с —> 0 совершать только в окончательном ре- 
зультате, после вычисления интеграла Фурье. Подобная .проџе- 
дура эквивалентна переходу от переменной ® к комплексной пере- 
менной р = о +- ѓо с соответствующим выбором пути интегрирова- 
ния на плоскости р. Такой прием, приводящий к преобразованиям 
Лапласа, будет использован в 6 2.13. В тех же случаях, когда 
требуется применение непосредственно фурье-спектра, введение 
множителя сходимости е-“ нежелательно. Значительно эффек- 
тивнее оказывается применение так называемых «обобщенных функ- 
ций», к которым принадлежит и дельта-функция. 

Рассмотренные в предыдущем параграфе свойства дельта-функ- 
ции позволяют, в частности, распространить понятие спектраль- 
ной плотности на гармоническое и вообще на любое периодическое 
колебание. 

Рассмотрим, например, гармоническое колебание 5 == 
— Д соѕ (0,1 -- Ө) и, не обращая ввимания на то, что такой сигнал 
не является абсолютно интегрируемым, выражение для спектраль- 
ной плотности запишем в форме (2.48): 


$ (®) = ( 5 (1) е" == А, | соѕ (0,7 4-01) е— 27 == 
Ае | е— 0—0 Др Аве 


| СТА 
2 


— о — со 


‘ 


На основании формулы (2.94”) получаем 


$ (0) = 2 [2ле 6 (о — 00) -|- 2ле 9 6 (0 + ®,) |= 
== А л|е'9 6 (0—0) Һет № 6 (0 4- в). (2.98) 


Эта функция равна нулю для всех частот, кроме в == ®, И 
® = — 00, при которых $ (в) обращается в бесконечность. Как и 
следовало ожидать, гармоническому колебанию с конечной ампли- 
тудой соответствует бесконечно большая спектральная плотность 
при дискретных частотах ® И -— 0» 

В частности, приравнивая оу нулю, получаем спектральную 
плотность сигнала в виде постоянного напряжения А»: 


$ (0) = АД, • 276 (0). (2.99) 


Распространив соотношение (2.98) на все гармоники любого 
периодического сигнала 


5 (1) = А+ у А, соѕ (пе /-- 6,), 


ц ==} 


мы можем ввести понятие спектральной плотности периодического 
сигнала в виде суммы дельта-функций: 


5 (©) == Ао*2л6 (0) 4- А, п [ей 6 (0—0) 4-е № 6 (0 - ®,)| -- 
+ А, п[её 6 (о — 2%) + е- 4 6 (о 4-20) +... Е Ая 


х [е Е (@— по) ае ӧ (0-4 по, )] +... (2.100) 


Такой подход оказывается полезным при рассмотрении смеси 
импульсного сигнала и монохроматических колебаний. 

Пусть, например, отыскивается спектр суммы двух сигналов: 
импульсного $() и монохроматического 5, (0) == А, соѕо, 


Рис. 2.27, Импульсвый н монохроматический сигналы (а) и их спектральные 
плотности (6). 


(рис. 2.27, а). Применяя выражение (2.48) к ѕ; (0), находим обыч- 
ную спектральную плотность $, (о), определяющую сплошной 
спектр (на рис. 2.27, б заштриховано). Применение же (2.48) 
к $2 ( дает спектр, определяемый выражением (2.98). На рис. 2.27, 6 
этот спектр изображается двумя спектральными линиями, уходя- 
щими в бесконечность. 


Отышем теперь спектр единичного скачка. Для этого представим эту 
функцию в виде прямоугольного вмпульса, фронт которого расположен 
в точке { = 0, а срез — в точке Т. стремящейся к бесконечности (рис. 2.28. а). 
В соответствии с таким представлением спектральную оплотность единичного 
скачка можно определить выражением 


Я 
$ (0) == йт {е6 а= (т а е— © 0) == 


Т->оо Тоо (— 0 


— 67 А ган 
р [= |= е от! ваг. (2.101) 


Тос о Т-—>оо о 20] 
Но в соответствии с формулой (2.90) 
у 5іїп 07 
т 229 = (0). (2.109) 
Т-»оо а] 
Следовательно, спектр единичного скачка 


$ (0) = лё (0) | (1— т соѕ Г). (2.103) 


Первое слагаемое в правой части этого выражения определяет спектр 
постоянного напряжения А, == Ш. [см. (2.99)], показанного на рис. 2.28, 6, 
а второе слагаемое — спектр функции, показанной на рис. 2.28, в. Сумма 


этих двух функций образует единичный скачок в моменг времени = 0 
(рис. 2.28, а). 
Рассмотрим свойства функпив 
х (0) = п соѕ ®Т. (2.104) 
Т-—>со 


При любых значениях 0, отличных от нуля, эта функция неопределенна 
и может принимать любые значения в пределах ( — 1, -|- 1). В точке жез = 0 
указанная функция имеет определенное значение, которое легко найти. Так 


Рис. 2.28. К определению спектра единичного скачка. 


как мы приняли, что операция предельного перехода совершается в послед- 
нюю очередь, получаем, что при ою = 0 и (0) = 1 независимо от величины Т. 

Другое очевидное свойство х (0) заключается в том, что интеграл от 
х (0), взятый по любому конечному промежутку (а, 6), равен нулю: 


А р _ этот 

{* (©) до == іт (со оТ ао == п ———— ==0). 
Е Т-эос Т->со Т 

а а 


Более того, в силу леммы Римана, упомянутой в 6 2.10, для любой 
функции 2 (0), абсолютно интегрируемой в конечном промежутке (а, В), 
справедливы тождества 


Ь А 
т \= (©) соѕ «Гао = іт {2 (о) зп оГао = 0. 
Т->со Т-—со 

а а 


Аналогично тому, как это принято в теории обобщенных функций, 
можно положить, что быстро осциллирующая функция х (о) равна нулю для 
всех о + 0. . 

Таким образом можно ввести следуюшее определение: 


1 при @==0, 


(2.105) 
О при о50. 


карша соѕ ОТ == [1 (0)] =| 


Определенную таким образом функцию я (6) == 28, 
= [1 (0)] можно назвать игольчатой функцией 


(рис. 2.29). 
Применив указанные выше обозначения, за. 


пишем формулу (2.103) в виде 


5(о)=пё (0) + 11. (2.109 


10 


| 0 6) 
Из этого выражения видно, что при ® = 0 вто- 
ое слагаемое равно нулю (так как при © = Рис. 2.29. Игольчатая 
с= 0 [1(6))] = 1) и весь вклад в спектр лает слагае- функция. 
мое пб (о), соответствующее постоянной составляю- 
щей Уз. Пре частотах же о, отличных от нуля, первое слагаемое равно нулю, 
а второе слагаемое 1/іо (так как при о 4 0 [1 (о)] = 0) [9]. 

Отсюда следует, что при рассмотрении воздействия единичного скачка 
на цепи, передаточная функция которых при о == 0 равна нулю (т. е. на 
цепи, не пропускающие постоянный ток), спектральную плотность единич- 
ного скачка можно представлять в форме (2.97). 


2.13. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СИГНАЛОВ НА ПЛОСКОСТИ КОМПЛЕКСНОЙ 
ПЕРЕМЕННОЙ 


Анализ прохождения сигналов через линейные цепи, описы- 
ваемые комплексной передаточной функцией, значительно облег- 
чается при использовании методов контурного интегрирования на 
плоскости комплексной частоты р =0 + іф. Пере- 
ход от действительной переменной ® к р = о + іо позволяет 
также полностью устранить ограничения, вытекающие из требо- 
вания абсолютной интегрируемости функции $ (0). 

Представим функцию $ (2, в общем случае существующую при 
—© <[< оо, в виде суммы двух функций 


$ (9 = 5+ (0 + 8. (0, 


из которых $+ (1 задана при 0 < < оо, а $_ (В при —с < < 0. 

Обращаясь к паре преобразований Фурье (2.48), (2.49), совер- 
шим переход от о к р сначала для функции 5,(1). Для этого домно- 
жим 8+ (1) на е-9°#, где о: >> 0 выберем таким образом, чтобы обе- 
спечивалась абсолютная интегрируемость функции е 6+5, (1) в пре- 
делах 0 < [< оо, Тогда после подстановки р = о: -- іф выраже- 
ние (2.49) можно привести к виду 


91 -{-:с° 
6—0 5. (== | $ ( 9 )е— ар 
О: — ію 
ИЛИ 
С, 4- ѓоо 
1 
22 02.107) 


0, — 100 


где 


Ра (р)= 8; Ез 5, (г) е-- 01 е :@ Ё == {5 (0 егі 


0 о 
(2.108) 
называется преобразованием Лапласа функции $4. (0). 


Соотношение (2.107) по аналогии с выражением (2.49) часто на- 
зывают обратным преобразованием Лапласа. 


бу +іШ 


д) #) 


Рис. 2.30. Путь интегрирования по прямой 01—10, С: -Ѓоо на р-плоскости 
(а); образование замкнутого контура добавлением дуги АВС при Ю- оо (6). 


Из сравнения выражений (2.107) и (2.49) видно, что переход 
от ө кр означает изменение пути интегрирования. В выражении 
(2.49) интегрирование ведется по действительной оси ®, а в выра- 
жении (2.107) — по прямой, проходящей параллельно мнимой оси 
іо на расстоянии ©, вправо от этой оси (рис. 2.30, а). Величина 
постоянной о; определяется характером подынтегральной функции 
в (2.107): путь интегрирования должен проходить правее полюсов 

этой функции. 

Добавлением к прямой 0; — 100, 0; -|- ісо дуги бесконечно 
большого радиуса можно образовать замкнутый контур интег- 
рирования (рис. 2.30, 6). Для того чтобы добавление этой дуги 
не изменяло величины интеграла, нужно руководствоваться сле- 
дующим правилом: при положительных значениях і контур дол- 
жен быть расположен в левой полуплоскости переменного р, а при 
отрицательных # — в правой. 

Тогда в первом случае при-Ё >> 0 [при проведении дуги в левой 
полуплоскости (рис. 2.31, 0)1 контур интегрирования охватывает 
все полюса подынтегральной функции (лежащие левее прямой 


о; — 10°, 0, + Ѓоо) и в соответствии с теорией вычетов интеграл 
(2.107) определяется как р | 
| ох 5 
1 
а= и ф 1... (рде ар => гез, 
л“ 2л, 
Оу — 10 АВСА 


(2.109) 


гле Ў геѕ — сумма вычетов в полюсах подынтегральной функции. 
При проведении же дуги в правой полуплоскости, т. е. при 
1< 0 (рис. 2.31, 6), полюса функции /.,4 (р) е? оказываются вне 


2) е 


Рис. 2.31. Замыкание контура интегрирования для представления функции 
5+ (0: 
а — при Ё> 0; 6 — при #<0, 


контура интегрирования, и в соответствии с теоремой Коши интег- 
рал по замкнутому контуру равен нулю. 

Таким образом, в зависимости от способа замыкания контура 
интегрирования получим 

при Ё > 0 (контур по рис. 2.31, а) 


оф о 
1 і 
= | Г.„(р) е" Е ф Г. (р) е ар==Угез; 
с, кос АВСА 
(2.110) 
при {< 0 (контур по рис, 2.31, 6) 
1 о, ѓос 1 
== ———— РІ — ——— рі === 
== 0 ар = = $. Г. (ре ар=0. 


(2.110) 


Напомним важное свойство контурных интегралов: величина 
интеграла не зависит от формы замкнутого контура, по которому. 
производится интегрирование, если только полюса подынтегральной 


функции остаются внутри контура. На основании этого свойства 
контур, образованный добавлением дуги АВС бесконечно боль- 
шого радиуса (рис. 2.31, а) к прямой о; — 16, оу + іоо, можно 
произвольно деформировать при соблюдении условия, что все 
полюса, расположенные левее прямой о; — 15, 0; -| іоо. оста- 
ются внутри контура. 

Итак, вычисление интеграла (2.109) сводится к определению 
вычетов в полюсах подынтегральной функции. 
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Рис. 2.32. Замыкание конту- Рие, 2.33. Области сходимости при двусторон- 
ра интегрирования для пред- нем преобразовании Лапласа, 
ставления функции $ (/) 
при #<0. 


Рассуждения, аналогичные предыдущим, можно провести для 
функции 5- (1, заданной при —со < {< 0. Домножив 5. (й на 
е—9, при с, < 0, выбранной таким образом, чтобы обеспечива- 
лась абсолютная интегрируемость функции ет 95. (й) в пределах 
—0о < << 0, можем написать 


0 0 
Г. (р) = \ $— (0) е9 е0! Д== { 580) е0 аї, (2.112) 
«? 
1 ©, + ѓоо < 
в За | 1. (ру её ар. (2.113) 
2 
б2—:0° 


Контур интегрирования для данного случая показан на рис, 2.32. 
Интеграл равен сумме вычетов в полюсах функции [.,_ (р) е”, рас- 
положенных в правой полуплоскости р. Эту сумму следует взять 
со знаком минус, поскольку при {< 0 контур обходится по часо- 
вой стрелке, 


Выражения (2.108), (2.112) и (2.107), (2.113) можно объединить 
следующим образом: 


1. (р) == [+ ФЕ. (ру (2.114) 
} о. + ѓо 6.4 ѓоо 
тла | [в (р) е” ар +- 


Әп: 


Г (ре | . (9.115) 


і о © С. == [ОС 


Соотношение (2.114) называется двусторонним преобразова- 
нием Лапласа 

Области сходимости функций Ё,+ (р) и Ё. (р) на плоскости р 
показаны на рис, 2.33. Для І... (р) эта область расположена спра- 
ва от прямой о == —01, на которой 
расположены полюса (комплексно-со- 
пряженные), а для Ё. (р) — слева 
от прямой о = |0,|. Область сходи- 
мости для [, (р) имеет вид полосы 
шириной о; -|- [0 [ (рис, 2.83). 

Путь интегрирования должен про- 
ходить по прямой, расположенной 
внутри этой полосы и параллельной рис, 2.34. Пример функцни вре- 
оси го, а также по замыкающей дуге, мени требующей применения 
расположенной в левой полуплоскости Ка преобразования 
для {>> 0 и соответственно в правой те 
полуплоскости для # < 0, 

Одностороннее пребразование Лапласа получило особенно ши- 
рокое распространение при анализе переходных процессов, связан- 
ных с действием на цепь внешней силы, когда началс отсчета вре- 
мени совмещают с началом воздействия. Двустороннее преобразо- 
вание Лапласа находит все большее распространение при анализе 
процессов и функций времени, двусторонних по самой своей сути 
(например, корреляционные функции, рассматриваемые в 2.16)). 

При рассмотрении четных функций з (й) == $ (—1, когда можно 
считать $. (0) == $. (—№, имеет место следующее соотношение: 


0 ос 
И (р) = \ 5 (2) ері а! = { $ (—2 ек0 1 0 
ЕА ) 
Е) (0 е” ==, (—Р). (9.116) 
Н 


Поясним применение выражений (2.114)—(2 116) на примере 
функции времени (рис. 2,34) при о, > 0 и а, < 0: 
е19.1 при < 0, 


8 (4) = 
а с при 4220. 


График колебания з (1) Определение функции $ (#} 


ў | 
е НЕ 00 


0 # 
Я } 0 
д == при г> 
в (0) = р а 
0 при #<0. 
0 РД 
, 1 
10 е— при» 0, 
А = 
| 940 0 при /< 0. 
а > 0 
0 А 
$А | еї И при г < 0, 
и а= при /> 0. 
0 
0 7 а< 
5 
7 е 9" при > 0. 
Е из < 0, и >0. 


е < соз 00і при ё > 0, 
5 (1) == 
0 при #< 0. 


| Е при г < 0, 
8 (2) = 
оа > 0 


З е7 чп! при {> 0, 
ЧИЕ при /< 0. 


а> 0 
5 
40 (0 РЯ Фо при / > 0 
5 4, 
0 Ё 0 при {0 
5 


МАР Ян! при # > 0 
- 50=| 
Я 0 при /<0. 


Таблица 2.1 


Изображение по Лапласу аспекарал КН | График модуля $40) 
| 
2) 
1 
1 пд (в) ж 0 ©) 5 
Яб 16 ЛХ. 
р 
(см. $ 2.12) — 
5 | 0 в 
1 1 
&--р &-- ю 
0 @ 
| ғ 
і 1 
— —— 7 
а--р а-- іо Ла 
0 @ 
. $ 
О — Од 0:2 — бл 2+; Ч 
(рол) (0-а) (оол) (о-о) 2101 
21 
| 
рта офа __ а 
(ров (02—08) ава? 
ер 0 
о Г. 54 
(04-0)? 4-9? ГРЕЕ 
р @ 
| ; 
р 10) ) |. ) |. 
р 0% 0 — 02 
—@р ГА 0 0 
УА 
: = ЖЛ 
ре —0@ 


По формулам (2.112) и (2.108) находим 
0 
1 
10р) | ее тето е 
з- (0) р $ 


—— оо 


полюс ри= — 05==| 0 |; 


1 


Ре (ру 0 ет ет = : 
0 


оар 
полюс ри= — 0; 
1 1 @2—- Од 
І, == — = ———————————— 
(р) оз р ы оа--р (рол) фо) 
0. а 2 > ные таса, (2.117) 
ре (ал — [аз |) р— а | @з| 
В частном случае [о,| = оџ получаем 
1 1 1 20, 
Г. (0) = 1, — ==: Г. Е аА 
в- (0) ЕР) = (р) ео ТЕ 


Отметим, что для перехода от изображения Лапласа к фурье- 
спектру $ (о) достаточно в выражении вида (2.118) заменить р 
на іф. 

Таким образом, в рассматриваемом примере 


$ (о) = 201/(01 — в*). (2.119) 


Изображение по Лапласу и соответствующие им фурье-спектры 
некоторых распространенных в теории сигналов функций приве- 
дены в табл. 2.1. 


2.14. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СИГНАЛОВ С ОГРАНИЧЕННОЙ ЧАСТОТНОЙ 
ПОЛОСОЙ В ВИДЕ РЯДА КОТЕЛЬНИКОВА 


В теории и технике сигналов широко используется теорема 
Котельникова (теорема отсчетов): если наивысшая частота в спектре 
функции $ (1) меньше чем и, то функция $ (1) полностью определяется 
последовательностью своих значений в моменты, отстоящие друг 
от друга не более чем на 1/9 |, секунд. 

В соответствии с этой теоремой сигнал $ (й), ограниченный по 
по спектру наивысшей частотой ®„ = 271/»„, можно представить 
рядом 

8 (0) У :( п ) 510 от (1—— 0/2) те 


2 т (1—2) 


п == — о0о 


= У (0л), (0. (2.120) 


п== — 0 


В этом выражении 1/2} „ = А обозначает интервал между двумя 
отсчетными точками на оси времени, а $ (п/2}„) = $ (ПА — выбор- 
ки функции з (й в моменты времени $ == пАф. 

Представление заданной функции $ (1) рядом (2.120) иллюстри- 
руется рис. 2.35. 

Функция вида 


5 у, п от (7-— пАЙ) 
Ф 0 т (1--пАу 


р (2.121) 


уже встречавшаяся ранее (см. $ 2.9, рис. 2.20, а), обладает следую- 
щими свойствами: 

а) в точке і = пЛі фл ("АЗ = 1, а в точках / = АЛІ, где В — 
любое целое положительное или отрицательное число, отличное от 
п, фа (ВАЙ) = 0, 

6) спектральная плотность функции фо (/) равномерна в полосе 
частот [0[| < о} и равна 1/2, = п/о [см. (2.82) и рис. 9.90, 6]. 


$(7+1) 1% 
е0 
е 


л 
аас ї=(п+)А? 


Рис. 2.35. Представление сигнала рядом Котельникова. 


Так как функция Ф, (4) отличается от фо (0 только сдвигом на оси 
времени на величину Лі, то спектральная плотность функции 
Фһ (0 


в е ПА — Дет при „< 0 < 0х, 


Ф, (®)= } 2% (2.122) 
0 при о<—©„ и Фр Ф. 


Модуль этой функции изображен в нижней части рис. 2.36 (сплош- 
ной линией). 

То, что ряд (2.120) точно определяет заданный сигнал $ (й в точ- 
ках отсчета, не требует дополнительных доказательств, поскольку 
коэффициентами ряда являются сами выборки из функции, т. е. 
величины $ (пЛі). Можно доказать, что ряд (2.120) определяет функ- 


цию $ (1 в любой момент К а не только в точках отсчета # == пЛЇ. 
Воспользуемся для этого общими правилами разложения функции 
по ортогональной системе, изложенными в 6 2.2. В данном случае 
разложение производится по функциям вида (2.121), для которых 
интервал ортогональности равен бесконечности, а норма || Фп || 
в соответствии с (2.5) 


Пе ети 1. аи м 
Фи, (2 ПА)? т х2 от 


(2.193) 
Не предрешая заранее значения коэффициентов ряда (2.120), 


применим для их определения общую формулу (2.9), справедливую 
для обобщенного ряда Фурье: 


пра { 5х, (04. (2.124) 


При этом мы исходим из условия, что 5 (1) — квадратично интег- 
рируемая функция (энергия сигнала конечна), 


Рис. 2.36. Связь между спектром сигнала $(/) и спектром базисной функции 
Ф (0). 


Для вычисления интеграла в выражении (9.124) воспользуемся 
формулой (2.63), согласно которой 


оо 


от 
1 1 1 
(9) ф, (0) 1 — —– —— $ (о) ел до, (2.125) 
рт 
— оо 97 

Пределы интегрирования злесь приведены в соответствии с за- 
данной граничной частотой ®т == 27, в спектре сигнала, а также 


в спектре функции фь (2). 


Интеграл в правой части (2.195) с коэффициентом 1/27 есть 
не что иное, как значение $ (ў) в момент / = плі, Таким образом, 
оо 


{ 5 Фф, (0) 27 Лів (пл). 


—— со 


Подставляя этот результат в (2.124), получаем окончательное 
выражение 
Съ == $ (пАд, 


из которого следует, что коэффициентами ряда (2.120) являются 
выборки функции $ (1) в точках Ё = пл. 

Поскольку ограничение спектра конечной наивысшей частотой 
обеспечивает непрерывность функции & (д, ряд (2.120) сходится 
к функции $ (0 при любом значении #. 

Если взять интервал между выборками АЁР меньшим, чем Лі = 
== 1/1», то ширина 27 и спектра Ф, (о) функции фи будет больше, 
чем у спектра $ (о) сигнала $ (й) (рис. 2.36), но это не отразится 
на величине коэффициента с,. Модуль функции Ф’ (о) изображен 
на рис. 2.36 штриховой линий. 

При увеличении же Д?” по сравнению с Лі спектр Ф. (0) функции 
Фп (0 (на рис. 2.36 показан штрих-пунктиром) становится уже, 
чем спектр сигнала $ (1), и при вычислении интеграла в выражении 
(2.125) пределы интегрирования должны быть —9л/„, Эл» вместо 
—271}„: 2л/,.. Коэффициенты с» при этом являются уже выборками 
не заданного сигнала 5 (1), а некоторой другой функции $, (1), спектр 
которой ограничен наивысшей частотой }». 

Итак, сокращение интервалов между выборками по сравнению с 
величиной 1/2 },, допустимо, но бесполезно. Увеличение же интер- 
вала сверх величины 1/9 }„ недопустимо. 

Рассмотрим теперь случай, когда длительность сигнала $ (д 
конечна и равна Т., а полоса частот по-прежнему равна /,„. Эти 
условия, строго говоря, несовместимы, так как функция конечной 
длительности обладает теоретически бесконечно широким спектром. 
Практически, однако, всегда можно определить наивысшую частоту 
спектра /,„ так, чтобы «хвосты» функции времени, обусловленные 
отсеканием частот, превышающих {„, содержали пренебрежимо 
малую долю энергии по сравнению с энергией заданного сигнала 
$ (0). При таком допущении, если имеется сигнал длительностью 
Те с полосой частот Ѓ., общее число независимых параметров іт. е. 
значений $ (7Л2)], которое необходимо для полного задания сигна- 
ла, очевидно, будет. равно 

№М = ТИМ = Го. (2.126) 


При этом выражение (2.120) принимает следующий вид (при 
отсчете времени от первой выборки): 


т То А 
50 У (пл) оъ, (2.197) 


п==0 


Число А иногда называют числом степеней сво- 
боды сигнала 5 (№, так как даже при произвольном выборе зна- 
чений $ (пЛі) сумма вида (2.127) определяет функцию, удовлетво- 
ряющую условиям заданного спектра и заданной длительности сиг- 
нала. Число М иногда называют также базой сигнала 

Энергию и среднюю мощность сигнала нетрудно выразить через 
заданную последовательность временных выборок. 

Используя формулы (2.16) и (2.123), получаем 


я вте 
Э У ‘вело а РА Эе ел е.128) 

п=0 п== 0 

Р д т То р 2157 
== п Г 129 
б-р У илде дт Х АО. 1 


Из последнего выражения видно, что средняя за время Ге 
мощность непрерывного сигнала равна среднему квадрату выборки, 
Усреднение производится по всем интервалам, число которых рав- 
но Ге, 


2.15. ТЕОРЕМА ОТСЧЕТОВ В ЧАСТОТНОЙ ОБЛАСТИ 


Иногда сигнал необходимо представить с помощью частот- 
ных выборок спектральной функции $ (о), а не временных 
выборок функции $ (1). Для функции $ (о) можно составить ряд, 
аналогичный выражению (2.120). Это нетрудно сделать на основа- 
нии взаимной заменяемости переменных [ и ® в преобразованиях 
Фурье. Применительно к выражению (2.120) это означает, что і сле- 
дует поменять на ®, 20 на Г., 2 ва Го/2л и АР = 24, на 
Ло = Т. 

Таким образом, получаем 


що віп Ес (0 = пАо) 
па То > (0 — пЛо) 
ХҮ Б а = (2л = 
$ [п 2 |} 2—49. (9 130 
кі. ! Те ) То 27, | | 
= Ти То 91 г. 


Расстановка частотных выборок иллюстрируется рис. 2.37, 
Если ранее временной интервал между двумя соседними выбор- 
ками не должен был превышать 27/20, то теперь частотный ин- 
тервал не должен превышать 2л/ТГ.. При ширине спектра 20, 
охватывающей область частот —0@,, < ® < ют, число выборок 


и == „Ге, как и при представлении сигнала рядом 


В общем случае выборки $ (п?л/Г.) являются комплексны- 
ми числами и в каждой отсчетной точке на оси частот должны быть 
заданы два параметра — действительная и мнимая части $ (и9л/Г.) 
(или модуль и аргумент). Таким образом, общее число параметров 
получается вдвое большим, чем при временном представлении сиг- 
нала, когда выборки $ (п/2/ и} — действительные числа. Избыточность 
представления сигнала в частотной области легко устраняется, 
если учесть, что $ (п2л/Те) и $ (—п2л/Т.} являются коми- 
лексно-сопряженными функциями, так что задание одной из них 
однозначно определяет другую. Таким образом, спектр сигнала 


= 2 з 
3 зя 
ы З < > 
о ї = %(0) 


0р о ә 97240 Ло 0 Ла 240 940 5 в одр 0 


Рис. 237. Дискретизация спектра сигнала по Котельникову. 


полностью характеризуется совокупностью комплексных выборок, 
взятых только в области положительных частот, и число независимых 
параметров или степеней свободы сигнала равно 2{„Т., как и при 
представлении сигнала во временной области. 


2.16. КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ДЕТЕРМИНИРОВАННЫХ 
СИГНАЛОВ 


Наряду со спектральным подходом к описанию сигналов часто 
на практике оказывается необходимой характеристика, которая 
давала бы представление о некоторых свойствах сигнала, в част- 
ности о скорости изменения во времени, а также о длительности 
сигнала без разложения его на гармонические составляющие. 

В качестве такой временной характеристики широко ис- 
пользуется корреляционная функция сигнала. 

Для детерминированного сигнала $ (1) конечной длительности 
корреляционная функция определяется следующим выражением: 


оо 


В, (т) = ( за, (2.131) 


— со 


где т — величина временнбго сдвига сигнала, 


В данной главе рассматриваются сигналы, являющиеся вещест- 
венной функцией времени, и обозначение комплексного сопряжения 
можно опустить: 


В, (т) = ( 5 (05 (--%) а. (2.132) 


— с 


в) 0 м т (6-2) . 0 й-и т 


Рис. 2.38. Построение корреля- Рис. 2.39. Построение корреляционной функ* 
ционной функции для прямо- ции для треугольного импульса. 
угольного импульса. 


Из выражения (2.132) видно, что В, (<) характеризует степень 
связи (корреляции) сигнала $ (/) со своей копией, сдвинутой на ве- 
личину т по оси времени. Ясно, что функция В. (т) достигает мак- 
симума при т = 0, так как любой сигнал полностью коррелирован 
с самим собой. При этом 

Е.) 


В, (0) = { 5 (7) 21—9, (2.133) 


-— со 


т. е. максимальное значение корреляционной функции равно энер- 
гии сигнала. 

С увеличением т функция В, (т) убывает (не обязательно моно- 
тонно) и при относительном сдвиге сигналов $ (й) и $ (# -- т) на ве- 
личину, превышающую длительность сигнала, обращается в нуль. 

На рис. 2.38 показано построение корреляционной функции 
для простейшего сигнала в виде прямоугольного импульса 
(рис. 2.38, а). Сдвинутый на т (в сторону опережения) сигнал 
5 (Е -- т) показан на рис. 2.38, 6, а произведение $ (1) $ (7 + т) — 
на рис. 2.38, в. График функции В, (т) изображен на рис. 2.38, г. 
Каждому значению т соответствует свое произведение $ (0) $ (Е -- т) 


и площадь под графиком функции $ (й $ (Е - т). Численные значе- 
ния таких площадей для соответствующих т и дают ординаты 
функции В. (8). 

Аналогичное построение для треугольного импульса изображено 
на рис. 2.39. Из общего определения корреляционной функции, 
а также из приведенных примеров видно, что безразлично, вправо 


$ 5 


м 23 5 08 # 27 57 = 
2) 


Рис. 2.40. Пачка из четырех прямоугольных импульсов (а) и корреляционная 
функция (6). 


или влево относительно своей копии сдвигать сигнал на величину 
т. Поэтому выражение (2.132) можно обобщить следующим образом: 


В. (т) = | 5(0 8 (0 +1) О == | 8(9 560—7) 0. (9.139) 


Это равносильно утверждению, что В, (т) является четной функ- 
цией т. 

На рис. 2.40, а показан сигнал в виде пачки из четырех оди- 
наковых импульсов, сдвинутых один относительно другого на время 
Т,, а на рис. 2.40, б— соответствующая этому сигналу корреля- 
ционная функция. Вблизи значений т, равных 0, ЕТ», +27, и 
ЗТ}, эта функция имеет такой же вид, как И для одиночного им- 
пульса (см. рис. 2.38, г). Максимальное значение корреляционной 
функции (при т = 0) равно учетверенной энергии одного импульса. 

Для периодического сигнала, энергия которого бесконечно 
велика, определение корреляционной функции с помощью выра- 
жений (2.132) или (2.132') неприемлемо. В этом случае исходят 


Из следующего определения; 


т/2 
В, пер (®==Ит > | 5 804-7) = 
Т ->о а 
т/2 
== 1. | $(—9 504. (9.134) 
Т-»о Т 


При таком определении корреляционная функция приобретает 
размерность мощности, причем ДВ, зер (0) равна средней мощности 
периодического сигнала. Ввиду пернодичности сигнала $ (1) усред- 
нение произведения $ (1) $ (Е -- т) или $ (2 — т) $ (0) по бесконечно 
большому отрезку Т должно совпадать с усреднением по периоду 
Т,. Поэтому выражение (2.134) можно заменить выражением 


Т.у? Т.у2 
В, ер (5) ==> | зи 0 —— | 6(2—л)5(0) 0. (2.135) 
Е = 7/2 Т —Т,/2 


Входящие в это выражение интегралы суть не что иное, как кор- 
реляционная функция сигнала на интервале Т.. Обозначая ее 
через В,г, (т), приходим к соотношению 


В; нер (т) == В,т. (®/Г.. (2. 136) 


Из (2.135) вытекает также очевидное утверждение; периодиче- 
скому сигналу $ (1) соответствует и периодическая корреляционная 
функция В, пер (). Период функции В. пер (т) совпадает с периодом 
Т, исходного сигнала $ (й. Так, например, для простейшего (гар- 
монического) сигнала $ (1 == А, соѕ (0, -- Ө) корреляционная 


функция 


7Т:/2 
В, пер (©) = т | с0$ (©, Ё-- 6} соѕ [в, (4 -- =) 0,1 = 
= 
= дё 05 ут, ее (2.137) 
2 Ти 


Прит = 0 В, ер (0) = 4$ есть средняя мощность гармони- 
ческого колебания с амплитудой А,. Важно отметить, что кор- 
реляционная функция В, пер (1) не зависит от начальной фазы ко- 
лебания 6х. 

На рис. 2.41, б изображена корреляционная функция сигнала, 
представляющего собой периодическую последовательность пря- 
моугольных импульсов (рис. 2.41, а). Каждый из импульсов 
функции В, рер (т) совпадает по форме с корреляционной 
функцией одиночного импульса из периодической последователь- 
ности $ (0). Однако в данном случае максимальные ординаты 
В.гер (т) равны не энергии (как на рис. 2.40), а средней мощности 
сигнала $ (0), т. е. величине 5? (В. 

Для оценки степени связи между двумя различными сигналами 
5 (0) и $» (2 используется взаимно-корреляционная 
функци я, определяемая общим выражением 


В., 2, (т) = ( 5, (55-9) 46. (2.138) 


— оо 
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Рис. 2.41. Периодическая последовательность импульсов (а) и ее корреляци. 
онная функция (6). 


Для вещественных функций $; ( и 5 (д 


В,, «, (1) = \ 51 (0) 5, (4 т) аА. (2.139) 


~ ос 


Рассмотренная выше корреляционная функция В, (т) является 
частным случаем функции В,, з, (т), когда $ (0) = 5» (д 
Построение взаимно-корреляционной функции для двух сиг- 
налов $, (№ и в, (№ приведено на рис. 2.49. Исходное положение 
сигналов (т = 0) показано на рис. 2.42, а. При сдвиге сигнала 
5» (1) влево (ж >> 0, рис. 2.42, б) корреляционная функция снача- 
ла возрастает, затем убывает до нуля при т == Т. При сдвиге 


т | 0 тг 


Рис 2.42. Построение взаимно-корреляпион: 
ной функции: 
| а — исходное положение сигналов; б — сдвиг 
2 гог З сигнала 5:({) на т; в-— взаимно-корреляциоиная 
27 функция. 


вправо (т < 0) корреляционная функция сразу убывает. В резуль- 
тате получается асимметричная относительно оси ординат 
функция В. (рис. 2.42, в). 

Очевидно, что значение В.з, не изменится, если вместо упреж- 
дения сигнала 5» (1) дать задержку сигналу $1 (2). Поэтому выраже- 
ние (2.139) можно обобщить следующим образом: 


В... (®= { 5, (0) 8 (-- ® 01 { 51 (1 —т) 5» (0) 4. (9.140) 


— ос — со 


Следует, однако, различать выражения (2.132) и (2.140). В от- 
личие от В, (т) взаимно-корреляционная функция не обязательно 
является четной относительно т. Кроме того, взаимно-корреляцион- 
ная функция не обязательно достигает максимума при т = 0. Оба 
эти свойства функции В... (т) иллюстрируются рис. 2.42. 


2.17. СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ КОРРЕЛЯЦИОННОЙ ФУНКЦИЕЙ 
И СПЕКТРАЛЬНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКОЙ СИГНАЛА 


Воспользуемся выражением (2.63), в котором положим ў (0) = 
= 5 (0, о (0) = $ (1 -- т) и соответственно Е (о) = $ (©); б (о) = 
$ (©) еѓ@. Тогда получим 


[ 


со 


| (= | $ (0) 5* (о) ет до В, (9). 
27 


— < 


_ Учитывая, что $ (о) $* (о) == $ (о), приходим к искомому соот- 
ношению 


В, (т) = 


і { 5? (0) ет до. (2.141) 
2л 


На основании известных свойств преобразований Фурье можпо 
также написать! 


8° (@) == р В, (т) ет ах. (2.142) 


Итак, прямое преобразование Фурье (2.142) корреляционной 
функции В. (т) дает спектральную плотность энергии (см. заме- 
чание в конце $ 2.8), а преобразование (2.141) дает корреляционную 
функцию В, (а). 

Из выражений (2.141) и (2.142) вытекают свойства, аналогичные 
отмеченным в $ 2.10: чем шире спектр 5 (о) сигнала, тем меньше 
интервал корреляции, т. е. величина сдвига є, в пределах которого 


+ Ввиду четности функции В. (т) знак перед от в показателе степени 
может быть произвольным. То же относится к (2.141). 


корреляционная функция отлична от нуля. Соответственно чем боль- 
ше интервал корреляции заданного сигнала, тем уже его спектр. 

Из выражений (2.141) и (2.142) также видно, что корреляцион- 
ная функция В, (х) не зависит от фазовой характеристики спектра 
сигнала. Так как при заданном амплитудном спектре $ (о) форма 
функции $ (1) существенно зависит от фазового спектра, то можно 
сделать следующее заключение: различным по форме сигналам $ (1, 
обладающим одинаковыми амплитудными спектрами, соответству- 
ют одинаковые корреляционные функции В, (т). 


2.18. КОГЕРЕНТНОСТЬ 


В физике, где впервые был применен термин «когерентные коле- 
бания», под когерентностью подразумевалось совпадение фаз сум- 
мируемых гармонических колебаний. В настоящее время в радио- 
технике и теории информации когерентность трактуется более ши- 
роко: под когерентностью обычно подразумевается связь между фа- 
зами сигналов. 

Степень когерентности сигналов можно оценивать с помощью 
сопоставления энергии суммы сигналов с суммой энергий отдель- 
ных слагаемых сигналов. 

Пусть, например, рассматриваются два сигнала $, (1 и & (1. 
Энергия их суммы в общем случае 


Э= { 18.05, Юра = (\ 18, ФРа- {7 15 Ра 
+2 ( 51 (2) 5, (0) 4. (2.143) 


— 0с 


Первые два интеграла в правой части этого выражения опреде- 
ляют энергии Э; и Э, сигналов $, (й) и $› (0, взятых отдельно, а по- 
следний определяет «энергию взаимодействия» Эу; между рассмат- 
риваемыми сигналами. 

В обозначениях, используемых при корреляционном анализе 
сигналов (см. $ 2.16 и 2.17), выражение (2.143) принимает вид 


Э=В,, (0)+ В.. (0) +2В,, „. (0). (2.144) 


Таким образом, введенная в $ 2.16 взаимно-корреляционная 
функция [см. (2.139)] В.,., (т) при т = 0 может служить мерой 
энергии взаимодействия 95:2. 

Чем ббльшую долю от суммы Э; + Э, составляет энергия взаи- 
модействия Э}, тем выше когерентность сигналов $: (1) и $ „0. 

В качестве меры когерентности иногда принимают иной кри- 
терий, а именно отношение 

оо оо 


К=2 { 51 (0) 5, (04 | 2 \ |5, (6) [| 52 (6) [4Е. (2.145) 


— с — оо 


Числитель этого отношения представляет собой энергию взаи- 
модействия Э, а величина отношения может принимать любые 
значения, заключенные между —[ и --|. 

Рассмотрим в качестве примера два одинаковых сигнала с рав- 
ными энергиями Э; = 9,. При сложении этих сигналов «в фазе» 
суммарная энергия Э == 49, = 49, а 9, = 29, = 29,. Знамена- 
тель дроби в правой части (2.145) при этом равен Э, НЭ. (так же, 
как и числитель) и К == +1. 

При сложении в противофазе (т.е. при вычитании) Э = 0, 
а К = —1. В обоих случаях сигналы полностью когерентны. 

Для того чтобы сигналы были некогерентны (т. е. чтобы К = 0), 
должно выполняться условие 


( в, (0) 5, (0 @==0. (2.146) 


— 2с 


Но это условие есть не что иное, как условие ортогональности 
рассматриваемых сигналов. 

Таким образом, приходим к выводу, что некогерентные сигналы 
обязательно являются ортогональными. Из ортогональности не- 
когерентных сигналов следует, что при линейном их сложении энер- 
гия суммы сигналов равна сумме энергий отдельных слагаемых. 


` 


Глава 3 


РАДИОСИГНАЛЫ 


3.1. ОБЩИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 


Для передачи информации на расстояние применяются сигналы, 
эффективно излучаемые с помощью антенных устройств, обладаю- 
щие способностью распространяться в виде свободных радиоволн 
в среде, разделяющей отправителя и получателя информации. Та- 
кими сигналами являются высокочастотные колеба- 
пи я. Передаваемая информация должна быть тем или иным спосо- 
бом заложена в высокочастотное колебание, называемое несущим. 
Частота ©, этого колебания выбирается в зависимости от рас- 
стояния, на которое должна передаваться информация, от условий 
распространения радиоволн и ряда других технических и эконо- 
мических факторов. Но в любом случае частота о, должна быть 
велика по сравнению с наивысшей частотой спектра передаваемого 
сообщения. 

Это объясняется тем, что для неискаженной передачи сообще- 
вия через радиотехнические цепи, а также для, устранения иска- 
жений, обусловленных распространением радиоволн, необходимо, 


чтобы ширина спектра сообщения @„, была мала по сравнению с 00; 
чем меньше отношение ®„/®о, тем меньше проявляется несовершен- 
ство характеристик системы. Поэтому чем выше требуемая скорость 
передачи информации, и, следовательно, шире спектр сообщения 
© п, тем выше должна быть несущая частота радиосигнала. Как 
правило, выполняется неравенство 0/0, « 1. 

Любой радиосигнал можно поэтому трактовать как «узкопо- 
лосный» процесс даже при передаче «широкополосных» сообщений. 

Приведем следующие примеры. При перелаче речи или музыки 
спектр сообщения обычно ограничивают полосой от Рыин = 30— 
— 50 Гц до Рмакс = 3000—10 000 Гц. Даже на самой длинной волне 
вещательного диапазона А = 2000 м при несущей частоте № = 
= 150 кГц, отношение Ризне/р < 101,5 • 108 д 0,06. При пе- 
редаче тех же сообщений на коротких волнах (при частотах 15— 
20 МГц) это отношение не превышает сотых долей процента. При 
передаче подвижных изображений (телевидение) полоса частот со- 
общения весьма широка и достигает 5—6 МГц, однако и несущая 
частота выбирается не менее 50—60 МГц, так что отношение 
Емакс/К не превышает 10%. 

В самом общем случае радиосигнал, несущий в себе информацию, 
можно представить в виде 


а (0) = А (1 со іо, Ё- 6 (01 = А (0 соѕ (0, (3.1) 


в котором амплитуда А или фаза 9 изменяются по закону переда- 
ваемого сообщения. р 

Если А и Ө — постоянные величины, то выражение (3.1) описы- 
вает простое гармоническое колебание, не содержащее в себе ни- 
какой информации. Если А и Ө (следовательно, и %) подвергаются 
принудительному изменению для передачи сообщения, то колеба- 
ние становится модулированным. 

В зависимости от того, какой из двух параметров изменяется — 
амплитуда А или угол Ө — различают два основных вида модуля- 
ции: амплитудную и угловую. Угловая модуляция, в свою очередь, 
подразделяется на два вида: частотную (ЧМ) и фазовую (ФМ). 
Эти два вида модуляции между собой тесно связаны, и различие 
между ними проявляется лишь в характере изменения во времени 
угла % при одной и той же модулирующей функции. 

Модулированное колебание имеет спектр, структура которого 
зависит как от спектра передаваемого сообщения, так и от вида мо- 
дуляции. То обстоятельство, что ширина спектра модулирующего 
сообщения мала по сравнению с несущей частотой о, позволяет 
считать А (д и 0 (д медленными функциями времени. Это 
означает, что относительные изменения А (0) и 6 (2 за один период 
несущего колебания малы по сравнению с единицей. 

Рассмотрим сначала вопрос об изменении амплитуды. При ско- 
рости изменения амплитуды 44/4? приращение амплитуды за один 
период Т, можно приближенно приравнять (а4/40 Те. Следова- 


тельно, относительное изменение за период равно 
ЧА 
а’ 


1, |4А |1 2л 
А а А о 
Можно считать, что условие медленности функции А (й) выпол- 
няется, если 
2л | А | 1 ЧА 1 о 
— | — |—— «= 1 или Е = —-. (3.2) 
а | а А < | а А 2л 
Аналогичным образом можно установить условие медленности функ” 
ции Ө. 

Так как мгновенная частота колебания равна скорости изменения 
фазы (об этом подробнее будет сказапо в следующих параграфах), 
то, дифференцируя аргумент выражения (3.1), находим 

а 
й ° 


о е, - 


Производная 20/01 определяет отклонение частоты в (1) от ча- 
стоты 05. Это отклонение может быть быстрым или медленным. Для 
того чтобы колебание а (1) можно было считать близким к гармониче- 
скому, нужно потребовать, чтобы изменение частоты за один цикл 
То = 2/0, было мало по сравнению с частотой ® (В в рассматри- 
ваемый момент времени. 

Таким образом, условие медленности функции 0 (№ можно запи- 
сать в виде следующего неравенства: · 


а (® ПЕ 
а! а а? 
ВЕСЫ Е оо. 
о (8) а? 7 
Так как обычно о (№ очень мало отличается о1 @,, можно ис- 
ходить из условия 


а Ө 
г. | < —— 08. (3.3) 


Для большинства используемых в радиотехнике сигналов не- 
равенства (3.2) и (3.3) обычно выполняются. Это означает, что при 
любом виде модуляции параметры радиосигнала: амплитуда, фаза 
и частота — изменяются настолько медленно, что в пределах одного 
периода Т, колебание можно считать гармоническим. 

Эта предпосылка лежит в основе всего дальнейшего рассмотре- 
ния свойств радиосигналов и их спектров. 


3.2. РАДИОСИГНАЛЫ С АМПЛИТУДНОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ 


Амплитудная модуляция является наиболее простым и очень 
распространенным в радиотехнике способом заложения информа- 
ции в высокочастотное колебание. При амплитудной модуляции оги- 
бающая амплитуд несущего колебания изменяется по закону, сов- 


палающему с законом изменения передаваемого сообщения, частота 
же и начальная фаза колебания поддерживаются неизменными. 
Поэтому для амплитудно-модулированного радиосигнала общее 
выражение (3.1) можно заменить следующим: 


а (1 = А (0 соѕ (0, + 00). (3.4) 


Характер огибающей А (1) определяется видом передаваемого сооб- 
щения. 

При непрерывном сообщении (рис. 3.1, а) модулированное ко- 
лебание приобретает вид, показанный на рис. 3.1, 6. Огибающая 
А (В изменяется по закону, 
воспроизводящему сообщение 
$ (1). Рис. 3.1, б построен в 
предположении, что постоянная 
сосгавляющая функции 5 (й) рав- 
на нулю. (в противоположном 
случае амплитуда несущего коле- 
бания А, может не совпадать с 
амплитудой немодулированного 
колебания). Наибольшее измене- 
ние А (2) «вниз» не может быть 
больше А. Изменение же 
«вверх» может быть в принципе 
и больше А,. 

Основным параметром ампли- 
тудно-модулированного колеба- 
ния является глубина мо- рис. 3.1. Модулирующая функция (а) 
Д у ляции. И и амплитудно-модулированное коле- 

Определение этого понятия бание (6). 
особенно наглядно для тональ- 
ной модуляции, когда модулирующая функция является гармо- 
ническимі колебанием: 


$ (В = 8, соѕ (О + ү). 


Огибающую модулированного колебания при этом можно пред- 
ставить в виде 


А (д = А, + Рм (0 = Ао + ДА, соѕ (07 - У), (3.5) 


$ 


где {2 — частота модуляции; ү — начальная фаза огибающей; „м — 
коэффициент пропорциональности; ААт = Рамо — амплитуда из- 
менения огибающей (рис, 3.2). 

Отношение 


М = АА /А, 


называется коэффициентом модуляции. 


1 В данной главе & используется для обозначения частоты модулирую- 
щей функции. 


Таким образом, мгновенное значение модулированного колеба- 
ния можно записать в форме 


а (0 = А, 1 + М соѕ (07 + р соѕ (оо + Ө). (3.6) 


При неискаженной модуляции (М < 1) амплитуда колебания 
изменяется в пределах от минимальной Ами, = А, (1 — М) до 
максимальной Азақ = 4, (1 + М). 

В соответствии с изменением амплитуды изменяется и средняя 
за период высокой частоты мощность модулированного колебания. 
Пикам огибающей соответствует мощность, в (1 М)? раз большая 


Рис. 3.2. Колебание, модулированное Рис. 3.3, Колебание, модулированное 
по амплитуде гармонической функ- по амплитуде импульсной последова- 
цией. тельностью 


мощности несущего колебания. Средняя же за период модуляции 
мощность пропорциональна среднему! квадрату амплитуды А (0): 


А (0 = Аб П М соз ЕЕ = 6 (1 4-0,5. (3.7) 


Эта мощность превышает мощность несущего колебания всего 
лишь в (1 - 0,5/?) раз. Таким образом, при 100%-ной модуляции 
(М = 1) пиковая мощность равна 4Р,, а средняя мощность 1,5Р, 
(через Р, = И.А} обозначена мощность несущего колебания). 
Отсюда видно, что обусловленное модуляцией приращение мощпости 
колебания, которое в основном и определяет условия выделения со- 
общения при приеме, даже при предельной глубине модуляции не 
превышает половины мощности несущего колебания. 

При передаче дискретных сообщений, представляющих собой 
чередование импульсов и пауз (рис. 3.3, а), модулированное коле- 
бание имеет вид последовательности радиоимпульсов, изображенных 
на рис. 3.3, 6. 

При этом имеется в виду, что фазы высокочастотного заполнения 
в каждом из импульсов такие же, как и при «нарезании» их из 
одного непрерывного гармонического колебания. Только при этом 
условии показанную на рис. 3.3, б последовательность радиоим- 


1 Среднее значение со» (601 --7) за период модулируюшей частоты равно 
нулю, а средиее значение сов? (0/ авно 1/4. Черта над функцией означаер 
р а р у 
Операцию усреднения по времени. 


пульсов можно трактовать как колебание, модулированное лишь 
по амплитуде. Если от импульса к импульсу фаза изменяется, то 
следует говорить о смешанной, амплитудно-угловой модуляции. 


3.3. ЧАСТОТНЫЙ СПЕКТР АМПЛИТУДНО-МОДУЛ ИРОВАННОГО 
СИГНАЛА 


Пусть задано высокочастотное модулированное колебание, от- 
носительно которого известно, что частота в, и начальная фаза 0, —- 
величины постоянные, а огибающая А (1) содержит в себе передавае- 
мое сообщение $ (й). Аналитически такое колебание можно предста- 
вить с помощью выражения (3.4). 

Требуется установить связь между спектром модулированного 
колебания и спектром модулирующей функции, т. е. спектром ис- 
ходного сообщения 5 (1). Проще и нагляднее всего это можно сде- 
лать для тональной (гармонической) модуляпии, когда огибающая 


А (д = А, И + М соѕ (+ у)1 
`а модулированное колебание определяется выражением (3.6). 
Перепишем выражение (3.6) в форме 
000) — А, 160$ (Фо! + 00) + М соѕ (ОХ - ү) соз (оу + 
+ 6%). 


Второе слагаемое в правой части этого выражения. являющееся 
продуктом модуляции. можно привести к виду 


Мсоь (01 -- у) соѕ (0,7 4-9, => соѕ (о, -- 2) Е- (0, у + 
+ 5 соз о, — 09) 2 4 00, — ү)), 


после чего развернутое выражение колебания а (В принимает вид 


а = А, созо 1-90) + 125 соъ (о 9+ И 
Ф. сов о, —9) 1+ 0,— т). (3.8) 


Первое слагаемое в правой части представляет собой исходное 
немодулированное колебание с частотой оо. Второе и третье сла- 
гаемые соответствуют новым колебаниям (гармоническим), появля- 
ющимся в процессе модуляции амплитуды. Частоты этих колебаний 
о, + О их, — @ называются верхней и нижней боковыми часто- 
тами модуляции. 

Амплитуды этих двух колебаний одинаковы и составляют от 
амплитуды немодулированного колебания долю, равную М/2, а их 
фазы симметричны относительно фазы несущего колебания. Это ил- 
люстрируется векторной диаграммой, представленной на рис, 3,4. 


На этой диаграмме ось времени вращается по часовой стрелкес 
угловой частотой оҳ, причем отсчет угла 5 ведется от линии ОВ 
Поэтому несущее колебание Д, с0$ (0, -+- 0,) изображается на 
этой диаграмме в виде неподвижного вектора ОЮ длиной А+, со- 
ставляющего с горизонталью угол Ө,. Мгновенное значение несуще- 
го колебания в момент { равно проекции вектора А, на ось времени 
(отрезок ОК). 
Для представления на этой же диаграмме колебания с частотой 
Фо + ©, превышающей угловую частоту врашения оси времени на 
величину ©, необходимо воспользо- 
ваться вектором, вращающимся с угло- 
вой частотой @ против часовой стрел- 
ки (вектор ШОС,). Для изображения 
колебания с частотой ®, — @ потре- 
буется вектор, вращающийся с такой 
же частотой © по часовой стрелке 
(вектор 2С,). Поэтому колебания боко- 
вых частот — верхней и нижней — 
изображаются двумя векторами длиной 
МА,/2, вращающимися во взаимно про- 
Рис. 3.4. Векторное предста ТИВОПОоложных направлениях. Фазиров- 
вление амплитудно-модули- ка этих векторов симметрична ОТНОСИ- 
рованного колебания. тельно вектора несущего колебания А,. 
Это следует из выражения (3.8), кото- 
рое для ббльшей наглядности целесообразно записать в несколько 
видоизмененной форме 


а (0) = Аз соз (@, 8+ 6,) + 


> соѕ [(0,#--0) + (0 + %)1 -- 


О 
МА оз о, 0) — Е. 


МА 
9 


4 


Из этого выражения видно, что при любой начальной фазе оги- 
бающей у векторы РС, и ОС., соответствующие колебаниям верх- 
ней и нижней боковых частот, занимают симметричное относительно 
вектора ОР положение, причем векторы колебаний боковых частот 
образуют с вектором несущего колебания углы, равные + (61 - у). 
На рис. 3.4 начала этих векторов перенесены из точки О в точку О. 
Равнодействующий вектор ОЁ, являющийся геометрической суммой 
векторов ОС, и ОС, и называемый вектором модуляции, всегда рас- 
полагается на линии ОР, вследствие чего сумму всех трех колеба- 
ний — несущей и двух боковых частот — можно рассматривать 
как колебание с постоянными начальной фазой и частотой, но с мо- 
дулированной амплитудой. 

Попутно заметим, что если в результате прохождения через элек- 
трические цепи нарушается равенство амплитуд колебаний боковых 
частот или симметрия их фаз относительно фазы несущего колебания, 
то возникает качание вектора, представляющего результирующее 


колебание, относительно направления 
Ор. Это равносильно возникновению 
паразитной фазовой модуляции. 

Остановимся на вопросе о фазе оги- 
баюшей амплитуд при чисто амплитуд- 
ной модуляции. Допустим, что началь- 
ная фаза высокочастотного колебания 
0, = 90°. Тогда векторная диаграмма 
примет вид, показанный на рис. 3.5. 
Если при 81 = 0 векторы боковых ча- 
стот ОС, и РС, направлены вверх (по- 
ложение / на рис. 3.6), то огибающая 
амплитуд проходит в этот момент через 
свое максимальное значение А, (1 +4- М). 
Этот случай соответствует начальной 
фазе огибающей ү = 0 ([см. (3.6), а 
уравнение огибающей будет 


А (0) = А, (1 + М соѕ 948. 
Если же в момент © == 0 векторы 


РС, и ОС. занимают горизонтальное по- 
ложение, то равнодействующая прохо- 


02-0 . 6+9 
УТУ 
Гм 
р е5 
ГА і 9 
©х+у 7 
р 
@% 
02 


Рис. 3.5. Векторная диа- 
грамма амплитудной моду- 
ляции при начальной фазе 
несущего колебания Өо:=90°. 


дит через зпачение, равное Д,. В этом случае начальная фаза 
огибающей ү = — 7/2, и уравнение для огибающей будет 


А (0) = А, (1 Мэт 90. 


Рис. 3.6. Фазировка колебаний боковых частот в различные моменты времени. 


Положение векторов боковых частот ОС; и ОС, при 9 = л/2, 
пи 37/2 для ү = 0 обозначено на рис. 3.6 соответственно цифрами 
Г, ПГ и ТУ. 

Спектральная диаграмма колебания при тональной модуляции 
показана на рис. 3.7. Ширина спектра в этом случае равна удво- 
енной частоте модуляции 20, а амплитуды колебаний боковых ча- 
стот не могут превышать половины амплитуды немодулированного 
колебания (при М < 1). 

Аналогичные результаты можно получить при модуляции любым 
сложным сигпалом. Картину образования спектра амплитудно- 

модулированного колебания про- 
А} А ще всего пояснить сначала на 
примере, когда модулирующее 
сообщение $ (В является суммой 
колебаний двух тонов: 


$ (Й = 5, соѕ ©, + $. соѕ 95. 


По аналогии с выражением (3.5) 
получаем 


А (д) = А, + ЛА, соѕ 9; + 
Рис 3.7. Спектр колебания при то- } 
нальной ОНИ АМ. 4 АД, с0$ 0.1 = Ао 1 + 
+ М, соѕ ©, - М, соѕ 0,Й. 


Подставляя это выражение в уравнение (3.4) и используя три- 
гонометрические преобразования, аналогичные тем, которые были 
проведены при получении уравнения (3.8); придем к следующему 
результату (начальная фаза несущего и модулирующих колебаний 
здесь для упрощения опущены); 


М: А 


М: Ау 


а (0) = Аџсоѕ о Ё -- 74 соѕ (00 52.) Ё-- БЕ соѕ (0—1) ж 
+ 4 соз (< + ЕЕ с0$ (0—5) Ё. 


Из полученного выражения следует, что каждая из частот ©, 
и 0, образует свою тональную модуляцию, сопровождающуюся воз- 
никновением пары боковых частот, причем этот процесс является 
линейным в том смысле, что амплитуды и фазы боковых частот от 
различных модулирующих напряжений взаимно независимы (по- 
следнее свойство сохраняется при условии, что суммарное изменение 
огибающей «вниз» не превышает 100%). 

Из приведенного примера нетрудно вывести правило построения 
спектральной диаграммы амплитудно-модулированного колеба- 
ния 0 (1) по заданному спектру модулирующей функции $ (д. Пусть 
последний имеет вид, представленный на рис. 3.8, а. Через $1, 
5. .... 8, ... обозначены амплитуды гармонических колебаний, 
входящих в спектр сообщения $ (1, а через Фин и Омане — гранич- 
ные частоты спектра, 


Спектральная диаграмма высокочастотного колебания, промо- 
дулированного по амплитуде сообщением $ (й), изображена на 
рис. 3.8, 6. Коэффициенты молуляции М;, М», ..., М, пропорцио- 
нальны амплитудам $, оо, ..., $, соответствующих тонов, входящих 
в сложное сообщение 5 (2). 

Перейдем .к общему случаю, когда спектр сообщения $ (1) не 
обязательно дискретный. Будем исходить из общего выражения 
(3.4). Передаваемое сообщение 5 (№ солержится в законе изменения 
огибающей А (1. Не предрешая вида функции $ (1), составим выра- 
жение для спектральной плот- 
ности $, (в) высокочастотного ко- 
лебания а (0, рассматриваемого как 
произведение огибающей А (0 на 0) 
гармоническое колебание соѕ (0, -- 


+ Ө,). 

Основываясь на соотношении 
(2.58), В котором положим 
5(0 = А (0, получаем 6) 


оо 


$, (0) = { А (6 соѕ (0,7-- 9) х 


— сс 


1 е = @ = Еа 2) 
і — іб «АА ЕЧ = 
хет == 5-@ 9 А (0—00) Ў Ф Е & 
1 С Е + 
1 $ $. $ % 


+ е Зл (® + %,). (3.9) 
Рис. 8.8. Дискретные спектры: 


а — сложной модулирующей функции; 
В этом выражении Ѕд обозначает б — модулированного по амплитуде ко- 


спектральную плотность огибаю- лебавия. 
щей, т.е. модулирующей функции. 

Следует подчеркнуть, что спектр медленно меняющейся функ- 
ции времени А (1) группируется в области относительно низких ча- 
стот. Поэтому функция $д (о — ог) существенно отличается от 
нуля лишь при частотах ®, близких к о, т. е. когда разность ® — 
— ®, = О относительно мала. Аналогично слагаемое $4 (о -- о) 
существует при частотах, близких к — ®.. 

Таким образом, спектральная плотность модулированного коле- 
бания $, (о) образует два всплеска: вблизи о = 00 и вблизи © == 
== — 00. Поэтому для узкополосного сигнала можно считать, что 
в области положительных частот 


За (0) — е'0‹ $4 (0 — 0), (3.10) 


а в области отрицательных частот 


е: $4(04 в). (3.10) 


1 
$, (©) А > 


Поясним правило построения спектра $. («} на следующем 
примере, Пусть огибающая высокочастотного колебания имеет вид 


А (д = АП + Км (01. (3.11) 


где 5 (7) — передаваемое сообщение, имеющее спектральную плот- 
ность $ (0), а коэффициент А,» имеет тот же смысл, что и в выраже- 
нии (3.5). 

Спектральная плотность огибающей А (0 изображена на 
рис. 3.9, а. Дискретная часть этого спектра, равная 274,5 (©), 
соответствует постоянной величине Ах, а сплошная часть Ам Аь$ (62) 
передаваемому сообщению $ (1. 

Спектральная плотность $, (–) модулированного колебания 
а (0) показана на рис. 3.9, 6. В данном случае дискретные состав- 
ляющие ЛА (© == о) отображают несущее колебание А, соѕ (0,1 + 
+ 0,). а сплошной спектр — колебания боковых частот модуляции. 

Если радиосигнал не содержит несущего колебания (с конеч- 
ной амплитудой), например, при передаче одиночного радиоимпуль- 
са, дискретная часть в спектре отсутствует. 

Рассмотрим спектр радиоимпульса прямоугольной формы 
(рис. 3.10, 6), определяемого выражением 


Вы Ао В соз051 при —1,/2 << 1,2. 


(3.12) 
0 при 1<—1,/2 и Ё 1,/2. 


20} 


В данном примере под сообщением (й) следует подразумевать 
видеоимпульс (рис. 3.10, а). Спектральная плотность подобного 
сообщения [см. (2.68)] 


3 з10 (бт, /2} 
о (3.13) 


Следовательно, огибающая амплитуд колебания а (2 
А (2 = Рамо (2), 
а спектральная плотность этой огибающей 


$4 (0) = Ён 4,8 (0), А, В 9 9/2), 
0/2 
Так как в данном случае Ө, = 0 (рис. 3.10, 6), то по формуле 
(3.9) 


РТА (0 — 00) Ти н (<-Ё 66) ти 
$, (о) = ам Ао В. аа аа 2 . 3.4) 
2 @— 65 0+4 0% 
2 2 


Графики спектральных плотностей модулирующей функцки $ (2 и 
радиоимпульса а (1) изображены на рис. 3.11, аи б, . 


2 274,010) 


р 0 р у 


Рис. 3.9. Спектральные плотности: 
а — модулирующего импульса; б ~ АМ колебания, 


Рис. 3.10, Импульс прямоугольной формы (а) и тот же импульс с высокоча- 
стотным заполнением 0 (6), 


5 


& 
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Рис. 3.11. Спектральные плотности функций, представленных на рис. 3.10. 


3.4. УГЛОВАЯ МОДУЛЯЦИЯ. ФАЗА И МГНОВЕННАЯ ЧАСТОТА 
КОЛЕБАНИЯ 


В случае простого гармонического колебания 
а (1 = А, соѕ (0, + 0%) = До созф (0 


набег фазы за какой-либо конечный промежуток времени от ї = & 
до {= К будет равен 


ф (15) —Ф (1) = (оо, + 0,) — (оой + 00) = в (6 — 
— в). (3.15) 


Отсюда видно, что при постоянной угловой частоте набег фазы за 
какой-либо промежуток времени пропорционален длительности 
этого промежутка. 

С другой стороны, если известно, что набег фазы за время 
1, — В равен ф (№) — % (1), то угловую частоту можно определить 
как отношение 


= [р (1) — р (ЦИЬ — 4), (3.16) 


если, конечно, имеется уверенность, что в течение рассматривае- 
мого промежутка времени частота сохраняла постоянное значение. 
Из (3.16) видно, что угловая частота есть не что иное, как 
скорость изменения фазы колебания. 
Переходя к сложному колебанию, у которого частота может из- 
меняться во времени, необходимо равенства (3.15), (3.16) заме- 
нить интегральным и дифференциальным соотношени ями 


А 
> 00—Ф0)= ода (3.17) 
ё Я 
о0 =— (3 18) 


В этих выражениях о (1) = 2л (0) — мгновенная угловая частота 
колебания; } (1) — мгновенная частота, Гц. 

Согласно выражениям (3.17), (3.18) полную фазу высокочастот- 
ного колебания в момент { можно определить как 


Ф) =(® (0) 474-0, (3.19) 


0 


где первое слагаемое в правой части определяет набег фазы за 
время от начала отсчета ло рассматриваемого момента К, а 0, — 
начальная фаза колебания (в момент # = 0). 

При таком подходе фазу ф ( = о; + Ө (1, фигурирующую в 
выражении (3.1), следует заменить на 


20 = 61-00 + Ө, 1 


Итак, общее выражение для высокочастотного колебания, ам- 
плитуда которого постоянна, т. е. А (0) = Д,, а аргумент № (д 
модулирован, можно представить в форме 


а (0) = А, соѕ [0,# + Ө (й + 0,1. (3.20) 


Соотношения (3.18), (3.19), устанавливающие связь между 
изменениями частоты и фазы, указывают на общность двух раз- 
новидностей угловой модуляции — частотной и фазовой. 

Поясним соотношения (3.18) —(3.20) на примере простейшей 
гармонической частотной модуляцин, когда мгновенная частота 
колебания определяется выражением 


о (0) = оо о, соѕ ©, (3.21) 


где Ф@д = 2л, представляет собой амплитуду частотного отклоне- 
ния. Для краткости @. в дальнейшем будем называть деви а- 
цией частоты или просто девиацией. Через оу и ©, 
как и при амплитудной модуляции, обозначены несущая частота 
и модулирующая частота. 

Составим выражение для мгновенного значения колебания (тока 
или напряжения), частота которого изменяется по закону (3.21). 
а амплитуда постоянна. ў 

Подставляя в (3.19) о (/) из уравнения (3.21), получаем 

[а 
фр = (о, -- © соз ӘД а. 
0 


Выполнив интегрирование, найдем 
р (0 = Фо! + (01/0) ѕіп ОЕ 6.. (3.22) 


Таким образом, 


а (0) = А, соѕ [о + (0/0) ѕіп 9 + 04. (3.23) 


Фаза колебания а (1) наряду с линейно возрастающим слагаемым 
© { содержит еще периодическое слагаемое (01/9) ѕіп ©. Это поз- 
воляет рассматривать а (1) как колебание, модулироеанное по фазе. 
Закон этой модуляции является интегральным по отношению к ис- 
ходной частотной модуляции. Именно модуляция частоты по закону 
Од с0$ © приводит к модуляции фазы по закону (01/6) ѕіп 9. 

мплитуду изменения фазы 


Өмаке = 6/8 = т (3.24) 


Часто называют индексом угловой модуляции. 
Заметим, что индекс модуляции совершенно не зависит от сред- 
Ней (немодулированной) частоты оо, а определяется исключительно 
величиной девиации од и модулирующей частотой ©. 
Рассмотрим теперь противоположный случай, когда стабильное 
По частоте и фазе колебание пропускается через устройство, осу- 


ществляющее периодическую модуляцию фазы по закону Ө (№) = 
= Өмаке $10 ОК так что колебание на выходе устройства имеет вид 


а (9 == А,соѕ [оѓ -- Өмаке 90 ©? -- 0,1. (3.23') 


Какова частота этого колебания? Используя выражение (3.18), 
находим 


в (= 2. (0,2-0, зіп 7 4-0,)==0,-+- макс соѕ 54. (8.21) 


Учитывая соотношение (3.24), приходим к выводу, что Өмаке@ == 
= од. Таким образом, гармоническая модуляция фазы с индексом 
Өлке эквивалентна частотной 
модуляции с девиацией @ = 
== бмакеб2. 

Из приведенного примера 
видно, что при гармонической 
угловой модуляции по характеру 
колебания нельзя заключить, с 
какой модуляцией мы имеем ле- 

Ў ло — с частотной или фазовой. 

7 В обоих случаях вектор ОА, 

Рис. 3.19. Представление высокочас- изображающий на векторной 

тотного колебания при угловой моду- диаграмме модулированное Ко- 

ляции в виде качающегося вектора. лебание, качастся относительно 

своего исходного положения 

таким образом, что угол Ө (рис. 3.12) изменяется во времени по 

закону Ө = 9 кс ѕіп ОЁ при фазовой модуляции, Ө = (01/6) ѕіп 84 = 

== Өмаке $іп © при частотной модуляции (когда Ло == юз соѕ Я. 

Цифрами /, ТГ, ПГ и ГУ отмечено положение вектора ОА при 
Ө = 0, 2/9, л и Зп/?. 

Различие между частотной и фазовой модуляцией проявляется 
при изменении частоты модуляции. 

При частотной модуляции величина девиации Фа пропорциональ- 
на амплитуде модулирующего напряжения и не зависит от частоты 
модуляции ©. 

При фазовой модуляции величина @макс пропорциональна ам- 
плитуде модулирующего напряжения и не зависит от частоты мо- 
дуляции ©. 

Эти положения поясняются рис. 3.13 и 3.14, на которых пока- 
заны частотные характеристики величин од и Ө,.аке при частотной 
и фазовой модуляции. В обоих случаях предполагается, что на вход 
модулятора подается модулирующее напряжение с неизменной ам- 
плитудой Ц, а частота © изменяется от Эмин До макс: 

В первом случае, т. е. при частотной модуляции, величина Фп, 
зависящая , как указывалось выше, только от амплитуды И, будет 
постоянной величиной. Величина же индекса модуляции т == 
= 0/0 == быакс С увеличением частоты будет убывать (рис. 3.13). 
Во втором случае, т, е, при фазовой модуляции, бакс не зависит 


от О, ао; = быакс@ = м@ изменяется пропорционально частоте 
модуляции (рис. 3.14). 

Если на вход модулятора подается не гармоническое, а сложное 
напряжение, то структура модулированного колебания различна при 
ЧМ и ФМ. В первом случае медленным изменениям сигнала, т. е. 
низким частотам, соответствуют очень большие значения @манс 
(рис. 3.13), а во втором — очень малые значения Фо, (рис. 3.14). 

Поясним это на примере. Пусть на вход частотного и фазового 
модуляторов подается одинаковое синусоидальное напряжение, 
частота которого изменяется от Рыин == 200 Гц до Рмакс = 2000 Гц. 
При частотной модуляции зададим [, = 20 кГц, а при фазовой моду- 
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Рис. 3.13. Зависимость девиации ®д Рис. 3.14. Зависимость индекса т и 
и индекса т от модулирующей часто девиации од от модулирующей часто- 
ты при ЧМ. ты при ФМ. 


ляции Ө,;акс = 0,5 рад, причем эти величины при заданной и неиз- 
менной амплитуде (/ остаются неизменными в полосе от 200 до 2000 
Гц. Тогда при ЧМ максимальное значение фазового отклонения при 
Еми, будет равно 


Өмако = /Рыин = 20 000/200 = 100 рад, 


минимальное же значение фазового отклонения при Рыакс соста- 
ВИТ 


9ынн == /Рмакс = 10 рад, 


При фазовой модуляции минимальная девиация, равная 
Їы мыр = ӨмакеЁмиһ = 100 Гц, будет при нижней частоте модуля- 
ции Рыин. Максимальная же девиация, равная ў, маке = 
== ӨмакеЁмако = 1000 Ги, будет при верхней частоте модуляции. 

Помимо различия в структуре колебания (при модуляции слож- 
Ным сигналом), частотная и фазовая модуляции различаются по 
способу осуществления. В первом случае обычно применяется пря- 
мое воздействие на частоту колебаний генератора. При фазовой мо- 
дуляции генератор дает стабильную частоту, а фаза колебания моду- 
Лируется в одном из последующих элементов устройства, 


3.5. СПЕКТР КОЛЕБАНИЯ ПРИ УГЛОВОЙ МОДУЛЯЦИИ. 
ОБЩИЕ СООТНОШЕНИЯ 


Пусть задано колебание 
а (1) = А, соз [о + 0 (01, (3.25) 


относительно которого известно, что передаваемое сообщение 5 (2 
заложено в функцию 6 (2). Если колебание а (1) получено с помощью 
фазовой модуляции, то 6 (й и $ (2 полностью совпадают по форме 
и отличаются лишь постоянным коэффициентом. При этом, очевид- 
но, с точностью до постоянного коэффициента совпадают и спектры 
функций 9 ( и = (2. В случае же частотной модуляции функция 
Ө (1) является интегралом от передаваемого сообщения $ (0). Это вы- 
текает из выражений (3.19) и (3.20). Так как интегрирование являет- 
ся линейным преобразованием, то при частотной модуляции спектр 
функции Ө (8 состоит из тех же компонентов, что и спектр сообше- 
ния 5 (0), но с измененными амплитудами и фазами. 

Отвлекаясь от способа осуществления угловой модуляции — 
фазовой или частотной и считая известным и заданным спектр функ- 
ции Ө (0), найдем спектр модулированного колебания а (й). Для этого 
выражение (3.25) преобразуем к виду 


а (1) = А, 603 Ө (0 соѕ 0,7 — А, 5іп 0 (1) зп оо = 
= а; (3.26) 


Из (3.26) следует, что модулированное по углу колебание можно 
рассматривать как сумму двух квадратурных колебаний; косинус- 
ного а, (= А, соѕ Ө (0) соѕ оѓ и синусного а; (д = А, ѕїп 0 (8 Хх 
Х Яп 00, каждое из которых модулировано только по амплитуде; 
для косинусного колебания закон амплитудной модуляции опреде- 
ляется медленной фупкцией соѕ Ө (2), а для синусного — функдией 
зіп Ө (2). Нов $ 3.3 было установлено, что для определения спектра 
амплитудно-модулированного колебания достаточно сдвинуть на 
частоту ®о спектр огибающей амплитуд. Следовательно, для нахож- 
дения спектра колебания а (1), определяемого выражением (3.26), 
необходимо сначала найти спектры функций соѕ Ө (0) и зіп Ө (0), 
т. е. спектры огибающих квадратурных колебаний. Перенос этих 
спектров на частоту о, можно затем осуществить таким же образом, 
как и при обычной амплитудной модуляции. 

Из приведенных рассуждений следует, что при одном и том же 
передаваемом сообщении спектр колебания, модулированного по 
углу, значительно сложнее, чем модулированного по амплитуде. 
Действительно, так как соѕ Ө (1) и ѕіп Ө (1 являются нелинейными 
функциями своего аргумента Ө (1), то спектры этих функций могут 
сушественно отличаться от спектра функции 0 (2): возможно возник» 
новение кратных и комбинационных частот, как это имеет место при 
обычных нелинейных преобразованиях спектра. 

Это обстоятельство, а также наличие двух квалратурных слагае- 
мых показывает, что при угловой модуляции спектр модулирован- 


ного колебания нельзя получить простым сдвигом спектра сообще- 
ния на величину несущей частоты оо, как это имеет место при ампли- 
тудной модуляции. Связь между спектрами сообщения и модулирс- 
ванного колебания оказывается при угловой модуляции более слож- 
ной. 


3.6. СПЕКТР КОЛЕБАНИЯ ПРИ ГАРМОНИЧЕСКОЙ УГЛОВОЙ 
МОДУЛЯЦИИ 


Используем полученные выше результаты для анализа колеба- 
ния вида 


а (В = А, соѕ (0, т 96 948. (3.25') 


Это выражение совпадает с (3.23) и (3.23’) при модуляции ча- 
стоты по закону © (0) = ®, -- в; соѕ О. Начальная фаза 6., 
а также начальная фаза модулирующей функции ү опущены для 
упрощения выклалок. В случае необходимости они легко могут быть 
введены в окончательные выражения. 

В данном случае Ө (0) = т хіп ОЁ Подставляя Ө (0) в выражение 
(3.26), получаем 


а (В = А, соѕ (т ѕіп 94 с0$ 0, — Д, зіп (т ѕіп @Вяа в. (3.27) 


Учитывая, что множители соз (м эт О) и зіп (т ѕіп ОЙ ғв- 
ляются периодическими функциями времени, разложим их в ряд 
Фурье. 

В теории бесселевых функций доказываются слёдующие соотно- 
шения: 


зіп (т ѕіп © = 27, (т) яп 97-4 27 5 (т) яп 397 + 


4 27, (т) эт 507 +-..., (3.28) 

соѕ (ут зіп 97) = У, (т) + 27, (т) соѕ 207 + 27, (т) х 
х соѕ 494 + ..., (3.29) 

эт (т соѕ ОЙ) = 27, (т) соѕ 97 — 2/3 (т) соз 307 + 
+ 27, (т) соѕ 50 — ..., (3.28') 

соз (т соѕ ©) == У, (т) — 93, (т) соѕ 2014-27, (т) х 
х соѕ 401 — ... (3.29) 


Здесь Ј, (т) — бесселева функция первого рода п-го порядка от 
аргумента т. 

С помощью соотнощений (3.28) и (3.29) уравнение (3.27) 
можно привести к виду 


а (0 = А, 17, (т) соѕ оо — 27, (т) ѕіп ОГ зіп оо + 
+ 27, (т) соѕ 201 соѕ 007 — 97 5 (т) ѕіп ЗОР зіп оо + ..1, (3.30) 


или в более развернутой форме 


а (В = А, соѕ (0, -- т зіп ОЙ = А’ {Ло (т) соѕ оі + 
4 Л (т) [соз (о, - 9) Е— соѕ (оо — 9) Я +4 Ј, (т) [соѕ (оо + 
+ 20) # 4- сов (во — 20) Я -Ь Ув (т) [соз (оо + 30) #— 
— соѕ (0, -— 39) Й +...) (3.31) 


Таким образом, при частотной и фазовой модуляции спектр ко- 
лебания состоит из бесконечного числа боковых частот, располо- 
женных попарно симметрично относительно несущей частоты о н 
отличающихся от последней на и@, где п — любое целое число. 
Амплитуда и-й боковой составляющей равна А, = У» (т) Дь, 
где А, — амплитуда немодулированного колебания, а т — ин- 
декс модуляции. Отсюда следует, что удельный вес различных бо- 
ковых частот определяется величиной ж. 

Рассмотрим режимы угловой модуляции при малых и больших 
значениях т. Если и << 1, так что имеют место приближенные ра- 
венства 


ѕіп (тт ѕіп ОЈ) д т ѕіп ОБ соѕ (т эт ОР) = 1, 
то выражение (3.27) переходит в следующее: 
а (В => А, (соѕ 0, — т п О іп в, 0 = 


= А, (соз ЕЁ 5 608 (о, +9) Е = с0$ (0 — оу . (3.32) 


Сравним это уравнение с уравнением для амплитудно-модули- 
рованного колебания, у которого модулирующая функция (т. е. 
передаваемое сообщение) такая же, как и при частотной модуляцин. 
Так как выражение (3.32) получено из (3.25’) для модуляций ча- 
стоты по закону о (7) = о, -- од 0$ 9, то для удобства сравнения 
зададим модуляцию амплитуды по аналогичному закону А (й = 
== Д (1 + М соз 9). Тогда амплитудно-модулированное колеба- 
ние запишется в форме 


Явы (0) = А, (1-- М соѕ 4 соѕ ©, = 
= А [оо ЕЕ > соз (в, +- 9) 1-5 соз (0, — 9и] . (3.33) 


Из сравнения (3.32) и (3.33) видно, что при малых значениях т 
спектр колебания, как и в случае амплитудной модуляции, состоит 
из несущей частоты Фо и двух боковых частот: верхней о, -- ® 
и нижней о, — ©. Единственное отличие заключается в фазировке 
колебаний боковых частот относительно несущего колебания. При 
АМ фазы колебаний боковых частот симметричны относительно не- 
сущей частоты, а при угловой модуляции фаза колебания нижней 
боковой частоты сдвинута на 180° [знак минус перед последним сла- 
гаемым в (3.32)]. Это положение иллюстрируется векторной диа- 


граммой, показанной на рис. 3.15, а. Направление вектора ОС, 
при амплитудной модуляции обозначено штриховой линией. Изме- 
нение направления этого вектора на 180° приводит к тому, что 
вектор модуляции ОР всегда перпендикулярен к направлению век- 
тора ОШ, изображающего несущее колебание (рис. 3.15, а). Вектор 
ОЕ, изображающий результирующее колебание, изменяется как по 
фазе, так и по амплитуде; однако при т = 9иакс << 1 амплитудные 
изменения настолько малы, что ими можно пренебрегать и модуля- 
цию можно в первом приближении рассматривать как чисто фазо- 
вую. 


Рис. 3.15. Векторная диаграмма (а) и спектр колебания (6) при угловой мо- 
’ дуляции с индексом т 1. 


Спектральная диаграмма угловой модуляции при т << 1 пока- 
зана на рис.3.15, 6. Симметрия амплитуд колебаний боковых ча- 
стот сохраняется, а фаза колебания нижней частоты сдвинута на 
180°. Амплитуды колебаний боковых частот равны т4,/2 и поэтому 
в данном случае индекс модуляции т совпадает по величине с ко- 
эффициентом М, характеризующим глубину изменения амплитуды 
при амплитудной модуляции. Заметим, что ширина спектра при 
т<<1 равна 20, как и при АМ. Этот результат показывает, что 
при очень малых девиациях о, (по сравнению с ©) ширина спектра 
от величины‘ од не зависит. 

При увеличении фазового отклонения, т. е. при возрастании 
величины т, уравнение (3.32) и диаграмма на рис. 3.15, а не дают 
правильного представления о действительной картине явлений при 
частотной или фазовой модуляции. Это объясняется тем, что с по- 
мощью колебаний несущей частоты и всего лишь одной пары боко- 
вых частот невозможно представить колебание, частота или фаза 
которого изменяются в широких пределах, а амплитуда остается 
строго постоянной. Для получения правильной картины необходимо 
Учитывать боковые частоты высших порядков в соответствни с вы- 
ражением (3,31). 


При значениях индексов # от 0,5 до 1 приобретает некоторое 
значение вторая пара боковых частот, ввиду чего ширина спектра 
должна быть приравнена 4%. Далее, при 1< т < 2 приходится 
учитывать третью и четвертую пары боковых частот и т. д. Спектро- 
граммы для т = 1 и т == 2 приведены на рис. 3.16. Фазы колеба- 
ний на этих рисунках не учитываются, однако следует иметь в виду, 

что при четных и симметрия фаз 
ТАА сохраняется, а при нечетных п 
амплитуды нижних боковых частот 
следует брать со знаком минус. 
Амплитуды всех составляющих 
спектра представлены на этих ри- 
сунках в виде вертикальных отрез- 
ков, длины которых равны У» (т), 
Рис. 3.16. Спектры колебания при а расстояния от отрезка Јо (т), со- 
угловой модуляции: ответствующего амплитуде колеба- 
атарите отр А ния несущей частоты, равны 6), 
где О — частота модуляции, ай — 
порядковый номер боковой частоты. Амплитуда результирующего 
колебания принята за 100%, т. е. А’, = 1; обозначенные на рисун- 
ках величины Ј, (7) дают амплитуды колебаний соответствующих 
частот в долях от амплитуды результирующего колебания. 


От Ор= 5/2 т 
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Рис. 3.17. Фазировка колебаний боковых частот в различные моменты времени, 


Векторные диаграммы для моментов 521 = 0, п/2, л и 31/2 при 
т = 1, построенные по выражению (3.30), представленные на 
рис. 3.17, а, 6, ви г. | 

Рассмотрим теперь случай больших значений т. Вопрос сво- 
дится к выяснению зависимости бесселевой функции /» (т) от 
порядкового номера п при больших значениях аргумента т. Оказы- 
вается, что при т >> 1 величина | /» (7) | более или менее равномер- 
на при всех целых значениях [п|, меньших, чем аргумент т. При 
18], близких к т, |7, (о) | образует всплеск, а при дальнейшем 
увеличении | п | функция |/» (т) | быстро убывает до нуля, Общий 


характер этой зависимости показан на рис. 3.18 для т == 100. Из 
рисунка видно, что наивысший номер и боковой частоты, которую 
еше необходимо принимать в расчет, приблизительно равен индек- 
су модуляции т (в данном случае 
п = 100). 

Приравнивая это максималь- 
ное значение Имаке величине т, 
приходим к выводу, что полная 
ширина спектра модулированного 
колебания равна 


2] Пыакс[@ 25 20. 


Но т == юп/©@, следовательно, 
при больших индексах модуляции 
ширина спектра модулированного 
колебания близка к удвоенной де- 
виации частоты 


ини 
«Рико Я\- 0 дак 


о ЗИ аа оо ая 
Эта полоса частот обозначена в О ООН 
нижней части рис. 3.18. 

Заметим, что в соответствии с определением т (см. (3.24)], вы- 
ражение «модуляция с малым индексом» эквивалентно выражению 
«быстрая модуляция», а выражение «модуляция с большим индек- 
сом» эквивалентна выражению «медленная модуляция». Поэтому 
можно сформулировать следующее положение: при быстрой угло- 
вой модуляции (когда өд << 9) ширина спектра модулированного 
колебания близка к величине 20; при медленной угловой модуляции 
(когда о; >> 9) ширина спектра близка к величине 2%. 


3.7. СПЕКТР РАДИОИМ ПУЛЬСА С ЧАСТОТНО-МОДУЛИРОВАННЫМ 
. ЗАПОЛНЕНИЕМ 


При модуляции частоты колебания по закону, отличающемуся ст 
гармонического, нахождение спектра колебания усложняется. Вы- 
бор наиболее удобного метода анализа зависит от характера моду- 
лирующей функции. Поясним один из возможных методов на при- 
мере широко распространенного сигнала, так называемого ЛЧМ 
импульса, т. е. импульса с линейной частотной модуляцией. По- 
добный сигнал изображен на рис. 3.19, а, а закон изменения ча 
стоты заполнения импульса — на рис. 3.19, 6. 

Мгновенную частоту заполнения © (1) = 2л] (1) можно опреде- 
лить выражением 


о(0) = о, + Ві, || < 7,7, (3.35) 


гле 
В = 201/7, = 9. ол, (3.36) 


есть скорость линейного изменения 
частоты внутри импульса. Тогда 
мгновенное значение колебания, 
представленного на рис. 3.19, а, 
можно записать в виде 


а (0) = А, соз 0) о (0 а) = 


= А, с0$ (92-22), 


Гела а . (6.37) 


Произведение полной девиации ча- 
стоты на длительность импульса 


Рис. 3.19. ЛЧМ импульс (а) и из- АРТ. = т (3.38) 
менение частоты его заполне- 
ния (6). является основным параметром 


ЛЧМ сигнала. Сопоставление вы- 
ражения (3.38) с (2.126) указывает на возможность трактовки т как 
базы ЛЧМ сигнала. 

С учетом (3.38) выражение (3.36) можно записать в форме 


6 = Элли, (3.39) 
При этом сигнал 0 (/) определяется выражением 


а= Асо (9,2 0), <<: (3.40) 


Определим спектральную плотность этого сигнала с помощью 


общего выражения (2.48): А 
0/2 
$ (©) = д, | с08 (оон уг ег а= 2 х 
— 17/2 : 
ТОЇ? 
х ехр | Е —(0-— 9%) ) @-- 
а | | 
То/2 
А А Е 
Е 7 | екр {-—#] Я 26+) || 4. (3.41) 
706/2 


Первое слагаемое в правой части полученного выражения опре- 
деляет всплеск спектральной плотности вблизи частоты ® = Ф, 
а второе — вблизи частоты ® = — о.. 

При определении $ (о) в области положительных частот второе 
слагаемое можно отбросить [см. формулу (3,10)]. В первом же сла- 


гаемом показатель степени в подынтегральной функции целесооб- 
разно дополнить до квадрата разности (В считаем положительной 
величиной) 


а ев | т 0902) ЕА 


т 
= 6 а | 2, (3.49) 


где 
а=(®—0,) Т/?Уялт. (3.43) 


Подставляя выражение (3.42) в (3.41) и переходя к новой пере- 
менной 


у=УялтНТ,—а, (3.44) 
получаем 
То! е 
5 (а) == 0 е 24° \ ехр ВЕ —4) |е ов аа ж 
70/2 Те 2 Уят 
‘пт { 0-00 
а Е. (' “д ) 
х ехр [2 н | | е-* 4у. (8.45) 


зт (1099) 
ар (:+ = Р 


Введем следующие обозначения: 


а =" ( зт (1 Ге), (3.46) 
„= = ( (= ). (3.47) 
4 ©д А 


В этих обозначениях выражение для $ (©) принимает следующий 
ВИД: 


РА и 
АТ, (00 —— 0) а = 
зо о [ГА нар ена]. вав 
0 0 
Используем известное из математики соотношение 


т ЕУ 
И (е =] [вич 2 х 
9 0 


х {віп 1? ду==С (х) 4-18 (х), 
В 


где С (х) и $ (х) — интегралы Френеля. 


С помощью этого соотношения 
выражение (3.48) можно привести 
к виду 


В 
== /лт и 2 
х ео еее | Сид 

--С (и) +118 (2) 8 (и. (3.49) 

Из (3.49) следует, что модуль 
спектральной плотности рассматри- 
ваемого сигнала равен 

— Те 4 1. 
Эр 

ИЕ ол 
ед х УС) Си) 1581) 4-5 (Г, 
(3.50) 


а фазовая характеристика спектра 
при о > 0 


(0— @)® 4- 


0) = — 
№ (о) 5 
5 (а) 5 (00) лт 
атс ыы == = ——— х 
ИЕ 
Рис. 3.20. Спектральная плотность о — 5)? $ (и1)- 8 (22) 
ЛЧМ импульса при различных зна- е- -+ ага Сир С) » 
чениях базы т =2[7е. д 1 а 


(3.51) 


Графики зависимости (ФУАТ) $ (о) от (ә — %)/од 
(рис. 3.20, а, б и в) показывают, что при больших значениях „т 
форма $ (ө) приближается к прямоугольной и ширина спектра 
близка к величине 20џ. При этом фазовая характеристика |ф (©) | 
принимает вид квадратичной параболы (рис. 3.20, в). Второе сла- 
гаемое в (3.51), стремящееся к постоянной величине 7/4, опущено. 

При о = 0 шеи, == У лт/4, так что при больших значениях 
тио = @о, Когда 

С (шщ) =С (и) = 0,5 и $ (ш) а 5 (15) ^ 0,5, 
квадратный корень в выражении (3.50) обращается в У? а 8 (0) = 
АТ. /т. 


3.8. СПЕКТР КОЛЕБАНИЯ ПРИ СМЕШАННОЙ АМПЛИТУДНО- 
ЧАСТОТНОЙ МОДУЛЯЦИИ 


Обобщим выражения (3.25), (3.26), заменив в них постоянную 
амплитуду А, функцией времени А (2): 
а (0 = А (0 соѕ [0 + 0 (01 = А (0 соѕ Ө (0) соѕ оу — 
——А(0) =1п 0(0) что = а (0) — а. (0. (3,52) 


Каки в $ 3.5, 3.6, определение спектра сводится к нахождению 
спектров функций А, (0) = А (1 соѕ 0 (1 и А, ( = А (эт 0 (0, 
т. е. огибающих квадратурных колебаний, и к последующему сдви- 
гу этих спектров на величину во. 

Обозначим спектральные плотности функций А, (д и А,(9 
символами Ѕд, (0) и ЗА, (о). Тогда 


ль (0) | дет = | А0) соз0 ею 4, (8.58) 
ЗА, (6) = { А. (е9 4 == | А (2 зт0 (е9 а. 


— Со 


Спектральная плотность квадратурного колебания а, (1) = 

= А. (0) соѕ оц в соответствии с выражением (2.58) (при 0, = 0) 
будет 

За, (6) = ЗА (о — во + ЗАс (о + в‹}. (3.54) 


с 


При определении спектра синусного квадратурного колебания 
фазовый угол 6, в (2.58) следует приравнять — 90°, Следовательно, 


З, (ш) = — (5А, (0 0) + $4, «+ 0}. (8.54) 


В области положительных частот можно считать 
За, (© + 0,) АУ 0; 8а. (© + оу) 22 0. 


Таким образом, окончательно спектральная плотность колеба- 
ния а (д = а, (д — а, (№ определяется выражением 


За (0) ==$,, (0) — 5%. (0) = 1/2 (8А, (@ — @) + 25, (0—00), ®>0. 
(3.55) 


Переходя к переменной © == @ — ®., получаем 
5, (9, 4-9) = 194, (9) + 192, (©). (3.56) 


Структура спектра колебания а (#) при смешанной амплитудно- 
частотной модуляции зависит от соотношения и вида функций 
А (В и Ө (2. 

При чисто амплитудной модуляции спектр колебания а (1) ха- 
рактеризуется полной симметрией амплитуд и фаз колебаний боко- 
вых частот относительно несущего колебания; при чисто угловой 
модуляции [А (0) = А, = сопз симметричны только амплитуды, 
фазы же колебаний боковых частот ©, + и® при нечетных п не- 
симметричны относительно частоты @, (см. $ 3.6). Одновременная 
модуляция по амплитуде и углу может при некоторых соотношениях 
между А () и Ө (0) приводить к асимметрии спектра За (о + ©) 


относительно 6, не только по фазам, но и по амплитудам. В частно- 
сти, если Ө (#) является нечетной функцией /, то при любой функции 
А (0) спектр колебания а (№) несимметричен. 

Действительно, ‘пусть А (ў — четная функция. Тогда произве- 
дение А (0 соѕ Ө (0) = А, (0 — четная, а А (0 зт Ө (0) = А, (0 — 
нечетная функция /, и в соответствии со свойствами преобразования 
Фурье, перечисленными в $ 2.7, п. 6, функция $4, (©) является ве- 
щественной и четной относительно ©, а $54, (©) — мнимой и нечет- 
ной. С учетом множителя { второе слагаемое в (3.56) становится так- 
же вещественной, но нечетной функцией © и, следовательно, спек- 
тральная плотность $. (0) ока- 
зывается вещественной функ- 
цией, несимметричной относи- 
тельно точки 0 = Фо. Пример 
подобного спектра представлен 
на рис. 3.21. (По отношению к 
точке о = 0 модуль спектраль- 
ной плотности симметричен при 
любых условиях.) 


ЎА 


$) і ГА 


27 0 р 12) 


Аналогичный результат по- 

Рис. 3.21. Пример асимметричного о кири в фун 
спектра ори смешанной амплитудной ЦИИ А (д. В этом случае 
и частотной модуляции. ЗА, (6) — нечетная, мнимая 


функция ©, ал, (О) — четная 
вещественная функция. Слагаемое 54, (©) ввыражении (3.56) ста- 
новится мнимым, и сумма $л, (9) | 154, (0) становится функ- 
цией несимметричной (по модулю) относительно точки @® = Ф. 


С помощью аналогичных рассуждений нетрудно показать, что 
для симметрии спектра $, (о) требуется четность функции 0*4 
при одновременном условии, чтобы функция А (4 была либо чет- 
ной, либо нечетной функцией #. Если функция А (1) может быть 
представлена в виде суммы четной и нечетной составляющих, то 
спектр $. (©) несимметричен даже при четной функции Ө (0. На- 
пример, импульс с линейной частотной модуляцией, рассмотренный 
в $ 3.7, имеет симметричный спектр. В этом случае прямоугольная 
огибающая при надлежащем выборе точки отсчета времени являет- 
ся функцией, четной относительно {[, как и функция Ө (2 == У,ВВ. 

Наглядное представление о деформации спектра колебания при 
двойной модуляции — амплитудной и угловой — можно получить, 
рассмотрев случай, когда оба вида модуляции осуществляются одной 
и той же модулирующей функцией. Для упрощения анализа зада- 
дим эту функцию в виде гармонического колебания соз ФЇ для угло- 
вой модуляции и в виде соз 9 или ѕіп ©/ для амплитудной. 


1. Обе функции, как А (й, так и Ө (1), четные относительно Ё 


А () = А, (1+ М соѕ 91; 0() = тсоѕ 9, МаАБТэ«Ь 


Выражение (3.52) принимает вид 
а (0) = А, (1 + М соѕ 98 соѕ [®°Ё -- т соѕ ОД. 
Полагая, как в $ 3.3, справедливыми приближенные равенства 


соѕ (т соѕ ОЙ) љу 1, зп (т соѕ ОГ) я т соѕ О, приводим это вы- 
ражение к виду, аналогичному (3.32): 


а (2) :=А,1(1У4- М соѕ 94 соѕ 0 — 
—т (5 + соѕ 9 4-5 с05 20) ѕіп @, |= 


=, (соз о = [соѕ (о, 4-9) 2-4 соѕ (0, —0)1]— 
т эт 52 1 ѕїп (0, +9)#+-- $ (9—9) 


2". [іп (©, -- 20) #-- ча (оу — 20) 1). 


Суммируя квадратурные составляющие соѕ ооѓи (т.М/2) зп о, 
получаем для амплитуды результирующего колебания на частоте 


оо следующее выражение: УТ -- (тМ/2)? при А, = 1. Аналогич- 
ным образом находим амплитуду У М? -- т? для колебаний с ча- 


^ З 


«7-20 9-Я р Юлй ЧРЯ О 9-29 00 ор в 0 а 
й) 0) 


Рис. 3.22. Спектр колебания при одновременной модуляции амплитуды и ча- 
стоты гармонической функцией. 


стотами о, © и тМ/4 для частот ёо + 20. Спектр колебания 
а (2) представлен на рис. 3.22, а. Амплитудный спектр симметри: 
чен. у 

2. Функция Ө (1) — четная, а А (й — сумма четной и нечетной 
составляющих: 


А (д = А, (1+ М ѕіп 98; 0 (0) = т соѕ 9 М 1; т< 1. 


Выкладки, аналогичные предыдущим, приводят к следующим 
амплитудам: к 1 при частоте ©; к 1/, (М — т) при частоте оо +- ©; 
ку, (М + т) при частоте о, — 9; кмМ/ при частотах оу + 20. 

Спектральная диаграмма представлена на рис, 3.22, 6. 


Симметрия спектра нарушается в данном примере из-за неоди- 
наковых амплитуд колебаний верхней и нижней боковых частот 
Фо о. 

Нарушение симметрии спектра при смешанной амплитудно- 
частотной модуляции иногда используется как показатель непра- 
вильности работы устройства, осуществляющего амплитудную мо- 
дуляцию; перекос спектра указывает на то, что полезная ампли- 
тудная модуляция сопровождается паразитной угловой модуля- 
цией. 


3.9. ОГИБАЮЩАЯ, ФАЗА И ЧАСТОТА УЗКОПОЛОСНОГО СИГНАЛА 


Современное состояние радиотехники характеризуется непрерыв- 
ным усовершенствованием способов передачи информации. Это раз- 
витне идет по линии изыскания новых видов сигналов и новых спо- 
собов их обработки. 

Рассмотренные в предыдущих параграфах модулированные ко- 
лебания являются лишь поостейшими видами радиосигналов. Часто 
приходится иметь дело с радиосигналами, получаемыми в резуль- 
тате одновременной модуляции амплитуды и частоты (или фазы) 
колебания по весьма сложному закону. . 

В любом случае предполагается, что заданный сигнал а (1) пред- 
ставляет собой узкополосный процесс. Это означает, что все спек-. 
тральные составляющие сигнала группируются в относительно 
узкой по сравнению с некоторой центральной частотой ®, полосе. 

При представлении полобных сигналов в форме 


а (0) = А (0 созф (д (3.57) 


возникает неоднозначность в выборе функций А (д и № (0), так как 
при любой функции ф (№ всегда можно удовлетворить уравнению 
(3.52) надлежащим выбором функции А (2). 

Так, например, при желании простейшее (гармоническое) ко- 
лебание 


а (1) = А, соѕ 9 (3.58) 
можно представить в форме 
а (0 = А (0 соѕ @Ё, (3.58) 


где 0 = ®, | До. 
В выражении (3.58') огибающая А (1) в отличие от А, является 
функцией времени, которую можно определить из условия 


Аь С0$ 00 = А (4 соѕ (о, + Ло) Ь 
откуда 


А() = Ао соѕ о! Ао Соо / 


соѕ (оо-|- Ао) соѕ Да! соѕ оо 2 — іп А! $11 оо / 


РЕ ЕБ ЕЕЕ (3.59) 


соз Аг — эт Аі 48 орг ° 


Из этого примера видно, что при нерациональном выборе ар- 
гумента ар (1) (0# вместо 0) очень усложнилось выражение для 
А (0, поичем эта новая функция А (1) по существу не является «оги- 
бающей» в общепринятом смысле, так как она может пересекать 
кривую а (й) (вместо касания в точках, где а (1) имеет максимальное 
значение). Оперирование подобной «огибающей» не имеет смысла, а 
в некоторых случаях и недопусти- . 
мо, так как может привести к 4 
ошибочным практическим выводам 
(например, при рассмотрении ра- 
боты амплитудного детектора). 

Неопределенности можно избе- 
жать при представлении А () и 
р (1) с помощью следующих соот- | 
ношений: 2 


А (0 = У2? (0-2? (0, (3.60) Рис. 3.23. К определению огибаю- 
щей амплитуд высокочастотного 


$ (0) = агсв [а, (/а (0), (3.61) колебания по Гильберту. 
где о; (1) — новая функция, связанная с исходной функцией соот- 
ношениями 
ЕВ | 209 а, (3.62) 
л 7—1 . 
а( = | 2109 ат, (3.63) 
п т-—і 


— оо 


Эти соотношения называются преобразованиями Гильберта, 
а е а (0) — функцией, сопряженной (по Гильберту) функции 
а (2. 
В соответствии с выражениями (3.60), (3.61) рассматриваемая 
функция а (1) представлена в виде проекции вектора А ( на ось 
абсцисс, относительно которой отсчитывается угол ф (В (рис. 3.23). 

Для выяснения смысла выражений (3.60), (3.61), а также тре- 
бования, чтобы о; (№ являлась функцией, сопряженной по Гильбер- 
Ту исходной функции а (2), рассмотрим сначала некоторые свойства 
А (0, вытекающие непосредственно из выражения (3.60) и справед- 
ливые при любой функции а, (1), 

Прежде всего мы видим, что в точках, где функция а; (1) равна 
нулю, имеет место равенство Д (1) == а (8. 

Дифференцируя (3.50), получаем 


Отсюда видно, что при а. == 0, когда А (1) = а (4, имеет место 
дополнительное равенство 


Следовательно, в точках, в которых 0; (0 = 0, кривые А (0 
и а (1) имеют общие касательные. 

Этих условий, однако, еще недостаточно для того, чтобы можно 
было рассматривать А (й) как «простейшую» огибающую быстро 
осциллирующей функции а (д. Необходимо потребовать, чтобы кри- 
вая А (2) касалась кривой а (й) в точках, в которых последняя имеет 
амплитудное или достаточно близкое к нему значение. Иными сло- 
вами, в точках, где 0; (2) обращается в нуль, функция а (1) должна 
принимать значения, близкие к амплитудным. Это условие как раз 
и обеспечивается, если функция о; (1) является сопряженной по 
Гильберту функции а (0). Это свойство преобразований Гильберта 
нагляднее всего иллюстрируется на примере гармонического сиг- 
нала. 

Пусть а (1 = соѕ оѓ. Найдем сопряженную функцию а; (1. 
Применяя общее выражение (3.62) и переходя к новой переменной 
Х = т — Находим. 


оо оо 


Т, ие у ( ЕЕ 9 | о 
п т? л 4—7 
— со Ф _ ос 
оо оо 
1 ке їп ©, 
= — — с080(/ | 95 90А Их 4. іп оуу ( Ва 
л А ж х 
— Со — со 
Известно, что 
со і 9 
| с0$ Хх И 
х 


(в смысле главного значения) и 


со 
єп х 
| Я а, 
х 
— оо 


Следовательно, функции а (1) == соѕ 0 ,ї соответствует сопряжен- 
ная функция 
а (0) = Эт оѓ, 
которая проходит через нуль в моменты, когда исходная функция 
проходит через максимум. Аналогичным образом нетрудно убедить- 


ся, что функции а (1) = ѕіп о, соответствует сопряженная функ- 
ЦИЯ 


а: (0) = — с05 0, 


Подставляя .0 (1).== соѕ 0 и 0, (1 = “пой в выражение 
(3.60), получаем для огибающей гармонического колебания обще- 
принятое выражение 


А (0) = Усоѕ? о, 4- зіп о, = 1. 


Аналогичный результат получается и для а (0) = что, 
а (0) = — соѕ 01. 

Как видим, выражение (3.60) определяет огибающую в виде 
линии, касательной к точкам максимума исходной функции, и в 
случае гармонического колебания соединяющей два соседних мак- 
симума кратчайшим путем — прямой линией. Таким образом, вы- 
ражение (3.60) определяет «простейшую» огибающую. Это свойство 
выражения (3.60) сохраняется и для сложного сигнала, если выпол- 
няется условие медленности изменения огибающей, т. е. если речь 
идет об узкополосном сигнале [см. выражения (3.2), (3.3)]. 

Если исходный сигнал представляет собой сумму спектральных 
составляющих 


а (0) = У, (а, со 0,7 +6, зп, в, (3.64) 
п 


то сопряженная функция 
а, (0) = У, (а, їп о, — Б, соз о, й). (3.65) 


Ряд (3.65) называется рядом, сопряженным ряду (3.64). 
Если сигнал а (1 представлен не рядом (3.64),. а интегралом 
Фурье а 7 


а (2) = | [а (©) с0$ 07 -- Ё (о) ѕіп од ао, (3.66) 
0 


то функция а, (Й может быть представлена в виде интеграла 
а, (== (1а (6) уп! —р (о) соз о/о, (3.67) 
п 
0 


сопряженного интегралу (3.66). 

Нетрудно установить связь между спектрами функций а (й 
иа, (1). Так как при преобразовании гармонического колебания по 
Гильберту его амплитуда остается неизменной, то очевидно, что по 
модулю спектральная плотность $; (о) сопряженной функции а, (1) 
не может отличаться от спектральной плотности $ (о) исходной функ- 
ции а (д. Фазовая же характеристика спектра $1 (0) отличается от 
фазовой характеристики спектра $ (6). Из сопоставления выражений 
`(3.67) и (3.66) непосредственно вытекает, что все спектральные со- 
ставляющие функции а; ( отстают по фазе на 90° от соответствую- 
щих составляющих функции а (2. Следовательно, при о 2> 0 
Спектральные плотности $, (о) и $ (о) связаны соотношением 


$, (о) = — 18 (0), ө 2 0, - (8.68) 


В и отрицательных частот соответственно получается 
$, (о) = 15 (0), ө < 0. (3.69) 


Вследствие изменения фазовой характеристики сопряженная функ- 
ция о; (№ по своей форме может сильно отличаться от ИСХОДНОЙ 
функции а (0). 

Нетрудно, наконец, заметить, что если исходный сигнал записан 
в форме 


а (} = А (9 созф (0 = А (0 соѕТо,і + Ө (0 4 041, (8.70) 


где огибающая А (4) определена соотношением (3.60), то сопряжен- 
ную функцию можно записать в аналогичной форме 


а (9 = А (0 ѕіпф (д = А (0 зп ФЕ + 6 (0 + 0. (8.71) 


Это вытекает непосредственно из определения (3.61) и рис. 3.23. 

После того как найдена сопряженная функция о; (0), нетрудно 
с помощью выражений (3.60), (3.61) найти огибающую А (В, полную 
фазу ф (0) и, наконец, мгновенную частоту узкополосного сигнала 


о ат [2798 а] оное. (3.72) 
а! а! а(0) а (04-а (0) 


Выделив в найденной таким образом частоте о (й) постоянную 
часть Фо, можно написать выражение для 1 (1: 


ф (0 = о + 6 (0 + Ө, (3.73) 


в котором Ө (#} не содержит слагаемого, линейно зависящего от 
времени. Тем самым устраняется произвол в выборе «средней ча- 
стоты» сигнала ®, и соответственно функции 6 (2. 

Поясним применение преобразования Гильберта для орреде- 
ления огибающей фазы и мгновенной частоты сигнала на следую- 
щем примере. 

„Пусть задан сигнал в виде суммы двух гармонических колеба- 
ний с близкими частотами ® и 0; 


а (0 = А, соѕ ор + А, соѕ 0,7, (3.74) 

и требуется а (1) представить в форме 
а (| = А (0 соѕ [0 + Ө (0 + в. (3.75) 
Расстройка |До| = |, — в:| полагается настолько малой 


по сравнению с (®, -- 0.)/2, что колебаниеа (1) можно считать узко- 
полосным. 

Что следует в данном случае подразумевать под А (0, ви 6 (2? 
Непосредственно из выражения (3.74) трудно выявить структуру 
огибающей и фазы результирующего колебания а (№. Используем 
поэтому выражения (3.60), (3.61). Сопряженная функция 


а, (0) = Ау ѕіп Фи - А, зщ ©, 


Применяя формулу (3.650), находим огибающую сигнала а (й: 
А (6 = (А, соѕ о, 1-Е А, соѕ о, (А, зто А, зто, д = 
= АИ 1-1 Е? -- 28 соѕ Лог, (3.76) 


где Е = АЈА; Ло = 0 — 0, 


причем для определенности считается, что Ё < Ги Ло >> 0. 
Полную фазу суммарного колебания находим по формуле (3.61): 


Ф (9 =агсір 29 ._агсіс Ча Фы Е вые. (3.77) 


а(1) > союзе ЕЁ--Ё созо" 


Применяя далее формулу (3.72), после несложных алгебраиче- 
ских и тригонометрических преобразований приходим к следующе- 
му выражению для мгновенной частоты: 


Е-|- соѕ Ао! 


0 (1) =, Лол Е ——-- 
1--к24- 28 соѕ Ло 


= 0,4 А010), (3.78) 
Е-- со Ло 


м 
зе 1-28 соѕ Ло 


(3.79) 


Так как постоянная составляющая функции 3 (6. равна нулю, 
то входящие в выражение (3.73) средняя частота оъ и функция 
0(/) будут 

0 = 01, (3.80) 


ѓ 
0 (9 = Ло {ч (В 4. (3.81) 


0 


Итак, на основании (3.76), (3.78) и (3.80) —(3.81) выражение 
(3.75) приводится к виду 


а= А, УТ Е - 94 соѕ До х 


1 
х со о, Ао т (0) а | (3.82) 


0 


‘где 1 (/) определяется выражением (3.79). 
о При этом исключается произвол и неопределенность в выборе 
огибающей и фазы суммарного колебания. 

Графики функции 1 характеризующие изменение частоты 
приведены на рис. 3.24 для некоторых значений №. При Е - 1 
получаются выбросы, описываемые дельта-функциями, Это соот- 


ветствует производным скачкообразно изменяющейся фазы (на 
180°) в моменты времени, когда огибающая биений обращается в 
нуль. При << 1, т. е. при наложении слабого колебания А, соѕ ®1 
на сильное А; соѕ ®1Ё, выражения (3.76) — (3.79) значительно упро- 
щаются: 


А (0 2 Д, (1 + А соѕ Дой), оо = 0; 
о (0) — оу -- АДо соѕ Доѓ; (3.83) 
ф (1 а оу + Е эп Дог. 


В этом случае огибающая, частота и фаза суммарного колеба- 
ния изменяются по гармоническому закону с частотой | Ло| = | ®›— 
— @у| относительно своих средних значений соответственно А\, 
ФИ ү. 

Формулы (8.76) —(3.83) имеют большое прикладное значение, так 
как в радиотехнической практике часто приходится иметь дело с 
биениями двух гармонических колебаний, 


20° ЛОЙ 


Рис. 3.24. Мгновенная частота колебания, являющегося суммой двух гармони- 
ческих колебаний, 


В заключение следует отметить, что в некоторых специальных 
случаях выражения (3.60) —(3.69) используют также и для широко- 
полосных сигналов, когда понятие «огибающая» амплитуд теряет 
свой обычный смысл. При этом отказываются от требования, чтобы 
огибающая А (1) касалась кривой а (0 вблизи точек, в которых а (0 
имеет амплитудное значение. 


3.10. АНАЛИТИЧЕСКИЙ СИГНАЛ 


В электротехнике принято представлять гармоническое колеба- 
ние (ток, напряжение) в форме 


а (0) = Ау соѕ (0,7 -9,) = А, Ке [ев +8%)] = Ве[А е] (3.84) 


ИЛИ 
а (0) = А, эт (07 - 9,) = А, Ни [ео +69]-=1т [А ео], (3.84) 


где А, = Деѓё, — комплексная амплитуда. 
Часто символы Ве или Іт опускают и пишут просто. 


а (0) = А, е9 +91. А еі, (3.85) 


подразумевая действительную или мнимую часть этого выражения. 
В современной радиотехнике представление колебаний в ком- 
плексной форме получило дальнейшее развитие и распространено 
на негармонические колебания. 
Если задан физический сигнал в виде действительной функции 
а (1), то соответствующий ему комплексный сигнал представляется 


в форме 
2 = а (0) 0, (3.86) 


где а; (#) — функция, сопряженная по Гильберту сигналу о (2). 

Определенная таким образом комплексная функция 2 (1) назы- 
вается комплексным или аналитическим сигналом, соот- 
ветствующим физическому сигналу а (1). Заметим, что и в выражении 
(3.85) мнимая часть комплексной функции является функцией, со- 
пряженной по Гильберту действительной части. 

При представлении а (# и а, (2 в форме выражений (3.70), (3.71) 
аналитический сигнал можно записать следующим образом: 


2(0) =А ()еФо — А (0) е9 + 60-64 = А (0) еә, (3.87) 
где 
А()=А(е [00-9] (3.88) 


представляет собой комплексную огибающую узкополосного сигна- 
ла. Модуль комплексной огибающей, равный А (№ [поскольку 
је 1009 00| = 1 при любом законе изменения Ө (21, содержит 
информацию только об амплитудной модуляции колебания, а фазо- 
вый множитель еѓ(9 — только об угловой модуляции. В пелом же 
произведение А (де®® содержит полную информацию о сигнале 
а (В (за исключением несущей частоты ®,, которая предполагается 
известной). 

Это свойство комплексной огибающей, позволяющее при анали- 
зе узкополосных сигналов исключать из рассмотрения частоту «©, 
придает важное значение понятию «аналитический сигнал». 

Рассмотрим основные свойства аналитического сигнала и ком- 
плексной огибающей. 

1. Произведение аналитического сигнала г. () на сопряженный 
ему сигнал 2 ( равно квадрату огибающей исходного (физического) 
сигнала а (48. 


Действительно, 


2. (02 (9 = @ (0) + іа, (0110 (0 — іа (01 = 0 (0 + 


+ @ (9 = А? (0. (3.89) 
Таким образом, модуль аналитического сигнала 2, (і) равен про- 
сто огибающей сигнала г, (д: |2. (21 = А (9. 


Спектр аналитического 
220)=2800) сигнала содержит только поло: 
жительные частоты. 

Из выражения 


2. (0) = а (1 + №, (0) 


вытекает, что спектральная плот- 
2 2) 5 ность 2 (0) аналитического сиг» 
нала 2, (1) определяется сум- 


Рис. 3.25. Соотношение между спек- МОЙ 
трёми физического и аналитического 


А 


сигналов. 2. (©) = 8, (о) + а. (0). 
Но согласно (3.68), (3.69) при о> 0 8, (©) = — 13 (0), а при 
© < 0 8. (0) = №. (о). Следовательно, 
Г 
2, ө (ара (3.90) 
0 при о < 0. 


Так, например, если узкополосному сигналу а (В соответствует 
спектральная плотность $. (о), модуль которой изображен на 
рис. 3.25 штриховой линией, то аналитическому сигналу г (8 = 
=а (8 + ід (0 соответствуют спектральная плотность 72, (6), мо- 
дуль которой изображен на том же рисунке сплошной линией. 

Интеграл Фурье для. аналитического сигнала 2. (2) принимает" 
следующий вид: 


2,00) = — | 2, (оу до = =. | $. (о) ею до. (3.91) 
0 0 


где $, (0) — спектральная плотность исходного (физического) сиг- 
нала а (2). 

3. Спектральная плотность комплексной огибающей А (1 сов- 
падает со смещенной на величину о влево спектральной плотностью 
аналитического сигнала 2. (1. 


1 Отсюда проясняется смысл термина «аналитический сигнал». Дейст- 
вительно, при переходе к комплексному ѓ интеграл (3.91) сходится в верхней 
пёлуплоскости и является аналитической функцней при 121 > 0, поскольку 


при © = оо множитель е 491" обеспечивает сходимость. В случае. же 


фивического сигнала, содержащего как положительные, так и отрицатель. 
ные. частоты, множитель е {91 бесконечно возрастает либо при о» -|- со, 
либо при ® > — оо. 


Основываясь на общей формуле (2.48), можем написать 
т 


7. (©) = ( 2,0) её а}. 


— оо 


Подставляя в это выражение 2, (1} = А (д еѓ®, получаем 


оо 
7.00) = ( А ()е-/0—97 2 —84(0—0,), ©>0. (3.99) 
о 

Это соотношение является обобщением формулы (2.58) на слу- 
чай комплексной функции времени А (1), умножаемой на еѓ@ 
(вместо соѕ оѓ в $ 2.7, п. З). Выражение (3.9), выведенное для ве- 
щественной огибающей А (0 
(при чисто амплитудной моду- 
ляции), является частным слу- 
чаем общего выражения (3.92). 
Вводя обозначение о — 
— @0 = ©, перепишем (3.92) в 

несколько иной форме 


2. (9 - 9) ==$4(0) = 
= 3$; (5, + 9) (3.93) 


{см. формулу (3.90). 

Соотношение между спектра- 
ми $4(0) и 7, (0, + ©) иллю- 
стрируется рис. 3.96. 

Особо следует отметить, что 
о „За (9) комплексной оги- Рис. 3.26. Соотношение между спект- 
бающей А (9 не обязательно рами аналитического сигнала и комп- 
симметричен относительно нуле- лексной огибающей исходного СИГ- 
вой частоты (см. рис. 3.26). Если нала. 
спектр $. (о) физического коле- 
бания а (1) несимметричен относительно о = Фо, как это может иметь 
место, например, при смешанной амплитудно-угловой модуляции 
(см. $ 3.8), то и функция 2, (о) = 28, (о), о >> 0, несимметрична; 
после сдвига 4, (0) на величину о, влево спектр комплексной оги- 
бающей $4(6) будет несимметричен относительно частоты © == 0. 
Поскольку при таком сдвиге функция 8л (©) отлична от нуля в ©б- 
ласти частот © < 0, комплексная функция А (0) не является аналити- 
ческим сигналом. Это объясняется тем, что действительная и мнн- 
мая части А (2) не являются функциями, сопряженными по Гиль- 
берту. 

4. Корреляционная функция аналитического сигнала, определяв- 
мая выражением 


0 (271 


В, (т) = ( 2а (1) га (Ё 4-1) 0, (3.94) 


— со 


связана с корреляционной функцией исходного физического сигнала 
(узкополосного) 


В, (а) = { а(до( 4-7) а (3.95) 


соотношением 
В, (0 = У, Ве В, (з). (3.96) 


Действительно, подставив в (3.94) 2, (0 = ай + 1, (0), по- 
лучим 


В, (5) = {1а 0) + ѓа, (Оа (т) — ѓа (0 4-0) = 


= {афаито а [ батэ + 


+ Г а, (0) а (4-7) &— абата) 


оо — оо 


В $ 2.17 было установлено, что корреляционная функция фи- 
зического сигнала зависит только от модуля его спектральной плот- 
ности. Так как модули спектров функций а (1 и а. (№ одинаковы 
(см. $ 3.9), то первые два интеграла равны и суммируются, а вто- 
рые два взаимно уничтожаются из чего и следует соотношение 
(3.96). Подставив теперь в (3.94) 2, (0 = А (фе и 2 (0) = 
= А* (Де-®, получим 


В, (1) = е- ют | А (0 А*(Е-- т) а, (3.97) 
откуда вытекает важное соотношение [см. (3.96)] 
В, (= Бе је “т ( А (2 мечта | (3.98) 


Входящий в выражение (3.98) интеграл есть корреляционная 
функция комплексной огибающей А (. Поэтому выражение (3.98) 
можно переписать в форме 


В. ® = - Ке[е—'9+ В, (1). (3.99) 


В частности, при т = 0 получаем 


0, сай 
В, (0) => р ди =--В, 0). (3.100) 


Из этого выражения видно, что поскольку В. (0) = Э, энергия 
аналитического сигнала равна удвоенной энергии ‘исходного физиче- 
ского сигнала. 

Следует указать, что применение понятия энергии к комплекс- 
ной функции имеет не только формальный смысл. В гл. 12 будет 
показано, что в некоторых устройствах обработки сигналов прихо- 
дится иметь дело с совокупностью. двух функций времени, сопря- 
женных по Гильберту, т. е. с аналитическим сигналом как с физиче- 
ским процессом. 

Преимущества аналитического сигнала при анализе узкополос- 
ных процессов будут видны из дальнейших глав. 


3.11. КОРРЕЛЯЦИОННАЯ ФУНКЦИЯ МОДУЛИРОВАННОГО 
КОЛЕБАНИЯ 


При нахождении корреляционной функции модулированного 
колебания а (0) = А (7) созф (№ будем исходить из условия абсо- 
лютной интегрируемости (конечной энергии) колебания а (1), что 
позволяет применять определение (см. $ 2.16) 


В, (= Г ада) й. (3.101) 


= оо 


Вычисление интеграла для сложных сигналов требует громозд- 
ких выкладок. Задача существенно упрощается при переходе от 
колебания а( к аналитическому сигналу 2, (1) = А (фе, 
Основываясь на соотношениях, выведенных в предыдущем парагра- 
фе, рассмотрим сначала чисто амплитудную модуляцию, когда 
а () = А (0 соѕ оо, Ө (1 = 0 и, следовательно, А (0) = А* (0) = 


Тогда формула (3.98) принимает вид 


в.о = ере { А()А( т) а | = 


==—-00% орт Г А) А(-- 94. (3.102) 


Обозначив, как и в выражении (3.99), интегральный множитель 
через Ва (т), окончательно получим 


В, (0) = ВА (т) (1 соѕ ®о®). (3.103) 


Второй множитель (1/5 с0$ Фот) есть корреляционная функция 
гармонического колебания с частотой 0, и единичной амплитудой. 

Итак, корреляционная функция амплитудно-модулированного 
радиосигнала равна произведению корреляционных Функций ОГИ- 
бающей и высокочастотного заполнения, 


В качестве примера на рис. 3.27, а показан радиокмпульс с пря- 
моугольной огибающей, а на рис. 3.27, 6 — соответствующая этому 
импульсу корреляционная функция. Следует отметить, что эта 
функция не зависит от начальной фазы заполнения радиоимпульса, 
а ее огибающая совпадает с корреляционной функцией прямоуголь- 
ного видеоимпульса (см. $ 2.16, рис. 2.38, г). 

Для иллюстрации применения общего выражения (3.99) к ам- 
плитудно-частотной модуляции найдем корреляционную функцию 
импульса, изображенного на рис, 3.19, а. 


Рис. 3.27. Импульс с высокочастот- Рнс. 3.28. К построению корреляци- 
ным заполнением (2) и корреляци- онной функцин ЛЧМ импульса, 
онная функция (6). 


При обозначениях формулы (3.37) и рис. 3.19 аналитический 
сигнал запишется в виде 


20) = А е'В/2 ем, —Т]2 515 Т 12. (3.104) 
Применяя формулы (3.94) и (3.99), получаем 
5 7012—71 
В, (= Ве { е9 + В12/21 6—06 791 034, (3.105) 
7012 


Пределы интегрирования взяты с учетом условия одновременного 
существования функций а (1) и а (1 -- т) (рис. 3.28). 
С помощью несложных преобразований выражение (3.105) при- 
водится к виду 
Аве 272. 2—5.) созот А 
В, (1) = Ге приро о 810) 
0 при |*|> 7/2. 


Используя введенный в $ 3.7 параметр т [см. формулу (3.38 
и учитывая, что ВТё = 20.7, = 2лт, приведем выражение (3.106) 


к несколько более общему виду’ 
ил 

этрли — {1 — — 

` | Е г. ( г.) 


Те 


Множитель У, АГ. = В, (0) = Э равен полной энергии рас- 
сматриваемого радиоимпульса (как и при импульсе с постоянной 
частотой заполнения, см. рис. 3.97, 6), - 


В. (= - АТ, соѕ от. (8.106) 


Рис. 3 29. Корреляционная функция ЛЧМ импульса. 


Таким образом, 


= 

Ва(®) ЕЕ а (1) ое с Ка БИЕ СА. 0$ @,, Т. (3.107) 
В,.(0) Э лт? 
То 


График этой функции построен на рис. 3.29 для параметра 
= 100 в предположении, что «Г. очень велико (на рис. 3.29 


масштаб выбран произвольно}. Огибающая корреляционной функ- 
ции образует весьма острый пик (при т >> 1), а частота заполнения 
постоянна и равна центральной частоте о, исходного радиоимпульса. 

Рассмотренный здесь сигнал и его корреляционная функция 
представляют большой практический интерес для современной 
радиотехники. 


3.12. ДИСКРЕТИЗАЦИЯ УЗКОПОЛОСНОГО СИГНАЛА 
Пусть задан сигнал 


а (9 = А (0 созф (0 = А (0 соѕ во! + Ө (01, (8.108) 


спектр которого заключен в узкой полосе частот от ®: до о, так 
что модуль спектральной плотности 5. (о) имеет вид, представлен- 
ный на рис, 3.30, а, причем в пределах полосы Ло, спектр не обя- 


аў 


0227 


20д 0 йәр 9 
2 2 
2) 


Рис. 3.30. Спектр узкополосного радиосигнала (а) и комплексной огибающей 
этого снгнала (6). 


зательно симметричен относительно пентральной частоты 0, == 
== (©, + 0,.)/2. Под узкополосностью сигнала подразумевается 
условие 


Лоу/о, = АР < 1, 


где Др == Дол = — р — полоса частот, Гц. 
Предполагается, что функция А (й) является простейшей оги- 
бающей, т. е. что А (1) иф (1) отвечают соотношениям (3.60) и (3.61). 
Если при дискретизации подобного сигнала исходить из ряда 
(2.120}, то интервал между выборками должен быть не больше чем 
1/25, где {, — наивысшая частота в спектре сигнала, Нецелесооб- 


разность такого подхода очевидна, так как информация о сигнале 
заложена не в частоту {» (или ѓ,), а в огибающую А (В или в фазу 
Ө (2), которые изменяются во времени медленно, с относительно низ- 
кими частотами модуляции. Желательно поэтому так преобразовать 
выражение (2.126), чтобы интервалы между выборками определялись 
фактической шириной спектра, т. е. величиной ЛК, а не верхней 
частотой #,. 

Для этого перейдем к аналитическому сигналу, соответствующе- 
му заданной функции а (1: 


2. (= А (дефе – Д (ребе = А (дее, (3.109) 


где комплексная огибающая А (} = А (1 е9 представляет 
собой низкочастотную функцию, спектр которой 84 (©) примыкает 
к нулевой частоте (рис. 3.30, 6). Разложим комплексную функцию 
А (д = А (1 е‘ по ортогональной системе 


п == — оо 


где базисная функция Ф, (/) определяется выражением (2,121). 
Подставив этот ряд в (3.109), получим 


| У оф | еви, (3.111) 


а= — Оо 


после чего исходное колебание а (1) определим как" действительную 
часть функции 2, (0): 


| У совы [9] (8.112) 


п = -— 00 


Как видим, задача дискретизации высокочастотного колебания 
свелась к задаче дискретизации комплексной огибающей А (2). 
При определении наибольшего допустимого интервала между выбор- 
ками в разложении (3.110) необходимо исходить из наивысшей ча- 
стоты в спектре функции А (й. Из определения о, как средней ча- 
стоты в полосе Аю, очевидно, что эта частота, отсчитываемая от 
© = 0, равна Ло,/2, или в герцах ДА/2. Следовательно, интервал 
между выборками не должен превышать 


ЛЁ == 1/2 (Др) = ИАК, (3.113) 

а функция ф» () должна иметь вид 
__ 311 (Лоо/2) 0 —пА) _ зт лАБ (2 — АЛ) 114 
Ф = (Або/2) ({— пб Ар (#—пАд “ 190 


От аналогичной функции, использованной в $ 2.14, фи (1) отли- 
чается только заменой ®„ на Ло /2. Следовательно, спектральная 
плотность Ф, (©) функции фо () равна 27/Лоџ = МА в полосе 


частот |2 | < Ло,/2 (рис. 3.30), а спектральная плотность функ- 
ЦИИ фл (1 


п см — 1 сид а 
ие" а ПОИНИ 
Ф, (©) = Я (3.115) 
0 при а 


Квадрат нормы функции ф» ({) по аналогии с выражением (2.123) 
|» ||* = 2/0,5Ло, == МАЮ. (3.116) 
Далее по формуле (2.9) с учетом (3.116) 


С, = 


{лөө (0) 0 Ар, г Або (007. (3.117) 
Т Теа 


Используя формулу (2.63), в которой заменяем о на ©", получаем 


Лоо/2 
А | 5409) Ф,—9) 49 
б --Ао,/2 
Ло, /2 5 
нет. а | 5 (©) е9 40 = А (ид = А (пЛ) ее, 
ое Ао 


(3.118) 


В выражении (3.118) $А — спектр комплексной огибающей 
А (0), аА (пл? — ее значение в отсчетной точке і == пДё. 

Итак, коэффициенты ряда (3.110) являются выборками функции 
А (2), взятыми через интервалы Лі = ИА 

Подставляя (3.118) в (3.111), получаем 


2а (В = У А (пА) Ф, (0) ег 19:49 ("48 
п== — со 
и по формуле (3.112) определяем 


а(0= У А(пл0 Ф, (0 соѕ [о + Ө (00) 


п == — 00 


– Ӱ А (пл) о ПА) со [0,7 4-0 (АВ. (3.119) 
п= — оо 
При заданной длительности сигнала Г. число отсчетных точек 


ТЛА = Т.А, причем в каждой точке должны быть заданы два 
параметра: А (пл и Ө (пАф. 


1 Поскольку здесь рассмагривается спектр огибающей. 


Слелует иметь в виду, что при несимметричном (в полосе Ло,) 
спектре введенная в данном параграфе частота о, = (о; + о,)/2 
может не совпадать со «средней частотой» в выражении (3.73). Ины- 
ми словами, фаза 6 (1) может содержать слагаемое, линейно завися- 
щее от времени. 

Проиллюстрируем выражение (3.119) на примерах колебания, 
промодулированного по амплитуде или по частоте. 

При АМ исходим из колебания а (й) = А (1 соѕ оѓ, в котором 
А (1) — вещественная функция со спектром $4 (@), ограниченным 
наивысшей частотой @„ = 2лЁ,„. В этом случае ширина спектра 
модулированного колебания а (1) равна АРьм == 2Ё и, причем в пре- 
делах этой полосы спектральная плотность $, (©) симметрична от- 
носительно Фо, Интервал между выборками в соответствии с форму- 
лой (3.113) должен быть не больше чем ДЁ = 1/Ары = ШР, т. е. 
таким же как и при дискретизации исходного сообщения (модулиру- 
ющего напряжения). 

Так как фаза высокочастотного заполнения при чисто амплитуд- 
ной модуляции постоянна, то передавать ее нет необходимости. 
Отсюда вытекает очевидный результат: амплитудно-модилированное 
колебание вполне определяется значениями своих амплитуд, взятыми 
через интервал 1/2Ё т, где Ё — верхняя частота в спектре модули- 
риющей финкции (т. е. в спектре передаваемого сообщения). 

Иными словами, при чисто амплитудной модуляции число степе- 
ней свободы модулированного колебания-такое же, как и число сте- 
пеней свободы модулирующей функции. А 

Рассмотрим теперь частотно-модулированное колебание 


а (0 = А, соѕ [00 + 6 (01, 


когда мгновенная частота о (8 = о, -- 40/4 модулирована тем же 
сообщением, что и в предыдущем случае, причем максимальная де- 
виация частоты ѓ, велика по сравнению с Ё, так что ширину 
Ам полосы частот модулированного колебания можно прирав- 
нять к 2}, [случай «широкополосной» частотной модуляции, (3.34)]. 
Интервал между выборками должен быть взят АЕ ИАЁы = 
= 1/1. Так как при ЧМ амплитуда колебания неизменна, то пере- 
давать ее нет необходимости. Следовательно, для однозначного пред- 
ставления частотно-модулированного колебания достаточно зада- 
вать фазу Ө (ИЛ) этого колебания в отсчетных точках, отстоящих 
одна от другой на время Лі = 1/24. При одной и той же длитель- 
ности сообщения Ге число выборок фазы при ЧМ равно А[.мГе == 
= 9}. Тс, ачисло выборок огибающей при АМ равно А/,мТе = ЭР То. 
Отсюда видно, что при одинаковом передаваемом сообщении (при 
одинаковом количестве информации) частотно-модулированный сиг- 
нал обладает числом степеней свободы в /}/Ё»һ == т раз большим, 
чем амплитудно-модулированный сигнал. Это является результа- 
том расширения спектра сигнала при ЧМ. На приемной стороне 
канала связи после частотного детектирования модулированного 


колебания выделяется напряжение, которое имеет спектр и число 
степеней свободы такие же, как и исходное сообщение. 

Из приведенного примера видно, что при одной и той же ширине 
спектра информационная емкость радиосигнала различна в зависи- 
мости от вида модуляции. 

При смешанной модуляции — амплитудной и угловой — в каж- 
дой отсчетной точке нужно брать две выборки: амплитуды и фазы, 


Глава 4 


ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЛУЧАЙНЫХ 
СИГНАЛОВ 


4.1. ОБЩИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЛУЧАЙНЫХ ПРОЦЕССОВ 


Информация, передаваемая по каналу связи или извлекаемая 
в результате измерения, заключена в сигнале. 

До приема сообщения (до испытания) сигнал следует рассма- 
тривать как случайный процесс, представляющий собой совокуп- 
ность (ансамбль) функций времени, подчиняющихся некоторой 
общей для них статистической закономерности. Одна из этих функ- 

ций, ставшая полностью извест- 


ху р 2) ной после приема сообщения, 
0 называется реализацией 
ий $ случайного процесса. Эта реа- 
92 “лизация является уже не слу- 
0 "З = чайной, а детерминированной 
ху ћу | а функцией времени. 
о ^^ РЕ Важной, но не исчерпываю- 
М < 7А + щей характеристикой случай- 
Хо | ного процесса является прису- 
0 щий ему одномерный закон рас- 
А) $ пределения вероятностей. 


На рис. 4.1 изображена совокуп- 
Рис. 4.1. Совокупность „Функций, об- ность функций х; (0), (хо (1, ..., 
разующих случайный процесс. образующих случайный процесс 
Х (0). Значения, которые могут 
принимать отдельные функции в момент времени [== 4, обра- 
зуют совокупность случайных величин д (1), х, (В), ... 
Вероятность того, что величина хь (1) при измерении попадает 
В какой-либо заданный интервал (а, 6) (рис. 4.1), определяется вы- 
ражением 


[21 
Р, (а<х% 6)== (р(х, һ) ах. (4.1) 


Функция р (х; В) представляет собой дифференциальный закон 
распределения для случайной величины х (4); р (х; &) называется 
одномерной плотностью вероятности, а Рь, — интегральной ве- 
‚роятностью. 

Функция р (х; &) имеет смысл для случайных х непрерывного 
типа, могущих принимать любое значение в некотором интервале. 
При любом характере функции р (х; 1) должно выполняться ра- 
венство 


макс 
р(х; Н)ах==\, (4.2) 


* мин 


где Хмин И Хмаке — Границы возможных значений х (1). 

Если же х является случайной величиной дискретного типа 
и может принимать лишь одно из конечного числа дискретных зна- 
чений, то (4.2) следует заменить суммой 


Х) Р,=1, (4.2') 


где Р; — вероятность, соответствующая величине х;. 

Задание одномерной плотности вероятности р (х; Ё) позволяет 
произвести статистическое усреднение как самой величины х, так 
и любой функции } (х). Под статистическим усреднением подразу- 
мевается усреднение х по множеству (по ансамблю) в каком-либо 
«сечении» процесса, т. е. в фиксированный момент времени. - 

Для практических приложений наибольшее значение имеют сле- 
дующие параметры случайного процесса: 

— среднее значение (математическое ожидание, первый момент) 


«х (>= \ хр (х; в) ах, (4.3) 


— средний квадрат (второй момент) 
со 


= | ор В) ах, (4.4) 


— средний квадрат флуктуации (дисперсия) 
с (11) = < (х— < к>) = <> — (<>). (4.5) 


В выражениях (4.3)—(4.5) угловые скобки означают операцию 
усреднения по множеству (ансамблю). 

Одномерная плотность вероятности недостаточна для полной 
характеристики случайного процесса, так как она дает вероятност- 
ное представление о случайном процессе Х (1) только в отдельные 
фиксированные моменты времени. Более полной характеристикой 


является двумерная плотность вероятности! р (ху, хз; В, Ё), позво- 
ляющая учитывать связь значений х и хз, принимаемых случайной 
функцией в произвольно выбранные моменты времени ћ и 6. 

Исчерпывающей вероятностной характеристикой случайного 
процесса является и-мерная плотность вероятности при достаточ- 
но больших п. Однако большое число задач, связанных с описанием 
случайных сигналов, удается решать на основе двумерной плотно- 
сти вероятности. 

Задание двумерной плотности вероятности р (ху, Хз; Ё, Ё) П03- 
воляет, в частности, определить важную характеристику случайно- 
го процесса — корреляционную функцию (второй смешанный мо- 
мент) 


Ву (р, Ь)= <х (В) х (0). (4.6) 


Согласно этому определению корреляционная функция случай- 
ного процесса Х (0) представляет собой статистически усредненное 
произведение значений случайной функции Х (1 в моменты & 
и і. 

Для каждой реализации случайного процесса произведение 
х (8) х(Ь) является некоторым числом. Совокупность реализаций 
образует множество случайных чисел, распределение которых ха- 
рактеризуется двумерной плотностью вероятности р (ха, Хо; В, &). 
При заданной функции р (ж, х; &, В) операция усреднения по мно- 
жеству, обозначенная в выражении (4.6) угловыми скобками, осу- 
ществляется по формуле 

со со 


В, (0, 6)= \ \ ар, ааа (4.7) 


— 00 


При #, = & двумерная случайная величина хх, вырождается 
в одномерную величину хї== х5. Можно поэтому в соответствии 
с выражением (4.4) написать 


о 
В, (11, А) = \ хі р (хз в) ах ==. (4.8) 

— со 
Таким образом, при нулевом интервале между моментами вре- 
мени [и Її, корреляционная функция определяет величину средне- 

го квадрата случайного процесса в момент # == &. 

Исследование случайного процесса, а также воздействия его 
на радиоцепи существенно упрощается при его стационарности. 
Случайный процесс называется строго стационарным, если его 
плотность вероятности р (х, Хо, ..., Ха; Ц, Ё, -.., Ё) произвольного 


1 Здесь и в дальнейшем одной и той же буквой р обозначаются плотности 
вероятности различных случайных функций. В некоторых разделах, если 
это необходимо для устранения путаницы, будут применяться индексы, уточ- 
няющие параметр, к которому относится данное распределение. Например, 
при рассмотрении случайного процесса х (1) = А (1) соѕ Ө (1) будут применять- 
ся обозначения рх (х), рд (А) и ро (0). 


порядка и зависит только от интервалов % — Ё, ёз — 1, ...,  — Е 
и не зависит от положения этих интервалов в области изменения 
аргумента {. 

В радиотехнических приложениях теории случайных процес- 
сов условие стационарности обычно ограничивается требованием 
независимости от времени только одномерной и двумерной плотно- 
стей вероятности (случайный процесс, стационарный в широком 
смысле.) Выполнение этого условия позволяет считать, что среднее 
значение (первый момент), средний квадрат и дисперсия случайного 
процесса не зависят от времени, а корреляционная функция зави- 
сит не от самих моментов времени В и {,, а только от интервала 
между ними т = і, — Ё. 

Стационарность процесса в широком смысле можно трактовать 
как стационарность в рамках корреляционной теории (для моментов 
не выше второго порядка). 

Таким образом, для случайного процесса, стационарного в ши- 
роком смысле, выражения (4.3) —(4.5) и (4.7) можно записать без 
обозначения фиксированных моментов времени: 


<= { хр(х) ах; (4.9) 

«х®У= \ х? р(х) ах; (4.10) 

ох== (02) — (002) (4.11) 

В, (®)= \ { жж р(х, х т) ах, Ях. (4.19) 


Дгльнейшее упрощение анализа случайных процессов достига- 
ется при использовании условия эргодичности процесса. Стацио- 
нарный случайный процесс называется эргодическим, если усред- 
нение любой его вероятностной характеристики по множеству реа- 
лизаций эквивалентно усреднению по времени одной теоретичес- 
ки бесконечно длинной реализации. 

Условие эргодичности случайного процесса включает в себя 
и условие его стационарности. В соответствии с определением эрго- 
дического прсцесса соотношения (4.9)—(4.12) эквивалентны следую- 
щим выражениям, в которых операция усреднения по времени обоз- 
начена прямой чертой: 


7/2 
х()=іт 2 | хав (4.13) 
Т> о Т 
7/8 
7/2 
=) = іт 2 І х2 (а (4.14) 
Т> оо 


—Т/2 


02-02 (0 — (0); (4.15) 
7/2 
В, (= х) = т | хх. (4.16) 


— 17/2 


Если х (0 представляет собой электрический сигнал (ток, на- 
пряжение), то х (В — постоянная составляющая случайного сигнала, 
х? (0) — средняя мощность, 0? — средняя мощность флуктуации 
сигнала [относительно постоянной составляющей х (21. 

Выражение (4.16) внешне совпадает с определением (2.134) 
корреляционной функции детерминированного сигнала (периоди- 
ческого). Непосредственно из (4.16) вытекает четность функции 
В, (т) относительно сдвига т. 

Очевидно также, что 


Т/2 
В, (0) = ію 2 | х (0) == = 4 о, (4.17) 
Яр | 


т.е. значение корреляционной функции при т = Оравно полной 
средней мощности случайного сигнала. 

При анализе случайных процессов часто основной интерес пред- 
ставляет его флуктуационная составляющая. В таких случаях при- 
меняется ковариационная функция 


О (т) = [х (0) (1х (+9) —х(0]=8В, (т) — (х). (4.18) 


Наконец, вводится нормированная корреляционная 
функция - 


2 

В, (= Ох Е __ Вх 9-0 (4.19) 

ох м 
Функция К, (т) характеризует связь (корреляцию) между значе- 
ниями [х (0 — х], разделенными промежутком т. Чем медленнее, 
плавнее изменяется во времени х (1, тем больше промежуток т, в 
пределах которого наблюдается статистическая связь между мгно- 
венными значениями случайной функции. · 

При экспериментальном исследовании случайных процессов ис- 
пользуются временные корреляционные характеристики процесса 
(2.13) —(4.19), поскольку, как правило, экспериментатору доступно 
наблюдение одной реализации сигнала, а не множества его реали- 
заций. Интегрирование выполняется, естественно, не в бесконечных 
пределах, а на конечном интервале Т, длина которого должна быть 
тем больше, чем выше требование к точности результатов измерения. 


4.2. ВИДЫ СЛУЧАЙНЫХ ПРОЦЕССОВ. ПРИМЕРЫ 


Применение общих определений, приведенных в предыдущем 
параграфе, иллюстрируется ниже на нескольких характерных слу- 
чайных процессах. 

Наряду с обозначением случайного процесса символом Х (8 
будет применяться в том же смысле обозначение х (1, под которым 
подразумевается случайная функция времени. Как и ранее, х, (й 
обозначает А-ю реализацию случайной функции х (8. 


1. Сигнал в виде постоянного напряжения случайного уровня 


Пусть уровень А сигнала может с равной вероятностью прини- 
мать любое значение в интервале от — Аманс до Амано (рис. 4.2.) 

Стационарность этого процесса очевидна. Одномерную плотность 
вероятности легко получить из выражения (4.2): 


р (х) =Ч»Амакс, — Амакс < х < Яуза (4.20) 


Подстановка (4.20) в выражения (4.3)—(4.5) дает 


Амакс 
ГЈ 


(ху== хах = 0; 


2Аманс \ 
77 "маке 
Аманс 


1 1 

ХУ —= Ас: 

= Т 
“макс 


ок — (ху) == 0А Ваке, г раа 


При определении корреляционной Рис. 4.2. Совокупность посто- 
функции по формуле (4.6) следует  ЯННЫх напряжений случайного 
учитывать, что для любой реализа- п 
ции, независимо от временного сдви- 
га т, выполняется равенство х, (&) = хһ (Ь). Следовательно, 
хь (В) хь (Ё) = х5, и усреднение этого произведения по множеству 
можно выполнить без использования двумерной плотности вероят- 
ности, непосредственно по формуле (4.8). Таким образом, 


В, (®) = <*> = МА баке = 0%. 
Рассматриваемый процесс не эргодичен. Это видно из того, что 
= 5-х» ==, 
В, (т) == х 5 ЧзАмакс» 


т. е. первые два момента и корреляционная функция, определенные 
Усреднением по времени (вдоль реализаций), не совпадают с резуль- 
татом усреднения по множеству, 


2. Гармоническое колебание со случайной амплитудой 
Пусть в выражении, определяющем сигнал 


х () = А соѕ (0, + 6.) = А соѕ (0), (4.21) 
частота ®, и начальная фаза 0, являются детерминированными 
и постоянными величинами, а амплитуда А — случайная, равнове- 
роятная в интервале от 0 до Амаке Величинз (рис. 4.3). 


Рис. 4.3. Совокупность гармонических колебаний со случайпой амплитулой. 


Найдем одномерную плотность вероятности р (х; &) для фикси- 
рованного момента времени Ё. Мгновенное значение х (1) может 
принимать любые значения в интервале от 0 до Дмакс ©03ф (6), 
причем будем считать, что соѕ ф (&) >> 0. Следовательно, 


р (х; &) = Иймакс соѕ№ф (4), 0< х< Амано соѕ% (А) 
и математическое ожидание 


аманд 503 № (а) 


1 1 
ЕТТЕ хах==-- Аманс ©0$ Ф (Ё). 


Далее, 
Амане соѕ ф (4) 


2 НЕ ЕНА 2 — ^^ де 2 
«ж (Е) = ЕХ, х? ах = а Дбакс СОЅ? (В). 


Наконец, дисперсия 


ох (1) == (22 (09—60 6)0%=-- Амакс СО5? Ф (1) — 
— Амакс ©03? 4р (=> Азакс СОЗ? ар (#1). 


Рассматриваемый случайный процесс нестационарный и не 
аргодический, 


3. Гармоническое колебание со случайной фазой 


Пусть амплитуда А, и частота о, гармонического сигнала зя- 
ранее достоверно известны, а начальная фаза 0 — случайная вели- 
чина, которая с одинаковой вероятностью может принимать любое 
значение в интервале от — л до л, Это означает, что плотность ве- 
роятности начальной фазы * 


ре (9) = 12, —л< 0 < л. (4.22) 


Одну из реализаций случайного процесса х (№, образуемого со- 
вокупностью гармонических колебаний со случайными фазами 
(рис. 4.4), можно определить 
выражением 


х. (В = А, соѕ (0, - Өр) == 
= Досоѕ, (9. (4.23) 


Полная фаза колебания 
Ф (0 = о, + Ө является 
случайной величиной, равно- 
вероятной в интервале от 
Фо — л до 00 4 я, следо- 
вательно, 


ре ($) = 1л, 


оі фо - п. 
(4.24) 


Найдем одномерную плот- 
ность вероятности р, (х) слу- Рис. 4.4. Совокупность гармонических 
чайного процесса Х (й. Выде- колебаний со случайными фазами. 
Лим интервал х, х + ах 
(рис, 4.5) и определим вероятность того, что при измерении вели- 
чины сигнала, проведенном в промежутке времени от & до & + 2}, 
мгновенное значение сигнала окажется в. интервале х, х + ах. Эту 
вероятность можно записать в виде р. (х) ах, где р, (х) — иско- 
мая плотность вероятности. Очевидно, что вероятность р, (х) ах сов- 
падает с вероятностью попадания случайной фазы колебаний Ф в 
один из двух заштрихованных на.·рис. 4.5 фазовых интервалов. 
Эта последняя вероятность равна 2ру ($) ар. Следовательно, 


р» (х) ах = ру ($) ар = (2/27) Ф}, 


откуда искомая функция! 


рх оле БЕ 8 А, < х5 Ар 


п рах 
ар 


1 Дбсолютное значение производной берется на том основании, что плот- 
ность вероятности является неотрицательной функцией, 


7 — А, [іп |= А, ИЇ сор УА. 
Таким образом, окончательно 
р.б) = Пп ИАё х, —А <= А (4.25) 


График этой функции изображен на рис. 4.6. 


У бар 


"Ад 0 Ар х 


рис. 4.5. К определению плотности вероят- Рис. 4.6. Плотность вероятности 
ности гармонического колебания со случай- гармонического колебания со 
ной фазой. случайной фазой. 


Существенно, что одномерная плотность вероятности р, (х) 
не зависит от выбора момента времени 1, а среднее по множеству 


(см. (2.271.7) в 110) 


Ао а 
«х (>= { хо) ас | х_цх=0 0.26) 
я УА — 2% 
— 4 — 4 
совпадает со средним по времени 
У і т/2 Т2 
==> | хр іт 2. | А, соз (0,2 1-0) &=0. 
Т-> оо Т Т-=со Т 
уә ту 


(Это справедливо для любой реализации рассматриваемого случай- 
ного процесса.) 

Корреляционную функцию в данном случае можно получить 
усреднением произведения х (А) х (5) по множеству без обращения 
к двумерной плотности вероятности [см. общее выражение (4,7)1. 
Действительно, подставляя в (4.6) 


х (В) х (Ь) = 448 соѕ (@ой -- 0) соѕ (во + 9) = 

== У» Ав с0$ ®о (2 — В) А соѕ [оо (& + 2) + 201} 
и учитывая, что первое слагаемое С05 Фо (№ — ) является детер- 
минированной величиной, а второе слагаемое при статистическом 


усреднении с помощью одномерной плотности вероятности рө (9) = 
== 1/9л [см (4.29)1 обращается в нуль, получаем 


В, (В, Ь) = <х (В х (а) = [АЗ соѕ от, (4.27) 


Такой же результат получается и при усреднении произведения 
хь (9 хь (Е - ®) по времени для любой: реализации процесса. 

Независимость среднего значения от & и корреляционной функ- 
ции от положения интервала т = і, — & на оси времени позволяет 
считать рассматриваемый процесс стационарным. Совпадение же 
результатов усреднения по множеству и времени (для любой реа- 
лизации) указывает на эргодичность процесса. Аналогичным обра- 
зом нетрудно показать, что гармоническое колебание со случайной 
амплитудой и случайной фазой образует стационарный, но не 
эргодический процесс (различные реализации обладают неодинако- 
вой дисперсией). 


4. Нормальный случайный процесс 


Нормальный (гауссов) закон распределения случайных величин 
чаще других встречается в природе. Нормальный процесс особенно 
характерен для помех канала связи. Он очень удобен для анализа. 
Поэтому случайные процессы, распределение которых не слишком 
сильно отличается от нормаль- 
ного, часто заменяют нормаль- 
ным процессом. 

Одномерная плотность ве- 
роятности нормального процесса 


определяется выражением Қ 
р(х) = 
(хх)? 
= ехр| —————— |. Е 
Улс 20% 2 ч 0? 2 х# 
(4.98) 


Рис. 4.7. Одномерная плотность веро- 


В данном параграфе рассмат- ятности нормального распределения. 


ривается стационарный и эргоди- Е 

ческий нормальный процесс. Поэтому под х и ох можно подразуме- 
вать соответственно постоянную составляющую и среднюю мощность 
флуктуационной составляющей одной (достаточно длительной) реа- 
лизации случайного процесса. 

Графики плотности вероятности при нормальном законе для не- 
которых значений о, изображены на рис. 4.7. Функция р (х) 
симметрична относительно среднего значения. Чем больше 0,, тем 
меньше величина максимума, а кривая становится более пологой 
[площадь под кривой р (х) равна единице при любых значениях 
6... 
б На основе функции р (х) можно найти относительное время пре- 
бывания величины сигнала х (В в определенном интервале уровней, 
отношение максимальных значений к среднеквадратическому (пик- 
фактор) и ряд других важных для практики параметров случайного 
сигнала. Поясним это на примере одной из реализаций нормального 


шума, изображенной на рис. 4.8, а для х = 0. Эта функция вре- 


мени соответствует шумовой помехе, спектр которой просткрается 
от нулевой частоты до некоторой граничной частоты, Вероятность 
пребывания значения х (1) в интервале от а до В определяется выра- 
жением (4.1). Подставляя в это выражение (4.28), при х = 0 по- 
лучаем 


р 


Рах (е7 ах= 
үл бх У 
п. Е | 1205 бу. а ( —^ 120 у 
үх ох Ул оҳ 
АХУ 2/6. 
7 | еа ... | ети ду » 
У2я б Мл 
ео. а ): (4.29) 
0х Ох 
Функция 
Ф (= = (ети ду (4.30) 
27 
0 


называется интегралом вероятностей. В любом математическом спра- 
вочнике приводятся таблицы этой функции. 

Подставив в (4.29) 0/0, = 1, 2, 3 и соответственно 0/0, == — Ї, 
— 2, и — 3, нетрудно найти вероятности пребывания х (1) в полосах 
шириной 20,, 40, и бо,, симметричных относительно оси {. 

В рассматриваемом частном случае (|а|= 6) формулу 
(4.29) можно упростить на основании симметрии функции р (х) 
относительно оси ординат (рис. 4.7). 

Таким образом, 

610. 


Р(—6=х< = е-0%/2 ди—=2Ф Е | 


2л Ох 


Результаты вычислений сведены в табл. 4.1. В последней графе 
приведены величины, равные 1 — 2Ф (/о,), Из этой таблицы сле- 


Таблица 4.1 


Вероятность пребывания 
в интервале 


Вероятность пребывания 


Интервал значений вве интервала 


(—сх, оҳ) 2.0,3413=0,6896 —0,317=31,7% 
(—20„, 20) 2.0,4772=0,9544 —0,046=4,6% 
(—30», 30,) 2.0,49865=0,9973 —0,003=0,3% 


А а 


дует, что ширину шумовой дорожки (рис, 4.8, а) нормального шума 
можно приравнять (4 — 5) о„. Если принимать во внимание пики 
функции х (й), вероятность которых не менее 1%, то пикфактор 
шума можно оценить величиной —3 (отнощение пика ко,). Напом- 
ним, что для гармонического колебания пикфактор равен 9. 

Отношение времени пребывания х ( в заданном интервале к 
общему времени наблюдения (достаточно большому для эффектив- 


х 
=> а ало аа оны ала ты са а 


26; 


и 


Ты [№ | АП | 
Е | и | |) № | | 


\ 


"2 бу 
5) 


Рис 4.8. Случайные функции с одинаковым распределением (нормальным), во 
с различными частотными спектрами. 


ного усреднения) можно трактовать как вероятность попадания 
х (1 в указанный интервал. На такой трактовке основан принцип 
построения различных приборов, используемых для эксперимен- 
тального нахождения одномерной плотности вероятности случайно- 
го процесса. 

Можно отметить, что приведенные выше данные о распределе- 
нии вероятностей не дают никаких представлений о поведении функ- 
ции х (2 во времени. На рис. 4.8, 6, показана реализация нор- 
мального шума со спектром, сосредоточенным в узкой полосе ча- 
стот с центральной частотой ®.. По своей плотности вероятности 
р (х) и, следовательно, по значениям хи О, этот шум не отличается 
от низкочастотного шума, показанного на рис. 4.8, а. 


Для описания временных характеристик функции х (й) необ- 
ходимо привлечь двумерную плотность вероятности, позволяющую 
найти корреляционную функцию. Другой способ — нахождение 
спектра мощности случайного процесса. Он рассматривается в сле- 
дующем параграфе. 


4.3. СПЕКТРАЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ МОЩНОСТИ СЛУЧАЙНОГО 
ПРОЦЕССА 


Подразумевая под случайным процессом множество (ансамбль) 
реализаций, необходимо иметь в виду, что реализациям, обладаю- 
щим различной формой, соответствуют различные спектральные 
характеристики. Усреднение комплексной спектральной плотности, 
введенной в $ 2.6 или $ 2.12, по всем реализациям приводит к ну- 


левому спектру процесса (при х = 0) из-за случайности и независи- 
мости фаз спектральных составляющих в различных реализациях. 
Можно, однако, ввести понятие спектральной плотности среднего 
квадрата случайной функции, поскольку величина среднего квад- 
рата не зависит от соотношения фаз суммируемых гармоник. Если 
под случайной функцией х (1) подразумевается электрическое на- 
пряжение или ток, то средний квадрат этой функции можно рассма- 
тривать как среднюю мощность, выделяемую в сопротивлении 1 Ом. 
Эта мощность распределена по частотам в некоторой полосе, зави- 
сящей от механизма образования случайного процесса. Спектраль- 
ная плотность средней мощности представляет собой среднюю мощ- 
ность, приходящуюся на 1 Ги при заданной частоте о. Введенную 
таким образом спектральную плотность (©) в дальнейшем будем 
называть энергетическим спектром функции х (1. Смысл такого наз- 
вания определяется размерностью функции Я (о), являющейся 
отношением мощности к полосе частот: 


У (0)] я | == [Мощность х время] = [Энергия]. 
Полоса частот 


Энергетический спектр можно найти, если известен механизм 
образования случайного процесса. Применительно к шумам, свя- 
занным с атомистической структурой материи и электричества, эта 
задача будет рассмотрена в $ 7.2. Здесь же мы ограничимся несколь- 
кими определениями общего характера. 

Выделив из ансамбля какую-либо реализацию х (1) и ограни- 
чив ее длительность конечным интервалом 7, можно применить к ней 
обычное преобразование Фурье и найти спектральную плотность 
Хьт (©). Тогда энергию рассматриваемого отрезка реализации мож- 
но вычислить с помощью формулы (2.66): 


Т/2 оо 
Эы= | фа (Хь (Рао. 6.3) 
-Т/9 ‘о 


Разделив эту энергию на Т, получим среднюю мощность Ё-й 
реализации на отрезке Т: 


2. Я х 2 
В | НЕ до 


При увеличении Т энергия Э,у возрастает, однако отношение 
Эвт/Т стремится к некоторому пределу. Для перехода к стационар- 
ному случайному процессу необходимо длительность Т каждой реа- 
лизации устремить к бесконечности. При этом возникает формаль- 
ная трудность, связанная с тем, что преобразование Фурье сущест- 
вует только для сигналов с конечной энергией (условие абсолютной 
интегрируемости сигнала). Это препятствие можно обойти с по- 
мощью различных приемов (81. В данном случае ограничимся нало- 
жением условия, что Г сколь угодно велико, но конечно. Имея в виду 
это условие, запишем последнее выражение для средней мощности 
Ё-Й реализации в форме 


х0 = 1 | 1, (0) ао, (4.39) 


где 
У, (6) = [Хт (©) [°/7, (4.33) 


представляет собой спектральную плотность средней мощности 
рассматриваемой А-й реализации (при достаточно большом 7). 

В общем случае величина \, (о) должна быть усреднена по 
множеству реализаций. Ограничиваясь в данном случае рассмотре- 
нием стационарного и эргодического процесса, можно считать, что 
найденная усреднением по одной реализации функция М, (о) ха- 
рактеризует весь процесс в целом. Опуская индекс ѓ, получаем окон- 
чательное выражение для средней мощности случайного процесса: 


2=>— | У (©) ао. (4.34) 


Если рассматривается случайный процесс с ненулевым средним 
значением х (И, то энергетический спектр следует представлять 


в форме 
1, (о) =(х (0) -2л8 (ш) +" (©), (4.35) 


где 1, (©) — сплошная часть спектра, соответствующая флуктуа- 
ционной составляющей х, а ё (о) — дельта-функция. 


При интегрировании по | = о/2л первое слагаемое в правой 


части дает [х (01, т. е. мощность постоянной составляющей, а вто- 
рое — мощность флуктуационной составляющей, т, е, дисперсию 


= | № - (о) 20, {4.35) 


Для процесса с нулевым средним 


х? (002—1 | №. (0) ао. (4.37) 


Из определения энергетического спектра (4.33) очевидно. что 
\У (©) является четной и неотрицательной функцией © 


4.4. СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ СПЕКТРОМ 
И КОРРЕЛЯЦИОННОЙ ФУНКЦИЕЙ СЛУЧАЙНОГО ПРОЦЕССА 


Чем медленнее изменяется во времени х (й), тем уже энергетиче- 
ский спектр. С другой стороны, скорость изменения х (2) определяет 
ход корреляционной функции, Очевидно, что между 0, (о) и В, (0 
имеется тесная связь. 

Существует теорема Винера— Хинчина, утвержлающая, что 
В, (х) и №, (0) связаны между собой преобразованиями Фурье; 


И (©) = { В, (т) е^ ат, (4.38) 


В, @=-- | №, (©) ет 4. (4.39) 


ос 


Из этих выражений вытекает свойство, аналогичное свойствам 
преобразований Фурье, установленным в гл. 2 для детерминирован- 
ных сигналов: чем шире энергетический спектр случайного процес- 
са, тем меньше интервал корреляции, и, соответственно, чем больше 
интервал корреляции, тем уже спектр процесса. 

Большой интерес представляет белый шум, когда энергетиче- 
ский спектр равномерен на всех частотах — со < о < оо. 

Если в выражение (4.39) подставить №, (о) = 10, == сопѕі, то 
получим [см, (2.93)] 


В, (т), —-- | егех до = №6 (т), (4.40) 


где 6 (т) — лельта-функция. 


Для белого шума с бесконечным и равномерным спектром корре- 
ляционная функция равна нулю для всех значений т, кроме т = 0, 
при котором В, (0) обращается в бесконечность. Подобный шум, 
имеющий игольчатую структуру с бесконечно тонкими случайными 
выбросами, иногда называют дельта-коррелированным процессом. 
Дисперсия белого итума бесконечно велика. 

Поясним применение приведенных выше соотношений на при- 
мерах. 

1. Пусть заданы следующие параметры напряжения шума 
(нормальный стационарный процесс с нулевым средним): средне- 


Рис. 4.9. Широкополосный и узкополосный энергетический спектры (приме- 
ры 1, 2, 3). 


квадратическое значение и, == 2В, энергетический спектр 17, (о) 
равномерен в полосе частот от 0 до ў, == 10 МГи (сплошная линия на 
рис. 4.9). 

Шум с подобным спектром обычно называют ишрокополосным, 
В данном случае 


№, (©) = ик/9Н == (2)12 . 10 = 2 • 10-* В/Гц. 


Корреляционная функция рассматриваемого процесса [см. (4.39)] 


©; ая 
В, (т) = га | М, (©) его д0 = 8 | И, (©) соѕ ота® = 
2л, 2 
01 — © 
—9.10-" сы 251п 0 т =9.10-* 7; 510 01 Т — (і їп 0 т . (4 41) 
2д, т 1 ат 03 Т ° 
Дисперсия шума 
07 == иё, = В; (0) == 4В?, 
Нормированная корреляционная функция (рис. 4.10, а) 
Р, (ж) = В, (1)/0ї = зп оут/о ут. (4.42) 
2. Вырежем из спектра исходного шума полосу от ® = — 0 = 


= — лбу до © = Оу = лЁ, обозначенную на рис. 4.9 штрихов- 
кой, и найдем В, (т), А. (1) и 08, соответствующие этому щуму. 


При А; = 2 МГц получим 
05=2Е, М, (0) = 9.2.108.2.10-° 0,8 В; 


оор ае двп Ви, 
В, (1) = 2-10-"-2Р, 0220,8 т 


Р, (3) = В, (2)/05 = (іп ©, 1)/ т. 


Сужение спектра привело к растяжению графика №, (х) по оси 
т (рис, 4.10, а). Интервал корреляции увеличился в ҺЕ = 5 раз, 


` 


Рис. 4.10. Нормированная корреляционная функция случайного процесса 
| с энергетическим спектром, равномерным в полосе: 
а) 6] < в в Јо < 9,=01:/65; 6) 0 —–9/2<0о< 0 - 9/2. 


3. Найдем аналогичные характеристики для шума, спектр ко- 
торого обозначен на рис. 4.9 двойной штриховкой. От предыдуще- 
го этот случай отличается положением спектральной полосы на оси 
частот. Шум с подобным спектром называют изкополосным (при 
821/00 << 1). 

Дисперсия этого шума 03, очевидно, не отличается от 03, 


Корреляционная функция 


а —ю,—9,/2) Я о 9,72 
В, (1) = —— У, (о) е'от до + — (0) 2 
8) | о)еҹҹао с | Рем 
— Ф,- 9:12) 00—90: /2 
1 Ф - 1/2 
—— У, (©) соз ®та® == 
п 
00-0118 
9 10-1. эт (00-- 9/2) = ТЕГ яп (2—9 /2) т = 
ят Ж. К А 
Рр . Орт ѕіп у т/2 
—9.10-? „ст 22° соѕ о, т==9.К-?7.9 Е, 29102 сос о, т. (4.4: 
опт 2 : 1 97/2 Соо 


Нормированная корреляционная функция (рис, 4.10, 6) 


віп (6) 7/2) 
[А, (=) = о. с0$ 00 Т. (4.44) 


Огибающая функции Аз (т) (штриховая линия) совпадает по форме 
с функцией К, (т), однако эта функция имеет вдвое ббльшую про- 
тяженность. Высокочастотное заполнение функции Юз (т) имеет 
частоту о, равную центральной частоте спектра шума (см. рис, 4.9). 
График нормированной эт 
корреляционной функции, 
показанный на рис. 4.10, 6, 
позволяет составить пред- 


салат ооо оу (ПАЯ | ЭТ 


лосным спектром. Осцил- | | | | } | | Ё. 


КИ) 


ляции корреляционной 

функции с частотой 0, ука- 

зывают на то, что и мгно- 

Е СВО Рис. 4.11. Примерный вид реализации слу- 
колебания изменяется 6 чайного процесса, корреляционная функция 
сдеднем с частотой оу. На- которого показана на рис. 4.10,6 (масшта- 
помним, что корреляцион- бы по осям ѓи т разные). 

ная функция гармоническо- 

го колебания является также гармонической функцией той же часто- 
ты (см. $ 2.16). Изменение же огибающей корреляционной функции 
по закону Е указывает на то, что огибающая шумового коле- 
бания, являющаяся случайной величиной, изменяется во времени 
относительно медленно, подобно функции времени, спектр которой 
ограничен наивысшей частотой 621. Примерный вид шумового коле- 
бания, соответствующего корреляционной функции (4.44), пред- 
ставлен на рис. 4.11 (в измененном масштабе времени по оси аб- 


сцисс). 


Итак, шумовое колебание с узкополосным спектром следует пред- 
ставлять себе как высокочастотное колебание с медленно (по срав- 
нению с частотой о.) изменяющимися амплитудой и фазой: 

х (0 = О (0 соѕ [00 + Ө (11, (4.45) 
где Фо — центральная частота спектра шума. 

Следует подчеркнуть, что все параметры этого колебания: 
амплитуда, фаза и частота — являются случайными функциями 
времени. Статистические характеристики этих параметров рассма- 
триваются в $ 4.6. 


Н 


4.5. ВЗАИМНО-КОРРЕЛЯЦИОННАЯ ФУНКЦИЯ И ВЗАИМНЫЙ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СПЕКТР ДВУХ СЛУЧАЙНЫХ ПРОЦЕССОВ 


Связь между двумя стационарными процессами х (иу (8 оце- 
нивается с помощью взаимно-корреляционной функции, определяе- 
мой выражениями" 

В,у (т) = <х (фи (Е 9), 
Ву» (0) = < (д хе т). (4.46) 

В данном параграфе рассматриваются эргодические процессы 
поэтому вместо (4.46) можно применять временное усреднение 

тү 
РЕМНЕ Рен Ея А 1 
Вл, (ху Е) іа 2. | хфу(-о 0, (4.47) 
с _ У 
т/2 
В, (0 (0 07) іт т. | у(х). (4.48) 
Т ->оо 7 

Как и для детерминированных колебаний, взаимно-корреля- 

ционная функция не изменяется, если сдвиг на т одной из функций 


х (1 или у (1) заменить на сдвиг в обратном направлении другой 
функции, Поэтому можно написать следующие равенства: 


В, (1) = х ду х (1—0) у (0), (4.49) 
Ву (0) = уху (т) х (0. (4.50) 


Из последних выражений вытекают следующие соотношения 
между В, (х) и В, (т): 
В (т) = Ви» (— я); Ву» (т) == В, (— 1). (4.51) 


Соотношения (4.49) —(4.51) не следует смешивать с условиями 
четности функций. Каждая из функций В,, (т) и Ву, (х) не обя- 
зательна четна относительно т (см. $2.16). · 


1 Подразумевается, что не только сами процессы х (1) и у (2), но и связи 
между ними стационарны, 


В итоге корреляция между значениями функций х () и и (1 
в два различных момента времени, разделенных интервалом т, 
задается корреляционной матрицей 


В.» (т) В, (®) 
В =: х: ху А ‚59 
р | В,» (т) В, (2) | ее 


где Вх (т) и В, (х) — корреляционные функции соответственно 
процессов х (8 и и (д. 

Пусть, например, рассматривается сумма двух эргодических 
процессов х (й и џ (1) с нулевыми средними (х == и == 0) и требуется 
определить корреляционную функцию случайного процесса $ (7) = 
== х (1) + и (2) (при условии, что взаимно-корреляционные функции 
стационарны). 

Используя формулу (4.16) и учитывая равенства (4.49), (4.50), 
получаем 


В, (0) = (0) $ (т) = (0 и ПХ) у] = 
== хо УС) 0 х (+9) нуи) = 
= 8, (1) +В, (т) + В, (т) +В, (2). (4.53) 
При т=0 В, (0) = о; и В,, (0) =0;, а В. (0) = В, (0). 


Следовательно, 
сё == В, (0) ==0 +02 4- В,, (0) - Ву, (0) = 0 4-02 4-28, (0). (4.53') 


Если процессы х (й) и у (0) независимы, то дисперсия (средняя 
мощность) суммы будет 0% == 0 РА 

В противном случае в зависимости от знака Ву (0) мощность 
процесса 5 (1) может быть 
больше или меньше суммы 
дисперсий 0 и 0#. хб) 

Для разности $ (0 = 
= х (/) — у (0) получается 
выражение, аналогичное 
(4.53'). Необходимо лишь рис. 4.12. К определению корреляционной 
знак плюс перед членом функции суммы двух случайных процессов 
2В. заменить минусом. с одинаковыми энергетическими спектрами. 
При независимости про- 
цессов х (иу (9 дисперсия процесса $ (0), как и при суммирова- 
нии, будет 0? = 0; + 0%. 

В практике часто встречается случай суммирования процесса 
х (1) с процессом Кх ({ — Т), т. е. с тем же процессом, задержанным 
на время Т и усиленным в К раз (рис. 4.12). 


Составим матрицу (4.52) для процессов х ( и у = Кх (&— Т), 
В обозначениях (4.52) получаем 
В» (т) = В, (т); 
В.(о) У=Кх ох ТУ = КВ, («-—Т) 
Ву (1) = 0 (0) х (#4 т) = Кх (Т) х (+ = КВ, (2-7); 
В, (2)== В, (т) = 1 (2) ГА (2+ т) = Қёх (2—Т) х (Тю = К В, (0). 
Таким образом, корреляционная матрица процессов х () ну (0 = 
= Ах (Е — Т) принимает вид 


во | В, (з) МГ 
КВ, (х-+Т) К? В, (з) 
Найдем теперь корреляционную функцию процесса $ (В = х (1 + 


+ 0 (2 на выходе сумматора (рис. 4.12). Подставив в (4.53) элементы 
матрицы В (т), получим 


В, (®) = В, (0) + КВ, (т — Т) + КВ, (т + Т) + КВ, (2). 
Приравнивая т = 0, находим дисперсию процесса 


0% = о? + КВ, (— Т) + КВ, (Т) + Ко = (1 + КЭ) о + 
+ КВ, (Т) = о И + К? + 2КР, (Т), 


где Р, (Т) = В, (Т)/0% — нормированная корреляционная функ- 
ция процесса х (1) (напомним, что в данном примере положено 
х (1 = 0). 

При замене сумматора вычитающим устройством знак плюс 
перед слагаемым 2КР, (Т) должен быть заменен минусом. 

Если задержка Т значительно больше интервала корреляции 
процесса х (№, то Р, (Т) — 0 и 0? = ох (1 + Кд). 

Применим теперь к В, (т) соотношение Винера— Хинчина (4.38): 


У, (о) = [| В, (ео йт „()- №, (©) +, (9) НТ, ©). 


= 08 


(4.54) 
В этом выражении 


Й у (©) = | Ву (л) е Коха ат; ух (о) == | Ву (х) е— 97 Дт 


(4.55) 


имеют смысл взаимных энергетических спектров случайных процес- 
сов х (#0) и у (д. 


Обратные преобразования Фурье, примененные к Ш, (0) 
и 1, (©), принимают вид 


Ву => { хи (©) ет Ло; 


Ву, = { 1, (о) еѓот до. (4.56) 


В отличие от энергетического спектра №, (0) или М, (©), яв- 
ляющегося действительной функцией о и не могущего принимать 
отрицательные значения, взаимные спектральные плотности у (0) 
и М, (©) могут быть комплексными функциями. Это имеет место 
при нечетных относительно т функциях В, (т) и В,, (т), Подста- 
новка в (4.95) соотношения (4.51) приводит к равенству 


у (©) = № (6), (4.57) 
откуда следует, что 
Уи (©) + Ш, (о) = 2Ве ПУ (©)] = 2 Ве ГПУ, (©)1. (4.58) 
Таким образом, НО (4.54) можно записать в форме 
У. (0) = У, (©) + 17, (о) -- 2Ве Я, (о). (4.59) 


Это выражение поясняет физический смысл взаимного энергетиче- 
ского спектра \Ў,, (о). Если случайные процессы х (№ и и (1) ста- 
тистически независимы, то Ши (©) = 0 и энергетический спектр 
суммы $ (0) = х (0 + и(0 равен сумме энергетических спектров 
И, (©) и №, (©) и, следовательно, мощность процесса $ (й) равна 
сумме мощностей процессов х (д и и (2. 

Если действительная часть взаимного энергетического спектра 
положительна, то 1, (о) > №, (о) + №, (о) и, следовательно, 
корреляция между процессами приводит к возрастанию средней 
мощности суммы 0 >> 0$ -- о?2. Очевидно, что при отрицательной 
действительной части у (о) мощность суммарного процесса мень- 
ше, чем 0: 4 0%. 

Если 02 = 02 4- оѓ, то процессы х (д ии (1) являются некогерент- 
ными, аддитивными (см. $ 2.18). 


4.6. УЗКОПОЛОСНЫЙ СЛУЧАЙНЫЙ ПРОЦЕСС 


Краткое описание свойств нормального шума, сформированного 
из белого шума вырезанием относительно узкой полосы частот, было 
дано в $ 4.4. Там, отмечалось, что каждая из реализаций подобного 
случайного процесса имеет вид почти гармонического колебания 


х (0 = А (0 соѕ іо, +- Ө (01 = А (0) созф (0, (4.60) 


все параметры которого — огибающая А (1, фаза Ө (1) и частота 
о (1) — являются случайными, медленно меняющимися функциями 
времени. 

При представлении шума в форме (4.60) предполагается, что 
огибающая Д (№ отвечает соотношению 


А( =Уз® +10 0), (4.61) 
где у (0) — функция, сопряженная по Гильберту исходной функ- 


ции х (1) (см. $ 3.9), а о, выбрана таким образом, что не содержит 
слагаемого, линейно зависящего от & 


еу к 0 өр Ф 
2) 


и, (9) = 27, (0)+ 9) 


2 


Рис, 4.13. Энергетические спектры: 


а — узкополосного процесса с центральной частотой Фо: б — косинусной составляющей 
комплексной огибающей. 


Дальнейшее рассмотрение основано на допущении, что энерге- 
тический спектр шума х (1) сконцентрирован в узкой по сравнению 
с величиной 0 полосе, причем функция Ў, (©) в указанной поло- 
се симметрична относительно точки 0%, (рис. 4.13, а). 

Рассмотрим стационарный эргодический процесс с нормальным 
законом распределения вероятностей. Здесь необходимо подчер- 
кнуть, что указанное распределение характеризует физическое ко- 
лебание х (1), т. е. мгновенное значение колебания (в любой момент 
времени й. Параметры же колебания: А (1, 0 (д и о (д = а/а — 
обладают законами распределения, существенно отличающимися 
от нормального". Для полного описания свойств узкополосного про- 
цесса требуется знание законов распределения, а также корреля- 
ционных функций всех параметров колебания. 


1 Это вытекает из нелинейного характера зависимости параметров А, 
бихотхиу,. 


1. Огибающая 


Представим высокочастотное колебание х (д), определяемое вы- 
ражением (4.60), в виде суммы двух квадратурных колебаний: 


х (0 = А (0 соѕ|0 (0 соѕ 0,7 — А (0 зіп 0 () зіп оу = 
= А, (0) соѕ 007 — А, (0 зіп фо, (4.60") 


Здесь, как и в $ 3.5, 
Ас 0 = А (0) соѕ 0; А, (д = А (0 ѕіп Ө (4.69) 


представляют собой амплитуды соответственно косинусной и си- 
нусной составляющих колебания х (1, причем 


А (== УА А (0); (0) = —агсіє АА. (4.63) 


Для отыскания плотности вероятности ра (А) и ре (6) требуется 
знание соответствующих плотностей р (Аз) и р (А,), а также сов- 
местной плотности вероятности р (Д,, А... 

Плотности р (Аз) и р (А,) можно определить, сопоставив слу- 
чайную функцию А, (д Гили А. (01 с функцией х (1: 


х ( = А (0 соѕ 10, + 0 (91; А, (0) = А (0 соз Ө (2. 


Отличие А, (0 от х (1 заключается в исключении слагаемого 
00 из аргумента косинуса. Как и в случае детерминированноғо 
колебания, это означает сдвиг спектра каждой из реализаций слу- 
чайного процесса на величину ©, (в направлении к нулевой частоте, 
при сохранении структуры спектра). При этом сохраняется и 
закон распределения случайной функции х (1). Поэтому, если про- 
цесс х (И нормальный, то и процесс А, (1) нормальный: (оба процес- 
са с нулевым средним). 

Эпергетический спектр И. (9) случайной функции А. @ 
можно получить из энергетического спектра функции х (1) сдвигом 
на о, левого лепестка и на — о, правого лепестка спектра , (@) 
(рис. 4.13). 

В результате получается энергетический спектр 


У, (0) = 2, (в, + 9), (4.64) 


группирующийся вблизи нулевой частоты. Коэффициент 2 учиты- 
вает! сложение мощностей, приходящихся на оба лепестка {Ў (о). 


1 В случае детерминированного АМ колебания (рис. 3.9) при переходе 
от спектра $. (0) к спектру 5, (0) удваивается спектральная плотность на- 
пряжения (или тока), что приводит к учетверению спектральной плотности 
энергии, пропорциональной 8% (о). В данном случае мощность всего лишь 


удваивается из-за некогерентного суммирования энергетических спектров 
от обоих лепестков Их (0). 


Аналогичные рассуждения используем для случайного процесса 
А, (1 и его энергетического спектра 


Ш, (2) = 21, (оо + 9). 


Из этого выражения и рис. 4.13 вытекает, что площадь под 
кривой 10, (©) (в двух лепестках) совпадает с площадью под кри- 
вой а, (9) [или Шл, (0)|. Следовательно, дисперсии случайных 
функций А. (0, А, () и х(0) одинаковы: 04, = 04, = 0%. 

При учете первого выражения (4.63), из которого вытекает ра- 
венство Д? (0) = Ас (2 + 4: (0), приходим к следующему выраже- 
нию для среднего квадрата огибающей: 


(А?) = АЗ (0) == 0%, 0%, = 20%. (4.65) 


Итак, одномерные плотности вероятности случайных функций 
Ас (0 и Д, (1) можно определить выражениями 


Ас ү. 7 Аз 
ехр е 203 }5 РА) = әр ( бот ). 
(4.66) 


р (А) = 


У?по, 


Кроме того, взаимная корреляция между функциями А, (1) 
и А, ( равна нулю при т = 0. Действительно, возводя выражение 
(4.60’) в квадрат и усредняя по множеству, получаем 


(0° (>) = ДА, (0) соѕ о — А, (7) ѕіп о, [> = «Аё (РУ соѕ? © Ё- 
+ <А (0)> ѕіпо,2—2<А, (0) А, (0)? ѕіп оу соѕз о. 


Но левая часть этого выражения равна В, (0) = 02; кроме того, 
< Ас (> = <А: (> = 0 = Ва, (0) = Вд, (0), а <А, (0 х 
х А, (>> = Вал,а, (0) является взаимнокорреляционной функцией 
случайных процессов 4, (В и А, (1) при т = 0. Следовательно, пре- 
дыдущее равенство приводится к виду 


В, (0) = Вл, (0)— Ва, а, (0) ѕіп 20% 1, (4.67) 


из которого вытекает, что Ваа, (0) = 0 {поскольку процессы 
х( и А, (1) стационарны, равенство (4.67) должно выполняться 
в любой момент времени]. 

Итак, Д, (ди А, (1, отсчитываемые в один и тот же момент вре- 
мени, — независимые величины. Поэтому совместную плотность: 


1 Это положение вытекает также из соотношения (4.65), показывающего, 


что средний квадрат огибающей А (2), т. е. 04, является аддитивной суммой 
средних квадратов функций Ас (8 и А. (й. 


вероятности р (А., А.) можно опрелелить выражением 


| і -- Я-А 
РЬ А) РАО р(А)= т ер 5 )- 
1 А? 
= ет = р | . (4.68) 


Вероятность того, что конец вектора А (1) лежит в элементарном 
прямоугольнике ЗА. ЧА, (рис. 4.14) равна произведению вероят- 
ностей пребывания Д, в интервале АА. и А, в интервале 44А: 


Е ехр ее ад,ад,. 


р (А) 4Ас р (А) аА — 


Рис. 4.14. К определению двумерной Рис. 4.15. К определению двумерной 

плотности вероятности квадратурных плотности вероятностей модуля и ар- 

составляющих комплексной оғибаю- гумента комплексной огибающей. 
щей узкополосного процесса. 


При переходе от прямоугольных координат к полярным пло- 
щадь заштрихованного на рис. 4.15 элемента будет ДаӨаА, а ве- 
роятность пребывания конца вектора в этом элементе равна 


И - ехр | — А? \ ДаедА. 
, 250? 202 
Из этого выражения следует, что двумерная плотность 
А? \ 
== ехр | — А 4.69 
, ОТО 2702 1 205) в 


Интегрируя по переменной 0, получаем одномерную плотность 


я 
А А? 
ра(д)= \ р(А, 0) 40 = — ехр | —– —— |, <А < оо. (4.70) 
02 202 
—л 
Обоснование пределов интеграла приводится в следующем пунк- 
те данного параграфа. Я 
Распределение огибающей, характеризуемое этой плотностью 
вероятности, называется распределением Релея (рис. 4.16). Макси- 


мальное значение функции ра (А) получается при А = о». Это 
означает, что А = 0, является наивероятнейшим значением огибаю- 
щей. 

- Среднее же значение (математическое ожидание) огибающей 


<= [| Ара) аА =. | Азехр( — рт ЧА И о 
7 0 хо 


(4.71) 
Аналогично средний квадрат огибающей 


«Ав = | А? ра(А)4А = 
0 


о? 207 
= 902. (4.79) 
Рис. 4.16. Плотность вероятности ре- Этот результат совпадает с (4.65). 
леевского распределения. Таким образом, средняя мощ- 


ность огибающей равна удвоен- 
ной дисперсии шума. Это аналогично соотношению между квадратом 
амплитуды А. и средней мощностью гармонического колебания 
а (1) = А, соз ої, равной а? ( = 1/45. 
Вероятность того, что огибающая А (1) превысит некоторый за- 
данный уровень С, определяется формулой 


Б: АЯ " оо я № ` - 
а аА зр) ЧА = 


= | 9! (4.73) 


2 
202 


а вероятность того, что огибающая А (4) будет ниже уровня С, — 
формулой 
Р(А< С) = 1 — ехр (— С%/20). (4.74) 


Из этих формул видно, что уже при С == 30% вероятность пре- 
вышения уровня С составляет всего лишь ^^ 1%. Поэтому можно 
считать, что ширина шумовой дорожки, фактически наблюдаемой, 
например, на экране осциллографа (рис. 4.17), не превышает 
(5—6) о,. 

Этот результат, естественно, близок к данным, приведенным 
в $4.2 для шумовой дорожки широкополосного нормального про- 
цесса (со спектром примыкающим к нулевой частоте . 


Корреляционная функция огибающей узкополосного нормаль- 
ного шума [6] определяется по формуле, которую приводим без вы- 
вода: 


в) (4) ао (2 ео. 
т Ре 2 (+ .) | (4.75) 


Рис, 4.17. Ширина шумовой дорожки узкополосного нормального шума 
при вероятности превышения границ ~ 1%. 


Здесь А, (х) представляет собой огибающую нормирбванной корре- 
ляционной функции шума х (4), т. е. функции, определяемой выра- 
жением (при х == 0) 


РВ. (+) = В, (9)/0% = Р, (т) соѕ от. (4.76) 


Так как Ко < 1, то ряд (4.75) быстро сходится, Поэтому можно 
ограничиться первыми двумя членами: 


Ё +8 ө]. (4.77) 


2 
ло? 
2 


Ва (1) АУ 


Применяя к Вд (х) преобразование Фурье [см. (4.38)|, находим 
энергетический спектр огибающей 


2 2 
ло? пб (9) = 


УА (9) = 2 


= | № @)е-ю дт, (4.78) 


— со 


Из выражения (4.78) видно, что энергетический спектр 
огибающей примыкает к нулевой частоте. Первое слагаемое в пра- 
вой части (4.78) соответствует постоянной составляющей огибаю- 
щей, а второе — сплошной части спектра. 

м применения формул (4.75)—(4,78) приводятся в 

.3—11.5. 


2. Фаза 


Интегрирование двумерной плотности р (А, 6), определяемой 
выражением (4.69), по переменной А дает одномерную плотность 
вероятности фазы 


"с А2 
ре (9) = ой {дер (т) 44 
0 


1 (1 да с | 
0 


2л0? 


Этот результат согласуется с пределами интегрирования в (4.70). 
аметим, что из представления р (А, Ө) [см. (4.69)] в виде произ- 
ведения 


А А \ _ 
р(А, = 2п02 а: (- 202 )= 


-| т. ехр | Е. }| (5) 0р) 


непосредственно вытекает независимость случайных величин А и Ө. 
Как и в отношении А, (В и А, (1, это справедливо при отсчете 
А (д и Ө (1 в один и тот же момент времени [см. замечание к (4.67)]. 

Соотнощения (4.70) и (4.79) позволяют сделать следующее общее 
заключение: произведение вида х = А соѕ 0, в котором А и Ө — 
независимые случайные величины, причем А распределена по Ре- 
лею, а 0 — равновероятна в интервале (— л, л), обладает нор- 
мальной плотностью вероятности. 

Условие узкополосности процесса х (0) не обязательно; необ- 
ходимо лишь, чтобы А и Ө были связаны соотношениями (4.63). 

Корреляционная функция фазы Ө (1) определяется выражением 


‘Во (9 = 2) +; ВО 8 9+.. 0.80) 


При т = 0 ряд сходится к 72/3, т. е. дисперсия фазы равна 212/3, 
Действительно, при распределении (4.79) 


- | 
— | Ө? ре (0) 29 == (3). =>. (4.81) 
—д Б 
8. Частота 


Основываясь на выражении (4.60), мгновенную частоту шума 
можно записать в форме 


ї 10 : 
о-в, +80, 


откуда видно, что закон распределения мгновенной частоты опре- 
деляется распределением производной фазы Ө. 
Приведем без вывода [6, 71 выражение для плотности вероятно- 


сти случайной величины ө 


Фф = | л (1 б = (4.89) 


Ло? 


\ 
где Ло — эквивалентная ширина спектра узкополосного про- 
цесса, определяемая выражением 


Абв == { (о —®, У (0) до { № (о) до. (4.83) 
5 | 
Последнее выражение эквивалентно формуле 
Лов = — 22 Кокс А (4.93) 
д? т=0 


где Ао (1) — огибающая нормированной корреляционной функ 
ции процесса, обладающего энергетическим спектром ІУ (о) 
[симметричным относительно центральной частоты 0]. 


А0820 


7 2 4/00зв 


Рис. 4.18. Плотность вероятности производной фазы нормального случайного 
процесса. 


График функциир (6) изображен на рис. 4.18. Среднее значение 


абсолютной величины [6] равно Лов. 

Рассмотрим в качестве примера случай, когда энергетический 
спектр 1# (о) равномерен в полосе частот -= До при центральной 
частоте @о- 

Нормированная корреляционная функция в соответствии с вы- 
ражением (4.44) 


зіп Лоо т 


К. (в) = 


60$ 0,7, 
Лоу т 


ѕіп Доо Т ти 
Ю == 
0(9 Лоо т 0 


Дважды дифференцируя последнее выражение по т, находим 


Р (1) = Лов — (3 «їп у — 91 сози-- 20 ѕіп у | 


При т>0 и и-—>0 получаем ь 
860) = —-- 408 
и 
Лев У — 86 0) == Ав, УЗ. (4.83") 


Итак, в случае шума с энергетическим спектром, равномерным 
в полосе (— Ло, Лоу) (см. рис. 4.9), среднее значение величины 


16 | равно Де/УЗ, 


4.7. КОЛЕБАНИЕ, МОДУЛИРОВАННОЕ ПО АМПЛИТУДЕ 
СЛУЧАЙНЫМ ПРОЦЕССОМ 


Вернемся к выражению (3.4) и рассмотрим его с вероятностной 
точки зрения, учитывая, что передаваемое сообщение содержится 
в огибающей А (2). 

Пусть огибающая А (ў — стационарный, эргодический случай- 
ный процесс. Связь между изменением огибающей и модулирующей 
функцией $ (1) определяется, как и в $ 3.2, соотношением АА (4 = 
= ам $ (, гле ам имеет смысл крутизны характеристики амплитуд- 
ного модулятора. 

Закон распределения вероятностей передаваемого сообщения за- 
дадим нормальным с нулевым средним. Таким образом, плотность 
вероятности величины $ (д 


= ехр (- = ). (4.84) 


2 
2л Оз 20: 


Соответственно и плстность вероятности огибающей А при 
линейной модуляции может быть принята нормальной: 


ехр | Мы | Я (4.85) 


1 
(А)=-= 
Р (8) У2л од 20% 
ГЛе Од == КамО.. 

Выражение (4.85) справедливо и имеет смысл, если среднеквад- 
ратическое значение глубины модуляции не настолько велико, 
чтобы проявлялось ограничение огибающей при модуляции вниз. 
Под среднеквадратической глубиной мод ляции в данном сл чае 


можно подразумевать отношение Мск == од/А,. Нужно, чтобы 
вероятность уменьшения А (1) до нулевого значения была прене- 
брежимо мала. Это требование выполняется, если Мен < 0,3 — 0,4 
(см. $ 4.2, п. 4), т. е. если ширина шумовой дорожки (по огибающей), 
равная — 504, не превышает удвоенной амплитуды Ау. Примерный 
вид одной из реализаций модулированного колебания а (1), соот- 
ветствующего поставленному условию, изображен на рис, 4.19. 


—_— = —— 


а АЛ и 
Д | $ 

Аи РЕР РРР А 5 

? 


ЩИ И: 


—^ 2л, 


Рис. 4.19. Примерный вид высокочастотного колебания, модулированного пе 
амплитуде нормальным случайным процессом. 


Выберем произвольный момент времени { == ѓ, и запишем для 
этого момента выражение (3.4): 


а(Ё) = А (1) соѕ (0, - 90). (4.86) 


Умножение случайной величины А (й) с одномерной плотностью 
р (А) (не зависящей от выбора момента времени) на детерминиро- 
ванный множитель соѕ(@® оі, -|- 96) приводит к изменению ма- 
тематического ожидания и дисперсии в зависимости от выбора 11, 
Случайный процесс а (Й, определяемый выражением (4.86), остает- 
ся нормальным, но нестационарным, а следовательно, и неэрго- 
дическим (см. 6 4.2, п. 2, где рассматривался аналогичный случайный 
процесс, но при ином распределении огибающей). 

Для полного описания случайного процесса а (1) найдем его кор- 
реляционную функцию и энергетический спектр. Поскольку про- 
цесс нестационарен, корреляционная функция зависит не только 
от интервала т, но и от времени й 


В. (6 т) = <0 (а (+-> =<А() А я (0, -+-0,) х 
Х с05 (0010,70) = А0 АЙ [соѕ @ът-- 
+ соѕ (2007 --20,-- ® т]. (4.97) 


1 Заметим, ато при модуляции по гармоническому закону А (1) = Лох 
хам соз 05 среднеквадратическое значение Мек Определяется из соотно- 


шения М2; = (Мсоз 90 == М?/2, откуда Мок = М/И 5. 


Так как А (0) — стационарный процесс, то первый множитель 
в (4.87) 


<А (0 А (+ тр = Ва() (4.88) 


представляет собой корреляционную функцию огибающей А (т), не 
зависящую от #. 

Зависящая от ѓ величина соѕ (200 #4 200 Фот) является быстро- 
осциллирующей (с частотой 20,) функцией. В полобных случаях 
вводят усредненную по времени корреляционную функцию 

7/2 


В. (= ВД) = Пт 2. | В. (94. (4.89) 
ту? 


При таком усреднении слагаемое соѕ (20, +4- 26, -|- ом) 
в (4.87) можно отбросить. Таким борезом, в рассматриваемом при- 
мере 
Р" В, (0) = Ч,Вад(т) соѕ вот. (4.90) 
Этот результат совпадает с выражением (3.103), выведенным 
для детерминированного колебания. Отличие заключается лишь 
в способе определения ВА (т). В $3.11 Ва (0) имело размерность 
энергии, а в данном случае Вл (0) имеет смысл средней мощности 
случайного процесса. 
Применяя выражение (4.38) к усредненной по времени функции 
В, (т), находим энергетический спектр модулированного колебания: 


Ў „ (©) = Г В. (т) е- = | ВА (т) соѕ ®, т е— ‘7 дт = 


—— со 


А [| вубуелесочн 3 { Вауесенот а, (80 


Учитывая, что среднее значение А (1) равно А,, представим В д(я) 
В р выражения (4.18), заменив в нем х на А», р» (з) на ра(я) 


В, (т) на Ва(1): ; 
Влд(т) = Аё + рл(т), (4.92) 


где Ол(т) — ковариационная функция огибающей, 
Подставив (4.92) в (4.91) и учтя выражение (2.94”), получим 


ЈУ (©) == 26 21 [6 (9—0) 6 (о о, 


+ Из 9 адо 4-9), (2.93) 


Ид(0) 


а) оз 


я Ана} 


= 0 | | 7 о 
2) 


Рис. 4.20. Энергетические спектры: 


а — огибающей амплитуд при модуляции нормальным случайным процессом; б — мгно- 
венного значення модулироваиного колебания. 


В этом выражении Ул (о — Фоо) = Жа (©) — энергетический 
спектр флуктуационной части огибающей А (1), связанный с энер- 
гетическим спектром 17, (©) модулирующей функции $ (2) очевид- 
ным соотношением д(0) = А10, (0). Связь между М№А(@) 
и №, (о) иллюстрируется рис. 4.20. . 


4.8. КОЛЕБАНИЕ, МОДУЛИРОВАННОЕ ПО ФАЗЕ СЛУЧАЙНЫМ 
ПРОЦЕССОМ. ПЛОТНОСТЬ ВЕРОЯТНОСТИ 


Модулированное колебание представим в форме 


а (1 = А, соз [о + 0 (9 + 04, (4.94) 


Как и в предыдущем параграфе, зададим нормальное вероятностное 
распределение модулирующей функции $ (1) [см. (4.84)]. 

При линейвой характеристике фазового модулятора с крутиз- 
Ной Ам [рад/В] мгновенное значение фазы определяется выраже- 
нием 


0 (29 == Ерм > (2), (4.95) 
а плотность вероятности случайной величины ө выражением 
1 62 Г 
== е ==> С] 4.96 
Р() 2л ов хр ( 208 ) 99 


где 


сө == Уз (0) = то = м Оз (4.97) 


можно рассматривать как среднеквадратическое значение индекса 
угловой модуляции. 

Заметим, что при гармонической модуляции фазы по закону 
Ө (1) = т ѕіп ОБ очевидно, 


- 60) == т2/9, т. е. т. <т/\. (4.98) 


При определении плотности вероятности функции а (0) следует 
различать два случая: а) детерминированная начальная фаза Ө, 
б) случайная начальная фаза Ө,. 


ё 


Рис. 4.21. К определению плотности вероятности высокочастотного колебания 
при модуляции фазы случайным процессом. 


Остановимся на рассмотрении первого случая. При измерении 
напряжения а (1) в какой-либо фиксированной момент времени #, 
значение @(1) отличается от детерминированного значения 
А, соѕ (0,/--6,) только из-за наличия случайного фазового сдвига 0, 
обусловленного модуляцией. Задание плотности вероятности Ө поз“ 
воляет найти плотность вероятности а с помощью рассуждений, 
использованных при выводе формулы (4.25). Отличие заключается 
лишь в том, что в рассматриваемой задаче величина 6 не ограничена 
интервалом (— л, л) и, кроме лого, неравновероятна в любом ин- 
тервале. : 

При подсчете вероятности пребывания а (1) в заданном интерва- 
ле (а, а + да) следует учитывать все фазовые интервалы, в которых 
плотность вероятности р (0) отлична от нуля. Так, например, если 
начальная фаза 0, = 0, расположение этих интервалов соответствует 
указанному на рис. 4.21. В этом частном случае плотность вероят- 
ности р (а) (по аналогии с (4.25) и с учетом (4,96)) принимает сле- 


дующий вид: 


2 0 
(а) = р (6); _ у Х( 206 | =. 
А а уда ^ 
і а |; 
СЛС Е. ЕЧ 8. __ @л — 61) 
уу ( т) не | 25$ |+ 


+ ехр | НЫ | +екр | 0:802 | + = 
об 208 


—- А <а< А. (4.99 


В этом выражении Ө, = агссоѕ (0/А,), причем 0< | 6, | < л. Число 
существенных слагаемых в (4.99) зависит от среднеквадратиче- 
ского значения индекса угловой модуляции ое. При относительно 
малых значениях сө, не превышающих 1—2 рад, можно ограничить- 
ся первым слагаемым. Графики р (а) при нескольких значениях ое 
представлены на рис. 4.22, 
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Рис. 4.22. Плотность вероятности высокочастотного колебания при модуляции 
фазы случайным процессом. 


Видно, что при ов —> 0 распределение приближается к р (а) — 
=» б (а — А,), что соответствует 100%-ной вероятности амплитуд- 
ного значения а (1) в момент ѓ = 0. При относительно больших зна- 
чениях оо (свыше З рад) распределение случайной величины а 
мало отличается от распределения, соответствующего гармониче- 
скому колебанию с равновероятной в интервале (0, 2л) фазой. 
График р (а) в этом случае почти совпадает с графиком, построенным 
по формуле (4.25) (штриховая кривая). 

Существенно иная картина получается в случае, когда началь- 
Ная фаза колебания 6, (в отсутствие модуляции) равна л/2. Соот- 


м 


(22-8) (+20) 2 


Рис, 4.23. То же, что ва рис. 4.21, но при иной начальной фазе несущего ко- 
лебания. 


ношение между интервалами значений а (1, соответствующими им 
фазовыми интервалами и плотностью вероятности р (9) представлено 
на рис. 4.23. При Ө, = л/2 формула, аналогичная (4.99), принимает 
вид 


С: 1 ЕК 
уау) + 


жер | евр [ -— Е |+ 


208 20$ 
—_ 2—6 — би 0+ 
-рехр | 55 | ехр | 26$ |+ -) А 
0 =агсзіп ( |в [0 |< л/2. (4.100) 
‚ Ао 


Графики р (а) при нескольких значениях ов представлены на 
рис. 4.24. 

При малых значениях 0% распределение а (1) приближается 
к нормальному, а при больших — к распределению (4.95). 

Из сопоставления двух характерных режимов Ө, = 0 и Ө, = 
== 7/2 видно, что плотность вероятности р (а) зависит от начальной 
фазы или, что то же, от момента отсчета 1. Таким образом, при де- 
терминированной начальной фазе 0, ай является нестационарным 


Рис. 4.24. То же, что на рис. 4.29, но 
при иной начальной фазе несущего 
колебания. 


процессом. Можно, однако, от- 
метить, что с увеличением об 
влияние Ө; на р (а) ослабевает. 
При достаточно больших ое про- 
цесс приближается к стационар- 
ному. 

Закон распределения а (0 
при фазовой модуляции и слу- 
чайной начальной фазе Ө, здесь 
не рассматривается. Отметим 
лишь, что при достаточно медленной модуляции, отвечающей усло- 
вию (3.3), т. е. когда колебание а (1) сохраняет форму, близкую 
к гармоническому колебанию, плотность вероятности р (а) совпа- 
дает с (4.25). р А 

Корреляционная функция и энергетический спектр при угловой 
модуляции случайным процессом здесь не рассматриваются (см. [6]. 


7 
4 


Глава 5 


ЛИНЕЙНЫЕ РАДИОЦЕПИ С ПОСТОЯННЫМИ 
ПАРАМЕТРАМИ 


5.1. ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 


В данной главе приводятся основные сведения о линейных ак- 
тивных цепях. Рассматриваются частотные характеристики изби- 
рательных цепей, используемых для различных линейных преобра- 
зований сигналов (усиления, фильтрации и т. д.). Особое внимание 
уделяется изучению линейных активных цепей с обратной связью, 
используемых в большинстве современных радиоэлектронных уст- 
ройств. 

Изложение ведется на базе уже знакомого студентам курса 
«Основы теории цепей». 


5.2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА АКТИВНОЙ ЦЕПИ 


В общей теории цепей под активной подразумевается цепь, со- 
держащая наряду с пассивными элементами (катушками индуктив- 
ности, конденсаторами и резисторами) также и источники энергии 
(генераторы э. д. с. или генераторы тока). 

Активный характер пепей радиоэлектронных устройств обус- 
ловлен применением в них усилительных элементов: транзисторов, 


электронных ламп, ламп бегущей волны и т. д. При этом предпола- 
гается, что энергия сигнала на выходе активной цепи больше, чем 
на входе. Для болыней определенности видоизменим формулировку 
следующим образом: цепь активна, если при гармоническом возбуж- 
дении средняя мощность сигнала на выходе больше мощности на 
входе, т. е. коэффициент усиления по мощности больше единицы. 
Из такого определения .ясно, что цепь, осуществляющая усиление 
напряжения, например, с помощью повышающего трансформатора 
без усиления мощности является пассивной, даже если в нее входят 
ү 1, активные элементы со своими ис- 
Е - б. точниками питания. 

Я (ғ, При построении схем замеще- 
ния активных цепей источники по- 
стоянного тока или напряжения 

Рис. 5.1. Схема замещения линей- Опускаются. На этих схемах актив- 
ного четырехполюсника. ные элементы (транзисторы, лампы 
и др.) отображаются с помощью 
эквивалентных параметров, которые зависят от режима работы ак- 
тивного элемента и в конечном счете от источников энергии, питаю- 
щих активный элемент. При этих допущениях любой (как активный, 
так и пассивный) линейный четырехполюсник можно представить 
схемой, изображенной на рис. 5.1. На этом рисунке Е, В», В 
и 1, обозначают комплексные амплитуды гармонических напряжений 
и токов независимых источников при фиксированной частоте Ф. 
Четырехполюсник полностью характеризуется соотношениями 
между напряжениями и токами на его входе и выходе. Вид этих со- 
отношений зависит от выбора исходных величин. 
Напомним вкратце основные формы представления четырех- 
ПОЛ ЮСНИКОВ. 
Если исходными являются напряжения Е, и Е, то уравнения 
для определения токов 1, и 1, записываются в форме 


.=Үџ Е; НУ Б,, 


5.1 
==Ү,, Е, Үә Е ( 


или в матричной форме 


1, И Е, 
| ь |-и М 62) 


У У 
| п _ 5.3 
а (5.3) 


где 


является матрицей параметров, имеющих смысл и размерность про- 
водимостей. 


Если уравнение (5.1) решить относительно Е, и Е», то получатся 


системы уравнений 
В, = 1, + 21,1, 
1 и 12 "2 (5.4) 


Е, = 2 і, + Ро 1., 


Е; 100 1, 
ВЕН Е 


21 2 
12] ыы | п | 5.6) 
а. | 


является матрицей параметров, имеющих размерность сопротив- 
лений. 
Исходным уравнениям четырехполюсника, записанным в форме 


где 


о (5.7) 
=Н 1, + Н, Е, 
соответствует матрица параметров 
[Н] = т не А (5.8) 
Ны Нә 


в которой На: имеет размерность сопротивления, Н, — проводи- 
мости, а М, и Н„ — безразмерные параметры, 
Приведем еще уравнения в форме 


1 = Си Ё, +0315, (5.9) 
Е = 8 Е; -- С ь, 


которой соответствует матрица 


би Сь 
[С] = | Е и (5.10) 
В С а, 


где С — проводимость; О, — сопротивление, а 0, и Сы — без- 
размерные параметры, 

В теории усилителей наибольшее распространение получили 
матрицы 2-, У- и Н-параметров. Связь между одними и теми же ве- 
личинами, выраженными через различные системы параметров, 
представлена в табл, 5.1. В этой таблице определители АУ, Аб и 
АН соответствующих матриц определяются выражениями 


АУ =Ун Ув Үз Ут» 
42 = 2 23 — 212 Язь (5.11) 
: АН = Ни Н»— Низ Нал. 
Уравнения (5.1), (5.4), (5.7) и аналогичные им другие уравнения 


позволяют. построить эквивалентные схемы замещения четырех- 
полюсников, 


Таблица 5.1 


ИсОДная | Связь с другими | 00989 | Связь с другими | ИбХОЛНая | связь в другими 
прадае Е стаи расне осиет 

ы |а 10 а [уа Ан) в |а а 

А2 Н п ДУ Нә Я Үп 

У 1» 20 _ На» ГА _ Ув. Ну Нр РАТ 47 

А2 Нц АУ Нз Ра Ун 

Үд 24 На 2 Ул. Нь Нә — 7 Үз 

АР Ни АУ Но 25 Уц 

Үз 21 АН 255 Ги 1 Но КЕЕ 2 АУ 

АР Е | ВУ Н 235 Уп 


На рис. 5.2, а изображена схема замещения", построенная в со- 
ответствии с уравнением (5.1). На этой схеме оба напряжения Е; и 
Е, рассматриваются как напряжения от внешних источников. Гене- 


р 


у 


Рис. 5.2. Схемы замещения четырех- 
полюсника, основанные на матрице: 


а) Ү-параметров; 6) 2-параметров; в) Н- 
параметров. 


ратор тока У,.@. учитывает 
влияние напряжения Е, на вход- 
ной ток 1,, а генератор тока 
Ү„ Ё, — влияние входного на: 
пряжения Е, на величину тока 
1.. Оба генератора можно рас- 
сматривать как «зависимые ис- 
точники», так как обеспечивае- 
мые ими токи пропорциональны 
напряжениям внешних источни- 
ков. Параметр У, имеет смысл 
взаимной проводимости от входа 
к выходу, а Ү, — от выхода 
к выходу. Очевидно также, что 
У, есть входная проводимость 
четырехполюсника при Е, = 0, 
т.е. при коротком замыкании 
выхода, а У», — входная про- 
водимость при возбуждении че- 
тырехполюсника от источника Е, 
при коротком замыкании входа. 


Эквивалентная схема четырехполюсника, соответствующая урав- 
нениям (5.4) и (5.5), изображена на рис. 5.2, 6. На этой схеме зави- 
симые источники напряжения 211, и 4, |} учитывают влияние 


1 Наличие общей шины на рис. 5.2 и последующих аналогичных схемах 
позволяет говорить о трехполюснике. Это не оказывает влияния на уравне- 


ния цепи, 


І, на Е, и |, на Е, соответственно. Уравнениям (5.7), (5,8) соствет- 
ствует схема замещения, показанная на рис. 5.2, в. 

Здесь необходимо отметить следующую особенность активного 
четырехполюсника: как правило, У» == Ул. или эл 5= 71а, На з 
5 Нло. Это означает, что активные четырехполюсники необратимы 
и, следовательно, принцип взаимности к активным четырехполюс- 
никам неприменим. 

Взаимные проводимости или сопротивления пассивных четырех- 
полюсников, как известно, равны (теорема взаимности). Это позво- 
ляет схемы замещения, показанные, например, на рис. 5.2, а и б, 
упростить для пассивного четырехполюсника и привести их к виду, 
при котором зависимые источники отсутствуют (рис. 5.3). 


Ке; и. Ба 2-2 2-12, 


| и, |е: Е Е; | [Е А 


ГА 2) 
Рис. 5.3. Преобразование схем замещения, изображенных на рис. 5.2,а и 6, 
справедливое только для пассивного четырехполюсника. 


При анализе радиотехнических цепей особенно часто приходится 
иметь дело с четырехполюсниками, возбуждаемыми только со стороны 
входа; под выходным напряжением при этом подразумевается паде- 
ние напряжения на сопротивлении нагрузки 2, = 1/0, т. е. Ё, = 
= —17,. В подобных случаях нагрузочный элемент целесообраз- 
но вводить внутрь четырехполюсника. 

При представлении четырехполюсника с помощью Ү-матрицы 
получается схема замещения, показанная на рис. 5.4, а, которая 
отличается от схемы на рис. 5.2, а только тем, что нагрузочная про- 
водимость С, добавлена к Ү,,. Это позволяет рассматривать новый 
четырехполюсник как разомкнутый, у которого ток на выходе 
1 = 0, Матрица параметров этого нового четырехполюсника 


[УГ = | Ув | (5.12) 


где Уз = У», + бы. 
Второе уравнение (5.1) принимает при этом вид 


5 == У„Е, + ҮЕ, ЕЕ 0, 


откуда следует важное соотношение 


Е, Үд _ Үл (5.13) 


Исключив с помощью этого соотношения Е, из первого уравне- 


ния (5,1), а также учитывая, что Ё, = — 1,7, получим отношение 
токов 
Б Уә Оһ — Уз бн , (5.13') 


| Уи У — Уз Уз ду’ 


где ДУ’ = У) (Уз 0) ҮҮ ә —определитель матрицы (5,19), 


> г————— 


Рис. 5.4. Введение нагрузочного элемента в состав четырехполюсника. 


При использовании 2-матрицы схема замещения принимает вид, 
показанный на рис. 5.4, 6. В данном случае выходные зажимы замк- 
нуты накоротко (Ез =: 0), а матрица параметров 


[21 = |. 213 | 
21 25, 


где 255 = 1, + Ин. 
Второе уравнение (5.4) при этом приводит к соотношению 


1 ГА 
а, (5.14) 
п 252 24-26 
а первое уравнение к соотношению 
Е, Гь 2, 7, 
РИ 21 4н — ба їн | (5.14) 


Е 2125. — 13 2 47 


где 7’ = 7 (25 -- 2а) — 20, — определитель матрицы 121, 
Наконец, второе уравнение (5,7) при подстановке Но = Н, + 
+ Си Е, = — 1,2. (рис, 5.4, в) дает 


0= НЫ 45 Н?2Е = А — Нэйь, 


откуда следует соотношение 
и 5.15 
в Нә 2н (Нә ~- бъ) А 2н Но 1 * ) 
Исключив с помощью этого соотношения [; из первого уравнения 
(5.7), получим 


Е; Ни Нуь-—НіаНа АН 

где АН’ = На (Н, - 6.) — Н.Н 
Общие уравнения (5.1), (5. 4). и 7 7) можно преобразовать та- 
ким образом, что соответствующие им схемы замещения четырехпо- 
люсника будут содержать только по одному зависимому источнику. 


(22720), 


Рис. 5.5, Схемы замещения с одним зависимым источником тока (а) 
или напряжения (6). 
Так, например, записав второе уравнение (5.1) в форме 
1 = У.Е -- УВ + (Ул — УБЕ, (5.16) 


приходим к схеме замещения И 5.5, а), содержащей один зави- 
симый источник тока (У — У.) Е 
Аналогично записав второе уравнение (5.4) в форме 


= 251, + 21 + (2 — 2:3) 1, (5.16) 


приходим к схеме с одним зависимым источником напряжения (25, — 
21) В (рис. 5.5, 6). 


5.3. АКТИВНЫЙ ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНИК КАК ЛИНЕЙНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ 


Приведенные в предыдущем параграфе выражения (5.13) — 
(5.16), записанные в форме 


КЕЕ ЕЕ 21 2н ас На 
Е Ув 0ы 2и (225-2) 219 281 Ни (Нэз-- Съ) — Н» На 
(5.17) 
К ИМ. ры бы НЕ. 68) 


можно рассматривать как коэффициенты усиления со- 
ответственно по напряжению и по току в активном четырехполюс- 
нике. : 

В широкополосных усилителях, как правило, усилительные 
приборы (транзисторы, лампы и др.) обеспечивают (при правиль- 
ном выборе нагрузки) выполнение следующих неравенств: 


СУ г С (5.19) 


Поэтому при грубой оценке усилительной способности четырех- 
полюсника можно исходить из приближенных равенств 


Кеја |72 (5.20) 


? 


н 


Ра 


22 


Отсюда следует, что коэффициент усиления по мощности (выра- 
женной в вольтамперах) 


2 
Я | с = Ха. 6.22) 
бы 19949 
(Здесь использованы соотношения между /,1-, 2,»- и У-параметра- 
ми из табл. 5.1.) 

Из (5.292) очевидна решающая роль параметра У»: (соответствен- 
но 2 и Нл) в усилении мощности колебания в активном четырех- 
полюснике. Физический смысл этого 
параметра раскрывается в следующих 
параграфах на примерах некоторых 
усилительных приборов. 

При анализе активного четырех- 
полюсника как усилителя важное зна- 


Ку [ а (5.21) 


т. 
225 


Рис. 5.6. Обобщенная схе- чение имеют такие его параметры, как 
ма актнвного четырехпо- входное и выходное сопро- 
люсника с учетом пара- тивления. На рис. 5.6 представлена 


метров источника сигна- 


ИНН обобщенная схема, содержащая источ- 


ник сигнала Ес, активный четырехпо- 
люсник и сопротивление нагрузки 7,, 
Входное сопротивление (между зажимами 1 — 1") легко опреде- 
лить с помощью уравнений (5.4) в сочетании с (5.14). 
Подставив 1, из (5.14) в первое уравнение (5.4), получим 


21а 21 
Е, (20—828) 2, 
: 259 
откуда 
212 7: 2; 
27 — 28 2м (5.23) 
22 225 +2 
Пол выходным сопротивлением четырехполюсника подразуме- 
вается сопротивление между зажимами 2—2" при Е. == 0 (но с учетом 


== — 


внутреннего сопротивления источника сигнала 2,). Сопротивление 
7, рассматривается при этом как нагрузка. 
По аналогии с (5. 23) при замене 2: на 2, и 2. на 7; получаем 


712 7. 
2ш Раа Е. (5.94 
" 2+2: ) 
При учете внутреннего сопротивления 2; источника сигнала 
под коэффициентом усиления следует подразумевать отношение 
Е/Е, = Кв. Этот коэффициент можно найти с помощью соответ- 
ствующих формул (5.17), (5.18) добавлением 7; к 2, или На, Таким 

образом, 
Е 251 бы 


К бн _________, 
Е. (21-29 (2+ 2) 212 ба 


ИЕ ЕЕ. НИНЫ (5.25) 
(Ни) (НЕ бы) — Нг На 


При использовании У-матрицы нетрудно получить выражение 


КЕ = — Гаа (5.26) 
Ес 2-х Үг Ов 
Это выражение совпадает с обычным определением передаточ- 
ной функции линейного четырехполюсника. 

Из приведенных общих соотношений видно, что структура пере- 
даточной функции активного четырехполюсника и характер часто- 
тной зависимости этой функции определяются частотными свойст- 
вами параметров 7 или У. В этом отношении между линейными ак- 
тивным и пассивным четырехполюсниками нет никакого различия, 
Задание 2 (о) и У (©) однозначно определяет и временные характе- 
ристики линейной активной цепи: импульсную характеристику и 
переходную функцию. 

Определяемая формулами (5.17), (5.18) безразмерная, в общем 
случае комплексная функция является важнейшей характеристи- 
кой четырехполюсника. Она определяется в стационарном режиме 
при гармоническом возбуждении четырехполюсника. 

Передаточную функцию часто удобно представлять в форме 


К (16) = К (®}е®®, (5.27) 


Модуль К (@) иногда называют амплитудн о-частот- 
ной или просто частотной характеристикой четырехполюс- 
ника. Аргумент ф (о) коэффициента передачи называют фазо- 
частотной (или просто фазовой) характеристикой четырех- 
полюсника. 

Для активных линейных цепей, как и для пассивных, под им- 
пульсной характеристикой цепи џ (1) подразумевается отклик, ре- 
акция цепи на воздействие, имеющее вид единичного импульса 
(лельта-функции}. Связь между е (1 и К (ѓо) нетрудно установить 
с помощью интеграла Фурье. 


Если на входе четырехполюсника действует единичный импульс 
э. д. с., обладающий спектральной плотностью, равной единице 
для всех частот, то спектральная плотность выходного напряжения 
равна просто К (іо). Следовательно, отклик на единичный импульс, 
т. е. импульсная характеристика цепи, легко определяется с по- 
мощью обратного преобразования Фурье [см, (2,49)1, примененного 
к передаточной функции К (іф): 


Ивых == Г К (262) еге! до. (5.28) 


В дальнейшем импульсную характеристику будем обозначать 
функцией д (1), под которой можно подразумевать не только напря- 
жение, но и любую другую электрическую величину, являющуюся 
откликом на воздействие в виде дельта-функции. 

Если передаточная функция задана в виде функции К (р), т. е. 
в виде преобразования Лапласа от функции & (й), то выражение 
(5.28) можно записать! в форме обратного преобразования Лапласа 


с-|- 25 
20=—1— | К (р) еар. (5.29) 


С 100 


Переходная функция цепи й (1) представляет собой отклик, ре- 
акцию цепи на воздейстие, имеющее вид «единичного скачка». 
Так как такое воздействие является интегралом от единичного им- 
пульса (т. е. дельта-функции), то и между В (д из (1) существует 
интегральное соотнощение ? 


(= { о (х)ах. (5.30) 
0 


В последующих главах при анализе передачи сигналов через 
радиоцепи чаще всего будет применяться импульсная характе- 
ристика ұ (2). 


5.4. ТРАНЗИСТОРНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ 


Не вникая в физику явлений в транзисторе, схематически изоб- 
раженном на рис. 5.7, будем трактовать его как линейный четырех- 
полюсник (или трехполюсник), который в режиме слабых входных 
воздействий (и при относительно низких частотах) обладает следую- 
щими свойствами. 

а. Ток эмиттера распределяется между базой и коллектором, 
причем отношение тока коллектора і, к току эмиттера & для дан- 


1) Здесь и в дальнейшем обозначения передаточной функции цепи, рас- 
сматриваемой как преобразование Фурье или Лапласа от импульсной ха- 
и" 2 (1), будут различаться только аргументом: К (іо) или К (р) 
см. .13). - 


ного транзистора является практически постоянной величиной, близ- 
кой к единице: о = 1„/, = 0,98 — 0,998, Соответственно ток базы 


і5 = (1 о) (5.31) 
5 = 9 1—9 = ВУ 1, (5.39) 


б. Ток эмиттера определяется в основном напряжением база — 
эммиттер и очень слабо зависит от напряжения на коллекторе. 
Отсюда следует, что и ток коллектора 
і, А 01, очень слабо зависит от напряже 2 и 
ния коллектор — эмиттер. 

Указанные особенности транзистора 
позволяют представить его схему замеще- 
ния так, как это показано на рис. 5, 8, а. рис 57. Транзистор в ви- 
На этой схеме зависимый источник тока де трехполюсника. 
сі, учитывает влияние эмиттерного тока на 
цепь коллектора, а сопротивления ғ, 76 и гк определяются по за- 
данному семейству характеристик транзистора. 

Следует подчеркнуть, что 7», гб И гк являются дифферен- 
циальными сопротивлениями для переменных сос- 
тавляющих токов, амплитуды которых достаточно малы, чтобы оп- 
равлывалось допущение о линейности используемых участков соот- 
ветствующих вольт-амперных характеристик транзистора. Иными 
словами, подразумевается режим усиления слабых сигналов. 


ИЛЛ 
база 


013 


6 2.8=5% 
Р: в қ экв 79 


Рис. 5.8. Схемы замешения транзистора: 
а —с зависимым источником тока и б —с зависимым источником иапряжения. 


Сопротивления г, и гб относительно малы (ғ, — единицы и десят- 
ки ом, 76 — до нескольких сотен ом). Сопротивление же г„ очень 
велико (сотни килоом и мегомы)), 

На схеме замещения, представленной на рис. 5.8, 6, зависимый 
источник тока оі, с шунтом 7, заменен эквивалентным источником 
напряжения с внутренним сопротивлением гь. Напряжение этого 
источника 


вэкв — Г 0 = ті» (5.33) 


где обозначено Г = Ок. 

Направление ев согласовано с направлением напряжения, 
которое в схеме рис, 5,8, а создает ток оі, при прохождении через ^1, 
(в режиме разомкнутой внешней цепи коллектора), 


Усиление сигнала в транзисторе обусловлено тем, что мощность, 
выделяемая в высокоомном сопротивлении нагрузки (в цепи коллек- 
тора) переменной составляющей коллекторного тока, значительно 
больше мощности источника сигнала, затрачиваемой в цепи база — 
эмиттер для управления величиной тока. Увеличение мощности 
усиленного сигнала происхолит за счет источника постоянного тока, 
питающего цепь коллектора, 


5 ГА 
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Рис. 5.9. Схема замещения транзи- Рис. 5.10. Схема замещения транзи- 
сторного усилителя с общей базой сторного усилителя с общим эмитте- 
° ром. 


В дальнейшем изложении имеется в виду гармоническое колеба- 
ние на входе усилителя, в связи с чем токи и напряжения будут за- 
писываться в форме І и Е, под которыми подразумеваются амплиту- 
ды (в общем случае комплексные). 

В зависимости от выбора зажимов для входа и выхода разли- 
чают три возможные схемы усилителя: с общей базой (ОБ), с общим 
эмиттером (ОЭ) и с общим коллектором (ОК) (рис. 5.9, 5.10 и 5.11). 

з В первой из этих схем (рис. 5.9) 
зажим Б является общим для 
входной и выходной цепей, В схе- 
мах на рис. 5.10и 5.11 общим за- 
жимом является соответственно за- 
жим Э и зажим К. 

Составим уравнения для на- 
пряжений и токов в указанных 
трех схемах. Для упрощения за- 
дачи исключим из рассмотрения 
Рис. 5.11. Схема замещения тран- межэлектродные емкости транзи- 
зисторного усилителя с общим стора, что допустимо при частотах, 

коллектором. не превышающих нескольких мега- 

герц. Тогда ввиду чисто активных 

сопротивлений /,, гб и ’„ комплексные амплитуды Ги Е можно за- 
менить их модулями Ги Е. В дальнейшем, при введении в рассмот- 
рение комплексных сопротивлений и проводимостей внешних це- 
пей, можно будет совершить переход к комплексным амплитудам. 

Для схемы с общей базой (рис. 5.9) действительны следующие 
два уравнения: 


Е: = (тэ Е то) 1 + 61, Е, — Був == 7611 А (гк -| гб) 1. 


а сда. 


Подставляя Ёьнь == ғ. = ғһ/) ВО второе из этих уравнений, 
получаем следующую систему уравнений: 
Еу = (ғ и те то», 
Е, = (ғы + гб) Ц (гк го) Гә, 


Этим уравнениям соответствует й-матрина с параметрами 


2 = г. + 165 бл» = 16; 
2а == гь + Гб; әз == Гк + ебе 
Схеме с общим эмиттером (рис. 5.10) соответствуют следующие 
уравнения: 
Еу = (6 +”) АГ, 
Е. = (6 — тт) В - (ғ о, Го 
Здесь учтено, что Ев = 7.1 = Ры (1 + 15), причем направле- 
ния Ев И Ё совпадают. В данном случае 
ба = 76 + 75 бе = гә; 
21 ЕТ 235 = Гк — т + Г, 
Наконец, схеме с общим коллектором (рис. 5.11) соответствуют 
2-параметры: 
ба = 76 + гк А Р; бла = Гк — Гиз 
бал 2 гь; баз = Та Гт Е Го, 


Итак, элементы 2-матриц для всех трех схем усилителя можно 
выразить через физические пераметры транзистора 


Г, Гб» Рк И Гт == Гы, 


По найденным Й-параметрам можно с помощью табл. 5.1 опреде- 
лить также У- и Н-параметры. Приведем эти параметры для наибо- 
‚лее распространенной схемы с общим эмиттером. Для этой схемы 
определитель 2-матрицы 

АР = 2.2 — Рай == (1 9) го + гой Гк Ф бт» 22 
2 [16 + (1 - В) ыт (0 В). (5.34) 
Здесь использовано соотношение о == В/ (1 -- В), вытекающее из 


выражения (5.32), а также отброшено ғоз» 
Таким образом, 


Уи = ДА = Мо + (1+ В и; 
Уз = — 2,/Л2 = — (+ В) гы/ (76 -- (1+ В) 1 гв 
Үш = — 2 АА = 1 - а + В) гы; 


Ү,, = 21А = | (1 - В) (5 - У 16 + а -Н В) га л 
Ни = А7/й 5 = ШҮ} = гб + (+В) г»; 
Нь = 213/2әз 2 (1 + В) г/т: 
Ны = — 21/2 оз #5 В; 
Н, = НА ғ (і + В) 


При составлении этих выражений использовано условие 


г < (1 — о) гь. 


Особенностью работы транзистора в схеме ОЭ является управле- 
ние током коллектора с помощью воздействия на ток базы. Кроме 
того, необходимо учитывать обратное воздействие выходного напря- 
жения на входную цепь. Эти свойства транзистора удобно описы- 
ваются уравнениями аетырехполюсника (5.7). В связи с этим 
в теории и технике транзисторных усилителей в настоящее время 
общепринята матрица Н-параметров. 

В $ 5.3 было показано, что усилительная способность активного 
четырехполюсника в основном определяется параметром Ну (со- 
ответственно Уми 2). Для усилителя ОЭ этот параметр, как пока- 
зано выше, совпадает с коэффициентом В |см. (5.32)]. Он входит в 
паспортные данные биполярного транзистора и обозначается 
символом А. 

В соответствии с новыми обозначениями формулы (5,17), (5.18) 
запишутся в виде 


Е. ГЛ 
К-во, 5.35 
5 Е; Ва (Рег Сы) — Поль Але в 
— № — Абв. 5.36 
м һ Һә Св. Ре? 


Напомним, что Ё, Имеет смысл входного сопротивления база — 
эмиттер (при коротком замыкании выходной цепи), у, — коэф- 
фициент обратной связи по напряжению (при разомкнутой входной. 
цепи) и А, — выходная проводимость транзистора (при разомкну- 
той входной цепи). 

В новых обозначениях второе уравнение (5.7) принимает следую- 
ЩИЙ ВИД: 


І, = А1 -- РЕ = Раі — А О, (5.37) 


где Озых = 1.ь = — В, — напряжение, развиваемое на нагру- 
зочном импедансе Ин = 1/0. 

Далее, ток базы № можно представить в виде отношения Ё /2,ҳ, 
где /.ұ — входное сопротивление транзистора (между зажима- 
ми база — эмиттер), определяемое формулой (5.23). 

Таким образом, при активных сопротивлениях, когда 2; = Ювх, 
і, 22 (һә/Ръұ) Е, й, Оьых = 5Е,—/,0ьы Ре ЗЕ, + ВоВ о, (5.37') 


Параметр $ == А/К, можно трактовать как крутизну харак- 
теристики #к (из) в точке из» = Овэо. ` 

На основании выражения (5.37') можно построить схему замеще- 
ния выходной цепи усилителя, показанную на рис. 5.12, а. Симво- 
лом Р, на рис. 5.12, а обозначено внутреннее сопротивление источни- 
ка тока. Для транзистора в усилителе ОЭ Р; = 1/2». 


Рис. 5.12. Схема замещения коллекторной цепи (а) и режим линейного усиле- 
ния колебаний в усилителе ОЗ (6). 


Из сравнения уравнения (5.37') с (5.1) следует, что введенный 
выше параметр $ совпадает с параметром У»: (для схемы ОЭ). Под- 
ставив в (5.37') 1, = — С.В, и разделив полученное уравнение на 
Е,, приходим к следующей формуле: 


Кв = — 8/(0 -- С.) = — Ва Къ (ә А Оһ), (5.35') 


которая отличается от (5.35) лишь внешне. 

В тех случаях, когда проводимость й, мала по сравнению с про- 
вӧдимостью нагрузки Оһ, можно пользоваться приближенными 
формулами 

Ка ах — 5/0, = — 82, (5.38) 
К, л Вр» (5.39) 


Работа транзисторного усилителя ОЭ в режиме малого сигнала 
иллюстрируется рис. 5,12, 6. Амплитуда переменного тока коллекто- 
ра 1, во много раз меньше постоянного тока [ко, соответствующего 
напряжению смещения {эо . 

По своим свойствам представленные на рис. 5.9—5.11 три вида 
усилителей, существенно различаются. 

Сопоставление схем ОЭ и ОБ приводит к следующим заклю- 
чениям: 

— по усилению напряжения обе схемы равноценны; 

— в схеме ОЭ имеет место усиление тока приблизительно в А, 


раз [см. (5.39)] при й, < бъ, а в схеме ОБ некоторое ослабление 
(незначительное, поскольку 1/1: = Г. = @ ях 1); следователь- 
но, усиление по мощности в схеме ОЭ приблизительно в А. раз боль- 
ше, чем в схеме ОБ; 

— дополнительным преимуществом схемы ОЭ является относи- 
тельно большое входное сопротивление; это объясняется тем, что 
управление током коллектора в схеме ОЭ достигается воздействием 
на ток базы, во много раз меньший тока эмиттера; 

— в схеме ОБ напряжение на выходе в фазе, а в схеме ОЭ — 
в противофазе с напряжением на входе. 

Несколько особняком стоит усилитель с общим коллектором. 
Напряжение на зажимах Б — Э (см. рис. 5.11) является разностью 
напряжений Б; и Е,. Падение напряжения на сопротивлении нагруз- 
ки 4, создаваемое током /,, всегда меньше Ё}; следовательно, коэф» 
фициент усиления напряжения в схеме ОК меньше единицы. Уси- 
ление же по току близко к величине й... Поэтому усилитель ОК мож- 
но рассматривать как усилитель тока при неизменном напряжении. 
Сопротивление нагрузки 7„, включенной в цепь эмиттера, можно 
выбрать весьма небольшим, гораздо меньшим, чем при включении 
его в цепь коллектора (как в схемах на рис. 5.9 и 5.10). Это является 
большим преимуществом, так как сводит к минимуму влияние ем- 
кости нагрузки, шунтирующей выход усилителя, на его частотную 
характеристику. Существенно также, что выходное напряжение, 
отсчитываемое относительно общей точки (земли), совпадает по 
фазе (полярности) с входным напряжением. Таким образом, усили- 
тель ОК «повторяет» сигнал, не изменяя ни его формы, ни амплиту- 
ды (напряжения), ни полярности, но переводя его с высокоомного 
входного сопротивления на низкоомное 4. Поэтому усилитель ОК 
часто называют эмиттерным повторителем. Благодаря этим свойст- 
вам эмиттерный повторитель находит широкое применение в каче- 
стве зависимого источника напряжения, управляемого напряжением 
{в идеальном случае подобный источник должен обладать бесконеч- 
но большим входным и нулевым выходным сопротивлениями). 

С этой точки зрения усилитель ОЭ, обладающий относительно 
большим входным и очень большим выходным сопротивлением, мож- 
но рассматривать как зависимый источник тока, управляемый на- 
пряжением (в идеальном случае оба сопротивления должны быть 
бесконечно большими). 

Наконец, усилитель ОБ, обладающий малым входным и боль- 
шим выходным сопротивлениями, по своим свойствам приближается 
к зависимому источнику тока, управляемому током. 

В заключение следует отметить, что приведенные схемы замеще- 
ния транзисторных усилителей справедливы при частотах, не пре- 
вышающих несколько мегагерц. При более высоких частотах необ- 
ходимо учитывать зависимость коэффициента о от частоты, а также 
влияние некоторых внутриэлектродных емкостей, опушенных при 
построении эквивалентных схем (рис. 5.8—5.12). Эти вопросы рас- 
сматриваются в курсе «Усилительные устройства». - 


5.5, УСИЛИТЕЛЬ НА ЭЛЕКТРОННОЙ ЛАМПЕ 


Схема простейшего усилителя на ‘пентоде изображена на 
рис. 5.13, а. При малом сигнале (режим линейного усиления) связь 
между анодным током и напряжениями сетка — катод, анод — 
катод определяется соотношением 


а = 8 Иск + (НЮ) пак = 8 (иск - В иаь, (5.40) 
где 
5= а. при Ио = Ее» Чак== Бао; 
Иск 
1 і 
Еде гта при по = Ёс, Чок==Е о 


Р” = 188; — проницаемость по управляющей сетке (соотношение 
справедливо при работе без сеточного тока). 

Крутизна 5 характеристики {л (иск) и внутреннее сопротивление 
пентода №; являются дифференциальными параметрами, определен- 
ными при незначительных отклонениях тока і. от исходного значе- 
НИЯ {40 В рабочей точке на вольт-амперной характеристике пентода. 


1 
Иа 20, 
о _ Я 


Ане 


УЕ2 
2 аб 
5) 
Рис. 5.13. Простейший усилитель на пеитоде (а) и схема замещения анодной 


цепи (6). 


Знак плюс перед вторым слагаемым в выражении (5.40) выбран 
в связи с тем, ЧТО Чак в данном случае рассматривается как напря- 
жение независимого источника. 

Для тока цепи сетки можно составить выражение, аналогичное 
{5.40): 


с = (1/Юсь) иок + ЭсаМак» (5.40’) 


где Юск — сопротивление сетка — катод, а $.а — крутизна ха- 
рактеристики і, (ман). 

Переходя к комплексным амплитудам и имея в виду общую 
схему замещения активного четырехполюсника (рис. 5.2), заме- 
ним иск амплитудой Е, входного гармонического сигнала, ток 
і, в цепи сетки — амплитудой 1, а ток і, — амплитудой і, = 
== 12, Как и в предыдущем параграфе (см, рис, 5.12, а), полагаем 


Е, = — 1.0, = — Ок. Тогда уравнения (5.1) и (5.3) запишутся 
так: 
1 1р. 
1, = В Е, + о В», 1.= Е, + га Е,; 
Ко, о | 
Ү1= Е А (5.41) 
А | $ ИР, 


При усилении слабых сигналов рабочая точка на характерис- 
тике і, (иск), как правило, устанавливается в области отрицатель- 
ных напряжений ис,. В этом случае ток сетки отсутствует, вход- 
ная проводимость сетка — катод практически равна нулю (Кок > 
— оо), и матрица проводимостей принимает вид 


т. 0 | (5.41') 
$ ИА, 


Таким образом, У: = У = 0; Ум = 5; Ү = ИВь 
Матрице (5.41”) соответствует схема замещения четырехполюс- 
ника (трехполюсника), представленная на рис. 5.13, 6, 
Используя формулу (5.17), находим коэффициент усиления 
напряжения 


Е НА а) 
Еу МР: 1/2 В: 26 4-26 
где р = <Р, = ИР — коэффициент усиления лампы. 


Из выражения (5.42) видно, что усилительная способность 
лампы р используется тем полнее, чем больше отношение 2„/Ю.. 
В холостом режиме (4 -— со) козффициент усиления каскада 


тах Ке- — р = — 8Р0, = — 8/0. 


Помимо рассмотренной здесь схемы с общим катодом, возмож- 
ны также схемы с общей сеткой и с общим анодом. Эти три схемы 
являются аналогами соответствующих схем транзисторных уси- 
лителей (с общим эмиттером, общей базой и общим коллектором), 


5.6. АПЕРИОДИЧЕСКИЙ УСИЛИТЕЛЬ 


Схема замещения простейшего апериодического резистивного 
усилителя представлена на рис. 5.14, а. Усилительный прибор 
обозначен в виде зависимого источника тока $Е, с внутренней 
проводимостью С; = 1/Ю;. Емкость С, включает в себя меж- 
электродную емкость активного элемента, а также емкость внеш- 
ней цепи, шунтирующей нагрузочный резистор № = 1/6. Схема 
на рис. 5.14, а является обобщенной, применимой к любому ак- 
тивному элементу. 

В случае транзисторного усилителя под крутизной $ следует 
подразумевать величину Й1»/Ювх (см. $5.4), а под С; — параметр Аз». 


Подставив в формулу (5.35’) проводимость О; вместо ћ,,, а так- 
же 8 = ИВ + ію С, =@-- юС., получим передаточную функ- 
цию усилителя " 


0:+-0--іоСь 14-С(б: 0) — 


тж. Кмакс 
Т т+0С(6:4-0) ° риа 
где 


К макс — $/ (С, 5 а) (5.44) 


— максимальный коэффициент усиления (при ® -> 0). . 
Модуль передаточной функции 


К (©) = Киакс/ У П-Е То, КС, + ВР. (5.45) 


При изменении частоты ® получается амплитудно-частотная 
характеристика, изображенная на рис. 5.14, 6. 

В апериодических усилителях, работающих на пентодах, часто 
применяется схема, представленная на рис. 5.15, а. От схемы на 
рис. 5.13, а, эта схема отличается дополнительной цепью Р,, С}, 


Ко) 
Адкр 
ЕА 


2 42 10 4 20 әр 
2) 7+6 


Рис. 5.14. Апериодический транзисторный усилитель ОЭ: 
а — схема замещения коллекторной цени; 6 —- частотная характеристика. 


назначение которой заключается в защите выходных цепей уси- 
лителя от источника постоянного напряжения Ёо. Резистор К», 
как правило, обладает высокоомным сопротивлением, очень боль- 
шим по сравнению с Р. Величина же последнего выбирается из 
условия обеспечения достаточно широкой полосы пропускания 
усилителя. Схема замещения анодной цепи усилителя представлена 
на рис. 5.15, 6. х 

Определим сначала напряжение на зажимах /—/ (рис, 5.15, 6), 
создаваемое током 8Е ; очевидно, что 


5Е Е 
В = И 25 


біс +0+ 


. (5.46) 
р О. 
В --1лоСу а Ф --:оСу 


Тогда напряжение на выходе усилителя (зажимы 2—2) 
К 
== Е — 1 —————_— == Е —–1' К ? 
| вых == В1—1 ВЕС, 1-1’ К, 
где 
| К СЕ. (5,47) 


Е 1 
< В1--1оС, Слас 


— передаточная функция разделительной цепи Р}, Сі. 


Ёоо 
а) 


Рис. 5.15. Апериодический ламповый усилитель с разделительной цепью АС: 
на выходе (а) и схема замещения анодной цепи (6б). 


На основании выражений (5.46) и (5.47) получаем 


у= __ Чвых — Ёа-1, Ка 252 
КЕ (іо) == 6 в, 
Е а м О 
о: --іоСо А-0 [бу оС (ба оС) (О оС) 
ыы З (5.48) 


165—1 (ОЕ) биро) 


где Су = О, + б 4- С, (слагаемое С,С,/С, отброшено ввиду того, 
что Су/С, < 1). 

Рассмотрим частотную характеристику усилителя, На участ- 
ке, примыкающем к ® = 0, т. е, при частотах, на которых сопро- 
тивление разделительного конденсатора Ш®С, больше или, 
соизмеримо с сопротивлением Ю, влиянием проводимости С», 
а также проводимости 1/ (А + 1/оС;) в (5.46) можно пренебречь, 
благодаря чему выражение (5.48) принимает вид 


е г $ г 
Ке (16) а — о, 
С: © 4-іоСу 


Модуль этого выражения 


ЗАВ ОБАЕ 0705 И 1 6.49) 


а Ще 
20) ор Уо О)’ Әс 


На среднем участке характеристики, на частотах, при которых 
оС, < Ку, а проводимость оС, все еще пренебрежимо мала по 
сравнению с проводимостью С, формула (5.49) еще более упрощается: 


5 1 
6) == — = при 
КЕ( ) С Ане р С 


в; А 
«о «< ——. (5.49) 
С, 
Наконец, при относительно высоких частотах, когда проводи- 
мость оС, соизмерима с Оу, получается 


5 К, маке 


КЕ (®) = Ус  УНЕобыб ' 


оС, У бъ. (5.49" 


При изменении частоты ® получаем частотную характеристи- 
ку, изображенную на рис. 5.16, а. 


Каю 5/5 
: - на 
б-р а о 3 0 2 
0) 6) 
Рис. 5.16. Частотная характеристика (а) усилителя, показанного на рис. 5.15, 
К и полюса его передаточной функции (6). 


Обычно выполняются следующие неравенства: Р, >> Ю, Р, >> Р. 
Поэтому можно пренебречь проводимостями 0; и С, по сравнению 
с С, что позволяет считать Об» 25 @ = ИВ. 

При этом выражение (5.48) упрощается: 

58 Кмаке (5.50) 


м 
Ке (6) 1: (17Р; С/—©ВС,) 1 7ото -- И 


где то == ЮС, — постоянная времени цепи Л, С; т = К.С, — 
постоянная времени разделительной цепи А+, Су; 


Каке = —8В (5.51) 


— коэффициент усиления (приближенное значение) в области 
частот ИР. С, < о < ИРС. 

Переходя к комплексной переменной р = о -- іо, запишем 
выражение (5.50) в форме 


г, Кмакс = __КмакоР 5.52 
КЕ(р) = р Иры то 22 4-р-- 1 [ла " 15.52) 


Полюса передаточной функции К (р) (корни уравнения тор? -- 
Е р Ин = 0): 
| 1 а 


1 1 ( т и п 
ая = 1 — С је 
2% с 47 то т 2% \ СУ 


ВР: э== — —— — —— =——-—- == — 


Так как т, < тџ, то 


р |1 + ( — а, (5.53) 


Расположение полюсов р и р, на плоскости р показано на 
рис. 5.16, 6. 

Заметим, что при С, —> оо (при конечном и неизменном Е!) 
формула (5.48) переходит в 


а оаа оао з Амано. Де 
Ке (о) бб 0, т) б/б» ` и 


совпадающую с (5.43) при замене в последней С; + С на О». При 
этом полюс (единственный) передаточной функции 


Кмакс > и. 
Ке (р) сиб; (5.52/) 
будет в точке р = — @5/С.. 

Соотношения (5.44) —(5.53) будут использованы в следующей 
главе при анализе прохождения сигналов через апериодический 
усилитель. Там же определим импульсную характеристику рас- 
сматриваемого усилителя. 


5.7. РЕЗОНАНСНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ 


Схема одноконтурного резонансного усилителя на транзисторе 
(с общим эмиттером) (рис. 5.17, а) отличается от рассмотренных 
в предыдущем параграфе только нагрузочной цепью. В данном 
случае нагрузкой является резистор Ю и, шунтирующий параллель- 
ный колебательный контур. Как правило, потерями мощности в ка- 
тушке индуктивности Г, и конденсаторе С можно пренебрегать по 
сравнению с мощностью, выделяемой в резисторе №. При этом 
условии полная проводимость нагрузки (между зажимами 1—2) 


б,= 00-10, | ЕЮ. («<—=-) (5.54) 


С помощью соотношений өр = ИУГС, р = ИТ/б = 61 = 
= оС, в которых юр — резонансная частота, а р — характери- 


стическое сопротивление контура, выражение (5.54) приводится 
к виду 


б:= 0 |! нг (э. | 26. [| +19 (= |. (5.55) 


р \@р о @р 


При достаточно большой добротности контура @ = №,,/0 ос- 
новное значение имеет величина передаточной функции усилителя 


Аш . 


Рис. 5.17, Резонансный усилитель (а) и схема замещения коллекторной це- 
пи (6), 


вблизи резонансной частоты, т. е. при малых отклонениях час- 
тоты ® от частоты ор. Можно поэтому наложить условие малой 
относительной расстройки: 


зао ИШАА а С А | (5.56) 
р Фр - 


Тогда, подставляя ® = о; +- Аф, получаем 


(| р 29) ЕК 9 (5.57) 


р © Фр зы 1--Ло/ор Фр 


и выражение (5.55) можно записать в форме 


0=0,(1 р )=0.а 4-0). (5.58) 
5. 
где 

а==(2Аю]ю,)9 (5.59) 


имеет смысл обобщенной расстройки контура. 
Составим выражение для передаточной функции (по напряже- 

нию) резонансного усилителя. При схеме замещения, показанной 

на рис. 5.17, 6, по аналогии с формулой (5.43) можем написать 


ИК Е НИЕ Е ВИНИЕ 5.60 
КЕ) = Сб 6: бы--юС-- И юЕ” Ба: 


Подставив в это выражение б. по формуле (5.58), выразим пере- 
даточную функцию через обобщенную расстройку а: 


КЕ (о) =К (0) = — 5/ (6; + С. + @ 0). (5.60') 
Заметим, что при резонансе (а = 0) коэффициент усиления 
Кмакво == 5/ (0, + Са). (5.61) 


Поэтому (5.60) можно записать в несколько иной форме 


гађ=_____Кмако __ (5.69 
ООО п 


Вводя новое обозначение обоб- 
щенной расстройки (с учетом 
влияния внутренней проводимо: 
сти С) 


аСт 2Ао 
П = рен ‚ (5.68 
98 4+ бш Ф Сы (9.69) 


50-20-40 0 0020 50 ак приходим к окончательному выра-. 


жению для передаточной функции 


усилителя 
А Кмаке 
Ко уе нвн 
1 ( экв) ГЕ а 
БЕЧА Кмакс 1 [Ф (2 ) +1] 
Рис. 5.18. АЧХ и ФЧХ одноконтур- ^ = АВ . (5.64) 
ного резонансного усилителя. И 1+ аз 


Слагаемое л в показателе степени учитывает знак минус в пра- 
вой части (5.69). 
Отношение модулей 


1 
п. (Янв) Е бын. == Еа т (5.65) 
макс аё кв 


можно рассматривать как нормированную амплитудно-частотную 
характеристику одноконтурного усилителя, а аргумент 


Ф (а,в) = — аг СБ в (5.66) 


— как фазочастотную характеристику (без учета не зависящего 
от частоты сдвига л). 
° Характеристики И (а,в) и Ф (ьп) (рис. 5.18) ничем не отли- 
чаются от характеристик пассивного колебательного контура 
с той же добротностью. 

Относительная полоса пропускания резонансного усилителя, 
определяемая по ослаблению амплитуды на границах полосы до 


НИ? от максимального уровня (при @ь = 0) и выраженная 


через обобщенную расстройку а.„ь, равна 2 (см. рис. 5.18). Для 
перехода от безразмерной относительной полосы пропускания 2 


к размерной полосе 2 Лоу положим в (5.63) |ав| = 1, а| Ао | = 
== Лод. Тогда полоса пропускания 

2 Лор = 0/0,» (5.67) 
где Ов. как это следует из (5.63), добротность нагруженного 
контура. 


Во многих случаях на практике внутренняя проводимость уси- 
лительного прибора ©; мала по сравнению с проводимостью на- 
грузки Си (соответственно РБ; > №). Для грубых расчетов фор- 
мулы (5.61), (5.62) можно упростить: 

5) А 5 1 
Кано 2 ——; К (а) = — — Б 5.68 
макс От Ы би 14-а ( ) 

В ‘тех случаях, когда нагрузка усилителя учитывается сопро- 
тивлением гн, вносимым внутрь контура, резистор Ю„, в предыду- 
щих формулах должен быть заменен эквивалентным сопротивле- 
нием 4} колебательного контура (параллельного) при резонансе: 


2р = Юън = ШС. 


При этом 


р 27 - ТЕА 1 
Канс ® 8255 К (а) = 52 =). (5.69) 


5.8. ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ В АКТИВНОМ ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНИКЕ 


При анализе линейных усилителей в $ 5.4—5.7 на базе матриц 
параметров эквивалентных четырехполюсников основное внима- 
ние уделялось параметрам Уз, 41, На, поскольку именно эти 
параметры определяют усилительную способность активного че- 
тырехполюсника. В реальных, не 
полностью однонаправленных ак- 
тивных четырехполюсниках при- 
ходится считаться с воздейст- 
вием выходного колебания на 
вход усилителя. 

Пусть в рабочем режиме усили- 
теля, представленного на рис. 5.19, 
напряжение и ток на выхо- 
де будут Е, и 1,. Рассматривая 
теперь эти величины как резуль- 
тат внешнего воздействия со стороны выхода, можно опреде- 
лить 1; и Е; на входе с помощью схемы замещения (рис. 5.19). 

На этой схеме зажимы 1—Ё, к которым подключён входной 
источник сигнала, условно замкнуты накоротко, а под напряже- 
Нием, действующим на зажимах 2—2', подразумевается Е; == 
== —2,1;, т. е. падение напряжения на внутреннем сопротивлении 
источника Й;, создаваемое током },. 


Рис. 5.19. К учету обратной реак- 
ции в усилителе. 


Уравнения (5.4) при обозначениях рис. 5.19 записываются 


в форме Е; = — (А: = 2. + 2,1, В, = 4/0 + 481, 
откуда нетрудно получить соотношение 
Е’ 2; РА 
1—7 : (5.70) 


и 
Ез 21 22а— 712 эр + 222 7: АР + 252 2; 

‚ Напряжение Ё; часто называют напряжением обратной реак- 
ции или напряжением обратной связи. Элементом обратной связи 
является 7:5. При представлении эквивалентной схемы четырех- 


Ис 


(Е;- Е!) Ис 


2) 


Рис. 5.20. Схема усилителей с обратной связью: 
а — по напряжению; 6 — по току. 


полюсника с помощью У-или Н-матрицы элементами обратной 
связи являются соответственно параметры Уз» и Н,,. 

Рассмотренную обратную связь, обусловленную физическими 
параметрами усилительного прибора, можно назвать внутрен- 
ней обратной связью. Как правило, она приводит к нежелательным 
явлениям — зависимости параметров входной цепи усилителя от 
элементов нагрузки, к опасности нарушения устойчивости при 
некоторых условиях и т. д. 

Рассмотрим основные понятия, касающиеся применения в уси- 
лителях внешней обратной связи. Наиболее простым способом 
ее осуществления является соединение выхода усилителя со вхо- 
дом при помощи двухполюсника (рис. 5.20). 

При соединении выхода со входом с помощью двухполюсника 
обратной связи Уз по схеме на рис. 5.20, а основной четырех- 
полюсник целесообразно описывать с помощью Ү-матрицы. 
Учитывая очевидные равенства 1, = Н — Ух (Е, ~ Е), а также 
соотношения между И, 15 и Е, Е, в виде уравнений (5.1), приходим 
к новой системе уравнений 


= (У + Усс) Е; -- (Уу — Я, Е», (5.7 1) 
= (У, — Ую Е, -Е (Уз -- Уо) Ез. | 


Таким образом, четырехполюснику с обратной связью по схеме 
на рис. 5.20, а соответствует матрица проводимостей 


Ув + Е 6 о 


(5.79) 
У о У. + Те 


У 

= 
из которой следует, что подключение двухполюсника Уос изме- 
няет все элементы матрицы, в том числе и элемент обратной связи 
(Уу — Үов вместо У,»). 


Ую 


Рис. 5.21. Пример схемы замещения усилителя ОЭ с внешней обратной связью. 


Аналогичным образом можно показать, что включение двух- 
полюсника 4, по схеме на рис. 5.20, б приводит к матрице 


[2]' БЕ: Г 224 25+ ос Б < (5.73) 
22 + ос 4» + Рос 


В схеме на рис. 5.20, а дополнительный ток, поступающий с вы- 
хода на вход по цепи обратной связи, равен (Е, — Е,) Усс; так 
как в усилителях обычно Е, >> Ё,, то величина этого тока приб- 
лиженно равна Е.Ү е, ӯ. е. пропорциональна выходному напряже- 
нию. Поэтому схему на рис. 5.20, а можно называть схемой с об- 
ратной связью по напряжению. В схеме на рис. 5.20, 6, в которой 
напряжение обратной связи пропорционально выходному току, 
осуществляется обратная связь по току. Можно, очевидно, осу- 
ществить комбинированную обратную связь — по напряжению 
и по току одновременно. 

Различают два вида обратной связи: отрицательную 
и положительную. 

Если введение обратной связи увеличивает коэффициент усиле- 
Ния цепи (по модулю), то обратная связь положительна, в против- 
ном случае — отрицательна. 

Поясним применение выражений (5.71), (5.72) для схемы тран- 
зисторного усилителя с общим эмиттером при Усс = Р, 
(рис. 5.21). 

Основываясь на формуле (5.17), в которой У, заменяем вели- 
чиной У» — У.., а Үз — величиной У + Ус [см. (5.79)], 


определяем коэффипиент усиления напряжения выражением 


У1—У 
К-аш Шве л (5.74) 
"о Ув Ро) в 


в которое подставим параметры Ум и У», выраженные через 
параметры транзистора Ё, гб, №, Г, (см. $ 5.4): 


т Елә) (7645) (5.75) 
ла. 5 И 
76-Е (1-- Аәлә) ә [764-0 4 Роль) Рә] Ук 


Обе эти проводимости — вещественные и положительные вели- 
чины. То же самое относится и к У оо = К ое, Оһ = ИКы. Очевид- 
но, что вычитание из числителя и добавление к знаменателю дроби 
в (5.74) У приводит к уменьше 
нию коэффициента усиления (по мо- 
дулю), т. е. в рассматриваемом слу- 
чае обратная связь отрицательна. Это 
объясняется противофазностью выход- 
ного и входного напряжений в ре- 
зистивной схеме с общим эмиттером 
(см. $ 5.4); ток через Вос, направ- 
ленный с выхода на вход (= Е /Ю ос== 
= —1Ю„/Юое), уменьшает ток [6 и, 
следовательно, Ё,. 

Можно показать, что аналогичное подключение двухполюс- 
ника Үс = ШК, к усилителю, работающему по схеме с общей 
базой, когда напряжения Е, и Ё, совпадают по фазе, приводит 
к положительной обратной связи. | 

· На рис. 5.22 изображена структурная схема усилителя с внеш- 
ней обратной связью по напряжению, осуществляемой с помощью 
вспомогательного четырехполюсника Кос (іф). 

Как усилитель Қу (ѓо), так и четырехполюсник Коо (ѓе) прел- 
полагаются полностью однонаправленными. Подобное представ- 
ление имеет смысл в тех случаях, когда входное сопротивление 
четырехполюсника Кос (ѓо) достаточно велико, чтобы не нагру- 
жать усилитель Ку (ѓо); выходное сопротивление четырехполюс- 
ника Кос (ѓо) должно быть достаточно малым по сравнению с вход- 
ным сопротивлением усилителя Ку (ѓо). При этих допущениях пе- 
редаточную функцию системы в целом 


К, (19) = ОЕ (5.76) 


Уд = 


Рис. 5.22. Структурная схема 
усилителя с обратвой связью. 


можно найти с помощью слерующих очевидных соотношений. На- 
пряжение на выходе четырехполюсника обратной связи 


Оос = Кос (19) 0. (5 77) 


Напряжение на входе усилителя Ку (ѓе) равно сумме входной 
э. д. с. Е и напряжения обратной связи Чос. | 


Следовательно, напряжение на выходе всей цепи 
== К, (16) (Е -Н Цос) = к, (10) ИЕ Е Кос (16) Ч]. 


Решая это уравнение относительно О, получаем 
—_ Ку (іо) 
1—К, (го) Кос (0) 


откуда следует, что 


Ко (16) = ИК, 2; (5.78) 
1— К, (10) Кос (іо) 

Это выражение является основным для системы с обратной 
связью. К. (5) иногда называют общей передаточной 
функцией, или предаточной фун ЕЕ за - 
мкнутой системы. Произведение же К,(ю)Кос (о), 
имеющее смысл передаточной функции каскадного соединения 
четырехполюсников Ку (іо) и Кос (ѓо), называют передаточ- 
ной функцией разомкнутой системы. 

При замене ѓо на р получаем операторную форму передаточной 
функции замкнутой цепи 


К, (р) = Ку (р)/ 1 — к, (р) Кое (0)1. (5.79) 


Сопоставление К, (ѓо) с Ку (іо) позволяет определить знак об- 
ратной связи в общем случае, когда эти функции являются комплек- 
сными. Если на какой-нибудь частоте имеет место неравенство 
Ко (о) < Ку (о), т. е. если введение обратной связи приводит 
к уменьшению усиления, то обратная связь на данной частоте от- 
рицательна, в противном случае — положительна. 

При К, (ѓо) Ко, (о) = 1 усиление К, (іо) становится бес- 
конечно большим. Это означает, что цепь становится неустойчи- 
вой и для исследования ее поведения необходимо использовать 
другие методы, так как выражения (5.67) — (5.78), относящиеся 
к стационарным режимам, теряют свой смысл. 

Случай неустойчивого состояния покоя (при изучении свойств 
автоколебательных систем) рассматривается в гл. 9. В данной гла- 
ве изучаются только устойчивые цепи. Условия устойчивости бу- 
дут сформулированы в $ 5.10 после изложения основ теории устой- 
чивости липейных цепей с обратной связью. 


5.9. ПРИМЕНЕНИЕ ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ 
ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК УСИЛИТЕЛЯ 


Рассмотрим влияние обратной связи на следующие парамет- 


Ры усилителя: 

— стабильность коэффициента усиления, 

— уровень нелинейных искажений сигнала, обусловленных 
кривизной вольт-амперной характеристики усилительных прибо- 
ров, 


— равномерность частотной характеристики в заданной поло- 
се частот. 

Пусть в линейной пепи, находящейся под действием гармони- 
ческой э. д. с. и охваченной обратной связью, произошло измене- 
ние какого-либо параметра: модуля или аргумента коэффициентов 
усиления Ку (ѓо) или Ко. (ѓо). Причинами этого изменения могут 
быть непостоянство напряжений источников питания усилителя, 
изменение температуры окружающей среды, механические вибра- 

ии, приводящие к изменению электрических параметров устрой- 
ства и т. д. Выясним, как влияет обратная связь на относительное 
изменение выходного сигнала. Сначала рассмотрим случай, когда 
нестабильность имеется в цепи прямого усилителя. Для упрощения 
анализа исходим из условия, что до изменения режима работы 
коэффициенты передачи Ку (іо) и К, (іф) являлись чисто действи- 
тельными величинами Куи Кос, так что коэффициент передачи 
замкнутой цепи определялся выражением 


Ко = Ку (1 — Кук оо). (5.80) 


Пусть обусловленное нестабильностью изменение заключается 
в том, что величина коэффициента Ку изменилась на малую ве- 
личину АК у. В отсутствие обратной связи это привело бы к отно- 
сительному изменению амплитуды выходного напряжения, равно- 
му АК,/Ку (амплитуда э. д. с. на входе `считается неизменной). 

Для определения относительного изменения амплитуды при 
наличии обратной связи продифференцируем выражение (5.80) 
по Ку: 

аы _ і __ Ку 1 1 


к: ОАО ео вю К 
откуда 


ый 1 (5.81) 


Ко 1— Ку Кос Ку 


Из этого выражения вилно, что относительное изменение выход- 
ного напряжения при наличии обратной связи (т. е. величина 
аКо/Ко) может сильно отличаться от изменения, которое имело бы 
место в отсутствие обратной связи. 

Если обратная связь отрицательна (К уКос < 0), имеет место 
ослабление нестабильности системы 


сь ОКУ 
К, 1--| Ку Кос] Ку 


При положительной обратной связи нестабильность ивеличи- 
вается: 


А. ВА 
№ 1—1КуКоо] Ку 


Отсюда следует, что для повышения стабильности усиления 
цепи целесообразно вводить отрицательную обратную связь. Этим 
приемом широко пользуются в современной радиоэлектронике. 
Абсолютную величину | К уКос| В зависимости от требований к ста- 
бильности системы доводят до 100 и более. При этом, естественно, 
в (1 + |К,Кое|) раз уменьшается и усиление цепи Ко- Это умень- 
шение может быть скомпенсировано увеличением Ку (например, 
увеличением числа каскадов в кольце, охваченном обратной 
связью). 

` Введем в рассмотрение нестабильность в цепи обратной связи. 
Для этого продифференцируем выражение (5.80) по Кос: 


ЧК КК № к 
АКос (1— Ку Кос)? ГЕ Куа 


откуда 
Ко РЕЯ Ку Кос ЧКос. 


К 1— Ку Кос Кос 


В случае отрицательной связи, при | К;,Кос| » 1, получаем 
ЧК у __ Коо, 
Ко Кос 


Из этого соотношения видно, что влияние на Ко нестабильности 
в самой цепи Кос не ослабляется обратной связью: относительная 
нестабильность замкнутой цепи с отрицательной обратной связью 
при |КуКос| » і равна относительной нестабильности вели- 
чины Кос. 

Отсюда следует, что при ‘применении отрицательной обратной 
связи особое внимание следует обратить на повышение стабиль- 
ности четырехполюсника Кос. Это требование распространяет- 
ся как на модуль, так и на аргумент (т. е. на фазовую харак- 
теристику) передаточной функции цепи. В практике осуществление 
этого требования облегчается тем, что основные дестабилизи- 
рующие факторы имеются в прямом усилителе Ку, содержащем 
активные элементы и элементы нагрузки; четырехполюсник же 
Кос, обычно представляющий собой простую пассивную цепь, 
может быть сделан достаточно стабильным. 

Выясним влияние отрицательной обратной связи на нелинейные 
искажения, которые возникают в основном усилителе из-за кри- 
визны характеристик активных элементов. При гармоническом 
напряжении на входе эти искажения проявляются в виде высших 
гармонических составляющих усиливаемого сигнала. Допустим, 
что в отсутствие обратной связи, при подаче на вход амплитуды 
Э. д. с. Ё,, на выходе усилителя амплитуда напряжения основной 
частоты равна (/,, а амплитуда напряжения одной из гармоник 
02. Усилитель с искажениями можно представить в виде идеаль- 
ного линейного усилителя, на входе которого действует «генератор 
Гармоник» (рис. 5.23). 


При этом отношения Е‚/ЁЕ, и И„/О, одинаковы, так как коэф- 
фициент усиления Ку (о) считается одинаковым как для основной 
частоты, так и для частоты и-й гармоники. Таким образом, ампли- 
туда э. д. с. эквивалентного генератора Е, должна быть равна 
О„/Ку. 

При введении отрицательной обратной связи для получения 
на выходе прежней амплитуды (7, входную э. д. с. Е, необходимо 
увеличить в (1 + |К,Кос|) раз, как это вытекает из формулы 
(5.80). Это отражено на рис. 5.24 в виде дополнительного усилите- 
ля с коэффициентом усиления (1 + |КуКос|). Следует, однако, 
иметь в виду, что напряжение основной частоты, действующее не- 


Ас 07; Ао 


— 
| 


Рис. 5.23. Учет нелинейных ис- Руис. 5.24, К объяснению эффекта снижения 
кажений в усилителе с по- уровня побочных гармоник в усилителе с от- 
мощью эквивалентного генера- рицательной обратной связыо. 

тора гармоник. 


посредственно на зажимах 3—8’, остается таким же, как и в схеме 
без отрицательной обратной связи, представленной на рис. 5.23. 
Действительно, рассматриваемое напряжение является разностью 
между э. д. с. Е, = Е, (Е + |КуКос|), действующей на зажимах 
2—2' (рис. 5.24), и напряжением обратной связи |Кос| Из, т. е. 


Ез == Е, — Кос 1 = Е; (1+ [Ку| Кос) — | Кос| И. 
Но Е, |Ку| есть не что иное, как (О, (см. рис. 5.23). Следовательно, 


Ез = Е, = Е |Ку||Кос| — | Кос | = Е. 


Напряжение же и-й гармоники на входе усилителя с учетом 
напряжения обратной связи — „Коо будет равно разности Ёз, — 
— | Кос | И», а на выходе усилителя 


О» = [Ку| (Е, — Кое] и), 
откуда 
0 =1Ку| Е»/ 1 + |КуКос|). 
Таким образом, отношение 
№ ПКВ Е.Е 


м аку Коку. 1-61 Кое! 


получается в (1 + | КуКос|) раз меньшим, чем в отсутствие обрат- 
ной связи. Правда, это улучшение достигается ценой увеличения 


(5.82) 


в (1 +|К,Кос|[) раз напряжения, подводимого к зажимам 2—2” 
(рис. 5.24 

Относительное ослабление напряжения высших гармоник мож- 
но пояснить еще и следующим образом: введение отрицательной 
обратной связи приводит к уменьшению усиления в (1 + | К „Кос|) 
раз в одинаковой мере для полезного сигнала и для гармоник, 
однако это уменьшение усиления компенсируется только лишь для 
полезного сигнала [увеличением в (1 -+ |К,Кос|) раз входного 
напряжения]. 

Провеленное выше рассуждение может быть распространено 
на все гармоники усиливаемого напряжения. 


Рис. 5.25. Многокаскадный усилитель с отрицательной обратной связью. 


Применение отрицательной обратной связи позволяет помимо 
ослабления нелинейных искажений понизить при некоторых усло- 
виях и уровень фона, создаваемого пульсацией питающих напря- 
жений. Й 

Итак, все побочные колебания, возникающие в самом усили- 
теле из-за нелинейности характеристик усилительных приборов и 
из-за несовершенства источников питания, ослабляются отрица- 
тельной обратной связью в (1 + | КуКос|} раз. 

Если усилитель состоит из нескольких каскадов, стремятся 
охватить обратной связыо весь усилитель в целом, как это показа- 
но, например, на рис. 5.25. При этом, однако, усложняется обес- 
печение устойчивости усилителя. из-за возрастания суммарного 
фазового сдвига в кольце, особенно при наличии трансформаторов, 
обладающих индуктивностью рассеяния. 

В тех случаях, когда удается построить многокаскадный уси- 
литель без трансформаторов, а также при небольших паразитных 
емкостях можно реализовать схему, изображенную на рис. 5.25. 
Такие условия встречаются, например, в транзисторных усилите- 
лях акустического диапазона частот. 

Рассмотрим в заключение влияние отрицательной обратной 
связи на частотную характеристику усилителя. Непосредственно 
из выражения (5.78) следует, что при | Ку (26) Кос (©) { >> 1 


Ко (©) > И/Кос (2). (5.83) 
Если В заданной полосе частот обеспечивается ПОСТОЯНСТВО 


Кос (о), тои К, (о) = сопѕі. Таким образом, задача сводится к вы- 
равниванию частотной характеристики пассивного четырехполюс- 


ника обратной связи, что значительно легче, чем устранение нерав- 
номерности частотной характеристики усилителя Ку (0). 

В промежуточных случаях, когда КуКос имеет величину, из- 
меряемую несколькими единицами, предельное соотношение (5.83) 
не достигается, однако частотная характеристика К, (о) становит- 
ся значительно равномернее, чем Ку (о). Это иллюстрируется 
рис. 5.26. 


20 = 
——————————— т" 
(6+0) Ху маке % 2—2 

7 


Жос Ау манс 2,5 


2 02 04 06 08 140 (+0) 
0) 0 
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Рис. 5.26. Частотные (а) и импульсные (6) характеристики усилителя с отри- 
цательной обратной связью. 


На рис. 5.26, а штриховой линией воспроизведена частотная 
характеристика апериодического усилителя, рассмотренного в 6 5.6 
(рис. 5.14, 6). При введении отрицательной обратной связи с ве- 
щественным коэффициентом К ос передаточная функция усилителя 
в соответствии с (5.78) и (5.44) будет 


К, О о 5 а Ве (5.84) 
1 — Кос Ку (©) (1-61 Кос Ку маке 9 --6Со/(6:-- 0) 


а модуль, т. е. амплитудно-частотная характер истика 
Ку макс 
/ (1-- Кос Ку макс 02+ © [Со/ (0: ~ ЧР 


показана на рис. 5.26, а сплошной линией. Построение характе- 
ристики выполнено ‘при следующих данных: Ку мақс = 50, 
[Косі = 0,05. 

Таким образом, 


Ко (©) == 


К, (0) = 


50 
У@- 2,58 196000,4 0 


Как и следовало ожидать, кривая К. (6) расположена ниже, 
чем Ку (о) (на всех частотах). Это является результатом подачи 
напряжения с выхода усилителя на его вход в противофазе с вход- 
ным напряжением. На частотах, близких к нулю, 


Ку макс 50 1 


Кона Кат 2.5 8.5 Ку чено 


т. е. усиление уменьшается в 3,5 раза. 

Однако характеристика К, (©) значительно равномернее, чем 
К, (ә). Это видно из нормированной частотной характеристики, 
т. е. функции Ко (%)/К, макс (рис. 5.26, а, штрих-пунктирная ли- 
ния). Итак, введение отрицательной обратной связи для стабили- 
зации коэффициента усиления и ослабления нелинейных искаже- 
ний одновременно расширяет амплитудно-частотную характерис- 
тику усилителя. 

Заметим, что требуемую полосу пропускания можно получить 
и без отрицательной обратной связи, соответствующим образом 
уменьшая сопротивление нагрузки Ю. Однако при этом остальные 
параметры усилителя — стабильность и линейность усиления бы- 
ли бы ухудшены. 

Соответственно новой характеристике К, (іо) изменяется и 
импульсная характеристика усилителя. Действительно, записав 
выражение (5.84) в форме, совпадающей с (5.43), 


Ку макс Ку макс 
к (іо) = 1--1 Кос Ку максі о 1--1Кос Ку маке [ 
т Со 1 1-Е ѓотәкь 


і ЕНЕРШЕ. О 
Е Я-О 1+ Кос Ку максі 


мы видим, что обратная связь приводит к изменению эквивалент- 
Ной постоянной времени: вместо Со/ (С; -- С) получаем 
бо | 
98 0;4-6 1+ |Кос Ку мака 


При Ба у макс | == 2,5 
Е. о, 
эв СО 


Заметим, что максимальное значение усиления (при ® == 0) 
уменьшается в такое же число раз. Таким образом, если в отсут- 
ствие обратной связи импульсная характеристика рассматривае- 
мого усилителя запишется в виде 

ГА (0) Ку маке ех (0, +0) 1 
Со/ (61-0) Со ' 


то при введении отрицательной обратной связи 
Ку макс Р _ (| Кос Ку маке |) і 
Со/ (В: 0) Со: 0) 


Нормированная импульсная характеристика до (7) при несколь- 
ких значениях параметра |КоуКу мако изображена на рис. 5.26, 6. 

Как и следовало ожидать, введение отрицательной обратной 
связи (КосКу макс < 0), расширяющее полосу пропускания цепи, 
приводит к более быстрому убыванию импульсной характеристи- 
ки. При положительной обратной связи (КосКу макс >> 0) убыва- 
ние б, (1} замедляется. Штриховой линией на рис. 5.26, б показана 
импульсная характеристика при КосКу макс >> 1, соответствующая 
неустойчивому режиму (см. $ 5.10). 


в = 


5.10. УСТОЙЧИВОСТЬ ЛИНЕЙНЫХ АКТИВНЫХ ЦЕПЕЙ С ОБРАТНОЙ 
СВЯЗЬЮ. АЛГЕБРАИЧЕСКИЙ КРИТЕРИЙ УСТОЙЧИВОСТИ 


В реальной цепи, охваченной обратной связью, всегда имеются 
реактивные элементы, накапливающие энергию. Даже в усилите- 
ле на резисторах имеются такие элементы (паразитные емкости 
схемы и усилительных приборов, индуктивности проводов и т. д.). 
Реактивные элементы создают дополнительные фазовые сдвиги. 
Если па какой-либо частоте эти сдвиги дают в сумме дополнитель- 
ный угол в 180°, то обратная связь из отрицательной превращается 
в положительную и создаются условия, при которых возникает 
паразитная генерация. 

Это обстоятельство во многих случаях существенно ограничи- 
вает эффективность применения обратной связи, так как при боль- 
ших значениях |КуКос| для устранения паразитной генерации 
требуются специальные фазокомпенсаторы и другие устройства 
для уменьшения крутизны фазовой характеристики в кольше 
обратной связи. Однако часто оказывается, что введение в схему 
новых элементов приводит лишь к сдвигу частоты паразитной 
генерации в область очень низких или очень высоких частот. 

Итак, применение обратной связи тесно связано с проблемой 
обеспечения устойчивости цепи. 


Для правильного построения цепи и выбора ее параметров 
большое значение приобретают методы определения устойчивости 
цепи. В настоящее время известно несколько критериев, разли- 
чающихся больше по форме, нежели по существу. В основе боль- 
шинства этих критериев лежит критерий устойчивости решений 
дифференциального уравнения, описывающего исследуемую цепь. 

Пусть линейное однородное уравнение для цепи с сосредоточен- 
ными (и постоянными) параметрами задано в форме 

ах п 


а" а 4х 
5 та ба х= 0, (5.85) 


1—1 7—9 
где х — ток, напряжение и т. д., а постоянные коэффициенты 
Бо, Ёа, бз, ..., 6, — действительные числа, зависящие от параметров 


цепи. 
Решение уравнения (5.85), как известно, имеет вид 


п 
р 
х= У А, ем", 


1 
где А; — постоянные, а р; — корни характеристического уравнения 
Һр" 6 ре 6, рт 4... 4-0 р 4-6, ==0. (5.86% 


Условие устойчивости состояния покоя цепи заключается в том, 
что после прекращения действия внешних возмущений цепь воз- 
вращается в исходное состояние. Для этого необходимо, чтобы 
возникающие в цепи при нарушении состояния покоя свободные 
(переходные) токи и напряжения были затухающими. А это, в свою 
очередь, означает, что корни ру, р», ..., рь уравнения (5.86) должны 
быть либо отрицательными действительными величинами, либо 
комплексными величинами с отрицательными действительными 
частями. Из этих простых физических представлений вытекает 
Следующий фундаментальный критерий устойчивости любых ли- 
нейных систем: система устойчива, если действительные части 
всех корней характеристического уравнения отрицательны. За- 
метим, что левая часть характеристического уравнения (5.86) 
представляет собой не что иное, как знаменатель передаточной 
функции цепи, записанной в форме 


ао Р-Н ор р" 04... - @п-тр-- @в 


НЕ оер 5.87 
Борт, рт". Аба Р Вт © КА 


К (р) = 


о Таким образом, корни характеристического уравнения цепи 
являются полюсами передаточной функции К (р) этой цепи. 
д 
1 Это фундаментальное положение было обосновано А. М. Ляпуновым, 
который в 90-х годах прошлого века заложил основы теории устойчивости. 
ассматриваемый вопрос об устойчивости состояния покоя системы является 
частным случаем общей теории устойчивости Ляпунова. 


Отсюда следует, что сформулированные выше условия отрица- 
тельности действительных частей корней равносильны следующему 
положению: для устойчивости цепи необходимо, чтобы передаточ- 
ная функция К (р) не имела полюсов в правой полуплоскости ком- 
плексной переменной р. 

Это хорошо известное из теории цепей положение можно рас- 
пространить и на передаточную функцию К, (р) цепи с обратной 
связью. 

Поясним это на примере резонансного усилителя с обратной 
связью (рис. 5.27). 


Рис. 5.27. К примеру определения устойчи- 
вости усилителя с обратной связью. 


Передаточную функцию (по напряжению) усилителя определим 
по формуле (5.60) при допущении, что С; «< Си: 


5 | 
лог СР) ' 


а передаточную функцию обратной связи приравняем Коз (ѓо) = 
= -- М/Ё. Заменяя іо на р, приведем Ку (ѓо) к виду 


Ку (0) = 


о Е НЕВЕ ЕАН НЕМЕЕ 
У _ С (02 Р/В С +1110) С (024- 20 р-- ®?)' 


где обозначено оъ = 1/2Ю С, в = ПІС. Тогда передаточная 
функция усилителя, охваченного обратной связью, 


Ку (2) 5 р 


о, 
тата С р (о Кос 5/6) ро 


Находим корни уравнения р? - (2 аъ -- Кос5/С) р + о? = 0: 


Кос 5 К а 
ра, = — о, 5 ГИ м 6.4 


2С 


Рассмотрим два возможных случая: отрицательной и положи: 
тельной обратной связи, | 

Для создания отрицательной обратной связи произведение 
КуКос должно быть отрицательной величиной. 

Поскольку Ку (іо) при о = о, т. е. при резонансе, является 
отрицательной величиной, то коэффициент К, должен быть поло- 


жительной величиной: Коз == -- М/С. При этом действительные 
части обоих корней ру и рз 


Ке (р) = — (а + М8/2 [.С) 


— отрицательны при любом значении М. 
При положительной обратной связи Ко, = — М/Г; 


0 

Ке (рл, 2) = — (©.- ы с 
216} )2>0 при М8/21С> а. 

Итак, при отрицательной обратной связи рассматриваемая цепь 


устойчива при любой величине М, а при положительной обрат- 
ной связи только при выполнении условия 


.. (5.88) 


М 2Са, 1 1 
К == 
ое] Е 5 5А Ку макс , 


где Ку макс 2 5 А == 8/0. — коэффициент усиления на резонанс- 
ной частоте [см. (5.68). 

В тех случаях, когда цепь описывается дифференциальным 
уравнением высокого порядка, исследование корней характеристи- 
ческого уравнения, необходимое для решения вопроса об устойчи- 
вости системы, является сложной задачей. 

Оказывается, что эту же задачу можно решить, анализируя со- 
отношения между коэффициентами уравнения без определения 
самих корней уравнения. Это можно выполнить с помощью теоремы 
Гурвица!, которая утверждает, что для того, чтобы действительные 
части всех корней уравнения 


Вох" в т в ха х6 = 0 
с действительными коэффициентами и ёъ>> 0 были отрицательными, 
необходимо и достаточно, чтобы были положительными все опре- 


делители Д;, Д,, ..., Аш, составленные из коэффициентов уравнения 
бъ, В, ... Ё,, по следующей схеме: 


А, =; А, = Д |. 
в 6, | 
| 
А = |ь Ь|; А, == | 20 “8 ба б |; 
ь о 5 О в В 6 
б, бз 0 6, 6, Б, 


Б, 6 65 6, 5, 
В 6, 0, 06 68|. 
Аь= |0 6, 6 6, 6, итд 
О 0, 6, 6, 6, 
0066 2 


1 Доказательство этой теоремы см., например. в книге Курош А. Г. 
Курс высшей алгебры. М., ГИФМЛ, 1972. 


Сформулированный алгебраический критерий устойчивости час- 
то называют критерием Рауса — Гурвица. При составлении опре- 
делителей по указанной схеме коэффициенты с индексом, превы- 
шающим степень характеристического уравнения, заменяются 
нулями. | 

Поэтому, например, для уравнения четвертой степени получают- 
ся следующие определители: 


Ду==6; А, = А ба 


Нетрудно видеть, что все последовательные определители яв- 
ляются главными диагональными минорами определителя Д„. Так 
как последний столбец определителя А„ содержит лишь один 
отличный от нуля элемент 2, расположенный на главной диаго- 
нали, то выполняется равенство 


А = БъАһ-1+ 
Отсюда следует, что в соответствии с теоремой Гурвипа условия 


устойчивости можно сформулировать в виде следующих нера- 
венств: 


А, >0, А, = 0, ..., А. > 0, Бъ > 0. 


Так, например, для характеристического уравнения второй 
степени получаем 


Ду = 6 > 0, Ё > 0, (5.89) 
для уравнения третьей степени 
А, ==, > 0, 
А, = =, 6, —6,6, >0, 0, (5.90) 
б 0 


т. е. бу > 0, 02 Бзр, бз > 0. Так как ву, бу и 6, положитель- 
ны, тои 6. > 0. 


Для уравнения четвертой степени 

І. Д, = р 0, 

П.А, = 60 — Бар > 0, 

Ш. Аз = ба (006 — 6.6) — Б, 2 0, 
ГУ. > 0. 


Из условия ИР на основании условий ТУ и Т вытекает нера- 

венство А 
Б.(6,0 — бора) > 16, > 0. 

Поэтому второе условие можно заменить условием Ёз > 0. 
Таким образом, для уравнения четвертой степени получаются сле- 
дующие условия устойчивости: 

р. >> 0, Р > 0, рз (6.0 сл 663) ВЕЕР 620, > 0, р, > 0. (5.91) 

Поясним применение критерия Рауса — Гурвица на простом 
примере рассмотренного резонансного усилителя с обратной связью 


(рис. 5.27). Характеристическое уравнение этой цепи при Ко, = 
= МИ. (отрицательная обратная связь) 


РЁ (2а, +7 бр. 


. Сформулированные для уравнения второй степени. условия 
устойчивости (5.89) в данном случае принимают вид 


Л, = 9, > 2-20, 6, = 0 0. 


Первое условие выполняется при любой величине М, а второе— 
от М не зависит. 

При положительной обратной связи (Ков = — М/Г) непь 
устойчива при выполнении условия 29, — (МЛ.)(5/С) > 0, 
совпадающего с (5.88). ў 

Критерий Рауса — Гурвица особенно удобен для проверки 
устойчивости цепи с заданными параметрами (т. е. коэффициентами 
дифферен циальиого уравнения). Однако им неудобно пользоваться 
при экспериментах, так как обычно бывают известны не коэффи- 
циенты уравнения, а передаточная функция разомкнутой цепи 
К, (0) Кос (р). Кроме того, критерий Рауса — Гурвица не дает 
ясных указаний, как неустойчивую цепь сделать устойчивой. 


5.11. ЧАСТОТНЫЕ КРИТЕРИИ УСТОЙЧИВОСТИ 


Требование, чтобы передаточная функция 
Ко (р) = К, (р)/ П — К, (0) Коо (Р) (5.92) 


не имела полюсов в правой полуплоскости р = с + ѓо, т. е. в об- 
ласти, ограниченной полуокружностью бесконечно большого 
радиуса В и осью ѓо (рис. 5.28, а), равносильно! условию, что зна- 
менатель выражения (5.92) не должен иметь нулей в указанной 
области или, что то же самое, функция 


Н (р) = К, (р) Кое (р) (5.93) 


1 Предполагается, что прямой усилитель устойчив, т. е. Ку (р) не имеет 
полюсов в правой полуплоскости р. 


не должна обращаться в единицу ни в одной из точек правой полу- 
плоскости р. Но Н (р) представляет собой передаточную функцию 
разомкнутого кольца обратной связи, т. е. отношение напряжения 
на зажимах 2—2 к напряжению на зажимах 1—1! при разомкнутом 
кольце, как это показано на рис. 5.29. Следовательно, об устой- 
чивости системы с обратной связью можно судить по характеристи- 
кам разомкнутого тракта. Й 

Для дальнейшего анализа целесообразно перейти от плоскости 
р = с + ю к плоскости Н (р) = и-+ іо (рис. 5.28, 6). 


ем 


Рис. 5.28. Замкнутый контур на р-плоскости (а) ‘и годограф функции Н (іо) 
на плоскости ий (6). 


Каждой точке р из плоскости о, іо соответствует определенное 
значение Н на плоскости и, іо. Любой замкнутый контур на плос- 
кости р преобразуется с помощью выражения (5.93) в некоторый 
(также замкнутый) контур на плоскости Н. у 

Если исходный контур на плоскости р задан в виде контура на 
рис. 5.28, а, соответствующий ему контур на плоскости Н назы- 
вается годографом функции Н. 

Показанный на рис. 5.28, а контур С можно разбить на два 
участка: 1) прямая ѓо при изменении © от со до — со и 9) полу- 
окружность бесконечно большого радиуса ВЮ. 

На первом участке, где с = 0, р = іо, функция Н (р) обращает- 
ся в функцию Н (ѓо). В соответствии с выражением (5.93) этот 
участок преобразуется на плоскости Н в линию, определяемую 
следующим соотношением: 


Н (0) = К, (10) Кое (10) = Ку (0) Кос (в) ебу ос) = 
= и (о) + й (©), (5.94) 
откуда | 


и (9) = К, (0) Кос (®) соѕ (фу 4 Фос), (5.95) 
о (6) = Ку (о) Кос (©) іп (Фу + Фос): 


В этих выражениях фу и Фо, — аргументы передаточных функ- 
ций соответственно четырехполюсников К, (16) и Ко. (їо). 

На втором участке контура С (рис. 5.28, а) при Ю -> оо функ- 
ция! Н (р) — 0. Это вытекает из общего выражения (5.87), которое 
можно записать в форме 


к > В (Р—Ро1) (0 — ро») ... (р — Роп) | 5.96 
(р) (0 — руд) (р Риз)... (Р— Рот) 


где В — постоянный коэффициент, а ро; и Ри ; — соответственно 
нули и полюса функции К (р). При | р|-> оо величинами ро И 
Ри ; можно пренебречь и функцию К (р) можно представить в виде 
Вр”). Совершенно аналогично и функ- 
цию Н (р) при р ~ оо можно представить 
в форме 

Н (р) = Ар", 


где пит — числа соответственно ‘нулей 
и полюсов функции Н (р). 

При и< ти |]р|— оо модуль функ- · 6 
шн Н (0) Ма полуокружности К = оо Рис. 829. К определению 
равен нулю. Таким образом, полуокруж- разомкнутого рана уси- 
ность бесконечно большого радиуса К на литель — четырехполюс- 
плоскости р преобразуется в точку, лежа- ник обратной связи. 
щую в начале координат на плоскости Н, 

и для построения годографа Н в виде замкнутого ` контура доста- 
точно знать поведение Н (р) на оси іф, т.е. знать амплитудно-ча- 
стотную и фазочастотную характеристики цепи К; (іо) Кос (16). 

Обходу контура С в положительном направлении (против ча- 
совой стрелки) соответствует обход годографа Н при изменении 
частоты от со до — оо, 

Вся правая полуплоскость р преобразуется на плоскости 
Н во внутреннюю область годографа. Следовательно, если годог- 
раф передаточной функции разомкнутого тракта не охватывает 
точку 1, 0, то при замкнутой цепи обратной связи система устой- 
чива, в противном случае система неустойчива. 

Это условие называется критерием устойчивости 
Найквиста. 

Показанная на рис. 5.28, 6 диаграмма соответствует устойчи- 
вой системе. Это видно из того, что годограф Н не охватывает точку 
1, 0. Сплошной линией показана часть контура, соответствующая 
положительным частотам 0 >> о >> оо, а штриховой кривой — 
отрицательным частотам. Так как функция и (о) четная, а о (о) не- 
четная относительно ©, то оба участка годографа симметричны 
относительно действительной оси, 

———_—_—_ В 

1 Имеются в виду наиболее распространенные в практике четырех полюс- 
ники с передаточной функцией, у которой степень числителя п меньше сте- 
Чени знаменателя т. `` 


Следует также отметить, что рис. 9.2%, 6 построен для случая, 
когда при в == 0 передаточная функция Н (ѓо) отлична от нуля (это 
возможно, например, для усилителей постоянного тока, в которых 
отсутствуют разделительные конденсаторы). 

При сложной схеме цепи форма годографа иногда бывает на- 
столько усложненной, что по ней трудно судить о том, охватывается 
или не охватывается годографом точка 1, ©. В подобных случаях 
оказывается полезным критерий, вытекающий из критерия Най- 
квиста, основанный на подсчете числа пересечений оси и (0) на 
участке 1, оо . Для устойчивости цепи необходимо, чтобы годограф 
либо вообще не пересекал этот отрезок (как на рис. 5.28, 6), либо 
пересекал его в положительном и отрицательном направлениях 
одинаковое число раз. 

Критерий Найквиста получил наибольшее распространение 
в радиоэлектронике, автоматике и других смежных областях. Ос- 
новное его преимущество: удобство оперирования с амплитудно- 
частотной и фазочастотной характеристиками разомкнутой цепи. 
В некоторых системах, например, содержащих линии, этот метод 
по существу является единственно приемлемым. 

Вместо полярных диаграмм (годографов), изображенных на 
рис. 5.38, при применении критерия Найквиста можно использо- 
вать обычные амплитудно-частотную и фазочастотную характеристи- 
ки разомкнутой цепи. х 

Действительно, длина вектора Н(іо) ‚ как это ясно из выраже- 
ния (5.94), есть не что иное, как модуль коэффициента передачи 
разомкнутой цепи КуКо., т. е. частотная характеристика этой 
цепи, а аргумент фн (рис. 5.30), равный 


о (©} 


у Фу (©) - Фос (6), (5.97) 


фи==агс Е 
есть фазовая характеристика цепи КуЌ ог. 

Совместив на общем графике амплитудно-частотную и фазовую 
характеристики, нетрудно ответить на вопрос об устойчивости 
цепи. 

Если при изменении © от 0 до оо фаза фн не достигает величины 
п 27, где п — целое число, то замкнутая цепь устойчива при лю- 
бой величине КуКос. С другой стороны, если КуКос при любой 
частоте меньше единицы, то цепь устойчива при любой фазовой 
характеристике. Цепь неустойчива, если имеются частоты, при 
которых одновременно выполняются два условия: 


Фу + Фос = и2л, п — целое число, Н = КуК оо 22 1. (5.98) 


По существу эти два условия необходимы для обращения в нуль 
знаменателя в выражении (5.78), определяющем передаточную 
функцию замкнутой цепи. 

Пример амплитудно-частотной и фазовой характеристик устой- 
чивой цепи с обратной связью показан На рис. 5.30, а неустойчи- 


вой — на рис. 5.31. В первом случае (рис. 5.30) на частоте ®%, со- 
ответствующей Фу -- Фос==2л, модуль Н < 1. Во втором же слу- 
чае (рис. 5.31) о, — частота паразитной генерации. На рис. 5.30 
и 5.31 отложены абсолютные значения Фу +- Фог. При учете 
знака реальных Фу и Фое Наклон фазовых характеристик будет 
отрицательным. 

При построении этих характеристик -учтено, что при о = 0 и 
Ф = оо величина КуК ос обращается в нуль. При о ~» 0 это обус- 

ро 


А, Д 


М З 
Мај ^о а р> Ф 


Рис. 5.30. Пример АЧХ и ФЧХ устой- Рис. 5.31. То же для неустойчивого 
чнвого усилителя с обратной связью. усилителя. 


ловлено влиянием последовательно включенных конденсаторов в ка- 
нале Ку или Ко, а при ою оо — влиянием шунтирующих ем- 
костей (межэлектродные емкости, емкость монтажа и т. д.). Пол- 
ное изменение фазы при изменении о от 0 до оо зависит от харак- 
тера и числа звеньев в усилителе и в цепи обратной связи. 


Глава 6 


ПРОХОЖДЕНИЕ ДЕТЕРМИНИРОВАННЫХ 
КОЛЕБАНИЙ ЧЕРЕЗ ЛИНЕЙНЫЕ ЦЕПИ 
С ПОСТОЯННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ 


6.1. ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 


В радиоэлектронике приходится иметь дело с различными сиг- 
налами и разнообразными (в основном с инерционными) цепями. 
При передаче сигналов по таким цепям возникают переходные 
процессы. Эти процессы оказывают влияние на форму сигналов и 
в конечном счете на содержащуюся в них информацию. В гл. 1 от- 
мечалось, что большинство радиотехнических устройств представ- 
ляет собой сочетание линейных и нелинейных элементов. Это об- 
стоятельство усложняет задачу строгого рассмотрения переходных 
процессов в радиоцепях, так как классические методы анализа, 
основанные на использовании принципа суперпозиции, являются 
линейными. Поэтому в радиотехнике широкое распространение 


получили приближенные методы анализа воздействия сигналов на 
реальные устройства. Во-первых, выделяются линейные цепи, ко- 
торые рассматриваются изолированно от нелинейных элементов; 
во-вторых, при рассмотрении прохождения сигналов через коле- 
бательные цепи, обладающие высокой частотной избирательностью, 
удается существенно упростить сам метод анализа допущением 
о «медленности изменения амплитуд». 

Несмотря на перечисленные ограничения, имеется широкий 
круг практических задач, которые можно успешно решать линей- 
ными методами. Такие задачи встречаются прежде всего при про- 
хождении сигналов через линейные усилители с апериодическими 
и колебательными пепями. Из дальнейшего будет видно, что слабо 
выраженная при воздействии малых сигналов нелинейность уси- 
лительных элементов (ламп, транзисторов и т. д.) позволяет ис- 
пользовать линейные методы при анализе прохождения импульсов 
и модулированных колебаний через усилители. Даже для сущест- 
венно нелинейных устройств на основе линейного рассмотрения от- 
дельных узлов этих устройств часто удается получать полезные 
для практики результаты. 

Напомним основные методы, с которыми приходится иметь дело 
при анализе прохождения сигналов через радиотехнические цепи, 

Для простейших цепей, описываемых дифференциальными урав- 
нениями не выше второго порядка, задачу обычно нетрудно решить 
классическим методом дифференциальных уравнений. 

Для сложных цепей значительно более удобными оказываются 
методы, основанные на спектральном представлении сигнала. 
К этим методам относятся метод интеграла Фурье и тесно с ним 
связанный операторный метод (преобразования Лапласа). Наряду 
со спектральным методом в радиоэлектронике часто используется 
также метод интеграла наложения, основанный на представлении 
сигнала в виде суммы импульсов (или скачков). 

Кроме перечисленных строгих методов, применяются упомя- 
нутые выше приближенные методы, приспособленные к специфике 
рассматриваемых цепей и сигналов. 

В данной главе излагаются основные положения теории передачи 
детерминированных сигналов через линейные цепи с постоянными 
параметрами. 


6.2. СПЕКТРАЛЬНЫЙ МЕТОД 


В основе этого метода лежит использование введенной в преды- 
дущей главе передаточной функции цепи К (ѓо) (см. $ 5.3). 

Если на входе линейного четырехполюсника действует сигнал 
произвольной формы в виде э. д. с. е (1), то, применяя спектральный 
метод, следует определить спектральную плотность входного 
сигнала Е (6). Эта операция легко осуществляется с помощью 
выражения (2.38). Умножением Е (0) на К (іо) получаем спект- 
ральную плотность сигнала на выходе четырехполюсника. Наконец, 


применяя к произведению Е (о) К (о) обратное преобразование 
Фурье [см. выражение (2.49)], определяем выходной сигнал в виде 
функнии времени. 

Таким образом, если входной сигнал записан в виде интеграла 


е(0) => [ Еке ао, (6.1) 


== со 


то выходной сигнал можно представить в аналогичной форме 
1 со 
и (0) == { Е (о) К (<) его до. (6.9) 
Л, 


Сравнение выражения (6.2) с (6.1) показывает, что сигнал на 
выходе линейной цепи можно получить суммированием спектра 
Е (о) входного сигнала о весом К (ію). Иными словами, передаточ- 
ная функция цепи К (іо) является 
весовой функцией, опре- 
деляющей относительный вклад 
различных составляющих спектра 
Е {©} в сигнал и (0). 

В 6 2.13 отмечалось, что ана- 
лиз переходных процессов значи- 
тельно упрощается при представ- 
лении как внешней силы, так 
и передаточной функции цепи в 
виде преобразований Лапласа. А 
При этом обозначение передаточ- Контур пнтверировањшя 
ной функции можно сохранить 
прежним, а изменить только аргу- Рис. 6.1. Коитур интегрирования 
мент, так что К (ѓо) перейдет в при #2>0, 

К (р). Функция же Е (©) пере- 
ходит в [., (р) (см. $2.13). Для упрощения записи преобразование 
Лапласа от функции времени е (#) в дальнейшем обозначается сим- 


волом Е (р). При этом выражение (6.2) приводится к виду 
[см, $ 2.13] 


ео _ 
«(= | ЕК (р) етар. (6.3) 
2лі а 
При #> 0 замкнутый контур интегрирования, образованный 


добавлением дуги бесконечно большого радиуса в левой полупло- 
скости (рис. 6.1), охватывает все полюса подынтегральной функ- 


Ции как Е (р), так и К (р), благодаря чему имеет место соотношение 
«= фЕФк(е"ар= Х тез, #>0. (64) 
И 


Здесь У гез — сумма вычетов в указанных полюсах. 


При #< 0 контур интегрирования лежит в правой полуплоско- 
сти, не содержит полюсов и интеграл равен нулю. РА 

Показанное на рис. 6.1 расположение полюсов функции Ё (р) 
(на мнимой оси) соответствует э. д. с. вида е (1) = Ё, соѕ @,Ї, су- 
ществующей при Ё > 0. 

Итак, вычисление интеграла (6. 4) сводится к определению вы- 
четов в полюсах подынтегральной функции. Представим подын- 
тегральную функцию выражения (6.4) в виде 


Е (р) К (р)ег = О (р)е = Р (р)/0 (р). (6.5) 


Тогда вычет функции Р (р)/0 (р), имеющей в точке ру простой 
полюс (первой кратности), определяется формулой 


геѕу == Р (ру Е (0) , (6.6) 


Если функция Р (р)/9 (р) имеет в точке ру полюс кратности 
т (т — целое положительное число), то 


р ат ГР) ) 
ТЕ ИЕЛЕ ЕЕ "|. 6.7 
Ш ПТ арт ЕРТ ИЕ 0 


Методика применения контурных интегралов для определения 
некоторых функций, играющих большую роль в теории переход- 
ных пропессов, будет в дальнейшем пояснена на примерах. 


6.3. МЕТОД ИНТЕГРАЛА НАЛОЖЕНИЯ 


Вместо разложения сложного сигнала на гармонические сос- 
тавляющие (спектральный метод) можно воспользоваться разбие- 
нием сигнала на достаточно короткие импульсы (рис. 6.2). 

Если в основе спектрального метода лежит передаточная функ- 
ция цепи (о), то метод интеграла наложения базируется на им- 

пульсной характеристике цепи 
5 
о (В, введенной в $ 5.3. 

Пусть требуется найти сигнал 
5вых (0 На выходе цепи, если задан 
сигнал $ (2) на входе цепи и извест- 
на ее импульсная характеристика 
2 (0). Для уяснения сути метода 


) интеграла наложения поступим 
ххх $ х следующим образом. Разобьем про- 

Рис. 6.2. Пояснение метода инте- ИЗВОЛЬНЫЙ сигнал 5 (х) на эле- 
грала наложения. ментарные импульсы, как это по- 


казано на рис. 6.2, и найдем от- 
клик цепи в момент Ё на элементарный импульс (на рис. 6.2 зашт- 


рихован), действующий на входе в момент х. Если бы площадь 
этого импульса равнялась единице, то импульс можно было бы 
рассматривать как дельта-функцию, возникшую в момент х. При 
импульсной характеристике цепи & (х) отклик в момент Ё был бы, 


очевидно, равен & (# — х). Поскольку, однако, заштрихованная 
на рис. 6.2 площадь импульса равна 5 (х) Лх (а не единице), вели- 
чина отклика в момент ѓ будет $ (х) Лхр (7 — х). 

Для определения полного значения выходного сигнала в мо- 
мент ѓ нужно просуммировать действие всех импульсов в проме- 
жутке от х = О дох = #2. При Ах - 0 суммирование сводится к ин- 
тегрированию. 

Следовательно, 

А 


$вых (Й с | $ (х) 6 (Е— х) ах. (6.8) 


В общем случае, если начало сигнала з (х) не совпалает с нача- 
лом отсчета времени х, последнее выражение можно записать 


в форме 
[4 


$вых (== \ з (х) 6 (0—х) ах. (6.9) 


Для реальных цепей всегда выполняется условие 
Е (2— х) = 0 при {< х, (6.10) 


т. е. при отрицательном арғументе функция в (7 — х) должна 
обращаться в нуль, так как отклик не может опережать воздейст- 
вие. Поэтому выражение (6.8) можно заменить выражением 


Зах (== | 8 (0) (0—0) ах (6.11) 


(при этом имеется в виду, что для х >> ѓ подынтегральное выраже- 
ние обращается в нуль). 
Приведем, наконец, еще одну форму записи, которая получается 
из выражения (6.8) при замене х на ѓ — х: 
і 
бык (== | 8(#—х) е (х) ах. (6.12) 
| 


Интеграл, стоящий в правой части выражения (6.8), в математике 
называется сверткой функций $ (Виз (0) (см. $ 2.7). Таким образом, 
приходим к следующему важному положению: сигнал з,ых (0) на 
выходе линейной цепи является сверткой входного сигнала з (№) 
с импульсной характеристикой цепи в (1). 

Из выражения (6.11) видно, что сигнал на выходе цепи $ьых (й 
В момент 2 получается суммированием мгновенных значений вход- 
ного сигнала $ (2) с весом & (7 — х) за все предыдущее время. 

В $ 6.2 при суммировании спектра входного сигнала весовой 
функцией являлась передаточная функция цепи К (1). В данном 
случае при суммировании мгновенных значений входного сигнала 
5 (№) весовой функцией является импульсная характеристика цепи, 
взятая с аргументом (Ё — х), т. е. функция & (Е—х). 


6.4. ПРОХОЖДЕНИЕ ДИСКРЕТНЫХ СИГНАЛОВ ЧЕРЕЗ 
АПЕРИОДИЧЕСКИЙ УСИЛИТЕЛЬ 


Дискретные сообщения обычно представляют собой последова- 
тельности импульсов. При передаче таких последовательностей 
через инерционные цепи форма импульсов претерпевает изменения, 
которые приводят к частичной или полной потере передаваемой 
информации. В связи с этим одной из Наиболее типичных задач, 
с которыми сталкивается радио- 
инженер и исследователь в своей 
практической деятельности, яв- 
ляется анализ искажения формы 
импульсов. 

Из всего многообразия воз- 
можных форм импульсов наи- 
больший интерес для анализа 
представляет прямоугольный им- 
пульс. Это связано с простотой 
формирования, а также с его 
широким применением в систе- 
мах с двоичным кодом И во мно- 
гих других радиотехнических 
устройствах. При работе с пря 
моугольными импульсами основ- 
ное внимание обычно уделяется 
передаче фронта и среза импуль- 
са. Этот вопрос особенно важен, 


Рис. 6.3. Искажение формы импульса 
в резистивном усилителе: 


а — импульс на входе; б — представление 
импульса в виде суммы двух скачков; в — 
деформация скачков на выходе; г — ре- 
зультнрующий импульс на выходе; 0 — 
импульс на выходе усилителя при устра- 
нении разделительной цепи А.С, 


когда передаваемая или извлекаемая информация содержится 
в положении переднего (или заднего) перепада импульсов на оси 
времени (например, в некоторых радиолокационных системах). 
Рассмотрим прохождение прямоугольного импульса через апе- 
риодический усилитель, изученный в $ 5.6. Сначала рассмотрим 
схему с разделительной цепью №,, С, (рис. 5.15, а). Передаточная 
функция этого усилителя определяется выражениями (5.50) — 
(5.52). Затем, положив Су > оо , перейдем к схеме рис. 5.14, а 
характерной для транзисторного усилителя. Пусть в момент #Ё = 0 
на вход усилителя подается прямоугольный импульс э. д. с. е (д 
с амплитудой Ё и длительностью Т (рис. 6.3, а). На протяжении 
времени от {= 0 до Ё= Т напряжение на выходе усилителя 
можно рассматривать как результат включения при # = 0 постоян- 


ной 5. д. с. ё, ()=Е. В момент / = Т включается дополнительная 
э. Д. 6. ёз (0 = — Ё, компенсирующая первую э. д. с. (рис. 6.3, 6). 
Суперпозиция выходных напряжений м; (№ и и» (0), обусловленных 
действием е (1) и ез (1), образует импульс На выходе усилителя. 
Таким образом, задачу можно свести к рассмотрению процессов 
установления в усилителе при включении на входе постоянной 
э д. с. 
В соответствии с формулой (2.108) при включении в момент 

= 0 э. д. с. е, (д == Е изображение 

25 я 1 

Е, (р) = { е, () е" р Е $ 

0 


Тогда по формуле (6.3) выходное напряжение 
1 еа 1 
шо (ВК) е" ар = Ка ВХ 
2лі р 
с— го | 
З А е- Го е ар 
2 р то+р+ ущ“ 
с— Го 
Полюса подынтегральной функции были определены в $ 5.6 
(см. формулы (5.53)}: 


рі = — Ма; р. = — М, т<. 
Находим вычеты по формуле (6.6) 
ерлі е- е 
ШЕЕ ЕЕ 2с (=) ме », 
ар р== 0 И я 
ергі е— 2/5 
ге = 01 _ =_= 6с {1/10 
р 
2% ( — |1 
| ар | Е ( То + 
Итак, 
ш (0 = —– Куке Ее" ее]. (6.13) 
Графики ш (0 и 0 (0 = —– ш (7 — Т) изображены на 


рис. 6.3, в, а результирующее напряжение на выходе усилителя 
и (д = ш, (0 + и, (0) — на рис. 6.3, г. 

Из формулы (6.13) и рис. 6.3, г видно, что при малых временах, 
т. е. при /, соизмеримых с ту, первая экспонента в выражении 
(6.13) близка к единице и основное влияние на фронт импульса 
оказывает вторая экспонента. Когда же і становится соизмеримым 
с ту, характер функции и; (#) определяется в основном первой экс- 
понентой. То же самое относится к функции и. (1) при отсчете вре- 


мени с момента {== Т. Прямоугольный импульс с амплитудой 
Кмакс Ё, который имел бы место в идеальном усилителе с равно- 
мерной частотной характеристикой, изображен на рис. 6.3, г штри- 
ховой линией. 

Искажение формы реального импульса проявляется: а) в конеч- 
ной крутизне фронта и среза, б) в спаде вершины импульса. 

Первый из этих факторов выражен тем сильнее, чем больше по- 
стоянная времени то = КС, (и, следовательно, чем сильнее завал 
частотной характеристики в области верхних частот). 

Второй фактор (спад вершины импульса), наоборот, выражен 
тем сильнее, чем меньше постоянная времени т, разделительной 
цепи Юл, С, (и, следовательно, чем сильнее завал частотной харак- 
теристики в области нижних частот). 

Выбор постоянных времени т, и т, зависит от требований, предъ- 
являемых к форме импульса на выходе усилителя. Если тре- 
буется, чтобы за время Т амплитуда достигала лишь своего макси- 
мально возможного значения Кманс Ё, то постоянная времени то 
может иметь величину, близкую к Т. Форма импульса при этом 
далека от прямоугольной. 

В тех случаях, когда требуется удовлетворительное воспроиз- 
ведение формы импульса, постоянная времени т, должна сопостав- 
ляться со временем, отводимым на длительность фронта выходного 
импульса, а постоянная времени т, должна быть велика по срав- 
нению с длительностью импульса Т. Этот результат имеет важное 
значение для правильного выбора параметров системы передачи 
дискретных сообщений, так как он указывает минимальное 
время, необходимое для перехода от одного дискретного уровня 
к другому. 

Следует отметить, что в случае усиления импульсной последо- 
вательности проведенное выше рассмотрение справедливо при 
достаточно длительном интервале между импульсами, так что на-` 
ложение переходных процессов от соседних импульсов не имеет 
места. 

Продифференцировав (6.13) по Е и приравняв Е к единице, 
получим выражение для импульсной характеристики апериоди- 
ческого усилителя : 


ал (1) Кмакс ( 6 0 ағ ) 
== = мано (оо _-70 ет \ ду 
80) а! И] т 
2 $ (её 10 оғ 14 
НЙ, 619 
0 


представленной на рис. 6.4, а. 

Рассмотрим прохождение прямоугольного импульса через тран- 
зисторный апериодический усилитель, схема которого представлена 
на рис. 5.14, а. Как указывалось в $ 5.6, для этого достаточно устре- 
мить емкость С, к бесконечности, т. е. закоротить конденсатор С}, 
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Рис. 6.4. Импульсная характеристика резистивного усилителя: 
4—6 разделительной цепью Д, С, { д0 107° е, $, = 10—2 с, 1/7. 1078; — — = 


==10—В в, 4,=10—4 в, тот =10—\); 6 — без разделительной цепи. 


а проводимость С, = ИК, включить в С. При этом формула (6.13) 
переходит в 


и (0) = —Кыащк В (1-е) (6.13*) 
(так как т, -—> со), а импульсная характеристика — в 
6 (0) = «(Каа о) Бие. (6.14% 


Импульс на выходе рассматриваемого усилителя изображен 
на рис. 6.3, д, а импульсная характеристика — на рис. 6.4, 6. 


6.5. ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЕ И ИНТЕГРИРОВАНИЕ СИГНАЛОВ 


В радиоэлектронике часто требуется осуществлять преобразо- 
‚вание сигнала, имеющее характер дифференцирования или интег- 
рирования. 

На вход линейного устройства, осуществляющего дифферен- 
цирование, подается сигнал $ (1); с выхода должен сниматься сиг- 
нал вида 


вых (2) = т" 


аз (2 
а“ 


В интегрирующем устройстве связь между выходным $вых (й и 
входным $ (0 сигналами должна иметь следующий вид: 


вых (0) = = | в (0 а. 


В этих выражениях т, — постоянная величина, имеющая размер- 
ность времени. | 
Дифференцирование и интегрирование являются линейными 
математическими операциями. Следовательно, для дифференциаль- 
ного или интегрального преобразования сигнала следует применять 
линейные цепи и элементы, обладающие требуемыми соотношения- 
ми между входными и выходными величинами. Этим требова- 


ниям отвечают в принципе такие элементы, как обычные конден- 
саторы или катушки индуктивности в сочетании с резистором при 
надлежащем съеме выходного сигнала. 
Рассмотрим сначала цепь, изображенную на рис. 6.5, а. 
Подразумевая под входным сигналом $ (1) электродвижущую 
силу, составим уравнение для тока в цепи # (1) 


рі о (10 01—80. (6.15) 

Умножим это уравнение на С и обозначим постоянную времеви 
цепи т, = АС. Тогда получим уравнение 

9+1 а= С$ (д. (6.16) 

Характер функциональной связи между током ї (1) и входным сиг- 


налом $ (1) зависит от величины постоянной времени то. Рассмот- 
рим два крайних случая: очень малого и очень большого ть. В пер- 
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Рис, 6.5. Цепь, используемая для осуществления дифференцирования или ин- 
тегрирования (а), дифференцирующая (6) и интегрирующая (в) ЮС-пени. 


вом случае, т. е. при очень малом т,, первым слагаемым в левой 
части уравнения (6.16) можно пренебречь. Продифференцировав 
оставшееся после отбрасывания этого слагаемого уравнение по 
і, получим 


. 4$ (0) 
— С араас 
е ГА 


Отсюда видно, что напряжение на резисторе №, совпадающеё 
по форме с Ї (й, пропорционально производной входного сигнала 


РИСА 080). 2500) 
Ир== В (0) = ВС е = Я 


Таким образом, приходим к схеме дифференцирующего четы- 
рехполюсника, показанной на рис. 6.5, 6, в которой выходной сиг- 
нал снимается с резистора Р. 

Во втором случае, т. е. при очень больших значениях ту, вто- 


рое слагаемое в левой части уравнения (6.16) можно отбросить. 
При этом ток 


10) = 2-50 = 720) 


совпадает по форме с вхолным сигналом, а напряжение на конден- 
саторе С, равное 


1 . 1 
ис==—— | 1() = — ра 
сс | Оч ср [50 4, 


пропорционально интегралу от входного сигнала ѕ (й). Отсюда следу- 
ет, что для осуществления интегрирования ЮС-нцепь должна быть 
использована в соответствии со схемой, показанной на рис. 6.5, в. 
Аналогичные результаты можно 
получить с помощью АЮЁ-цепи 
(рис. 6.6). ? б 

В дифференцирующей цепи 8 2 2 вых 37 | | зх 
постоянная времени то == [./К о 
должна быть достаточно мала, а) р 
а в интегрирующей — достаточ- 
но велика. Принцип дифферен- Рис. 6.6. Дифференцирующая (а) и 
цирования в первой схеме Янтегрирующая` (6). КЕ-непи, 
(рис. 6.6, а) можно представить 
слелующим образом. При достаточно большой величине сопротив- 
ления А ток через ЮЁ-цепь почти не зависит от величины Г и 
совпадает по форме с входным сигналом $ (д). Выходной же сигнал 
Ѕвых ({), снимаемый с индуктивности [., 


а Е м 4 (0) 
5 = 1 ——— аш 1 —— — 80 | == т 2, 
вых (2 я | Р (2) 0] а 
В схеме, показанной на рис. 6.6, 6, наоборот, ток в основном 
определяется индуктивностыо Г (так как Ю весьма мало): 


10) т [5044 
выходной же сигнал, снимаемый с резистора Ю, 
Е 1 
5 (0 АЕ (0) ғ 2 | 5 (2 
0 


Уточним теперь использованные выше понятия «малое» и «боль- 
шое» то. Это проще всего сделать на основе спектрального рассмот- 
рения. Если входной сигнал $ (1) обладает спектральной плотностью 
$ (о), то при точном дифференцировании выходной сигнал $. (0 == 

К ь : А 
0 должен обладать спектральной плотностью фто (ө), 
а при точном интегрировании — плотностью (1/іот,) 8 (ө) [см. 
выражения (2.59) и (2.60)]. Это означает, что для точного дифферен- 
цирования требуется четырехполюсник с коэффициентом передачи 


К (іо) = туѓо, (6.17) 


а для точного интегрирования 
К (0) = Шао. (6.18) 


Показанные на рис. 6.5, б и в четырехполюсники обладают 
передаточными функциями соответственно 


Де ЧЕТ Т ШЕШЕ С. НЕ 6.19 
ШЕ В+ ШС 25 ТЕ КСіш 1+тоѓо ° ои 
К (оу = Мп і (6.20) 


ЕА ИС ВС КС) цю (№. 


Из сравнения выражений (6.17) и (6.19) видно, что для удовлет- 
ворительного дифференцирования требуется, чтобы выполнялось 
условие 


тоо < 1. (6.21) 


Это неравенство должно удовлетворяться для всех частот спект- 
ра входного сигнала, в том числе и для самой верхней. 

Из сравнения же выражений (6.18) и (6.20) видно, что для удов- 
летворительного интегрирования требуется выполнение условия 


тоф > 1. (6.22) 


Это неравенство должно удовлетворяться для всех частот спект- 
ра входного сигнала, в том числе и для самой нижней. 

Из неравенств (6.21) и (6.22) следует, что при заданной цепи 
дифференцирование тем точнее, чем ниже частоты, на которых кон- 
центрируется энергия входного сигнала, а интегрирование тем 
точнее, чем выше эти частоты. 

Из этих неравенств вытекает также следующее принципиальное 
положение: чем точнее дифференцирование или интегрирование, 
тем меньше (по модулю) передаточная функция К (ѓо) цепи, осу- 
ществляющей это преобразование сигнала. Сказанное относится 
к простейшим ЮС-или ЮТ-цепям, представленным на рис. 6.5 и 
6.6. В пределе, при идеальном преобразовании, К (о ) — 0. 

Таким образом, простые ЮС- или ЮГ-цепи пригодны лишь для 
приближенного дифференцирования сигналов. Точность дифферен- 
цирования можно в принципе повысить ` с помощыо усилителя на 
выходе дифференцирующей цепи. Однако неизбежная нестабиль- 
ность усиления и нелинейные искажения в простом усилителе де- 
лают такой способ практически неприемлемым. В связи с этим 
в прецизионных дифференцирующих устройствах применяют уси- 
литель с отрицательной обратной связью по схеме, представленной 
на рис. 6.7, а. 

Напряжение обратной связи, снимаемое с резистора А», вво- 
дится в цепь резистора К. На рис. 6.7, 6 построена схема замещения 
для цепи, расположенной справа от зажимов 2—2’. Усилитель 
Ку, обладающий большим входным сопротивлением, рассматри- 
вается здесь как зависимый источник напряжения, управляемый 
напряжением. Четырехполюсник обратной связи соответствует дели- 
телю напряжения Ру, В ›; передаточная функция К ос = Ю./(®.-+ Рз). 


Ток в цепи резистора К определяется очевидным выражением 
Тв = (0, — Цос)/ В. Учитывая, что Ио, == Ко, ы и Ивых = 
= КуО:, получаем 


Тв = (ОВ) 1 — Кук, с) = ФР, 


где Кв == К/ (1 — КуКос) — эквивалентное сопротивление между 
зажимами 2—2”. 

о При отрицательной обратной связи выполняется условие 
К,Кос < 0. В рассматриваемой схеме Кос — положительная (ве- 


#) 


Рис. 67. Дифференвирующая пепь е применением отрицательной обратной 
связи (а) и схема замещения (6). 


щественная) величина, а Ку — отрицательная (например, при 
использовании транзисторного усилителя с общим эмиттером, 
см. $ 5.4). 

Таким образом, постоянная времени непи С, Р окв» определяющая 
качество дифференцирования, будет 


Тәрв = СР в = СЮ/ (1 1КуКос|) == то/ (1 + |КуКос). 


Передаточная же функция устройства в целом 


вых __ Мвых Ма Ку іФТо 


Так как величину т,» можно уменьшить во много раз по срав- 
нению с т,, влияние слагаемого ѓот,„ь в знаменателе второй дроби 
можно свести практически к нулю (без уменьшения модуля 


К, (о). Так, например, при Ку = — 100 и Кос = 0,1, тзв = 
== т0/ (1-4 10) и Куткв = 100 т/ (1 -- 10). В результате 
Ко (6) =9 01 


1-Е йото/ 11° 


В современных прецизионных дифференцирующих устройствах 

4 
применяются операционные усилители с очень большим усилением, 
позволяющие осуществить любое требуемое приближение переда- 


точной функции к виду К(о) == Аѓото (6 — постоянный коэф- 
фициент). 
В рассмотренной выше схеме (рис. 6.7, а) при | КуК „| > 1 
передаточная функция 
1 і0То 


10) = —— 
К ) Ков 1 +-:©тәкв 


почти не зависит от Ку. Вытекающие из этого преимущества в от- 
ношении стабильности усиления и ослабления нелинейных иска- 
жений были объяснены в $ 5.9. 


оз 


Рис. 6.8. Единичный `им- Рис. 6.9. К определению Рис. 6.10. Сигнал на вхо- 
пульс (а) и импульсная импульсной характери- де (а) и выходе (6) диф- 
характеристика идеаль- стики идеальной диффе-  ференцирующей пепи. 
ной интегрирующей це- ренцирующей цепи. 

пи (6). 


В заключение найдем импульсные характеристики дифферен- 
цирующей и интегрирующей цепей и приведем некоторые примеры 
прохождения импульсных сигналов через эти цепи. Проще всего 
определяется импульсная характеристика интегрирующей цепи. 

Исходя из соотношения 


вых 0= | 504 


и подставляя вместо $ (1) дельта-функцию ё (2), получаем для 
бвых ({), т. е. в данном случае для импульсной характеристики 
идеального интегрирующего устройства, следующее выражение: 


а= | 000 = 2- при 0<1< о. (6.23) 
то 0 


Единичный импульс и импульсная характеристика интегри- 
рующей цепи изображены на рис. 6.8. 


Для простой интегрирующей АС-цепи (рис. 6.5, в) импульсная 

характеристика 
200 = 1-е-0%, (6.23) 

Т0 

Нахождение импульсной характеристики дифференцирующей 
цепи затрудняется определением производной от дельта-функ- 
ции. Это затруднение можно избежать, если короткий импульс, 
обращающийся в ё (1) при устремлении его длительности т к нулю 
(см. $ 2.11), продифференцировать до перехода к пределу. На 
рис. 6,9, а показан исходный импульс в виде треугольника с ос- 
нованием 2% и высотой 1/т. Площадь импульса равна единице. 


Т 
204 -оо 
Рис. 6.11. Сигнал на входе (а) и вы- Рис. 6.12. Сигнал на входе (а) и вы- 
ходе (6) дифференцирующей непи. ходе (6) интегрирующей непи. 


Производная подобной функции изображена на рис. 6.9, 6. При 
т— 0 треугольный импульс обращается в дельта-функцию 6 (2), 
а сдвоенный биполярный импульс (рис. 6.9, б) — в производную 
дельта-функции, т. е. в д’ (4. 

Итак, импульсная характеристика идеального дифференцирую- 
щего устройства, получаемая из общего выражения $ных (0) = т05 (0) 
заменой $ (1) на 0 (7) и ѕьых (0) на в (2, определяется выражением 
& (0 = тб’ (0) при ) < ЕЁ< оо. Она имеет вид, показанный на 
рис. 6.9, б при т ~ 0. 

Рис. 6.10 иллюстрирует прохождение трапеңеидального импульса 
через дифференцирующую ЮС-цепь. Штриховыми линиями показан 
сигнал на выходе идеального дифференцирующего устройства. 

На рис. 6.11 аналогичные построения сделаны для входного 
сигнала, представляющего собой прямоугольный импульс 
(рис. 6.11, а). При точном дифференцировании выходной сигнал 
должен представлять собой два единичных импульса: ӧ (и 
—6 (1 — Т). В действительности же получаются два экспоненци- 
альных импульса (на рис. 6.11, 6 заштрихованы). 

Приведенные на рис 6.10 и 6.11 примеры показывают, что чем 
медленнее во времени изменяется входной сигнал, тем лучше диф- 

еренцирование. 


Рис. 6.12 иллюстрирует работу интегрирующей АС-цепи, когла 
на вход подан прямоугольный импульс. Чем больше постоянная 
времени цепи, тем ближе реальный выходной сигнал (сплошная 
линия) к идеальному (штриховая линия). 


6.6. ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗА РАДИОСИГНАЛОВ 
В ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ЦЕПЯХ. ПРИБЛИЖЕННЫЙ СПЕКТРАЛЬНЫЙ 
МЕТОД 


Рассмотренные в предыдущей главе задачи характерны тем, 
что в них мы имели дело с сигналами, которые по своей форме сов- 
падали с формой передаваемого сообщения. При передаче подобных 
сигналов задача сохранения информации тесно связана с задачей 
сохранения формы сигналов. 

Иначе обстоит дело с радиосигналом, в котэром информация 
заключена в одном из нескольких параметров высокочастотного 
колебания. Пе обязательно сохранять полностью структуру этого 
колебания; достаточно лишь сохранить закон изменения того пара- 
метра, в котором заключена информация. Так, в случае амплитул- 
но-модулированного колебания важно точно передать огибающую 
амплитуд, между тем как некоторое изменение частоты или фазы 
заполнения, Не имеющее существенного значения, при анализе 
можно не учитывать. При передаче радиосигналов с угловой моду- 
ляцией, наоборот, основное внимание следует уделить точному вос» 
произведению закона изменения частоты и фазы. 

Эти особенности ‘радиосигналов открывают путь к некоторому 
упрощению методов анализа, их передачи через линейные пепи. 
Возможность упрощения особенно существенна, когда радиосигнал 
представляет собой узкополосный процесс, а цепь — узкополос- 
ную систему. Это как раз и характерно для реальных радиосигна- 
лов и реальных избирательных цепей. В $ 3.1 уже отмечалось, что 
даже для «широкополосных» сигналов ширина спектра радиосиг- 
нала мала по сравнению с несущей частотой сигнала. Соответственно 
н полоса прозрачности цепи обычно мала по еравнению с ее резо- 
нансной частотой 

Спектральная плотность $, (о) высокочастотного модулирован- 
ного колебания а (1) образует два всплеска вблизи частот о, и 
— ©, а передаточная функция К (іф) — вблизи частот ор й 
— «ор (рис. 6.13). Для общности здесь принято, что резонансная 
частота цепи ор не совпадает с центральной частотой сигнала 
оо, Т. е. имеет место расстройка. При этом предполагается, что 
расстройка 


До = о — ор (6.24) 
является величиной тэго же порядка, что и полоса пропускания 
цепи. 


Составим выражение для сигнала на выходе цепи. Если сигнал 
на входе цепи можно представить в форме а (д = А (0 соѕ [оу +- 


-- Ө (21, выкладки значительно упростятся при использовании 
аналитического сигнала [см. $ 3.10, формулы (3.87) и (3.88)] 


20) =А (де. (6.25) 


Спектральная плотность [модуль 4 (6)] этого сигнала изображена 
на рис. 6.13 жирной линией (сравнить с рис. 3.25). Так как функ- 
ция 7 (о) существует только в области положительных частот, 


о 


т = 
00 -40 0 9=0-00 


Рис. 6.13 Спектральная плотность модулированного колебания и передаточная 
функция узкополосной цепи. 


то при определении аналитического сигнала на выходе цепи сле- 
дует исходить из выражения 


а 0 (206) Ко) еогао, (6.26) 
0 


В $3.10 было показано, что 2 (о) = ? $, (о) при ® >> 0, причем 
в области положительных частот 8, (@) = М, $4 (® — фо) 1см. 
Формулу (3.10), выведенную для частного случая Ө (1) = 65; при 
ии комплексной огибающей последняя включает в себя 

Следовательно, #, (о) = 8л (о — оо). Подставляя это выра- 
жение в (6.26), получаем 


0 рс [ За ®—в0) К (бо) ег ао, (6.27) 
0 


Перейдем к новой переменной © = ® — 00. Тогда: 


2вых (0 = — | $ (0) К [Г (о, + 8)] её 4 ео, (6.28) 
— Фо 


Из сопоставления этого выражения с (6.25) сразу видно, что выра- 
жение, стоящее в фигурных скобках, соответствует комплексной 
огибающей выходного колебания 


А. (9 = Афыкевык® => | $4 (0) К (о, -- 91е 20. (6.29) 
Кій 
Еа 


Дальнейшее упрощение анализа вытекает из свойств передаточ- 
ной функции резонансных цепей, обладающих сильно выражен- 
ной частотной избирательностью. Модуль коэффициента передачи 
К (ѓо) быстро убывает при удалении о от резонансной частоты. 

Поэтому передаточную функцию целесообразно выражать 
в виде функции расстройки частоты ® относительно резонансной 
частоты ор: 


К (о) = КЫ (о 9) = КЫ (о + Ао + 9) = К, (Ао + 
Е. (6.30) 


где постоянный параметр расстройки Ло = ®, — ор. 

Так как при © = — ө, коэффициент передачи К, [1 (Ао -+ 
+ 9) практически равен нулю, нижний предел интеграла в вы- 
ражении (6.29) можно заменить на — оо . При этом выражение 
(6.29) принимает следующий вид: 


Ах == | $4 (9) К: [і (Ло -- бе 49. (6.31) 


Это выражение ничем не отличается от обычного интеграла 
Фурье, определяющего оригинал по заданной спектральной плот- 
ности огибающей 84 (9) и передаточной функции К, [ (Ао - ©]). 

Заменив 9 на р, получим выражение в форме обратного пре- 
образования Лапласа: 

с-+ :со 
до => | 54 (р) КЛО 4. рео ар. (6.39) 


77—100 


Таким образом, анализ передачи узкополосного высокочастот- 
ного колебания через избирательную цепь по существу сводится 
к анализу изменений, претерпеваемых комплексной огибающей 
входного сигнала. После нахождения Азы, (0) и Өх (0 для вы- 


ходного сигнала (аналитического) можно написать следующее выра- 
жение: ° 


2550) (0) е1% Вых А (6.33) 
откуда 
@вых (0 = Аы (0 с0$ [о -- бьы» (01. (6.34) 


Вычисления, связанные с определением Азы, (Й по формуле 
(6.32), значительно проще, чем при непосредственном определении 
рых (В С помощью обратного преобразования Лапласа, так как 
переход от 8, (0) к $4 (©) и от К (р) к К, (Ло + р) сокращает 
число особых точек подынтегральной функции. 


6.7. УПРОЩЕНИЕ МЕТОДА ИНТЕГРАЛА НАЛОЖЕНИЯ 
(МЕТОД ОГИБАЮЩЕЙ) 


В предыдушем параграфе упрощение спектрального метода до- 
стигалось упрощение передаточной функции избирательной цепи 
К (о). Аналогично метод интеграла наложения можно упростить 
укорочением импульсной характеристики д (1), тесно связанной 
с передаточной функцией К (ѓо). 

Основываясь на общем выражении (5.28) 


22, ( Г ора 
ЕА) - | кое 210] 


—оо 


и переходя к аналитическому сигналу г, (№, соответствующему 
физической функции р (2, можем написать (см. (3.91) 


г, (= —. | К (іо) ее! до. (5.35) 
0 


Как и в предыдущем параграфе, заменим переменную интег- 
рирования ® = в, -+ ©. Тогда с учетом формулы (6.30) и после 
замены нижнего предела — ®, на — оо получим 


2, о { К, 1 (До-- блек © ео, (6.36) 


С другой стороны, представив искомую импульсную характе- 
ристику в форме 


(9 = 0 (0 соѕ Іо + т, (01, 


Имеем 
г. (= (ете 0 0 (еее 0 (емо. (6.37). 


Из сравнения выражений (6.36) и (6.37) непосредственно выте- 
кает равенство, определяющее комплексную огибающую импульсной 
характеристики д (й 


С (= 6 (0) ей? ® 9 а | К, (Ло В)! 40. (6.38) 


Как будет видно из приводимых далее примеров, применение 
этого выражения упрощает вычисление импульсной характеристи- 
ки в (0). 

Обращаясь теперь к выражению (6.31) и применяя правило 
(2.64), мы можем определить Аъы, (В в виде свертки двух функций 
времени, соответствующих спектральным функциям $4 (©) и 
К, [ (Ао + 9). 

Первой из этих спектральных функций соответствует А (0), 
а второй, как это следует из (6.38), — функция У, б (8. 

Следовательно, 

А. (0) = 


=> ГА 6—3») йх= 1. { А (х) С (1х) ей, (6.39) 


оо 


Ге 


Это выражение является обшим, пригодным для любых избира- 
тельных цепей и любых узкополосных сигналов. В тех случаях, 
когда свободные колебания характеризуются постоянной частотой 
заполнения, как, например, в одиночном контуре, ү; (#) вырождает- 
ся в постоянную фазу и выражение (6.39) существенно упрощается. 
То же самое относится и к сигналам с немодулированной частотой 
заполнения, когда 6 (#) обращается в постоянную величину. 

Метод интеграла наложения более эффективен в тех случаях, 
когда временные характеристики сигналов или цепей (или тех и 
других) оказываются более простыми. чем спектральные. Такое 
положение имеет место, в частности, при некоторых частотно-моду- 
лированных сигналах. Примеры применения метода огибающей 
приводятся в 6 6.10. 


6.8. ПРОХОЖДЕНИЕ РАДИОИМПУЛЬСА ЧЕРЕЗ РЕЗОНАНСНЫЙ 
УСИЛИТЕЛЬ 


Имея в виду радиоимпульс с прямоугольной огибающей и не- 
модулированным высокочастотным заполнением, рассмотрим снача- 
ла явления в цепи при передаче фронта импульса, т.е. при включе- 
нии в момент ѓ == 0 гармонической э. д.с.е (0) = Ех соѕ (оѓ + Ө). 
Б качестве выходной величины ‘примем напряжение на колеба- 
зельном контуре усилителя, схематически показанного на 
рис. 5.17. 

Выведем сначала точное выражение для выходного напряжения. 


Основываясь на общей формуле (5.60), ломножим числитель и 
знаменатель входящей в нее дроби на ѓо/С: 


ЛЕ © іо (0: -- О) РЕ) ЕС 
К (16) = Бс |278. + (0)? + та 


Воспользуемся известными соотношениями: ИЕС = Фр — ре- 
зонансная частота контура; (6; + 6)/2С = ам = М, где 
т. — постоянная времени контура; с, — затухание. 

Кроме того, воспользуемся выражением (5.61) для резонансного 
коэффициента усиления Кизне. Тогда передаточную функцию уси- 
лителя можно привести к виду 


10 : 
маке (10). 206 іош+шо ° (6.40) 


К (о) = — 20, К 
Таким образом, в операторной форме 


К (р) = — 20, Ко 5 (6.41) 


г 204 р-р 


Изображение по Лапласу для колебания Бо соѕ (0, -- 9,) имеет 
следующий вид: 


Е, 1 19, Во 


—е- 


2 —-. (5.42) 
р 10, 2 рч- о 


= 


Напряжение на выходе усилителя (см. формулу (6.3)] 


І т 7? а 
Р КРГЕ ПЕН ЗВЕНЕ 
и (0) = — 20, К.о Во 9 Е 2и (0 — іо) (02-- 20к р-- ор) 


2—1 


-- 


2+ ісо Р 
е әу 
ВВ е И И Е (6.43) 
2 27и (0+ 75) (224-20 Р-- 95) 
1—100 
Вычислив вычеты в четырех полюсах, после весьма громозд- 
ких выкладок получим следующее окончательное выражение: 


и) == —0 соз (024-90) + Це" [сов (0, — Ф) соѕ ©.» (0) — 


02 
—| —— іп (0,—%) + 
00 Фев Фер 


©ң 


соѕ (0 — Ф) 


ЗЕ ‚ (6.44) 


Где (00 = У о? — а? — частота свободных колебаний, а ф= 
= агсіс (0, — юр) т, — фазовый сдвиг (в стационарном режиме). 

ервое слагаемое в (6.44) определяет стационарное, а второе — 
свободное колебание. 


Воспользуемся теперь приближенным выражением (6.32). Пе- 
редаточную функцию определим по формуле (5.64), в которой под 
величиной а.„ь в данном случае подразумеваем 

2 (0—0 2 Коо 9) — ор] 
Янв = ЕО ны ВЫ. @.„в== (Ао - 9) т 
р | р 
где (кв = 0/2006 = 0рть/2 — добротность контура с учетом 
проводимости С; активного элемента. 
Таким образом, 


. К чан 
К, [2 (Ло 4-9) = а , (6.45) 
1 ЕЕ 6.46 
о тт = и 


Составим теперь укороченное выражение для $4 (р). В дан- 
ном случае (при немодулированном высокочастотном заполнении), 
огибающая А (1) является вещественной функцией и имеет вид 
скачка ЕЁ ,. Спектральная плотность этой огибающей 


84 (0) = ЕЮ. 


С учетом начальной фазы колебаний 0, спектральную плотность 
комплексной огибающей А (1) можно представить в форме 


За (©) = её Е, 
а ее изображение по Лапласу 
За (р) = е9 Е,/р. (6 47) 


Подставив формулы (6.46) и (6.47) в (6.32), определим комплекс- 
ную огибающую на выходе усилителя 


с-{ ‘оо 
1 = А 
Арых (д а | Зл (р) К, Ао + ре" ар= 
С-—100 
1 с ісо Е 
= —Кнаке Боё РА Е. НЕЕ (6.48) 


й ) РИА р) тк), 


с— 


Подынтегральная функция имеет всего лишь два полюса: 


р = 0, р» = — (1 Лоть)/ть. (6.49) 
Вычеты в этих полюсах 
геѕ, = | а а= а. 46.50) 
1-- Лоть- Як р р=р 1+-4Лоть 


ге. == | ГЕРОН: ИЕ | аа ЕЕ ак ша. 1091) 
14-:Лоть-|- 27. р р==рь 


Таким образом, сумма вычетоз 


гезу -- Ге52 = ЛЫБ а Е Гага 7н (соѕ А18 Ао) _ 
1-- Лок УЕЛА еїФ 
ЕЗ Д зе ооз минет ө (Е 0 —Ф) (6.59) 
пасан 
где 
ф = агсірЛоть (6.53) 


есть фазовый сдвиг напряжения на контуре относительно входной 
э. д. с. в стационарном режиме, а 
—1/т. . 
е вши ЛО 
Е = — ав ———— (6.54) 


—+ 
1—е (и соѕ Доѓ 
Итак, комплексная огибающая выходного напряжения 


Кмакс Е, 


Аъ (0 = — Иль 
ый к 


х ре 7 сов Дей Бет 2/8 6! (8 0+00—91, (6.55) 
а мгновенное значение этого напряжения 


и( = — Кмаке Ее х 


УЕА? т? 
х И 19е 7а соз Ла е 175 соѕ [0 14-0,—Фф --Ё(9]. (6.56) 


Для сравнения полученного результата с точным выражением 
(6.44) приведем и (В к виду суммы двух колебаний — вынужден- 
ного и свободного. Для этого вернемся к формулам (6.48) — (6.55) и 
составим выражение для аналитического сигнала, соотвегствующего 
напряжению 0 (1): " 


2, (0) = Авых (де = 


ек А9); 
== — Кле Е, — е’ @ 1+8) —. 


1-4. 1Лотк 
е^ бо 100) 6774/7 е? Коо д0 01-08] 


. 6.57 
1-- Хоть ( ) 


== Анно Е, 


После приведения к тригонометрической форме с учетом $001 
ношения (6.53), а также равенства ®, — Ах = @р получим 


и (0) = —— Ка 05 (0, —Ф)—е “"ксозе--0%—9)]. 
МТ 46? тё 
(6.58) 


При о./ор « 1 ©,-0р И выражения (6.44) и (6.58) практически 
совпадают. 

Рассмотрим важные для практики следствия, вытекающие из 
выражения (6.56). Остановимся сначала на случае точной настройки 
контура на частоту возбуждающей э. д. с. Приравнивая ор к час- 
тоте оо, получим Де = 0. Тогда 
выражение (6.56) упрощается: 


Ах /Амикс Ё; 
У микс 0 и (д = — КЕ (1 — етк) х 
420 ДЕ х соѕ (0,7 -- Ө). (6.99) 
2 Из этого выражения видно, 
= что при совпадении частот 0, и 
е ор огибающая амплитуд выход- 
ного колебания нарастает по 
закону 1 — е`"/*к независимо 
10 20 50 40 1 от фазы э. д. с. в момент вклю- 


чения. 
Рис. 6.14. Установление огибающей Соответствующая этому слу- 


высокочастотного напряжения на вы- Чаю кривая, вычисленная по 
ходе резонансного усилителя при формуле 

включении гармонической э. д. с. при К БРТ 
различных параметрах расстройки. Авых (Й/Кмако Ро = 1 — 6%, 


(6.60) 


построена на рис. 6.14. На этом же рисунке приведены графики 
функции 


Авых (0) КЦ 1 Пете ВТ 
а и 1— А ‚ (6.61) 
Кмакс Ёо УТ Ао? т у! 2е к с0$ А -|-е К 


вычисленные для двух значений параметра расстройки Лот,, 
равных 1 и 2. 

Из рис. 6.14 видно, что при значительных расстройках процесс 
установления огибающей принимает колебательный характер. Это 
объясняется биением двух колебаний: частот ©, и юз. Последняя 
при сделанном выше допущении о высокой добротности контура 
очень мало отличается от резонансной частоты вр. 

Из рис. 6 15, где приведены графики нормированной огибаю- 
щей, т. е. функции Авых (ИТЕ Лоёте/К закс Бо, видно, ЧТО с уве- 
личением расстройки крутизна фронта огибающей растет и общая 
продолжительность процесса установления несколько сокращает- 
ся. Графики функиии & (0, т. е. переменной части Ө... (2), приведе- 
ны на рис. 6.16. 


Используем полученные результаты для определения формы и 
параметров радиоимпульса на выходе одноконтурного усилителя 
при прямоугольной форме огибающей импульса на входе. 

Колебание на входе (рис. 6.17, а), определяется выражением 


0 Е,соѕ (0,7-0) при 0<1< 7, 
0 при 1<0 и ЕТ. 


Как и в $ 6.4, задачу можно решить, рассматривая независимо яв- 
ления на фронте и срезе импульса с последующей суперпозицией 
полученных решений, 


А. \ ГА ЛӨ 25 


А 
мокс-о 4072, | 
40 


ОИЦ ить 
2 з? 8 #4 и 


Рис. 6.15. То же, ато на рис. 6.14, при Рис. 6.16. Процесс установления фазы 
нормировании огибающей относитель- колебания в зависимости от параме- 
| но стационарного значения. тра расстройки Аоть. 


Если длительность импульса Т больше, чем фактическое время 
установления режима в контуре при включении гармонической 
э. д. с., то к моменту окончания входного импульса на выходе 
усилителя амплитуда колебания будет равна стационарному зна» 
чению 


Авых ст== ТЕТ ЕЧУЇ + Ло? т2 == соп. 


Начиная с момента # == Т, после прекращения действия внеш- 
ней э. д. с., остается лишь свободное колебание, которое можно 
представить в форме 


авых (0) == Авых ст ет С05 (св #-- Фо) = 


дса мано Воз ата соѕ (044+ Фо) при #> Т. (6.63) 
т Ао? т 


Здесь через фо обозначена фаза напряжения на контуре в момент 
Ё = Т. Өр А бе. 

Таким образом, в отличие от фронта на срезе импульса оги- 
бающая амплитуд имеет вид экспоненты независимо от соотноше- 


Суу 


Рис. 6.17. Прохождение радноимпульса через резонансный усилитель: 


а-- импульс на входе уснлителя; б — на выходе при точной настройке контура; 6 -—— на 
выходе при расстройке. 


ния частот (о и ор. Сигнал на выходе усилителя при Лот, = О и 
Лот, = 2 (рис. 6.17, би в) изображен для случая, когда длитель- 
ность импульса значительно больше времени установления. 


6.9. ЛИНЕЙНЫЕ ИСКАЖЕНИЯ КОЛЕБАНИЯ С НЕПРЕРЫВНОЙ 
АМПЛИТУДНОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ 


_На вход одноконтурного усилителя, изображенного на 
рис. 5.17, в момент # = 0 включена э. д. с. 


а (д = В И-М соѕ (9 + у] соѕ (о -- 6%). (6.64) 


Начальная фаза модулирующей функции ү = ү, == соп$. 

Найдем структуру напряжения на выходе усилителя как в про- 
цессе установления, так и в стационарном режиме. 

В данном случае целесообразно применить метод интеграла 
наложения [см. выражение (6.39)]. В соответствии с (6.64) комплекс: 
ная огибающая колебания 


А (д) = Е, [а + М соз (01 + ур е. (6.65) 


Найдем комплексную огибающую импульсной характеристики 
цепи, представленной на рис. 5.17 Согласно формуле (6.38), запи- 
санной в операторной форме, комплексная огибающая 

с-|- со 


© (0-9 — | к, {Ло р] ех ар. (6.66) 
Подставляя в это выражение передаточную функцию по форму- 


ле (6.46), получаем 
е- гс 


1 е! ар 
С (0) = — 24 Я А А 
0 2Куако 2з | 1--(Аю-- р) ть 
Вычет в полюсе р = — (1+ іЛотьј/х, равен (см. вывод формулы 
(6.51)] 
геѕ = е1 Ао) Я 
поэтому 


С (0 = — (2К маке/ ть) е— "к ет "Ав, (6 67) 


Полезно отметить, что аналитический сигнал, соответствую 
щий импульсной характеристике & (2), имеет вид 


2, (0 = 0 (е = -– _2Кмано а 9 ві (оо -АФО =а 
Тк 
Ее 2К макс е‘ ері; 
тъ 


(поскольку ®, — До == өр), а сама импульсная характеристика 


80 =Вез, (= — мене. еи соз ор, (6.68) 
Тк 
Дальнейший анализ проведем для наиболее интересного случая 
точной настройки усилителя на несущую частоту модулнрован- 
ного колебания (о, = ор, До = 0). При этом выражение (6.67) 
упрощается: 
С (0 = — (2 Ки) ет. (6.69) 


Обращаясь к выражению (6.39) и подставляя в него формулы 
(6.65) и (6.69), а также учитывая, что в данном случае Ө (1) = 6, = 
= сопѕі, ү, (0) = 0, получаем 


2 
Ах (1) = = Е, зава. в/о х 


х | [1 -- М соз (Ох + пуле“ ах, (6.70) 
6 


Пределы интегрирования приведены в соответствие с Началом 
действия внешней силы (# = 0) и свойством импульсной характе- 
ристики (равенство нулю при (# — х) < 0). 

Вычисление несложного интеграла в (6.70) приводит к следую- 
щему выражению для комплексной огибающей выходного напря- 
жения: 


соѕ (ОР 4- уо 60) — 


Авых 09) = — Кмаке Е, | + 


ГАЕК 
Ре ЕЕЕ 2315 05 (ү о) | е», (6.71) 
Ут 
где 
№ = агс От, = агсів ах (6.72) 


Таким образом, мгновенное значение выходного напряжения 


авых = — Куке Во 11 4 = 60$ (6% — 5) — 
ых (0 кс ЕВЕ (07 -- т 0 


= | ——— оъ) соѕ (®,Ё--6,). (6.73) 


М 
Ут. 622 тё 


Сопоставим полученное выражение с (6.64). Как и следовало 
ожидать, частота и фаза амплитудно-модулированного колебания 
при прохождении через резонансный усилитель (при ®о == @р) не 
изменяются. 

Инерционность колебательной цепи оказывает влияние на 
скорость изменения во времени огибающей колебания. Этот фактор 
проявляется как в переходном, так и в стационарном режиме. 

В переходном режиме инерционность цепи приводит к тому, 
что при лобом значении огибающей входной э. д. с. в момент вклю- 
чения (т. е. при любом значении начальной фазы о) огибающая 
на выходе начинается с нулевого значения. По отношению к оги- 
бающей рассматриваемая цепь ведет себя так же, как апериоди- 
ческая цепь с: постоянной времени т, по отношению к низкочастот- 
ному напряжению с частотой ®. 

В стационарном режиме (при # >> ть) выходное колебание имеет 
следующий вид: 


@вых ст 09) == 


И соѕ (6% +5 соѕ (0,4-4 9.). 


= == Кыке в + УЕ 


(6.74) 


Огибающая этого колебания отличается от огибающей входного 
колебания тем, что: 
1. Глубина модуляции на выходе, равная 


Мх = МГИ ТО = М/УТ- а» , 


меньше, чем на входе; относительное уменьшение глубины моду- 
ляции 


ЕН Маа 06075) 
М у! а? кь 1 + (2090. ,«в/ ор)? 


График зависимости Р от частоты модуляции ©, представлен- 
ный на рис. 6.18, соответствует правой ветви резонансной кривой 
колебательного контура. 


Рис. 6.18. Зависимость коэффициента 47 
демодуляции в резонансвом усилителе 
от молулирующей частогы, 


о” 


‚2. Огибающая амплитуд на выходе отстает по фазе от огибаю- 
щей входного колебания на угол 


Ёо == агсіс ан == агсёе (2 00. „ь/®р). (6.76) 


Результаты, приведенные выше для стационарного режима то- 
нальной модуляции, легко получить также из рассмотрения про- 
хождения отдельных спектральных составляющих модулированного 
колебания. 

Записав выражение (6.64) в форме 


а (1) = Е, соѕ(о,ѓ - Ө.) + (МЕ) со$(оо + 9) Ө, + 
+ Ув] + (МЕ) соѕ (о, — 9) + 0, — ү], (6.77) 


нетрудно составить аналогичное выражение и для напряжения на 
выходе усилителя. 

Учитывая, что передаточная функция усилителя для частот 
00, 0 | Ә и оо — 8 равна ОИК {см. формулу (6.45)] 


Я К (5) = К, (0) = — Куке 
. д гоу 2 ____Кмане 2 __ Амано =. 
КЁ (о, -- 9)]==К, (9) м Утрат * ; 
КЕ (о, 9), (09) = — Ана —— _—_Кмано од, 


можем нанисать 


@вых (0 = — Киаке Ёо е (044-00) + 


А Е БЕЯ соѕ [(0. 4-9) 160. т, —Е1-- 


> упро 
= с05 Ко, —©) 4 9,— ү + ЕЦ. 
к 

Свернув это выражение, придем к выражению (6.74). 

Смысл этого результата поясняется рис. 6.19, а, на котором 
показано положение спектра входного колебания относительно 
резонансной характеристики колебательного контура. Чем выше 
частота модуляции ©, тем больше относительное ослабление ампли- 
туд колебаний боковых частот и, следовательно, меньше глубина 
модуляции колебания. 


0070 ву 9+0 [3] 


0) 


Рнс. 5.19. Положение спектра модулированного колебания относительно ча- 
стотной характеристики усилителя: 
а — при точной настройке; 6 — при расстройке. 


Полученные из рассмотрения тональной модуляции результаты 
позволяют представить общую картину явлений при передаче 
через контур колебаний, модулированных по амплитуде сложным 
сообщением. Входящим в такое сообщение различным частотам 
©) соответствует неодинаковое ослабление: чем выше частота, тем 
сильнее выражена демодуляция. Так как при приеме колебаний 
напряжение на выходе детектора приемника пропорционально коэф- 
фициенту модуляции, получается относительное ослабление верх- 
них частот сообщения. Таким образом, зависимость Р (©) опре- 


деляет С/пепень линейных частотных искажений передаваемого 
сообщения. 

Имеет место также и задержка сообщения. Это объясняется 
тем, что фазовый сдвиг огибающей (при тональной модуляции) 
зависит от частоты. Колебательный контур оказывает на сообще- 
ние, содержащееся в огибающей, такое же влияние, что и фильтр 
нижних частот при пропускании непосредственно через него 
сообщения. 

Величина задержки оределяется наклоном фазовой характе- 
ристики 


Я ( сі с 16; } 
тео м 
5 ор 795 1 2Фкв , 


40 а ЗЕ 20 2 
1+ ( А Фа) в. 
р 


(6.78) 


Обычно задержку определяют по наклону фазовой характерис- 
тики в точке 62 == 0. Тогда 


1 = 2 Он 0р = ть (6.79) 


Итак, задержка сообщения в одиночном контуре, полоса проз- 
рачности которого достаточна для удовлетворительного пропуска 
ния спектра сообщения, равна постоянной 
времени контура 

Рассмотрим теперь случай неточной 
настройки контура на несущую частоту 
модулированного колебания (рис, 6.19, 6). 
Несовпадение частот 5 и ©р приводит к 
асимметрии боковых частот на выходе уси- 
лителя. Возникновение асимметрии пояс- 
няется векторной диаграммой выходных 
напряжений, представленной на рис. 6.20. р 

На этой диаграмме вектор ОР изобра- р 
жает несущее колебание, фаза которого р, 620 возникновение 
запазлывает относительно фазы входной паразитной фазовой мо- 
э. д. с. (принятой равной нулю) на угол дуляции при асимметрии 
Ө, (так как рис. 6.19, 6 соответствует поло- амплитуд колебаний бо- 
жительной расстройке До = ®, — @р2> 0). а 
Амплитуда колебания верхней боковой ча- | 
стоты (вектор ӘС!) в данном случае значительно меньше амплитуды 
колебания нижней боковой частоты (вектор ОС). Длина равнодей- 
ствующего вектора ОЁ, изображаюшего результирующее колеба- 
ниє, изменяется по сложному закону, не совпадающему с гармо- 
ническим законом изменения огибающей э. 0. с. 

Следует иметь в виду, что для восстановления передаваемого 
сообщения на выходе радиолинии, работающей с амплитудной мо- 
дуляцией, п именяется амплитудный детектор, представляющий 


собой нелинейное устройство. Напряжение на выходе детектора 
пропорционально огибающей модулированного колебания. Из 
этого следует, что нарушение симметрии амплитуд и фаз колебаний 
боковых частот при неточной настройке контура на несущую 
частоту о, приводит к нелинейным искажениям передаваемых со- 
общений. Эти искажения проявляются в возникновении новых 
частот, кратных частоте & полезной модуляции. 

Кроме искажения формы огибающей амплитуд, возникает так- 
же паразитная фазовая модуляция колебания, так как при враще- 
нии векторов ОС, и ОС, (рис. 6.20) непрерывно изменяется фаза 
Ө (/) вектора ОР относительно фазы несущего колебания э. д. с. 
{принятой в качестве исходной). В некоторых случаях это может 
привести к добавочным искажениям сигнала. 

Полученные выше результаты нетрудно распространить на лю: 
бую колебательную цепь, например на связанные контуры. Если 
резонансная кривая такой цепи симметрична относительно несу- 
щей частоты ®,, то правую ветвь этой кривой можно рассматри- 
вать как характеристику коэффициента О (см. рис. 6.18). 


6.19. ПРОХОЖДЕНИЕ ФАЗОМАНИПУЛИРОВАННОГО КОЛЕБАНИЯ 
ЧЕРЕЗ РЕЗОНАНСНУЮ ЦЕПЬ 


Наряду с амплитудной модуляцией — непрерывной или импуль- 
сной — в радиотехнике находит применение фазовая мани- 
пуляци я, заключающаяся в скачкообразном изменении фазы 
высокочастотного колебания на 180° в определенные моменты вре 
мени (рис. 6.21, а). Амплитуда и частота колебания поддерживаются 
при этом неизменными. На рис. 6.21, б фазы 0 и л чередуются перио- 
дически; при передаче реальных сигналов закон чередования может 
быть более сложным. 


27; + 


Рис. 6.21. Фазоманвнулированное колебание (а) и характер изменения фа- 
зы (6). 


Рассмотрим явления в резонансных цепях, возникающие в мо- 
менты скачкообразного изменения фазы входного сигнала. При 
этом будем считать, что тактовые интервалы Т; между двумя сосед: 
ними скачками фазы намного больше длительности возникающих 
в цепи переходных процессов, так что рассмотрение каждого из 
скачков изолированно от предыдущих вполне допустимо. 


Для выявления принципиальной стороны вопроса ограничим- 
ся простейшим случаем — передачей фазоманипулированного сиг- 
нала через одиночный колебательный контур, настроенный на 
частоту сигнала 00, Г. е. @0== 0р. 

Совместим начало отсчета времени с моментом скачка, как это 
показано на рис. 6.21. Тогда для Ё >> 0 выходной сигнал на осно- 
вании принципа суперпозиции можно представить в виде суммы 
свободного колебания, существующего после прекращения дей- 
ствия старого сигнала, и нарастающего колебания, обусловленного 
действием нового сигнала при >> 0, с фазой заполнения, на 180° 
отличающейся от фазы предыдущего сигнала, 


А 


Рис, 6.22. Возникновение паразитной амплитудной модуляции в резонансном 
контуре при скачкообразном изменении фазы э. д. с. 


Пренебрегая различием между собственной частотой контура 
@©ов И резонансной частотой ор, можем для двух упомянутых коле- 
баний написать следующие выражения: . 


а (0) = Ауе 9к' сз а, (= — А, (1—е к) соз орі. (6.80) 


Знак минус в правой части второго выражения учитывает опрокиды- 
вание фазы на 180°. 
Результирующий сигнал на выходе цепи (рис. 6.29) 


вых (д ==а, (0) --а, (9 = (4 БА,ет Дет) соз р Ё = 
—-4, (1 —2е7“%=%) соѕ орі. (6.81) 


Из-за инерционности контура скачок фазы входного сигнала при- 
водит к изменению амплитуды выходного сигнала. В момент вре- 
мени & = 0,69/%,„, при котором екі == М,, огибающая обра- 
щается в нуль. Чем меньше о, (или чем больше добротность кон- 
тура), тем больше К, т. е. тем протяженнее процесс установления 
колебания с новой фазой. 

В более сложных колебательных цепях, а также при наличии 
расстройки между частотами ®, и Фор картина несколько услож- 
няется: помимо возникновения паразитного изменения огибаю- 
щей нарушается и характер изменения фазы. Вместо скачкообраз- 
ного изменения получается плавный переход фазы от прежнего 
значения к новому. Способ определения структуры выходного 
сигнала остается прежним, только а, (В и а» (1) в выражении для 


бвых (0 будут представлять собой колебания с несовпадающими 
частотами. Вычислив модуль и аргумент суммарного колебания, 
нетрудно найти огибающую и фазу выходного сигнала, 


6.11. ПРОХОЖДЕНИЕ ЧАСТОТНО-МАНИПУЛ ИРОВАННОГО 
КОЛЕБАНИЯ ЧЕРЕЗ ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ ЦЕПЬ 


Пусть сигнал на входе избирательной цепи имеет вид колебания, 
изображенного на рис. 6.23, а. В некоторые моменты времени час- 
тота скачком изменяется от 0; до @ или от 0з ДО @у при постоян- 
ной амплитуде и непрерывной фазе в моменты скачков частоты. 
Последнее допущение продиктовано желанием выяснить влияние 
на параметры выходного сигнала одной лишь манипуляции час- 
тоты, без наложения манипуляции фазы (рассмотренной в преды- 
дущем параграфе). 

Совместим начало отсчета времени с моментом изменения час- 
тоты от ©, до ®, (рис. 6.23, 6) и положим, как и в $ 6.10, что к мо- 
менту Ё = 0 все процессы, связанные с предыдущим скачком час- 
тоты, уже закончены. Таким образом, при {< 0 выходной сиг- 
_ нал представляет собой гармони- 
ческое колебание с частотой 0; 
и постоянной амплитудой Ао. 

На первый взгляд, может 
показаться, что изменение скач- 
ком одной лишь частоты вход- 
ного сигнала при постоянстве 
амплитуды и отсутствии скачка 
фазы не должно сопровождаться 
_ переходными процессами. В дей- 
-  ствительности это не так, по- 
д) скольку в пепях, запасающих 
Рис. 6.23. Частотно-манипулированное энергию, переход от одной ча- 
колебание (а) н характер изменения стоты к другой неизбежно свя- 

пот {О зан с изменением запаса энер- 
гии. 

Основная идея, на которой базируется дальнейшее рассмотре- 
ние, заключается в том, что мгновенное изменение частоты внеш- 
ней э. д. с. эквивалентно выключению старой э. д, с. с частотой 
1 И включению в тот же момент новой э. д. с. с частотой оз. Ана- 
логичный прием был использован в $ 6.10 для скачка фазы входного 
сигнала, однако в данном случае дело несколько осложняется не- 
совпадением частот различных слагаемых. 

Итак, результирующее колебание на выходе линейной цепи 


при #>0 
аһых(0 == @ (В + а» (д, (6.82) 


где а, (1) — свободное колебание, связанное с выключением в мо- 
мент # == 0 старой э. д. с. (частоты 61); а, (д — нарастающее коле- 
бание, обусловленное включением новой э, д, с. (частоты ®›}. 


Рассмотрим одиночный колебательный контур при съеме вы- 
ходного напряжения с емкости (рис. 6.24). Резонансную частоту 
контура ор приравняем частоте ®,, а скачок частоты 9 Ло 
(см. рис. 6.23, 6) будем считать симметричным относительно оо: 


0р = 00 — До = 0р — До; 05 = ©, - До = ©, | До. 


Тогда при обозначениях, принятых в $ 6.8, и в соответствии 
со вторым слагаемым в выражении (6.58), при замене постоянного 
коэффициента — КизансЁо на ©, сво- 
бодное колебание можно представить 


следующим образом: | ГА | Я 
( Ы 2 ых) 


а, (0) == р} 


09 
кеп (0./--0,—Ф). РЕ ЗВАНИЕ 


(6.83) Рис. 6.24. Колебательный кон- 
тур, возбуждаемый частотно- 


Заметим, что свободное колебание манипулированным колебанием. 
здесь взято со знаком плюс, по- 
скольку речь идет не о включении новой, а о прекращении дей- 
ствия старой э. д. с. Косинус заменен на синус ввиду съема напряже- 
ния с емкости, входящей в последовательный контур. Кроме того, 
следует иметь в виду, что для частоты в., которая ниже резонансной 
частоты контура, ток в контуре опережает по фазе э. д. с и угол 
Фі является отрицательным, т. е. 


— 1/1 


= 18 
КТ Ао? т 


Ф, = агсёе (— Аот,) = — аго Лот,. 


Таким образом, обозначив агс Лот, = ф, получим 


ал (@) = 2 2005 ев іп (ор Е-- 4-9) = 
УГ--ла т2 
= = ыр е—* [соѕ фѕіп (орї +9) + 
УЕЛ т 


-- Зи ф соѕ (Фр Ё-- 6,)]. (6.84) 


Для определения о, (й) можно воспользоваться полным выра- 
жением гипа (6.58), в котором постоянный коэффициент — Как Х 
Х Е, следует заменить на 0, частоту о —-на частоту новой э. д. с., 
Т. е. на ю., косинусы должны быть заменены на. синусы, а угол ф, 
Г. в (6.84), следует определять выражением ф == агсір Лоть. 

так, 


(= зіп (0,74 9,—ф) —е "кіп (0,14 9— $). 
УЕЛ? тг 


После подстановки ®, = ор + До это выражение приводился 
к виду 


а, (== 9 {соѕ (Лоф) т (0,7-4-0,) + 
УТГ-ЕАа 72 
еіп (Ло —ф) соз (0. 2-6.) —е 7“ [соз ф зіп (0р0) — 
—ѕіп ф соѕ (0.4 + 05) 10 (6.85) 
Просуммируем ая (6.84) и (6.85): 
аы О = Е (Ло —ф) т (ө, 4 Ө,) -- 
ү: 
[іп (Ло — ф) -- сак ѕіп ф] соз (0.7 -- 85) == 
== Авых (0) $ 10,1404 0). (6.86) 


Огибающая Авых (1) и переменная часть фазы & (Й выходного 
сигнала определяются выражениями 


Азых (0) =, у 


УГЕл а Х 
х у! - 4е— "ки ф ѕіп (Лог) -- 467 217%? ф; (6.87) 
Е (0 =агсів ЗА 99 (а) зіп Ф, (6.88) 


соѕ (А! —ф) 


Основной интерес в данном случае представляет заков измене- 
ния частоты выходного колебания 


00 =9,+- 29 = 0р Ао (2). 


Выполнив дифференцирование, найдем 
Ло (1) = Ло х 
1-97 ' іп ЗЕ соѕ (Лог ф) — т о] 
Ао 
РЕ О 
1--4 Е 53 [а (Ао —ф)--е "к 90 $] 


где оь == 1/7. 
Выражение (6.89) можно упростить, так как 


оАо = ПЛоть == с Фф 
и числитель дроби приводится к виду 


1—27 ‘зто а. СОЗ оз (Ло —ф) —ѕіп (Ло! — Ф)] = 


= аан соѕ До, 


Итак, окончательно относительная расстройка 


у: До (1) 2. 
Ло 


1—2е к! соѕ Ло 


1--4е в еш Ф [п (Ао ф-Ее “в * $] 
де А9 /Ь соб М 
= 1—2е соѕ До? —, (6.90) 
1--4е— 28/8 зіп ф [віп (Лог —ф)--е— 4% іп Ф] 


где Ё = До/а,. 
Графики У (Ло!) для нескольких значений параметра 6 построе- 
ны на рис, 6.25. Заметим, что полоса пропускания контура, опре- 


деляемая по ослаблению сигнала до пр 2 от максимального зна- 


Рис. 6.25. Установление 
частоты колебания в кон- 
туре при скачкообразном 
измененин частоты воз- 
действия в завнсимости 
от параметра = Ло/оак. 


чения, равна 2 а, = о}/0. Следовательно, параметр 6 есть не что 
иное, как отношение полного скачка частоты сигнала 2 Ло к полосе 
пропускания 2 ак. 

На рис. 6.26 в качестве независимой переменной выбрана ве- 
личина і, соответственно чему уравнение (6.90) принимает 


форму 
ў 1—9е “к ' соз (Бак 0) , (6.91) 
1--4е “к ўр Фф [ыа (роь, 1—ф) е “к ѕіп $ 


При этом следует иметь в виду, что ѕїп ф == МТ Е 2. На том же 
рисунке построена кривая Уд = 1 — е, соответствующая про- 
цессу установления амплитуды тока при включении в контур 
Э. д. с. с частотой ®о, равной резонансной частоте контура. 

Из рис. 6.26 видно, что при 6 < 0,5, т. е. когда Ло/о, < 0,5, 
процесс устансвления частоты практически не отличается от про- 
цесса установления амплитуды. при внезапном включении э. д. с, 
Заметное расхожление к ивых У и Үз наступает при 6 > 05. 


5] 
і 


ЕНЕР НЕН | 


120) 180 240 509 


0 


Рис, 6.26. То же, что на рис. 6.95. при безразмерном времеви ої. 


Для полноты картины рассмотрим еще изменение“ амплитуды 
выходного сигнала. Подставив в выражение (6.87) Лот, = Ло/о == 


= 6; зто = МИ Т- 5; сів ф 


2 70 2 540 


Рис. 6.27. Изменение амплитуды 
колебания, сопровождающее ча- 
стотную манипуляцию, 


= 1/6, получим 


Аһ = х 


х (> пе —соз вх ) + 


4р? е7240#/6 . (6.92) 
гр 


Графики функции (У 14 62/0) х 
Х Аы (Ло) для некоторых зна- 
чений параметра Ь (рис. 6.27) по- 
казывают, что при В >> 0,5 изме 
нение частоты сопровождается зна* 
чительными амплит дными измене- 


ниями. Приб = 1, т.е. если девиация частоты достигает границ 
полосы пропускания контура, изменение амплитуды доходит до 
~ 25% от установившегося значения. 

Неравенство б = Ло/о, < 0,5 можно принять в качестве усло- 
вия монотонного нарастания Ао (й) и отсутствия значительных 
амплитудных изменений. Длительность же тактового интервала 
Т, (рис. 6.23) должна быть достаточно велика по сравнению с по- 
стоянной времени контура ть = Ман. Как видим, последнее тре- 
бование не отличается от требования к т, при передаче радиоим- 
пульсов с прямоугольной огибающей. 


6.12. ПРОХОЖДЕНИЕ ЧАСТОТНО-МОДУЛИРОВАННОГО КОЛЕБАНИЯ 
ЧЕРЕЗ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ЦЕПИ 


В $ 6.9 было показано, что при гармонической модуляции ам- 
плитуды передача колебания через контур, точно настроенный на 
несущую частоту, не сопровождается изменением формы огибаю- 
щей, имеет место лишь ослабление глубины модуляции. 

При частотной модуляции неравномерность амплитудно-час- 
тотной и кривизна фазочастотной характеристик оказывают более 
сложное влияние на параметры выходного колебания. Даже при 
гармонической модуляции частоты спектр колебания обычно со- 
держит очень большое число пар боковых частот. Нарушение нор- 
мальных амплитудных и фазовых соотношений между отдельными 
парами боковых частот приводит к искажению закона модуляции 
даже при полной симметрии характеристик цепи относительно не- 
сущей частоты колебания. 

При ЧМ влияние цепи может сказаться: 

— в искажении закона изменения мгновенной частоты и мгно- 
венной фазы колебания; 

— в изменении амплитуды полезного частотного отклонения 
в зависимости от частоты модуляции ©; 

. — в возникновении паразитной амплитудной модуляции. 

При детектировании колебаний с помощью частотного детектора 
напряжение на выходе приемника пропорционально изменению 
мгновенной частоты колебания. Поэтому искажение закона изме- 
нения мгновенной частоты в колебательных контурах передатчика 
и приемника приводит к нелинейным искажениям сигнала, прояв- 
ляющимся на выходе детектора в виде добавочных напряжений 
с частотами, кратными основной частоте модуляции ©. 

Второе из отмеченных выше изменений параметров частотно- 
модулированного колебания приводит к неравномерности частот- 
ной характеристики радиолинии с ЧМ и, следовательно, к часто- 
тным (линейным) искажениям сигнала. 

Рассмотрим воздействие э. д. с., частота которой изменяется по 
закону 


о (0) = оо + ор 0$ 97, (6.93) 


на резонансную колебательную цепь. Амплитуду э. д. с. считаем 
строго постоянной, так что э. д. с. можно представить выражением 
[см. (3.23)] 


е (1 = Ё, соз (00 + т ѕіп 98. 
Комнлексный коэффициент передачи цепи обозначим через 
Ко) = К (о)ег о. 


Примерный вид модуля К (о) и фазы ф (6) для обычной резонан- 
сной цепи изображен на рис. 6.28, а. Так как перед ф (о) выбран 
знак плюс, то фазовая характеристика ф (6) имеет отрицательный 
наклон в полосе прозрачности 
цепи!. Частотный спектр и гра- 
фик изменения мгновенной ча- 
стоты в (8 входной э. д. с. по 
казаны на рис. 6.28, бив. Коле- 
бательные цепи обычно настраи- 
ваются на среднюю частоту Мо- 
дулированного колебания, по- 
этому рис. 6.28 и дальнейшее 
рассмотрение относятся к слу- 
чаю @р == @о. 

Для нахождения колебания 
на выходе цепи в принципе 
можно воспользоваться тем же 
методом, что и в случае ампли- 
тудной модуляции (см. $69). 
При этом необходимо учесть из- 
менение амплитуд и фаз для 
каждой из пар боковых частот 
э. д. с. в соответствии с кри- 
выми К (о) иф (о). Однако по- 
добный вполне точный метод 
пригоден лишь при очень ма- 
Рис. 6.98. Передаточная функция це- ЛЫХ индексах модуляции, т. е. 
пи (а), спектр ЧМ колебания (6) и если состав спектра ЧМ колеба- 
рак аа (в) этого ния мало отличается от состава 

- ў спектра АМ колебания. В прак- 

тике, между тем, чаще всего 

приходится встречаться с модуляцией, характеризующейся столь 
большим числом спектральных составляющих в используемой по» 
лосе частот, что применение спектрального метода сопряжено 
с большими, иногда непреодолимыми трудностями вычисления. 
„В таких случаях приходится прибегать к приближенным методам, 
позволяющим, хотя и не вполне точно, находить колебание на вы 


1 Не зависящий от частоты фазовый сдвиг, например, на 90“, как ь схеме 
на рис. 6.97, здесь не учитывается, 


холе цепи по заданному закону изменения мгновенной частоты 
э. д. с. И по заданным частотно-фазовым характеристикам цепи 
без разложения 3, д. с. в спектр. 

Эти методы, называемые методами мгновенной 
частоты, основаны на допущении о медленности изменения 
частоты. Частота модуляции считается настолько малой, что ам- 
плитуду и фазу колебания на выходе цепи в кажлый момент вре- 
мени можно без большой погрешности определить по частотной и 
фазовой характеристикам цепи так же, как и в стационарном ре- 
жнме. Таким образом, принимается, что установление стационар- 
ных колебаний на выходе происхолит почти одновременно с измене- 
нием частоты на входе цепи. 

Эти предпосылки тем ближе к истине, чем больше периол моду: 
ляции 21/0 и чем меньше постоянная времени цепи т. Так как 
последняя обратно пропордиональна полосе пропускания пепи 
2А®., то олним из условий применимости метода мгновенной час- 
тоты является неравенство @/Ло, << І. 

При олной и той же частоте О скорость изменения мгновенной 
частоты э. д. с. зависит от амплитуды частотного отклонения ор, 
поэтому соблюдения только этого неравенства еще недостаточно. 
Должны быть наложены ограничения и на отношение ®„/Аох, 
Более подробное рассмотрение [5] показывает, что если @„/®ь 
меньше единицы или близко к ней, то метод мгновенной частоты 
обеспечивает вполне постаточную для практики точность. 

При выполнении указанных условий напряжение на выходе 
цепи можно определить в помошью выражения · 


Иных (== Во Кеіе ‘К (10) = Б, К (о) Ке (е9 00 отр, 


где {$ (0) = о, + т ѕіп ӘХ — полная фаза э, д, е, на входе пепи 
(см. $ 3.4); ф (о) — аргумент коэффициента передачи цепи. 

Из этого выражения видно, что амплитуда выходного напряже» 
ния изменяется по закону 


О (0 = В.К (0) = ЁК (юу + од 60$ 00), 


а мгновенная частота — по закону 
=. 
вых (@) == с: +22. 


Так как первый член в правой части этого выражения представ- 
пяет собой мгновенную частоту входной ». д. с. о (0, то & (й = 
= ‹ф/й{ характеризует влияние рассматриваемой цепи на частоту 
выходного колебания. При выполнении оговоренного выше условия 
медленности модуляции величина Ё, как правило, мала по сравне- 
Нию с ор. Итак, 


вых (0 = о (0 т 5 (0). (6.94) 


Если известно уравнение фазовой характеристики Ф (@), то, 
подставляя в (6.94) вместо « в соответствии с выражением (6.93) 
величину о (1) = ө, -- од соѕ @ и дифференцируя по &, получаем 
общее выражение для Ё (0: 


30) = Еф (о, 9, с0$ 94]. (6.95) 


При периодической модуляции частоты Ё (1) также является 
периодической функцией времени и может быть разложена в ряд 
Фурье. Так как при настройке цепи на среднее значение вынуж- 
дающей частоты в, фазовая характеристика обычно антисимметрич- 
на относительно в., то ряд Фурье содержит одни лишь нечетные 
гармоники: ©, 30, 50 .,, Учитывая, наконец, что при изменении 
частоты по закону (6.93) производная Ф, т. е. Ё (1, является нечет- 
ной функцией времени, приходим к выводу, что ряд Фурье содержит 
одни лишь синусоидальные члены, т. е. 


Е (= зіп ОЕ 8, ѕіп 397 + ..., (6.96) 


где 8, 58, ... — амплитуды гармоник функции # (д. 
Подставляя выражение (6.96) в (6.94), получаем 


вых (7 90 о С05 97 -- $1 $11 9 -- $; іп ЗӘР -- ... 2 


22 © +У од -- $2 с0$ (07 —ү) + 510 3074... а ©, 
+0 с05 (07 4- ү) -- $ эт 3014- ... (6.97) 


Слагаемое 6? под знаком радикала отброшено как величина высшего 
порядка малости по сравнению с ®д. 

Сопоставление выражений (6.93) и (6.97) позволяет сделать вы- 
вод, что влияние цепи на выходное колебание заключается в запа- 
здывании фазы сообщения на угол ү, определяемый выражением 


у = агс (6/0), (6.98) 


и в возникновении нечетных гармоник в законе изменения мгновен- 
ной частоты. Как отмечалось выше, наибольшее значение обычно 
имеет последнее обстоятельство, 
Поясним применение метода мгновенной частоты на примере оди- 
ночного колебательного контура. 
Подразумевая под К (ѓо) отношение комплексной амплитуде» 
напряжения на конденсаторе к амплитуде э, д. с,, включенной по- 
следовательно в контур, получаем 


1ЛоС 
г [1-27 (0—0) тъ 


Учитывая, ЧТО @ — Ф@о = @р СОЗО 


и пренебрегая изменением в в числителе, так как величина бд 
обычно мала по сравнению с @., можем написать 


уу А 9 НЕ ВЕРЕН 
ттт со 9) УГЕ (од тк соѕ 958 ь 


где 
ф= |; +-агсів (о, т,,С08 02. 


На основании соотношения (6.95) находим 


аф Оод тн іп О 
5 О Е Е 
і 1--одтк соѕ? 9! 
(6.99) 
БЕНИН ПОВИНЕН НЕЕ 


А 05 10 15 ет 


Рис. 6.29. Зависимость коэффициента Рис, 6.30. Возникновение паразитной 
гармоник от девиации вх при задан- амплитудной модулянии при модуля- 
ной величине постоянной времени кон- ции частоты, 

тура тк. 


Применяя формулу (2.24), находим 


271 2л 
= 1 Е (2) ѕіп 0/4 (00), = |0 ѕіп 30/4 (00). 
0 0 


Произведя интегрирование [см. (2.553.3), (2.554.2) и (3.644.3) в 
1711, получим следующие окончательные формулы для амплитуд 
первой и третьей гармоник функции Ё (0: 


2 —— 9 (1-10 т)? 
$, == рт (И 14 02 т2— 1). а ве  “ (6.100) 


Здесь т = о/О. 
Далее, по формуле (6.98) находим фазовый сдвиг для сообщения 


р==агсіс асі | (УТ 9—1), (6.101) 
Әд 


11 Тк 


Теперь нетрудно определить коэффициент гармоник по частоте 
ЗО на выходе частотного детектора, Для этого нужно разделить ам- 


плитуду &3 третьей гармоники функции Ё на амплитуду ®д ссноз- 
ной частоты 5 [см. формулу (6.100)1: 


17а? аа [3 
К — 8—2 1 и! гл Тк | (6 102) 
5 Ф©д т @д Тк 


График зависимости тК,з(озть) изображен на рис. 6.29. При 
617, « 1 формулы (6.101) и (6.102) упрощаются: 


ү А От; Коз А (атк) /4т. 


При одть — 1 (но т У 1), т. е. при девиации, почти равной по- 
лосе пропускания контура, формулы (6.101) и (6.102) дают 


ү = 0,8/т, К.з Е 0,13/м. 


Итак, в условиях, когда метод мгновенной частоты применим, 
предельные искажения в одиночном контуре не превышают полей 
процента. | 

Нетрудно найти амплитудные изменения выходного колебания. 
Для этого можно воспользоваться резонансной кривой контура и 
произвести построение, показанное на рис. 6.30. Нетрудно видеть, 
что основная частота изменения огибающей амплитуд И вдвое пре- 
вышает частоту модуляции ©, 


Глава 7 


ПРОХОЖДЕНИЕ СЛУЧАЙНЫХ КОЛЕБАНИЙ 
ЧЕРЕЗ ЛИНЕЙНЫЕ ЦЕПИ С ПОСТОЯННЫМИ 
ПАРАМЕТРАМИ 


7.1. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК СЛУЧАЙНОГО ПРОЦЕССА 


Ограничиваясь рассмотрением стационарных случайных про- 
цессов, поставим задачу следующим образом: на входе линейного 
четырехполюсника (рис. 7.1) с передаточной функцией К (ѓо) и им- 
пульсной характеристикой & (Ѓ) действует напряжение $ (1), пред- 
ставляющее собой случайную функцию времени с энергетическим 
спектром , (®) и корреляционной функцией В, (т); требуется 
найти энергетический спектр , вых (6) и корреляционную функцию 
В. вых (т) колебания $3ых (В на выходе четырехполюсника. 

Задача легко решается с помощью рассуждений, приводяших к 
определению понятия «энергетический спектр случайного процесса» 
[854,3 см. (4.31) — (4.33). 

Если спектральну\о плотность | Хът (о) | Ё-й реализации в фор- 
муле (4.32) умножить на модуль передаточной функции К (о), по- 


лучим спектральную плотность этой же реализации на выходе че- 
тырехполюсника, Отсюда вытекает следующее соотношение: 


Ў вых (@) = М, (о) (о). (7.1) 


Возведение передаточной функции в квадрат объясняется тем, 
что .(®) является спектральной плотностью мощности случайной 
функции, между тем как К (о) оп- І 
ределяет отношение напряжений 
(или токов) на выходе и входе. 

`То обстоятельство, что фазоча- 
стотная характеристика фильтра 
не играет никакой роли при опре- Рис. 7.1. Линейный четырехполюс- 
делении 1, вых (@), объясняется НИК © постоянными параметрами 
случайностью фаз спектральных со- 
ставляющих входного колебания; добавление к ним фазовых 
сдвигов в фильтре ничего не изменяет в структуре колебания. 

Корреляционная функция случайного процесса на выходе 
фильтра определяется с помощью выражения (4.39): 


| { вых (0) 


оо 


8, вых (=. ( У, вых (6) еда == в | №, (©) К? (о) егото. (7.2) 
2л 2л 


—э 

Соотношения между статистическими характеристиками случай- 

ных процессов на входе и выходе цепи можно вывести также и на 
основе заданной импульсной характеристики цепи. 


Действительно, поскольку спектральной функции 1, (0) соот- 
ветствует корреляционная функция 


200) Бег ! \ (оет ао, 


а спектральной функции К ° (о) — 


В, (п) => ( К? (о) еѓөт Чо, 


т. е. корреляционная функция импульсной характеристики & (0 
[см., например, (2.118), в которой нужно 5° (0) заменить на К” (о)], 
то произведению спектральных функций , (о) иК? (в) соответст: 
вует свертка функций В, (т) и В, (т) (см. {2.64 1: 


В, (== | В,00 В, (1—2) 4х. (7.3) 


Таким образом, по заданным корреляционным функциям В. (т) 
и В, (т) определяется корреляционная функция на выходе В, вых (т), 
после чего находится энергетический спектр 


У вых (©) = у В, ъых (7) е0 т, (7.4) 


Итак, спектральный и корреляционный анализ прохождения 
стационарного случайного процесса через линейную цепь с постоян- 
ными параметрами не связан с какими-либо трудностями. 

Иначе обстоит дело с определением закона распределения слу- 
чайного процесса на выходе линейной цепи. В общем случае при 
произвольном распределении процесса на входе отыскание распре- 
деления на выходе инерционной цепи представляет собой весьма 
сложную задачу. 

Трудности отпадают при нормальном распределении входного 
процесса, так как при любых линейных операциях с нормальным про- 
цессом (усиление, фильтрация, дифференцирование, интегрирование 
ит. д.) распределение остается нормальным, изменяются лишь функ- 
ции Б (т) и 1 (о). Поэтому, если задана плотность вероятности 
входного процесса (с нулевым средним) 


1 52 
р (8) = —=——ехр (— 2 ), 


то плотность вероятности на выходе линейной цепи 


1 52 х 
р (бвых) == ыы ехр =) (7.5) 
ввы 


$ ВЫХ. 


В соответствии с (4.36) дисперсия выходного процесса опреде- 
ляется выражением 


о = Вы (0) 1 ||, (6) Каба) а. (7.0) 


Анализ передачи нормальных процессов через линейные цепи по 
существу сводится к корреляционному (или спектральному) ана- 
лизу. 


7.2. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОБСТВЕННЫХ ШУМОВ 
В РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ ЦЕПЯХ 


При анализе передачи сигналов по радиотехническим цепям 
наряду с неизбежными искажениями формы сигналов необходимо 
учитывать также и собственные шумы цепи. Эти шумы, наклады- 
ваясь на сигнал, ограничивают информационную емкость послед- 
него. Проблема шумов особенно актуальна при усилении слабых 
сигналов. и 


В радиоэлектронных устройствах имеются два основных источ- 
ника шумов: дискретная структура тока в усилительных элементах 
(транзисторы, электронные лампы ит. д.} и тепловое движение сво- 
бодных электронов в проводниках электрической цепи. 

Рассмотрим первый источник на примере дробового эффекта, 
присущего электронному току в усилительных приборах. Этот ток 
представляет собой совокупность импульсов, каждый из которых 
обусловлен переносом заряда одного электрона. Полный ток, яв- 
ляющийся суммой очень большого числа перекрывающихся, рас- 
положенных случайным образом на оси времени импульсов, пред- 
ставляет собой стационарный эргодический случайный процесс, 
для которого справедлива центральная предельная теорема!. По- 
этому распределение электронного тока можно считать нормальным 
с плотностью вероятности 


я 1 1—1.) Й 
РО сер БЕ! (7.7) 


Постоянную составляющую тока [, и среднюю мощность флук- 
туационной составляющей 07 можно определить с помощью следую- 
щих рассуждений. А 

Пусть среднее за | с число импульсов тока равно #,. Так как 
каждый импульс переносит заряд одного электрона е, то полное 
количество электричества, переносимое в среднем за 1 е, равно #;е. 
Это и есть постоянная составляющая тока, Таким образом, 


1, = Ве. (7.8) 


Введем в рассмотрение спектральную плотность С; (©) одиноч- 
ного импульса тока і, (Е — Ё), обусловленного переносом заряда е 
одного электрона (/, — момент вылета электрона). Независимо от 
формы этого импульса значение О; (0) при ® == 0 равно площади 
импульса (см, $ 2,9, п. і): 

`со 
8, (0) = | і 0—6) Ш = е, (7.9) 


— оо 


Длительность т, импульса ї, (д зависит от геометрии электрон- 
ного прибора, от напряженности электрического поля в между- 
электродных промежутках и т. д. Ширину спектра импульса в гру- 
бом приближении можно приравнять 2/х,. Таким образом, модуль 
спектральной плотности импульса & (Е — &) можно представить 
в виде графика, показанного на рис. 7.2. Максимальная ордината 
—^е. 

—————_____ 

Содержание этой теоремы сводится к следующему: распределение 
Суммы достаточно большого числа случайных, взаимно независимых сла- 
гаемых, среди которых нет доминирующих, близко к нормальному неза- 
Висимо от законов распределения отдельных слагаемых. 


Знергия одного импульса по формуле Парсеваля равна 
1 хо 
гт | 80% (орао, 
р — се 


а суммарная энергия А, импульсов за 1 с, т. е. средняя мощность 
процесса (при сопротивлении 1 Ом), 


20 =в9,+14=-- [ ы 0: ва + 15-01-18. 07.10) 


Первое слагаемое в правой части (7.10) учитывает мощность 

флуктуационной составляющей тока Увеличение этой мощности 

всего лишь в № раз (а нев М 

раз) объясняется случайностью 

и =и фаз гармонических составляю- 

щих от отдельных импульсов, 

хаотически расположенных на 

оси времени. Иными словами, 

спектральные составляющие раз- 

личных импульсов На всех ча- 

стотах, кроме в == 0, некогерент- 

Рие. 7.2. Спектральная плотвость ны (см. $ 2.18) и складываются 

С, (о) одиночного импульса и энер. по МОЩНОСТИ аддитивно. Второе 

гетический спектр 1:(0) случайного слагаемое в (7.10) учитывает 

О МОЩНОСТЬ ПОСТОЯННОЙ состав- 

ляющей [+ 

Из первого слагаемого в правой части выражения (7.10) выте- 

кает, что энергетический спектр флуктуационной составляющей 

электронного тока совпадает по форме со спектральной плотностью 

энергии С (в) отдельных импульсов, образующих случайный про- 
цесс 


У, (о) = ВС! (о). (7.11) 


Примерный вид 17, (6) представлен на рис. 7.2, 
Учитывая, что Ё; = /,/е, а также то, что в пределах полосы час- 
тот ~ 2/1, имеет место равенство (7.9) , получаем! 


И: (о) а е1, 0< | о| < И. (7.12) 


Выражения (7.7) и (7.12) определяют основные статистические ха- 
рактеристики дробового тока. 

Теперь нетрудно выявить статистические характеристики напря: 
жения шума на выходе цепи, содержащей «шумящий» элемент. На 
рис. 7.3, а и б изображены схемы транзисторного и лампового уси- 
лителей, а на рис. 7.3, в — единая схема замещения для флуктуа- 


1 В технической литературе гакже распространена формула №. (шо; = 
= 2 21. при выводе которой среднюю мощность оў относя голько к поло" 
жительным частотам. 


ционного тока { (1): Входные зажимы база — эмиттер (соответствен- 
но сетка — катод) соединены накоротко, чтобы подчеркнуть от- 
сутствие внешнего воздействия На усилитель. В качестве источника 
шума на схеме замещения показан генератор тока і (0), статисти- 
ческие характеристики которого р (й) и 17;(о) были определены выше. 

Напряжение шума и (й), создаваемое на линейном нагрузочном 
элементе 4, (о), распределено, каки ток {і (й), по нормальному зако- 


ну 
1 и? 
Рр (эз). (7.13) 


Энергетический спектр напряжения и (й) определяется соотно- 
шением 


У, (©) = Й, (5) (0) (7.14) 


сравнить с (7.1); в данном случае вместо безразмерной перелаточ- 
ной функции К (о) фигурирует сопротивлзние 2, (0)]. 

Применяя к (7 14) преобразование (4 33), можно определить кор- 
реляционную функцию напряжения шума на выходе усилителя, 
а также величину о,, т. е. среднеквадратическое напряжение шума. 


и ИИ А Д 
Б 
2 (0) | 7, П] (2) 
аа 
Я Еко 20 
а) 0) 8) 


Рис. 7.3. Транзисторный (а) и ламповый (6) усилители и единая схема заме- 
щения для флуктуационного тока (в). 


Рассмотрим механизм формирования собственного шума в ре- 
зистивном и резонансном усилителях 

В резистивном усилителе сопротивление 2, (о) определим для 
схемы на рис. 5.14, б по формулам 


А (1С). И а 
26 (0) = РГУ С, 2н (0) Тоби {7 15) 
Постоянная времени цепи К,С, во много раз больше, чем дли- 
тельность импульса т,; соответственно полоса пропускания цепи 
К,С, примыкающая к нулевой частоте, во много раз уже, чем ши- 
рина энергетического спектра ; (о), показанного на рис. 1.2. По- 
этому при определении воздействия на цепь дробового шума его 
можно рассматривать как белый шум с энергетическим спектром 
Ў, (©) = е/,. Тогда по формуле (7.14) 


Ш, (©) = ео ЮЗ + (ӘС) (7.16) 


и по формуле (4.39) 


} Е от /, К 1 Г с0$ Т 
В 96 а | бо 0 р азс касни 
“(0 0 ол 1-- (0С, Ру (КС,)? по) (17РСо)?-- е? 
ЗАЙ о 


Входящий в правую часть интеграл равен 


со 


с05 @Т л. а Іт] 
прса рат 49 = 537 Абьехр ( — ко, ). 
0 


Таким образом, 


В, (== о ехр Б (7 17) 


При т = 0 это выражение определяет дисперсию напряжения 
шума ох и среднеквадратическое напряжение о„: 


ве 7.298 | 
би и (0) 2С, , 0, 2С; в (7 18) 
Нормированная корреляционная функция шума принимает вид 
К. (0) = ехр (— 11|/АС,). (7.19) 


Графики энергетического спектра 1Ў,, (о) и функции №, (т) изо- 
бражены на рис. 7.4 и 7.5. 


-0 0 42 в 40 0 40 я 


Рис. 7.4. Энергетический спектр шу- Рис. 7.5. Нормированная корреляци- 
мового напряжения на выходе резн- онная функция шума, соответствую- 
стивного усилителя. щая спектру И, (©) (рис. 7.4). 


Интервал корреляции напряжения шума в данном примере оп- 
ределяется величиной |т|/ЮС, ғ 1. Нетрудно пояснить смысл полу- 
ченного результата. Напряжение шума на нагрузке образуется со- 
вокупностью беспорядочно следующих импульсов тока, создавае- 
мых отдельными электронами. Каждый из этих импульсов создает 
импульс напряжения, длительность которого определяется постоян- 
ной времени нагрузки. При наложении большого числа импульсов 
относительная скорость изменения суммарного напряжения шумз 
и (1) должна быть того же порядка, что и скорость изменения от- 
дельных импульсов. Поэтому для независимости напряжений, от- 
считываемых в моменты {и # + т, величина т должна быть не менее 
длительности импульсов, об азующих шум. 


Для количественной оценки уровня напряжения шума, созда- 
ваемого дробовым эффектом, приведем следующий пример, харак- 
терный для апериодического усилителя: постоянный ток /, = 
= 10 мА, сопротивление нагрузки 5 кОм, емкость С, = 50 пФ. 

Применяя формулу (7.18), находим среднеквадратическое на- 
пряжение шума на выходе усилителя 


Т,6.10—19.10.10-8.5.103 
бы. О-В 
А и 2.50.1012 0,28 мВ. 


Определенное таким образом напряжение можно условно рас- 
сматривать как результат приложения некоторого напряжения шу- 
ма ко входу усилителя. При коэффициенте усиления К у эквива- 


Рис. 7.6. Энергетический спектр шумо- 
вого напряжения на выходе резонанс- 
ного усилителя, 


0 @-вр) тн 


лентное напряжение шума на входе следует приравнять величине 
Иск = 0,/Ку. При коэффициенте усиления Ку х 100 получаем 
Иск #2 З мкВ. Эта величина и определяет нижний порог сигнала, 
который еще имеет смысл усиливать данным усилителем. 

Аналогичным образом можно рассмотреть формирование шума 
в колебательной пепи резонансного усилителя, схема которого изо- 
бражена на рис. 5.17 

По аналогии с выражением (7.16) определим энергетический 


спектр 


У, (9) = №, (0) 25(0) = 6/25 (©), (7.20) 
где 
2 288—0 — а г 
әрз 14 } 00р) © кв 
р 


а бы = № — сопротивление контура (шунтированного резисто- 
ром Р.) при резонансе. Отсюда квадрат модуля сопротивления на- 
Грузки 


7 (о) = РДІ + (о — ор)18], (7.21) 


Где ть = 20„ь/®р — постоянная времени контура. 
Таким образом, 


№, (©) = е/,А2/1 + (о — р. (7.22) 


График энергетического спектра №, (о) изображен на рис.7.6. 


Выражение (4.39) для функции корреляции в данном случае 
принимает следующий вид: 


4 А 1 “ с0$ ФТ аф = 
в, ел В | рые 


-—со 


оо 


1 ©05 ФТ 
== 61, Г, — | 
ошт на 
о 


Переходя к новой переменной в; == о — @р, получаем 


оо 
21° Кр с0$ ©р) т 
В, (о) ( арт да 
1-0% т2 

сс оо 

е1, К} СОѕ 01 Т В 511 017 
= ———| соѕзорт | а —зторт | ——— аа |. 

л 1-0% т2 14-07? 

-өр 9р 


Заметим, что при достаточно большой добротности контура вы- 
полняется условие 


Орк == р (20,,./ ор) = 20, >>> 1. 


Поэтому нижний предел интегралов — @} можно заменить на —оо. 
Второй интеграл обращается при этом в нуль ввиду нечетности по- 
дынтегральной функции относительно переменной интегрирования 
Ф. Первый же интеграл ввиду четности подынтегральной функции 
приводится к виду 

со оо 
С08 07 Т 2 С05 04 Т 
г 2 2 
14-0172 т? Џт2 4-0 


а. 


Аналогичный интеграл был вычислен при выводе формулы 
(7.17). Используя этот результат, получаем 


е/о Кр 2 пи „МИ еј А2, ут 
В, (т) = Е. соз орт — ке к. 10А е К с05 Орт == 
т2 2 Тк 
==е1, К? о, ев! соз өрт. (7.23) 


Здесь через о, = 1/х, обозначено затухание контура. Учитывая, 

что при шунтировании контура сопротивлением Р, коэффициент 

затухания равен о, == 1/2К „С, записываем формулу (7.23) в сле- 
дующей форме: 

з е1 Бш Г , 

В, (т) = Е е с0$ өр т, (7.23 ) 


Из формул (7.23), (7.23') вытекает, во-первых, что средний квадрат 
напряжения шума на контуре равен 


оё = В, (0) = е1 оь == е/ `В С (7.24) 


и, следовательно, среднеквадратическое напряжение шума 0, = 


=УеЮи/2С; во-вторых, нормированная корреляционная функция 
определяется выражением 


11/7 


Б, (0) =е7 “=! соѕ орт =е кс0оѕ орт. (7.25) 


График функции К, (т) показан на рис. 7.7. Интервал корре- 
ляции в рассматриваемом случае определяется ходом огибающей 
функции КЮ, (т), т. е. множите- 
лем е-/т. в выражении (7.25). №, 

Пересчет напряжения шумов 
ко входу усилителя, как и для 
апериодического усилителя, и 
можно сделать по формуле | 
Иск = 0,/Ку, В которой под Ку 


следует подразумевать коэффи- “0 

циент усиления на резонансной “ 

частоте. 18. р 
Структура напряжения шу- ба 


ма, выделяемого на высокодоб- р 
ис. 7.7. Нормированная корреляци- 

ротном колебательном контуре, онная функция, соответствующая 
имеет ВИД, показанный на спектру №, (о) (рис. 7.6). 
рис. 4.17. Приведенные в $ 4.6 
характеристики узкополосного случайного процесса могут быть 
полностью отнесены к дробовому шуму в резонансном усилителе. 

Нужно иметь в виду, что изложенный в данном параграфе ма- 
териал дает представление лишь о методе анализа характеристик 
собственных шумов, формируемых избирательной цепью усилителя. 
Механизм образования шумов зависит от ряда физических и кон: 
структивных особенностей усилительных (активных) элементов, 
которые здесь не рассматриваются. 

· В заключение укажем, что приведенные выше соотношения можно 
использовать также при анализе формирования в избирательных 
цепях теплового шума. Необходимо лишь энергетический спектр 
такого шума определять по формуле, известной из физики, 


И, (о) = ЕТА, (7.26) 


где Ю — сопротивление резистора, генерирующего шум; Ё = 
=1,38.10-28° Вт.с/град — постоянная Больцмана; Т — абсолют- 
ная температура. 

Как и в выражении (7.12), И „(о) здесь определено для положи- 
тельных и отрицательных частот. При отнесении мощности шума 
только к положительным частотам коэффициент 2 следует заменить 
на 4. 


7.3. ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЕ СЛУЧАЙНОЙ ФУНКЦИИ 


Пусть задан стационарный эргодический случайный процесс 
$ (1) с энергетическим спектром 17, (©) и корреляционной функцией 
В, (1) и требуется найти аналогичные характеристики для производ- 
ной $ (№. Не останавливаясь здесь на рассмотрении всех условий 
дифференцируемости случайной функции, ограничимся основным 
требованием: энергетический спектр 17, (®) при © —> оо должен 
убывать быстрее, чем 1/о?, так что 

оо 


{ о? И, (о) до < оо, (7.27) 


— оо 


Это условие выполняется для большинства практических задач, 
так как энергетический спектр \, (®) формируется физической 
цепью, передаточная функция которой при ®-— оо убывает быстрее, 
чем !/® (а ее квадрат модуля уменьшается быстрее, чем 1/07). 
Условию (7.27) не отвечает белый шум с бесконечно широким спект- 
ром, однако обычно рассматривается шум с ограниченным спектром. 

Считая условие (7.27) выполненным, рассмотрим прохождение 
случайного сигнала $ (1) через идеальную дифференцирующую цепь, 
передаточная функция которой К (іо) == {ть [см. (6.17)]. 

Применяя выражения (7.1), (7.2), можем написать 


У вых (о) == К° (5), (о) = 1602. (о), (7.28) 


Въы (9$ ( ©? (о) ето. (7.29) 


Дисперсия процесса на выходе устройства 
в @ 
Овых Бае | 0" М, (©) до. (7.30) 


Рассмотрим следующий пример: пусть спектр процесса на входе 
дифференцирующего устройства равномерен в полосе частот 
—һ<і<һ: 


©) = № при [69| 27} = Лоу, 
|0 при [о | >> 2л, = Ло. 
Корреляционная функция подобного процесса [см. (4.41)] 
В, (т) = У. 2. ($ Лоу / Лот), 
а дисперсия 
02 = В, (0) = 24. (7.31) 
Нормированная корреляционная функция 
Р. (т) = (ѕіп Лот) Лот. (7.32) 


После дифференпирования соответственно получаем 
У выз (9) = 50 И, = (Лото) (о/Ло))? И, 
р 20 
Выз (0) = 16 Ў, = | 692 СОЅ т (® == 
0 


аур ау оов ОО ВЕЧА Вы. 


(Ао; т)з 
Овых == Вьых (0) == Џ(Лото)?о?, (7.33) 
Квых (1) = Зу (т), (7.34) 


где и (х) — дробь в выражении для В. (1). 

Графики функций И, (о) и Уьы; (о), а также функций А, (т) 
и Юных (6) изображены на рис. 7.8, аи 6; параметр Ав; т, приравнен 
единице. Из этих графиков видно, что дифференцирование приво- 
дит к ослаблению нижних частот исходного процесса. Относительное 
возрастание высших частот приводит к более четко выраженной ос- 
пиллянии корреляционной функции (рис. 7.8, 6). 

Рассмотрим теперь прохождение того же случайного сигнала че- 
рез реальное дифференцирующее устройство в виде ЮС-цепи 
(рис. 6.5, 6). Квадрат передаточной функции дифференцирующей 
цели в соответствии с (6.19) 


К? (о) == о?95/(1 - 0258), т = РС. 
Таким образом, энергетический спектр на выходе цепи 
өт рр (Аб то)? (0/Ле1)2 үу 35 
1-02 9 14-(Лоу т) (о/Лоу) (99) 


График лы» (©) для Лоџто = 1 представлен на рис. 7.8, а 
штриховой линией. 
Корреляционная функция 


у вых (©) = 


Аб 
002 СОЅ ФТ 


Ввых (т) = У, =| —————— 40, 


1-02 тб 
0 


Ао; 
о? 


: 1 
ых == Ввых (0) = У. тз | ити іо = 


1-4-0? тё 
0 


= № 1 [ло то —агсір (Ао, т0)]. (7.36) 

то п 
Результат вычисления нормированной корреляционной функ- 
ции ыз (т) = Вьых ()/0вых представлен на рис. 7.8, б штриховой 


линией (для Дот = 1). 
Можно считать, что при Ав, < 1 физическая К С-цепь осуществ- 


ляет дифференцирование рассматриваемого случайного процесса, 
близкое к точному дифференцированию. 


77 го 10 ойо 


87 


Рис. 7.8. Энергетические спектры (а) и корреляционные функции (6) на входе 
и выходе дифференнирующей цепи: 
на выходе идеальной цепи; -- — -> на выходе АС-цепи, 


7.4. ИНТЕГРИРОВАНИЕ СЛУЧАЙНОЙ ФУНКЦИИ 


Для выявления некоторых особенностей интегрирования слу- 
чайной функции рассмотрим сначала прохождение стационарного 
случайного процесса через физическую интегрирующую ЮС-цепь 
(рис. 6.6, 6) 

Пусть на входе этой цепи начиная с момента { = оо действует 
случайная функция 5 (1) с энергетическим спектром Й, (о) и кор- 
реляционной функцией В, (о). Считая процесс на выходе устано- 
вившимся, мы можем определить вых (©) и Вьых ($) с помощью вы- 
ражений (7.1) и (7.2), подставив в них [см. (6.20)1 


К? (о) = ЕН (ото). 
Таким образом, 


\ вых (0) = А? (©) №, (©) = №, (о)/(1 + 476), (7.37) 
И $ Й. (©) соѕ от 
З (=. а в ао. (7.38) 


— оо 


Рассмотрим два частных случая: $ (/) = 0и $ (1) 5 0. В первом 
случае энергетический спектр (У, (о) не содержит слагаемого с 
ӧ-функиией Ісм. (4.35) — (4.37). полагая №, (о) = №, = сопЯ 
(белый шум), получаем корреляционную функцию 


ТР, 1 Г с0$ @Т Е ие 
| оу = 9 ет М т 
Вых (9) я | ть" (7.39) 
0 
и дисперсию 
Об = 10/20 = 17 2ЮС. (7.40) 


Во втором случае (при $ ( == 0), когда в соответствии с (4.35) 
энергетический спектр 
У, (0) = [5 ©] 2л (ы) + И. (ә) 
причем №, (©) = М, == сопѕі (как и в предыдущем случае), кор- 
реляционная функция и дисперсия будут 


— 1 ( сОѕ от 
Въых (9) = [5 я | ет ао + 


а оо Й 2 (0) соѕ от СВЕ < (7) 2 А 7.41 
аа и о (7.41) 
ох == М2 = \У/2ЮС. (7.42) 


Из приведенных соотношений видно, что в установившемся ре- 
жиме процесс на выходе физической интегрирующей цепи является 
стационарным, как и на входе. 


Иначе обстоит дело при точном математическом интегрировании, 
которому соответствует нереализуемая передаточная функция 


К (о) = Ио Км. (6.181. 


Условие интегрируемости случайного процесса при этом при- 
нимает следующий вид: 
| 27:9) до < оо. (7.43) 


0) 


-— о 


Если условие дифференцируемости случайной функции (7 27) 
накладывало требование достаточно быстрого убывания Й,, (0) 
при ®- оо, то при интегрировании аналогичное требование отно- 
сится к поведению 17, (о) при Ф -+ 0. 

Интегрирование стационарного процесса $ (й) с М, (0) == 0 при- 
водит к нестационарному процессу с неограниченно возрастаюшей 
дисперсией. 

Если $ (0) = 0, то математическое ожидание процесса на выходе 
также неограниченно возрастает. 

Следует иметь в виду, что идеальное интегрирующее устройство 
можно рассматривать как фильтр с бесконечно малой полосой про- 
пускания. Процесс установления в таком фильтре длится бесконеч- 
Но долго. Поэтому статистические характеристики интеграла слу- 
чайного процесса существенно зависят от пределов интеграла, т. е. 
от длительности интегрирогания. 


7.5. НОРМАЛ ИЗАЦИЯ СЛУЧАЙНЫХ ПРОЦЕССОВ 
В УЗКОПОЛОСНЫХ ЛИНЕЙНЫХ ЦЕПЯХ 


Пусть на входе линейной цепи (с постоянными параметрами) 
действует стационарный случайный процесс с распределением, от- 
личным от нормального. Если интервал корреляции этого процес- 
са меньше постоянной времени цепи (т. е. ширина энергетическо- 
го спектра больше полосы пропускания цепи), то распределение 
случайного процесса на выходе приближается к нормальному. 
Эффект нормализации проявляется тем сильнее, чем уже полоса 
пропускания цепи. Поясним это положение на двух примерах. 

Сначала рассмотрим воздействие на высокодобротный колеба- 
тельный контур последовательности коротких, неперекрывающих- 
ся, случайным образом расположенных на оси времени импульсов 
(рис. 7.9), причем постоянная времени контура т, велика по срав- 
нению со средней величиной интервалов между импульсами. На- 
пряжение на контуре в какой-либо момент времени ў, является сум- 
мой свободных колебаний, вызванных предыдущими импульсами 
и не успевших полностью затухнуть к рассматриваемому моменту. 
Чем уже полоса пропускания цепи, тем длительнее свободные коле- 


бания и, следовательно, тем ббльшее число соизмеримых по величи- 
не и некоррелированных слагаемых принимает участие в образова- 
нии результирующего напряжения в момент і. В соответствии с 
центральной предельной теоремой эти предпосылки достаточны для 
приближения распределения к нормальному закону. 

При спектральном подходе эффект нормализации можно объяс- 
нить следующим образом. Спектр колебания в контуре суммирует- 
ся из спектров отдельных импульсов входной последовательности. 
Внутри каждого из этих пар, ; ру р Р 
циальных спектров фазы спек- 
тральных составляющих пол- ТИТИ И А 
ностью коррелированы, а между р 1 
фазами составляющих из различ- | Н | 
ных спектров никакой корре- ре 


ляции нет (из-за случайной рас- | г | | 
становки импульсов на оси вре- Д ЧЕ ЗИН 
мени) Чем уже полоса прозрач- | і г + 
ности контура, тем меньшую | К, 
роль играет коррэляция фаз в | - 


парциальных спектрах. 9 С. 
Приведем теперь другой при» —————— 1 З 
мер, пояснающий явление нор- | 
мализации в Узкополосной це- | 11 
пи. Пусть на контур воздейст- П 3 
вует непрерывное колебание с - 
постоянной амплитудой и е ча- 
стотой, модулированной по пи- | 
лообразному закону со случай- Рис. 7.9. Отклики колебательной цепи 
ным периодом (рис. 7.10). При на отдельные импульсы хаотической 
каждом пробеге частоты через последовательности. 
полосу прозрачности контура 
9До, в последнем возникает свободное колебание, амплитуда кото- 
рого обратно пропорциональна наклону «пиль». Так как моменты 
пересечения полосы прозрачности расположены на оси времени 
случайным образом, то и свободные колебания образуют импульс- 
ную последовательность со случайными интервалами (1, у). 
При медленном качании частоты, когда интервалы велики по 
сравнению с постоянной времени контура ть, свободные колебания 
не перекрываются. Предположим, что Тк Велико ПО сравнению со 
средним значением интервалов Тор. Тогда в любой момент времени 
будет накладываться много колебаний со случайными и взаимно 
независимыми фазами и амплитудами. При этом входное колебание, 
закон распределения которого определяется формулой (4.25) (изме- 
нение мгновенной частоты не отражается на одномерном законе рас" 
пределения высокочастотного колебания с постоянной амплитудой), 
преобразуется в случайную функцию с распределением, близким к 
нормальному. Нормализация будет тем полнее, чем больше ть по 


сразнению с Те, 
Тед 2 


Учитывая, что для одиночного контура имеет место соотношение 
Лот = 1, а средняя частота «пилы» Ро, = Тор» условие норма- 
лизации можно записать в форме неравенства 


27% > Абд. (7.44) 


В широкополосных линейных цепях при некоторых условиях 
может иметь место эффект, обратный описанному выше эффекту нор- 
мализации: распределение процесса на выходе цепи может отличать- 
ся от нормального распределения больше, чем на входе. Можно при- 
вести простой пример подобного эффекта. 


Рис. 7.10. Изменение частоты колебания по пилообразному закону со случай“ 
: ным периодом. 


Пусть на вход дифференцирующего устройства подается сово- 
купность относительно длинных импульсов, имеющая распределение, 
близкое к нормальному. В результате дифференцирования каждый 
из импульсов превращается на выходе в пару очень коротких импуль- 
сов, соответствующих фронтам входного импульса. Число взаим- 
но перекрывающихся импульсов на выходе сокращается, благодаря 
чему приближение к нормальному закону на выходе оказывается 
худшим, чем на входе. Подобный эффект иногда называют «денор- 
мализацией» процесса. 

Следует подчеркнуть, что отмеченный эффект не противоречит 
тому, что в любой линейной цепи нормальный процесс сохра- 
няет нормальный закон распределения. Если в приведенном выше 
примере среднее число импульсов в единицу времени довести до 
бесконечности (что необходимо для получения строго нормального 
распределения), то при любом сжатии импульсов, которое можно осу- 
ществить в физически реализуемой цепи, процесс будет нормаль- 
ным также и на выходе цепи. 


7.6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУММЫ ГАРМОНИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ 
СО СЛУЧАЙНЫМИ ФАЗАМИ 


Этот вопрос приобретает большое значение в связи с распро- 
страненностью спектрального представления сигналов и случайных 
процессов. Из центральной предельной теоремы (см. сноску на с.259) 
вытекает, что суммирование достаточно большого числа гармони- 


ческих колебаний со случайными и взаимно независимыми амплиту- 
дами и фазами образует случайную функцию с нормальным законом 
распределения | 

В практике часто встречаются задачи, в которых число слагае- 
мых относительно мало, так что условия применимости центральной 
предельной теоремы не выполняются и полной нормализации не 
наблюдается. 

Для выяснения зависимости степени нормализации от числа 
случайных слагаемых (с не нормальным распределением) можно 
воспользоваться методом характеристических 
функций. 

В теории вероятностей под характеристической функцией 0 (у) 
случайной величины х, или характеристической функцией данного 
распределения р (х), подразумевается среднее значение функции 
ех, т. е. 


0 (п) = ей, (7.45) 


Здесь ў — вещественная переменная. 
При заданной плотности вероятности р (х) срелнее значение ве- 
дичины ех можно определить с помощью выражения 


Ө (1) = ей = \ еле р(х) ах. (7.46) 


Правая часть этого выражения есть не что иное, как преобразо- 
вание Фурье функции р (х). Следовательно, если известна характе- 
ристическая функция Ө (т) какой-либо случайной величины х, то 
плотность вероятности р (х) можно найти с помощью обратного по 
отношению к (7.46) преобразования Фурье 


р (=> | Ө (п) е- "ам. (7.47) 


Характеристическая функция обладает рядом важных свойств, 
позволяющих весьма просто определять параметры распределения 
р (х). Для поставленной выше задачи особенно важно, что для № 
взаимно независимых слагаемых у, Хә, .... ХМ Характеристическая 
функция суммы имеет следующий вид: 


Ө. в 2 Ат Ф) 2: А еп _. ем а 
=6,, (п) Ө, (1) ... Вхм (1), (7.48) 


т. е. характеристическая функция суммы независимых случайных 
в ‘личин равна произведению характеристических функций слагае- 


мых. 


Для частного случая, когда все слагаемые обладают одинаковы- 
ми распределениями и, следовательно, одинаковыми характеристи- 
ческими функциями, получаем 


Өл (п) = 16, и). (7.49) 


Для наиболее важного и распространенного в природе нормаль- 
ного закона распределения 


(х) = | ехр (= а ) 
Р Ул оҳ 20 
характеристическая функция в соответствии с (7.46) равна 


оо 


Ө бп) = —— | ехр( —- кт 557 ) ехр (пх) ах. 
2л05 СЯ 


С помощью преобразований, аналогичных (2.75) и (2.77), полу- 
чаем! 


Ө (п) =ехр ее | (7.50) 


Таким образом, при нормальном распределении график характе- 
ристической функции относительно имеет такую же форму, как 
и график плотности вероятности относительно х. Поэтому о степени 
приближения распределения какой-либо случайной величины к 
нормальному закону можно судить по тому, насколько характерис- 
тическая функция рассматриваемой величины приближается к функ- 
ции, определяемой выражением (7.50). 

Используем выражения (7.46)—(7.50) в задаче о распределении 
суммы нескольких синусоидальных колебаний со случайными фа- 
зами. 

Для выборки х, взятой из гармонического колебания с амплиту- 
дой Ао и со случайной фазой, плотность вероятности [см. (4.25)] 


р(х)= Ил ИД, Ах <А, (7.51) 


С помощью выражения (7.46) находим характеристическую функ- 
цию этого распределения 


Рх 


а, 
Ө, (т) = — | == ах. (7.59) 
— Аь 


Ш 


1 В общем случае, когда среднее значение случайной величины не равно 
пулю и 


1 
== = 6Х ЕЕ, 
р(х) о. | 208 
характеристическая функция 


8 (1) = ехр (2х1) — 02 18/2) 
(см., например, [7]). 


Подставляя её" == созцх | Ё ѕіп их и учитывая, что 
ѕіп А8 — является нечетной функцией х, получаем (см. 3.753.2 


в [7]) 


УА 


где Јо — бесселева функция первого рода нулевого порядка. 

Для выборки, взятой из суммы № гармонических колебаний с 
одинаковыми амплитудами А/М, но со случайными взаимно неза- 
висимыми фазами, характеристическая функция в соответствии с 
(7.49) будет 


Ао 
6, (1) = > | 698 х= Л (Азт), (7.53) 
0 


Өл (1) = [Ло (Ао И МИХ. (7.54) 


Амплитуда каждой из синусоид ‘приравнена АУМ для того, 


чтобы дисперсия суммы, равная 0,5№ (АУ № оставалась при уве- 
личении числа синусоид неизменной. 


ёу | 


Рис, 7.11. Характеристические функции для суммы № гармонических колебаний 
со случайными фазами. 


На рис. 7.11 изображены характеристические функции для раз- 
личных значений М. При М >> 4...5 функция Өх (1) быстро прибли- 
жается к предельной кривой № —> оо, соответствующей нормальному 


распределению суммы. 
Для отыскания плотности вероятности суммы М гармонических 


колебаний необходимо в соответствии с выражением (7.47) вычис- 
лить интеграл 


Рм ®=-- Г Өл (и) е Ах 316 ( я | соѕ х 4. (7.55) 


л 


При № = 1 получается исходное выражение р (х) для ОДНОЙ СИ- 
нусоиды [формула (7.51), а при №=3...4 функции рм(х) имеют вид, 
показанный на рис. 7.12, построенном для Ао = 1 (интегралы были 
вычислены с помощью приближенного метода). Сплошной линией 
изображена функция рм (х) при нормальном распределении (М№М- оо). 

Полученные результаты показывают, что при суммировании хо- 
тя бы пяти-шести гармонических колебаний со случайными и взаим- 
но независимыми фазами получается стационарный случайный про- 
цесс, близкий к нормальному. 
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Рис. 7.12. Плотность вероятности суммы № гармонических колебаний со слу- 
чайными фазами (рис. 7.11). 


Это справедливо для значений х, заключенных в области | х |< 
< ИМ (при А, = 1). При больших значениях |х| рм (х) = 0, в то 
время как при нормальном распределении р (х) отлично от нуля. 
Таким образом, при конечном числе слагаемых М на «хвостах» кри- 
вой распределения неизбежно расхождение между рм (х) и р» (х). 

Отмеченная выше стационарность суммы вытекает из стационар: 
ности исходного процесса (совокупности гармонических колебаний 
со случайными фазами). Далее, поскольку плотность вероятности 
р (х), определяемая формулой (7.51), не зависит от частоты, то и 
рм (х) не зависит от частоты. 

Следует, однако, иметь в виду, что при суммировании гармони- 
ческих колебаний с одинаковыми частотами получается процесс 
хотя и стационарный, но не эргодический. Каждая из реализаций 
суммарного процесса представляет собой в этом случае гармоничес- 
кое колебание, отличающееся от других реализаций лишь ампли- 


тудой и фазой (в зависимости от того, с какими фазами сложились № 
исходных колебаний в данной реализации) При усреднении х? 
«вдоль процесса» для каждой &-й реализации получается свое зна- 
чение х, не совпадающее с истинной дисперсией ох, определяемой 
при усреднении по множеству («поперек процесса»). 

При суммировании гармонических колебаний не только со слу- 
чайными начальными фазами, но и с различными частотами полу- 
чается процесс не только стационарный, но и эргодический (при до- 
статочно больших значениях Л). 

Итак, суммирование достаточно большого числа некоррелиро- 
ванных гармонических колебаний приводит к стационарному про- 
цессу, близкому к нормальному, 


Глава 8 


НЕЛИНЕЙНЫЕ ЦЕПИ И МЕТОДЫ ИХ АНАЛИЗА 


81. НЕЛИНЕЙНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 


Основные радиотехнические преобразования осуществляются 
с помощью либо нелинейных цепей, либо линейных цепей с пере- 
менными параметрами. Однако последние реализуются тоже с по- 
мощью нелинейных элементов (например, емкость р — п-перехода 
в полупроводниковом диоде), а некоторые параметрические цепи 
сами работают в существенно нелинейном режиме (например, пара- 
метрический генератор). Поэтому можно считать, что свойства нели- 
нейных элементов и цепей являются фундаментом для теории боль- 
шинства реальных радиотехнических устройств. Приведем некото- 
рые примеры нелинейных элементов. 

Следует различать резистивные (сопротивления) и р е- 
активные (индуктивности, емкости) нелинейные элементы. 

Для радиотехнических цепей и устройств наиболее характер- 
ными и распространенными резистивными нелинейными элементами 
являются полупроводниковые, ламповые и любые другие приборы, 
используемые для усиления или преобразования сигналов и имею- 
щие нелинейную вольт-амперную характеристику. Важным пара- 
метром резистивного нелинейного элемента является определенная 
соответствующим образом крутизна его характеристики. 

Различают два следующих определения крутизны характеристи- 
ки; а) в рассматриваемой рабочей точке при слабом сигнале (диф- 
ференциальная крутизна) и б) крутизна при сильном гармоничес- 
ком колебании (средняя крутизна). 

С первым определением крутизны, соответствующим линейному 
режиму работы прибора (рис. 8.1, а), мы имели дело в гл. 5, 6, где 


эта крутизна определялась выражением [см. '(5.37”), (5.40)] вида 


5=а=(-—) , (8.1) 
йи Ји=0% 
где И, приравнивалось СОъэ е (для транзистора). 

Второе определение крутизны соответствует существенно нели- 
нейному режиму работы устройства (рис. 8.1, 6) и может быть дано 
лишь при учете формы вольт-амперной характеристики нелиней- 
ного элемёнта в пределах изменения входного воздействия (это будет 
сделано в $ 8.4). 
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Рис. 8.1. Линейный (а) и нелинейный (6) режимы работы элемента с нелиней- 
ной вольт-амперной характеристикой. 


Примером нелинейной емкости может служить любое устройст- 
во, обладающее нелинейной вольт-кулонной характеристикой 4 (и). 
На рис. 8.2 изображены вольт-кулонная характеристика д, (и) 
и вольт-фарадная характеристика С, = 9, (и)/и = соп$ для ОЕ 
ной линейной емкости и аналогичные характеристики ъл и Сул 
= нл (И)/и для нелинейной. 

При любом характере зависимости Сз для заряда 9,,, каки в 
случае линейной емкости, имеет место соотношение 


Чиа (И) = Сыл (0и. (8.2) 


В дальнейшем нелинейная емкость будет обозначаться С (и). 

° Если приложенное к емкости С (и) напряжение изменяется во 
времени, то ток через емкость можно определить с помощью одного 
из двух эквивалентных а 


ш а 
а{С (и) и Е ас 0. 
1008 и 00 с 


= еа сы |= А 


ПА 


Если напряжение и изменяется в небольших пределах в окрест- 
ности точки и == Ц, то емкость можно представить в виде 


С, ду 44 (и) > 
и 4 = (о 


(8.4) 


Определенную таким образом емкость иногда называют ди ф - 
ференциальной. 

На рис. 8.3 изображен примерный вид зависимости С (и) для 
емкости полупроводникового диода. 

Наконец, катушка с ферромагнитным сердечником, обтекаемая 
сильным током, доводящим сердечник до магнитного насыщения, 
является примером нелинейной индуктивности 2 (2). 


2 
Д0) 
0 1 
Вис 82 Вольт-кулонная и вольт-фа- Рис. 8.3. Примерный вид вольт-фарад- 
радная характеристики линейного ной характеристики полупроводнико- 
(— — —) и нелинейного ( } кон- вого диода, 
денсатора. 


Соотношение между током Ё и напряжением и на индуктивности 
следует из исходного выражения для потокосцепления 


Ф0 = І (04. ° {8.5) 
Очевидно, 
_ ФО (0) а, а 2. 
и зва т ЕЕ 1 
Гуа) ША, 
[о +10 | =. (8.6) 


Если задано напряжение и, (В на индуктивности, то, очевидно, 
{ш (д0 = Ф 0 = 1 (01 (0) 
и, как и в случае линейной индуктивности, 


1 
і Ы——— [ ЛЕ. 
а ЕЕ 19 


Под дифференциальной индуктивностью 
подразумевается величина И 


_ ФО РЕ. 
а - |, .. (8.7) 


Понятиями дифференциальные сопротивление, емкость и индук- 
тивность широко пользуются при рассмотрении воздействия отно- 
сительно слабых сигналов на нелинейные элементы. При этом не- 
линейность элемента проявляется лишь в том, что величины К., 
Сои Го зависят от величины управляющего напряжения (или тока), 
определяющей положение рабочей точки на нелинейной характе- 
ристике. По отношению же к слабому сигналу подобный элемент 
является линейным устройством с переменным параметром (если 
управляющее напряжение изменяется во времени). 

Свойства таких элементов рассматриваются в гл. 10. 


8.2. АППРОКСИМАЦИЯ НЕЛИНЕЙНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 


Для анализа и расчета нелинейных цепей необходимо задать 
вольт-амперные или иные аналогичные характеристики нелинейных 
элементов в аналитической форме. 

Реальные характеристики обычно имеют сложный вид, затруд- 
няющий точное их описание с помощью достаточно простого анали- 
тического выражения. 

В технике широкое распространение получили способы пред- 
ставления характеристик относительно простыми функциями, лишь 
приближенно отображающими истинные характеристики. Замена 
истинной характеристики приближенно представляющей ее функ- 
цией называется аппрокси мацией характеристики. 

Выбор оптимальной аппроксимации зависит от вида нелинейной 
характеристики, а также от режима работы нелинейного элемента 
Одним из наиболее распространенных способов аппроксимации яв- 
ляется аппроксимация степенным полиномом. 

Запишем аппроксимирующий степенной полином в форме 


(Оо + = [Од + аи + аш? + ази? + ... (8.8) 


Если под нелинейным элементом подразумевается транзистор, 
то { — ток коллектора, а и — напряжение, например, между базой 
и эмиттером. Для вакуумного триода или пентода и — напряжение 
между управляющей сеткой и катодом, а і — анодный ток и т. д. 

Коэффициенты а, @», аз, ... определяются выражениями 


аі іу 42: ) 1 азі 
а; = | — ‚= | ——— ‚ @а= — А 8.9 
а ( ди АА тЫ ( 2 Јао, 8 | ум М9 


Нетрудно видеть, что о представляет собой крутизну характе- 
ристики в точке и = Ц., а, — первую производную крутизны 
(с коэффициентом 1/2!), аз — вторую производную крутизны (с ко- 
эффициентом 1/3!) ит. д. 

При заданной форме вольт-амперной характеристики величины 
коэффициентов а, 22, аз, ... существенно зависят от И, т. е. от по- 
ложения рабочей точки на характеристике. 


Рассмотрим некоторые типичные и важные для практики слу- 
чаи. 


1. Рабочая точка расположена на начальном участке характе- 
ристики, имеющем вид квадратичной параболы (рис. 8.4), Предпо- 
лагается, что подводимое к нелинейному элементу напряжение сиг- 
нала е,, накладываясь на постоянное напряжение ЁЕъ == (/,, не вы- 
ходит за точку (1, т. е. за начало характеристики. 

Выражение (8.8) в данном случае можно записать в.виде полино- 
ма второй степени 


і (О, + е) == і (0) - ое, -- азе?. (8.10) 


Коэффициент ау, определяемый выражением (8.9), часто обозна- 
чается символом $ (крутизна характеристики). 


Рис. 8.4. Положение рабочей точки Рис. 85. Пример характеристики, 
и пределы использования вольт-ам- для аппроксимации которой требуется 
перной характеристики (а, Ё), при ко- полином третьей степени. 
торых применима аппроксимация по- 

линомом второй степени. 


Коэффициент а, определяется из условия. что при е, == (И! — Ш 
ток і = 0, откуда вытекает уравнение 


і (О) - $ (0 — Оо) + а (Ц, — О) = 0. 


Таким образом, 
аз = —П (0) - $ (0, — (ИО, — О). (8.11) 


9. Рабочая точка является точкой перегиба Характеристики, по- 


казанной на рис. 8.5. 

В точке перегиба кривой { = } (и) все производные четного по- 
рядка равны нулю. Поэтому коэффициенты при четных степенях в 
выражении (8.8) обращаются в нуль и его можно записать в форме 


(0, -- № = і(0) + аи - ази - ау? + ... (8.12) 


Для упрощения анализа часто ограничиваются полиномом всего 
лишь третьей степени без квадратичного члена (неполным полино- 
мом третьей степени). Заменяя, как и в п. 1, и на напряжение 
сигнала е„ получаем 


(0, е) = 100) ае, + аж. (8.13) 


Соответствующая этой аппроксимации характеристика показа- 
на на рис. 8.5 штриховой линией. Напряжение Ум, соответствующее 
экстремумам аппроксимирующей функции и отсчитываемое от и == 
= Их, иногда называют напряжением насыщения. Заданием этого 
напряжения, а также а, (крутизны $ в точке Ио) однозначно опре- 
деляют коэффициент а, в выражении (8.13). 

Действительно, в точке Шу + Им, т. е. при амплитуде входного 
сигнала равной Им, выполняется тождество 


2 ). ои +3200 =0, 
ев=0м 


дез 


откуда 
аз = —0130 = —5$/З01. (8.14) 


Отметим, что аппроксимацией (8.13) допустимо пользоваться, 
когда напряжение сигнала не выходит за пределы - Им. - 

3. Рабочая точка находится на нижнем сгибе характеристики, 
изображенной на рис. 8.6. 

Если изменение напряжения Настолько велико, что использует- 
ся участок, обозначенный на оси абсцисс буквами а, 6, то для удов- 
летворительной аппроксимации требуется полином пятой или болев 
высокой степени. При этом анализ сильно усложняется и примене- 

ние степенного полинома для практических 

расчетов оказывается неэффективным. 
При очень больших амплитудах сигнала 
часто оказывается удобным заменять реаль» 
| ную характеристику идеализированной, 
линейно-ломаной, составленной из отрез- 
бе фр т ков прямых линий. Такое представление 
характеристики называется кусочно · 
Рис. 8.6. Пример харак- ЛИНейной аппроксимацией. 
теристики, для аппрокси- Некоторые примеры кусочно-линейной ап- 
мации которой требуется проксимации изображены на рис. 8.7. 
полином высокой степени. Рис. 8.7, а соответствует случаю, когда 
используется нижний сгиб и линейная часть 
характеристики (участок а — с); рис. 8.7, 6 — когда сигнал захва- 
тывает нижний и верхний сгибы (участок а — 4), а рис.8.7, в — 
когда сигнал достигает также и падающего участка характеристи- 
ки (участок а — |). Следует особо подчеркнуть, что замена реальной 
нелинейной характеристики линейными отрезками не означает, ли- 
неаризации цепи. Так, например, несмотря на то, что на участке 
Ь—с (рис. 8.7, а) характеристика линейна, по отношению к сигналу, 
захватывающему область изменения 2—0, система в целом является 

существенно нелинейной. 

Кусочно-линейная аппроксимация особенно проста и удобна 
для исследований и расчетов, когда основное значение имеет нижний 
сгиб характеристики, т. е. когда можно ограничиваться двумя пря- 


2 


мыми (рис. 8.7, а). При более сложной форме используемого участка 
характеристики число.аппроксимирующих отрезков растет и кусоч- 
но-линейная аппроксимация теряет свои преимущества. В подобных 
`случаях иногда Для аппроксимации применяются различные транс- 


ь РА ї 


Рис. 8.7. Примеры кусочно-линейной аппроксимации характеристики при раз- 
личных пределах ее использования. 


цендентные функции, например гиперболический тангенс [4], экспо- 
ненциальные функции и некоторые другие. 

Описанные выше приемы аппроксимации применимы и к соот- 
ветствующим характеристикам реактивных нелинейных эле- 
ментов. 


8.3. ВОЗДЕЙСТВИЕ ГАРМОНИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ НА ЦЕПИ 
С БЕЗЫНЕРЦИОННЫМИ НЕЛИНЕЙНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ 


Основные свойства таких цепей можно выявить из анализа воз- 
действия гармонических колебаний нарезистивные элемен- 
ты. В качестве такого элемента можно взять любой усилительный 
прибор с нелинейной вольт-амперной характеристикой. 

Сначала рассмотрим режим работы, представленный на рис. 8.8, 
при котором напряжение сигнала е, (1) не выходит за пределы точки 
И, и вольт-амперная характеристика { (и) удовлетворительно ап- 
проксимируется степенным полиномом (8.8). Подставив в (8.8) и = 
== е. (0 = Е соѕ 0, получим 


100 = (0) - а соѕ оу + а,Е? соѕ?оџ -- азЕ соѕ? оу 4... 
(8.15) 
Форма тока { (1) показана на рис. 8.8. о 
С помощью тригонометрических соотношений 


; 1 З 1 
соѕ? Х = сЕ -- — соѕ 2х; с058 х == — СО$ Хх. | — с0$ Зх; 
2 2 4 4 


1 1 5 
с03* д == + 0 с0$ 2х е соѕ 4х; ©0885 Х == а соѕ х- 


5 1 
2? со 3х --— соѕ 5х и т. д., 
т 16 е9 ЕЈ 16 


выражение (8.15) приводим к виду 


0]; (О) + Е 2а, + |+ 


+(6Е+- азЁЗ -- > а, Е®-|- ~) с0$ 01 Ё + 
1 


(оаа...) создо, а, Е? 2-а а, Е%-.. .)х 


х сов Зв, + (-;- а. Е + 1) овое Е" + =)х 


Х соѕ Бю, # --...== 1, Г соѕ 6. Ё-| 1, соѕ 20; г-- /,с0$ 30, +... 
(8.16) 


Из этого выражения видны следующие проявления нелинейности 
вольт-амперной характеристики при гармоническом воздействии: 
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Рис. 8.8. Слабо-нелинейный режим ра- Рис. 8.9. Спектр тока в режиме, пред- 
боты усилительного прибора ставленном на рис. 8.8 


— ток покоя # (5) получает приращение, обусловленное коэф- 
фициентами 03, а., ... при четных степенях полинома (8.8): 


Го) + а, Е? + 2-а, Бер (8.17) 
— амплитуда /, гармоники основной частоты ®; связана с ам- 


плитудой возбуждения Е нелинейным соотношением, обусловлен- 
ным нечетными степенями полинома (8.8): 


1 == 8+ а, Е... (8.18) 


— ток (1) содержит высшие гармоники с частотами по, 
кратными частоте воздействия @,. Гармоники с частотами 201, 


40у, ... обусловлены четными степенями, а ғармоники с частотами 
Зор, Бо, ... — нечетными степенями полинома (8.8). 

Спектр тока при коэффициентах а, == 2мА/В, а, = 0,15 мА/В?, 
аз == 0,08 мА/В?, { (0,) == 10 мА и амплитуде Ё == 5 В показан на 
рис. 8.9. В данном примере всеми слагаемыми со степенью выше 
второй в выражении (8.15) можно пренебречь. 

Рассмотрим теперь работу того же нелинейного элемента в ре- 
жиме существенно более нелинейном (рис. 8.10, а), получаемом при 
сдвиге рабочей точки Ио, влево и соответствующем увеличении ам- 
плитуды возбуждающего напряжения Е. В данном случае целе- 


; 


Рис. 8.10. Существенно нелинейный режим работы усилительного прибора. 


сообразно применить кусочно-линейную аппроксимацию вольт 
амперной характеристики (см. $ 8.2, комментарий к рис. 8.7, а). 

При гармоническом возбуждении ток # (В) приобретает импульс- 
ную форму (рис. 8.10, 6). Угол 6, соответствующий изменению тока 
от максимального значения [м до нуля, получил название угла 
отсечки тока. Длительность импульсов тока равна 20 (рис. 8.10, 6). 
Из рис. 8.10, а очевидно следующее выражение; 


соѕ 0 == ((, — 0)/Е, (8.19) 
Амплитуда тока 
т == а (Е — (О, — 0) = а Е 1 — сос 6), (8.20) 


где а, — крутизна линейной части вольт-амперной характеристи- 
ки [см. выражение (8.9)]. 

При гармоническом возбуждении нелинейного элемента форма 
импульса тока в пределах — 9 < оѓ < Ө близка к отсеченной ко- 
синусоиде и. если пренебречь кривизной вольт-амперной харак- 


теристики на нижнем сгибе (рис. 8.10. а), мгновенное значение тока 
можно выразить уравнением 


1 (0) = 1, (соѕ оѓ — с0$0), —0 < оѓ < 6. (8.21) 


Символом /„ обозначено значение импульса, которое получи- 
лось бы при Ө = 7/2, 

Так как амплитуда реального импульса Г, соответствует мо- 
менту оѓ = 0, имеет место соотношение 


[т == 4 (0) = 1, (1 — соѕ 0), 
откуда 
Гһ== 101 — соѕ Ө). 


Подставив это выражение в (8.21), получим окончательно 
П) = 19 (соѕ ог —с050), —0< @ < 0. (8.99) 
1—соѕ 0 


Основываясь на этом выражении нетрудно определить коэф- 
фициенты ряда Фурье для периодической последовательности им- 


Рис, 8.11. Импульсный ток, соответст- 
вующий режиму, представленному на 
рис. 8.10. 


пульсов, представленной на рис. 8.11. Ввиду четности функции 
і (1) относительно # [см. (8.22)] ряд содержит одни лишь косинусои- 
дальные члены. Применяя формулы (2.24) и (2.39), находим 
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Аналогично можно получить общее выражение для амплитуды 
п-й гармоники 


2 (ѕіп Ө соѕ 0—1 соѕ #0 ѕіп 0) 
БАр Е А аав ЦА 
Г, е лп (и? — 1) (1—соѕ 6) (8.25) 
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называются коэффициентами, соответственно, постоянной состав- 
ляющей, первой гармоники и т. д. (функции Берга). 

Графики коэффициентов оо, оц, ©з, ..., а также отношения ү = 
= оџа при изменении угла отсечки от Ө == 0 до 6 == 180° показа- 
ны на рис. 8.12. При Ө = 0 ток 
вообще равен нулю (нелиней- 
ный элемент заперт на протя- 
жении всего периода); при 
9 = 180° отсечка тока отсутст- 
вует и режим работы стано- 
вится линейным. Спектр тока 
для нескольких значений угла 
отсечки представлен на рис. 8.13 
(при Г» = 1). 

Из рассмотрения графиков 
функций с, (Ө) и спектрограмм 
тока можно вывести важные за- Рис. 8.12. Коэффициенты разложения 
ключения. Бросается в глаза, импульсного тока в ряд Е за- 
что при работе с углом отсечки висимости от угла отсечки 9. 
меньше 180° отношение ампли- 
туды первой гармоники /, к постоянной составляющей /, больше 
единицы, между тем как в линейном режиме это отношение много 
меньше единицы. Видно, что с уменьшением Ө отношение 


61 _ п __ 09—51 Ө соѕ Ө Р 
и со Іо 9010—0000 (8.27) 


растет. Кроме того, с повышением номера ғармоники максимумы 
функций а, (0) перемещаются в область малых значений Ө. Все 
эти обстоятельства оказывают существенное влияние на выбор 
режима работы нелинейного элемента при усилении колебаний, 


умножении частоты и на ряд других преобразований, которые изу- 
чаются в последующих параграфах данной главы. 

Рассмотрим теперь воздействие на нелинейный резистивный 
элемент бигармонического колебания 


е, (0 = Е, соѕ фи - Е, с0$ 0. (8.28) 


Для упрощения анализа ограничимся в данном параграфе рас- 
смотрением слабо нелинейного режима (рис. 8.8), когда достаточ- 


но учитывать только линейный и квадратичный члены в полино- 
ме (8.8). 
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Рис. 8.13. Спектры импульсного тока при нескольких значениях угла отсеч: 
ки 6 


Подстановка (8.28) в ряд (8.8) приводит к следующим резуль- 
татам: 
— для линейного члена ряда 


е, (1) = а Е, соѕ ва + 2,Ез Соѕ 0; (8.29) 
для квадратичного члена ряда 


аз е? (0) = а, (Е, соѕо, Ё-|- Ез соѕ о, 2==а, ЕЇсоѕ? о? 4- 
4- а, ЕЗ соѕ? в, Ё-- 2а, Е, Е. с05 0 Ёс0$ 0з = 


=> а, (Е а Е} соѕ 2 / + а, Е$ соѕ 90, -- 
-- а, Е, Бь [с0$ (0, +) с0$ (0—0) В. (8.30) 


Первое слагаемое, не зависящее от времени, определяет прира- 
щение постоянного тока. Слагаемые с частотами 20, и 20, пред: 
ставляют собой вторые гармоники от соответствующих компонен- 
тов входного сигнала. Слагаемые же с частотами в: + @ и 
Фу — ®. представляют комбинационные колебания 

В более общем случае, проделав аналогичные преобразования 
над кубическим слагаемым а зе: (2), убедимся, что это слагаемое вно: 
сит в спектр: @,, о, — основные частоты; 3%, Зоз — третьи гар- 
моники; в, -- 20, [в — 20], 2%, | в» |20 — 95| — комби- 
национные частоты. 


Продолжив подобный анализ для более высоких степеней ряда 
(8.8), можно показать, что при воздействии на нелинейное устрой- 
ство бигармонического колебания в спектре на выходе нелиней- 
ности, описываемой полиномом А-й степени, могут присутствовать 
следующие частоты: ® = 0 — постоянная составляющая; ® == пб, 
п = 1,2, ..., А, — гармоники частоты 0; © = по» п = №2, ..., Ё, 
— гармоники частоты ®5; ® = |по, - то.|, п = 1, 2, ..., № 
и т= 1, 2, ..., Е — комбинационные частоты (при условии, что 
п-т». 

Спектрограмма колебания на входе и выходе нелинейного эле- 
мента, описываемого полиномом второй степени (Ё = 2), изобра- 
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Рис. 8.14. Спектры колебания на входе и выходе квадратичного нелинейного 
элемента при бигармоническом воздействии с частотами 01 и 69: 
а — при близких частотах о и 0; б — при @ < 02.7 


жена на рис. 8.14. Из рисунка видно, что взаимодействие двух гар- 
монических колебаний с неодинаковыми частотами в нелинейном 
устройстве второй степени приводит к возникновению разностной 
[о — ©.| и суммарной о; -- оз частот (помимо гармоник 20; 
и 20,). Для практического использования этих новых частот до- 
статочно применять на выходе нелинейного элемента линейную 
избирательную цель, выделяющую полезную составляющую спект- 
ра (рис. 8.14, а). 

Свойство квадратичного нелинейного элемента, позволяющее 
получить комбинационные частоты, широко применяется в радио- 
технике для сдвига частоты сигнала, 

В случае же о; << оз (рис. 8.14, 6), когда комбинационные час- 
тоты 0, + @, располагаются вблизи частоты фз и все три частоты: 
Ор, оо и © — в могут быть выделены одним общим 
фильтром, можно получить спектр, соответствующий амплитудной 
модуляции колебания частоты в» относительно низкой частотой в. 
При нелинейности более высокого порядка (№ >> 2) можно осу- 
ществить выделение любой из частот вида ® == |по, + то.|, 
п-т Р. 

. При более сложном составе входного спектра, содержащем 
Частоты 01, Фә, ®з, ..., На выходе нелинейного элемента возникают 


частоты и®,, 205, Поз, -.. и Комбипационные частоты йо; == И®,, 
где п и т — любые целые числа, а @; и в; — любая из пар частот 
входного спектра. 

Нетрудно установить, что при любом сложном, Но периодическом 
воздействии с основной частотой ® на выходе нелинейного элемен- 
та имеет место также периодический процесс с основной частотой в. 
Обогащение спектра в этом случае может произойти только за 
счет гармоник с частотами по. Это объясняется тем, что в рассмат- 
риваемом частном случае все частоты выходного сигнала кратны 
частоте ®; следовательно, суммы и разности любых двух гармоник 
входного спектра также кратны о. 

Из приведенного ранее качественного рассмотрения видно, 
что простой резистивный нелинейный элемент в сочетании с изби- 
рательной линейной целью позволяет осуществить ряд преобразо- 
ваний, таких, как нелинейное резонансное усиление, умножение 
частоты колебания, выпрямление, детектирование модулирован-` 
ных колебаний, сдвиг частоты колебаний, амплитудная модуляция, 
и др. Этим вопросам посвящены $ 8.4—8.12. 

Воздействие гармонических колебаний На реактивные нели- 
нейные элементы (емкость или индуктивность) рассматривается 
в гл. 10. 


8.4. НЕЛИНЕЙНОЕ РЕЗОНАНСНОЕ УСИЛЕНИЕ 


Схема нелинейного резонансного усилителя не отличается от 
схемы, рассмотренной в гл. 5 (рис. 5.17). Основное отличие — в ре- 
жиме работы усилительного прибора. Сдвигом рабочей точки на 
вольт-амперной характеристике влево и увеличением амплитуды 
входного колебания устанавливается режим работы є отсечкой то- 
ка — коллекторного і, (1) в транзисторном усилителе или анодного 
ѓа (0 в ламповом. Подобный режим представлен на рис. 8.10, а. 

В дальнейшем рассматриваются особенности нелинейного режи- 
ма, характерные для любого типа усилителя. Ток # (1) в выходной 
цепи усилителя при работе с отсечкой имеет импульсную форму 
(рис. 8.11) и содержит наряду с постоянной составляющей и полез- 
ной первой гармоникой ряд высших гармоник, которые должны 
быть подавлены (отфильтрованы). Эту задачу решает параллель- 
ный колебательный контур, настроенный на частоту ®, входного 
колебания. При резонансе токов эквивалентное сопротивление па- 
раллельного контура 2, между точками 1 — 1’ очень велико и 
является сопротивлением нагрузки усилителя. По отношению же 
к высшим гармоникам тока # (1) контур, обладающий достаточно 
большой добротностью @, можно рассматривать как короткое за- 
мыкание. В результате, несмотря на искаженную импульсную фор- 
му тока { (1, на нагрузочном контуре как и в линейном усилителе 
выделяется напряжение, очень близкое к гармоническому. 

Основное преимущество нелинейного режима — относительно 
высокий К. п. д., под которым понимается отношение колебатель- 


ной мощности Р, = //,0,, выделяемой в резонансном контуре, 
к мощности Ро == ГЕ, потребляемой от источника постоянного 
тока. Таким образом, 
Р ло 
К. П. Д. ==—2- ==—— В, 


Ро 2 1 Е 


Амплитуда напряжения на контуре С, может быть доведена до 
величины, близкой к Ё, а отношение токов /,//, = у, при угле 
отсечки Ө = 70° — 100°, близким к л/2, Следовательно, к. п. д. 
нелинейного усилителя можно довести до величин, близких к 
(70 — 80)%, между тем как при линейном режиме, когда амплиту- 
да переменной слагающей тока і (й) должна быть по крайней мере 
в несколько раз меньше тока покоя /(Е,) (см., например, 
рис. 5.12, 6), к. п. д. не превышает нескольких процентов. (В резо- 
нансных усилителях, применяемых в радиоприемных устройствах, 
отношение /,//, настолько мало, что вопрос о к. п. д. вообще не 
принимается во внимание.) 

Из графиков рис. 8.12 вытекает, что для повышения коэффициен- 
та у, = 1/1, выгодно уменьшать угол отсечки 0. При этом, однако, 
уменьшается величина Г, (при заданной величине импульса /,„), 
что ведет к уменьшению мощности Р, (мощность Ро уменьшается 
быстрее, чем Р). Поэтому в тех случаях, когда важно максимизи- 
ровать мощность Р, угол отсечки Ө доводят до ~~ 120°, при котором 
коэффициент ©, (0) достигает максимума, мирясь при этом с некото- 
рым снижением к. п. д. В практике наиболее распространен режим 
работы нелинейного усилителя с отсечкой, близкой к 90°. 

Обратимся к установлению соотношений между напряжениями 
и токами основной частоты в, в нелинейном усилителе. 

В первом приближении, если не учитывать обратной реакции 
выходной цепи на величину тока, т. е. считать, что ток # (4) в ос- 
новном определяется напряжением на входе усилителя, можно вос- 
пользоваться формулой (8.20), которая с учетом (8.26) приведет 
к выражению 


[т = @Е (1 — соѕ 0) == о, (0), 
откуда 
І, = оц (0)1 == а, (0)(1 — со$0)а; Е. (8.31) 
Напомним, что в соответствии в выражением (8.9) коэффициент 
а, = $ имеет смысл крутизны вольт-амперной характеристики на 


линейном участке, 
Таким образом, 


1 = а, (6)(1 — соз 0)5Е. (8.31) 
Схема замещения выходной цепи усилителя представлена на 


рис. 8.15, а. Активный элемент замещается генератором импульс- 
Ного тока, однако напряжение на резонансном контуре создается 


только первой гармоникой тока и поэтому определяется выражением 
ик (0 = — 1 2ьр С0500{ == (ых С05 00. (8.32) 


(Знак минус связан с выбранным на схеме рис. 8.15 направлением 
тока и отсчетом потенциалов относительно заземленной точки схе- 
мы.) 

Разделив выражение (8.31) на Е, получим параметр 


Зер = @1 ср = ШЕ = 8 (1 — соѕ Ө) о, (9), - (8.33) 


который можно трактовать как среднюю крутизну характеристи- 
ки для первой гармоники. 
Таким образом, 


Е: (8.34) 


В отличие от дифференциальной крутизны 5 = о;, которая оп- 
ределяется в точке и поэтому при работе на нелинейном участке 
характеристики зависит от рассматриваемого момента времени, 
параметр $.р, выраженный через отношение амплитуд тока и на- 
пряжения, является как бы усредненным по всему периоду коле- 


Рис. 8.15. Общая схема замещения выходной цепи усилителя: 
а — работающего с отсечкой тока; б — для первой гармоники импульсного тока. 


бания. Понятие средней крутизны имеет смысл, если обеспечи- 
вается синусоидальность напряжения на нагрузке (несмотря на 
сложную форму тока # (1). 

При учете влияния выходного напряжения на ток # (2) выраже- 
ние (8.34) должно быть заменено более точным, аналогичным вы- 
ражению (5.37): 


1 = $» Е — Иных @1 = ЗЕ — Чвых/ ВЕ, {8.34') 
Здесь 
С; = ИВ: = Са, (0)(1 — соѕ 6) (8.35) 
представляет собой внутреннюю проводимость нелинейного эле- 
мента, приведенную к току первой гармоники. 


Подставляя в (8.34) І, = Съ /2әр и учитывая (8.32), нетрудно 
получить следующее выражение для коэффициента усиления при 


работе с отсечкой тока: 


и | $07 
К выж ср әр _. .36 
Е: 2/8! (8.36) 


При 2./К!<«1 можно пользоваться приближенной формулой 
КЕ ғ —8, Рр. | (8.36) 


На основании выражения (8.34") схему замещения выходной цепи 
усилителя можно привести к виду, представленному на рис. 8.15, 6. 
Символом Ох = — 1,4 (іо) обозначена комплексная амплитуда 
напряжения на выходе. 

От аналогичной схемы замещения линейного усилителя 
(рис. 5.17, 6) эта схема отличается тем, что в ней 5, и б; являются 
функциями угла отсечки Ө и, следовательно, амплитуды входного 
напряжения Ё. 

При Ө = 0 усилительный прибор полностью заперт и 8, = 0. 
При Ө = 90°, когда ток имеет форму полуволновых импульсов, 
ор = 1/01, а при Ө = 180° (линейный режим) средняя крутизна 
5р стремится к $ = о. 

То обстоятельство, что при изменении амплитуды колебаний из- 
меняются параметры $ ,ри б; и, следовательно, нарушается пропор- 
циональность между амплитудами на входе и выходе, заставляет 
трактовать цепь как нелинейную. С другой стороны, сохранение 
формы колебания (гармонического) позволяет трактовать цепь как 
линейную (при фиксированной амплитуде). . 

Такой подход к анализу нелинейных устройств получил назва- 
ние квазилинейного метода [5]. Еще раз следует под- 
черкнуть, что этот метод применим в тех случаях, когда, несмотря 
на нелинейность цепи, обеспечивается синусоидальная форма коле- 
баний, причем система рассматривается в стационарном режиме. 

Зависимость параметра $, от амплитуды входного сигнала ог- 
раничивает возможности применения нелинейного режима для уси- 
ления колебания, в котором информация содержится в огибающей 
амплитуд (т. е. при амплитудной модуляции). Исключением является 
режим с отсечкой тока точно в 90°. Непосредственно из рис. 8.10 
видно, что при Ц, = И, изменение амплитуды входного напряжения 
Е приводит лишь к пропорциональному изменению амплитуды им- 
пульса тока при сохранении формы импульсов. Таким образом, при 
работе с отсечкой Ө = 90° средняя крутизна не зависит от ампли- 
туды входного сигнала и всегда равна :/,8. При этом коэффициент 
первой гармоники о; = /,/1,, = 0,5 [см. (8.24)], т. е. амплитуда 
первой гармоники равна половине амплитуды импульса. 

При усилении частотно-модулированного или фазомодулирован- 
Ного колебания нелинейность усиления не является препятствием 
независимо от угла отсечки). 

Отмеченные особенности нелинейного режима усиления очень 
Важны и широко используются в практике, 


8.5. УМНОЖЕНИЕ ЧАСТОТЫ 


Наличие в составе импульсного тока ряда гармоник с частотами, 
кратными основной частоте возбуждения, позволяет использовать 
усилитель, работающий с отсечкой тока, в качестве умножителя 

‚ частоты. Для этого не требуются какие-либо изменения в схеме ре- 
зонансного усилителя, достаточно лишь нагрузочный колебател ЬНЫЙ 
контур настроить на частоту выделяемой гармоники и установить 
наиболее выгодный для подчеркивания полезной гармоники режим 
работы активного элемента. Из графиков изображенных на рис. 8.12 
видно, что для удвоения частоты выгодно работать с углом отсечки, 
близким к 60°, при котором коэффициент второй гармоники проходит 
через максимум, для утроения частоты — с углом отсечки 40° ит. д. 

Если контур настроен на частоту по, п == 2, 3, ..., то гармоники 
тока порядка и — 1 и более низкие пройдут преимущественно через 
индуктивную ветвь, а гармоники п -|- 1 и более высокие — через 
емкостную ветвь контура. При достаточно высокой добротности на- 
пряжение на контуре от всех гармоник, за исключением п-й, очень 
мало. Поэтому напряжение на контуре близко к гармоническому 
с частотой поо. 

Следует иметь в виду, что для полного использования мощностн 
электронного прибора уменьшение угла отсечки должно осуществ- 
ляться при поддержании неизменного уровня амплитуды импульса. 
Для этого одновременно с изменением смещения | Ис | нужно увели- 
чивать амплитуду переменного напряжения на входе Е. На рис. 8.16 
углу Ө = 90° соответствует смещение Иа, углу Ө = 60° — смещение 
Оов ит. д.,; амплитуды Ё;, Ё,, ... выбраны такими, что [„ остается 
неизменным. Можно поэтому считать, что для умножителя частоты 
характерен режим работы с большими амплитудами входного напря- 
жения. . 

Это обстоятельство наряду с уменьшением полезной мощности 
при повышении порядка умножения из-за убывания коэффициентов 
би (см. рис. 8.12) существенно ухудшает энергетические соотноше- 
ния в умножителях. 

Схема замещения умножителя частоты внешне не отличается от 
схемы замещения нелинейного усилителя (см. рис. 8.15, 6).Следует 
лишь по аналогии с выражением (8.33) под средней крутизной под- 
разумевать 


Зе = 1,/Е = 9(1 — соѕ0) и, (8.37) 
где коэффициент 1-й гармоники о. определяется формулой (8.26). 


Соответственно и внутреннее сопротивление электронного при- 
бора, приведенное к используемой гармонике, равно 


Рі = Юиал (1 — соѕ 6). (8.38) 


Умножение частоты широко применяется в радиопередающих 
устройствах с кварцевой стабилизацией частоты задающего генера- 
тора. Частота этого генератора выбирается относительно невысокой, 


в 4—12 раз меньшей рабочей частоты передатчика, благодаря чему 
создаются благоприятные условия для использования пьезоэлек- 
трического эффекта кварцевой пластинки. Умножение частоты 
осуществляется в последующих каскадах передатчика на малой 
мощности. Чаще всего применяется удвоение, реже утроение часто- 
ты в одном каскаде. 

Умножение частоты широко применяется также в ряде измери- 
тельных устройств, когда требуется получить сетку частот, крат- 
ных какой-либо одной определенной частоте, рассматриваемой в ка- 


Рис. 8.16. К выбору угла отсечки Рис. 8.17. Напряжение на выходе ум- 

в умножителе частоты при различных иожителя частоты при недостаточно 

коэффициентах умножения. высокой добротности резонансной 
цепи. 


честве опорной. В подобных устройствах используется электронный 
прибор, работающий с очень малым углом отсечки. Подавая на вход 
достаточно большое переменное напряжение (при большом смеще- 
нии), можно получить ток в виде последовательности весьма острых 
импульсов. Такой ток богат гармониками, образующими очень 
широкий линейчатый спектр. При воздействии этого спектра на 
контур напряжение на последнем может сильно отличаться от си- 
нусоидального, так как в полосу прозрачности контура попадает 
ряд гармоник. В подобных случаях напряжение на контуре часто 
Удобно определять, исходя не из спектрального представления им- 
пульсного тока, а из рассмотрения свободных колебаний, возбуж- 
даемых каждым из импульсов тока в отдельности (рис.8.17). В про- 
Межутке Т между двумя импульсами тока амплитуда напряжения 
На контуре убывает по закону 


О (0) =Ие-9 = уе ов #29, 


Где оь — частота свободных колебаний в контуре; ©) — добротность. 


Если к началу следующего импульса колебание, вызванное пре- 
дыдущим импульсом, не успевает полностью затухнуть, необходимо 
учитывать наложение свободных колебаний. 

Намеченная выше картина явлений в умножителе частоты яв- 
ляется лишь качественной иллюстрацией сильно нелинейного режи- 
ма работы усилительного прибора и выделения полезной гармони- 
ки с помощью избирательной цепи. При расчете и проектировании 
умножителя частоты приходится учитывать деформацию импульсов 
тока, обусловленную нелинейным характером внутренних сспротив- 
лений усилительного прибора. Эта деформация проявляется в при- 
борах полупроводникового типа. 


8.6. АМПЛИТУДНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ 


В радиотехнике часто возникает необходимость устранить неже- 
лательные изменения амплитуды высокочастотного колебания, воз- 
никающие из-за накладки помех на радиосигнал, при передаче час- 
тотно-модулированных колебаний через избирательные цепи и т. д. 

Для этого широко используются амплитудные ограничители, 
представляющие собой сочетание нелинейного элемента и избира- 


2, А 


Рис. 8.18. Режим работы ограничителя амплитуды. 


ельной нагрузки. Вольт-амперная характеристика нелинейного 

элемента должна иметь сильно выраженную горизонтальную часть, 
а полоса пропускания избирательной цепи должна быть не шире 
гой, которая требуется для передачи информации, содержащейся 
в частоте (или фазе) ограничиваемого колебания. В качестве ампли- 
удного ограничителя может быть использован, в частности, обыч- 
ный нелинейный резонансный усилитель, рассмотренный в 6 8.4, в 
режиме работы, показанном на рис. 8.18. 


Пусть к ограничителю подводится колебание вида 
е (1) = Е (дсоѕ [0,2 - Ө (81, (8.39) 


причем изменение огибающей Е (1) является нежелательным, пара- 
зитным фактором. Если это изменение не выходит за пределы го- 
ризонтального участка характеристики і = } (и), как это показано 
на рис. 8.18, то импульсы тока имеют одинаковую амплитуду, неза- 
висимо от Ё (й). Несколько изменяется лишь ширина вершины им- 
пульсов. Поэтому можно в первом приближении считать, что ампли- 
туда первой гармоники, а следовательно, и амплитуда напряжения 
на колебательном контуре являются 
в некотором интервале изменения 
амплитуды Ё (1 постоянными вели- 7 
чинами. 9 
Характеристику ограничителя с 
избирательной нагрузкой, обеспечи- 
вающей отфильтровывание высших 
гармоник, можно представить в виде, 
изображенном на рис. 8.19. Через 2 ри Е 
Е ор обозначено пороговое значение 
амплитуды входного напряжения, на Рис. 8.19. Характеристика резо- 
чиная с которого обеспечивается пол- наненогогограничителя; 
ное ограничение на уровне (/,. | 
При Е (9 >> Ехор амплитуда на выходе почти не изменяется, 
Фаза же первой гармоники тока и соответственно выходного напря- 
жения совпадает с фазой напряжения на входе ограничителя. 
Поэтому для выходного напряжения можно написать следующее 
выражение: 


ло ао ода Гел 


–-—— === 


Ивых (0 ^ Оо соѕ [0 + 0 (01. (8.40) 


Амплитуда выходного напряжения С, определяется параметрами 
нелинейного элемента и избирательной нагрузки. Для схемы, изо- 
браженной на рис. 8.15, 6, Ц, = 1,2, где Г — амплитуда первой 
гармоники, определяемая с учетом уплощения вершины импульса, 
а И.р — эквивалентное резонансное сопротивление контура. 

Для ряда практических задач особый интерес представляет воз- 
действие на амплитудный ограничитель двух сигналов с близкими 
частотами. 

Пусть, например, определяемое выражением (8.39) напряжение 
е (10 является суммой двух гармонических колебаний: 


е (1 = Е, соѕ о, -Е Е» созо» Ё < Е. (8.41) 


Каждое из этих напряжений, действуя отдельно, создает на вы- 
ходе ограничителя простое гармоническое колебание с частотой оц 
(или о,) и самплитудой Ио. Иная картина получается при одновре- 
менном воздействии на ограничитель двух гармонических напряже- 
ний. Для определения напряжения на выходе ограничителя входное 
колебание необходимо привести к виду выражения (8,39), 


Для этого обозначим через © разность частот © = о, — в: н 
сделаем в (8.41) следующую подстановку: 


СОЗ 037 = с0$ (0; -|- @)Ё = соѕ Оісоѕ ої — зш ОГ ѕіп в 
Тогда 
е (1) = Е, соѕо;? 4 Е, (соѕ ОЎ соѕо;ї — зи ѕіп 0,0) = 
== (Е, + Ё, со50соѕ оѓ — Е зшОЕ те ё. 
Рассматривая множители при соѕ «Е и ѕіп 0 как медленно ме- 
няющиеся функции времени (поскольку © « в), представим послед- 
нее выражение в несколько иной форме 
е() = УС, + Е, соз ОР? + ЕЁ зіп 07 сов [о, 1-0 |= 
= Е (1) соѕ [0,14 0 (10|, (8.42) 


где огибающая результирующего напряжения Е (1) определяется 
выражением 


Е() = Е ҮГ СЕ,7Е,) соз0 (ЕЕ), (8.43) 
а фаза 
Ө (0) = агсіс (2/21) п 9/_ (8.44) 


1-- (Ез/Ез) соѕ 97° 


Огибающая Ё (1) имеет максимальное значение, равное Ё; + Ё, 
(при соѕ Ө = 1), и минимальное, равное Ё, — Е, (при соѕ 6% = 


Рис. 8.20. Бигармоническое напряжение на входе амплитудного ограничителя, 


Допустим, что Е, — Ё, > Е ор, Так что условие ограничения 
выполняется для всех значений, которые может принимать ампли- 
туда входного напряжения Е (1) (рис. 8.20) . Тогда напряжение на 
выходе по аналогии с (8.40) можно записать в виде 


Ивых (0 = Оо соѕ [оу - Ө (01. (8.45) 


Получается фазомодулированное колебание, которое в отличие 
от входного напряжения е (#) может иметь широкий спектр. 

Для определения амплитуд отдельных составляющих этого 
спектра можно воспользоваться теорией частотно-модулированных 
колебаний, изложенной в гл. 3. к. 


Не приводя здесь подробного анализа, облегчим задачу, допустив, 
что Е, «< Б,. При этом выражение (8.44) упрощается: 


Ө (#) == аг4я (2 $1 9) 2: =. $1 6%, 
1 


и напряжение на выходе! 


Цвых (2 ^ О, с0$ (0 -- т зш 94. (8.46) 
Здесь использовано обозначение 
т == ЕЕ, < 1, (8.47) 


которое подчеркивает, что отношение амплитуд Е,/Е, имеет в дан- 
ном случае смысл индекса фазовой модуляции (см. $ 8.4). 

Выражение (8.46) полностью совпадает с (3.25) и по аналогии 
с (3.32) можно записать в форме 


Иных (0 = О, (соѕ 01 + (т/9)соѕ (о, + ©)? —– 
— (т/2)соѕ (о, — ЭЙ. (8.48) 


Спектр выходного напряжения при т = БЕ,/Б, « 1 состонт из 
трех составляющих с частотами 0}, о; -- @ = о, и о – © = 
= 2%; — ®.. Первые две частоты присутствуют на входе ограничи- 
теля. а третья (2%, — о) является продуктом взаимодействия вход- 
ных колебаний в нелинейном элементе. 

Соотношение спектров на входе и выходе ограничителя при 
Е,/Е, «< 1 показано на рис. 8.21. Частота 2%, — о, является «зер- 
кальной» по отношению к частоте оз». 

Существенно, что амплитуда колебания с частотой 0, = о, + © 
{а также с частотой о; —@) составляет всего лишь 11/2 от амплитуды 
колебания с частотой о,, в то время как на входе отношение ампли- 
туд равно т. Это позволяет говорить о подавлении в ограничителе 
слабого колебания более сильным. Эффект подавления становится 
особенно наглядным, когда в полосу пропускания избирательной 
нагрузки попадают только частоты ®; и о,, а зеркальная частота 
о, — @ отфильтровывается?. В этом случае спектральный состав 
напряжения на выходе такой же, как и на входе, только амплитуда 
слабого колебания по отношению к сильному уменьшается в два ра- 
за. 

Если амплитуды двух колебаний на входе ограничителя соизме- 
римы, то эффект относительного подавления выражен слабее. Это 
видно из графика (рис. 8.22), построенного в предположении, что 
избирательная цепь ограничителя пропускает только компоненты 
с частотами ©, и о,, присутствующими на входе ограничителя [8]. 


1 Здесь мы не учитываем влияния неравиомерности частотной характе 
ристики контура в полосе частот, обусловленной фазовой модуляцией вход 


ного сигнала. 

* Этот случай, правда, не характерен для ограничителя, так как от: 
фильтрование зеркальной частоты приводит к непостоянству огибающей 
суммы двух напряжений. 


По оси ординат отложен коэффициент подавления, представляющий 
собой отношение | 


Ил 
К=-—— 
Ез Ең 


где Е,/Е; — отношение амплитуд на входе, а (/,/(/, на выходе огра- 
ничителя. 

При Ё,/Е, << 1 К = 0,5, а с приближением Е,/Е; к единице К 
также приближается к единице. При Е,/Е, = 1 оба колебания равно- 
правны и взаимное подавление отсутствует. 


Е 


Рис. 8.21. Спектры колебаний на вхо- Рис. 8.22. Коэффициент подавления 

де и выходе резонансного ограничи- слабого колебания в амплитудном ог- 

теля при бигармоническом воздейст- раничителе при бигармоническом воз- 
ВИИ. действии (Ёз< ЕЁ). 


В заключение следует отметить, что все приведенные выше рас- 
суждения сохраняют свою силу и в случае, когда о,< @,, необхо- 
димо лишь на рис. 8.21 поменять местами зеркальные частоты. 


8.7. НЕЛИНЕЙНАЯ ЦЕПЬ С ФИЛЬТРАЦИЕЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА 
(ВЫПРЯМЛЕНИЕ) 


Рассмотрим нелинейную цепь, изображенную на рис. 8.23. К 
последовательному соединению нелинейного элемента Д (диод) 
с простейшим ЮС-фильтром приложена гармоническая э. д. с. 
е (1 = Е соѕ ої; требуется найти токи в ветвях и напряжение 
Иһых На выходе схемы (в стационарном режиме). Такая задача ха- 
рактерна для однополупериодного выпрямления переменного тока, 
амплитудного детектирования (в отсутствие модуляции) и многих 
других радиотехнических процессов. Напряжение на выходе изых (0) 
представляет собой пульсирующую около среднего значения И 
кривую (рис. 8.24, а). Это напряжение является отрицательным по 
отношению к диоду. Поэтому ток через диод возможен только в те- 
чение отрезков периода, когда положительная полуволна э. д. с. 
превышает напряжение и. (д). Иными словами, ток через диод 
имеет форму импульсов, показанных на рис. 8.24, 6. В промежутках 
между импульсами тока, когда происходит разряд конденсатора С 
через резистор К, напряжение иных (# убывает. В промежутке 4 < 


< {< Ь конденсатор подзаряжается импульсом тока и ивых (0 
растет. Если постоянная времени ЮС нагрузочной цепи велика по 
сравнению с периодом Т = 2л/0,, то амплитуда пульсаций напря- 
жения Ивых Мала и в первом приближении можно считать вых А 
^2 О,. Учитывая, что по отношению к диоду напряжение на нагруз- 
ке является отрицательным, рассмотрим построение, показанное на 
рис. 8.25. В левой части этого рисунка сплошной линией изображена 
истинная вольт-амперная характеристика диода в координатах і, 
напряжение и, а штриховой прямой линией — аппроксимирующая 
ее линейная функция. Диаграмма входной э. д. с. е (1 = Е соѕо, 


#012 и 0 Т+То Ё 


Рис. 8.23, Однополупериодный выпря- Рус. 8.24. Напряжения на входе и вы- 
митель. ходе однополупериодного выпрямите- 
ля (а) и ток в цепи диода (6). 


построена относительно вертикальной оси ®,#, смещенной на вели- 
чину Оо влево от точки и = 0. В правой части рис. 8.25 изображены 
импульсы тока, длительность которых равна 26. 

От построения, представленного на рис. 8.10, последнее отли- 
чается отсутствием фиксированного постоянного напряжения. Сле- 
дует обратить особое внимание на то, что постоянное напряжение 
О, создаваемое на нагрузочном резисторе № постоянной составляю- 
щей тока Го, зависит от амплитуды Е входного колебания. Из этого, 
в частности, вытекает, что угол отсечки Ө не может быть более 90°. 

Для установления связи между амплитудой входного напряже- 
ния Ё и выпрямленным напряжением (/,, при заданных параметрах 
цепи, воспользуемся результатами спектрального анализа импульс- 
ного тока, проведенного в $ 8.3. 

Сначала допустим, что угол отсечки тока Ө известен. Тогда мож- 
но составить следующие соотношения: 


10 = 9, (60) 1, (8.49) 
соз @ = ИЕ. (8.50) 


Последнее соотношение вытекает непосредственно из рис.8.25. 
Далее, при заданном внутреннем сопротивлении диода К; очевидно 
равенство 


Г = (Е — О); = Е (1 — О/Е)/Е,, (8.51) 


Подсгавив в это выражение (8.49) и (8.50), получим 


р _ Е(1—6080) _ Ш (1 — соѕ6) 
| 0000) Р; — соѕӨ Р; ч 
откуда 
 _1 _ № @- 050) 1 
| Е соѕ Ө Р; 
и окончательно, учитывая первое равенство (8.26), 
| КЕ ѕіп Ө — Өсоѕ Ө = 120—0 | (8.59) 
К л с0з 0 л 


Итак, задание внутреннего сопротивления диода К; и сопротив- 
ления нагрузки В однозначно определяет угол отсечки Ө. При этом 
предполагается, что емкость С, шунтирующая сопротивление К, 
отвечает условию 


Пос << В, (8.53) 


или, что то же самое, постоянная времени ЮС велика по сравнению 
с периодом То, так как только в этом случае напряжение на выходе 
можно считать близким к постоянному. 


#1 


Рис. 8.25. Режим работы диода в схе- 
ме, представленной на рис. 8.23, 


Е 


Уравнение (8.52), связывающее угол отсечки Ө с отношением 
Ю/Ю, является трансцендентным. Поэтому Ө удобно определять по 
графику, прелставляющему собой зависимость отношения ЮиВ от 
9 (рис. 8.26). Рассмотрим два предельных случая: 1) Ө = 0и 2)0 = 
= 90°. Первый случай получается при Ю/Ю-+ 0, т.е, при бесконеч- 
но большом сопротивлении нагрузки №, когда схема детектора вы- 
рождается в схему, представленную на рис. 8.27. При этом выпрям- 
ленное напряжение на конденсаторе С достигает наибольшей воз- 


можной величины (/, == Б иток через диод в установившемся режи- 
ме, когда закончен процесс зарядки конденсатора, равен нулю. Та- 
ким образом, случай 0 = 0 соответствует режиму холостого хода. 
Второй случай (9 = 90°) соответствует режиму короткого замыкания 
нагрузки (К -> 0), При этом вся э. д. с, оказывается приложенной 


АР У 
4 
1410 ей) Г 
20? 
Рис. 8.27 Рис. 8.28 
. 17-2 
0810 Рис. 8.26. Характристика Р№;/ в зависимо- 
сти от угла отсечки Ө. 
1210? Рис. 8.27. Схема замещения выпрямителя 
в режиме холостого хода (Р;-—+оо, 9->0). 
2 г д е 


Рис. 8.28, Схема замещения выпрямителя 
Рис. 8.26 при К<Вь 0-90°. 


к диоду, и ток последнего принимает форму полуволновых импуль- 
сов (усеченных в верхней части, если Е больше, чем напряжение 
насыщения диода). 

Если действие емкости не учитывать, что допустимо при малых 
К, приходим к схеме, представленной на рис. 8.28. Напряжение на 
резисторе Ю совпадает в этом 
случае по форме с током /. А 

Итак, для получения на вы- іб 
ходе выпрямленного напряже- 
ния, близкого к амплитуде 
э. д. с. Е, угол отсечки должен 
быть мал, а отношение Р/Р, 
весьма велико. При 0= 10° — 20° 
отношение #/,/Ё == соѕ Ө близко 
к единице. Для получения такого 
режима требуется сопротивление 
нагрузки № А І00Р;. После того 
как найдено Ю, требуемую ем- 
кость конденсатора С можно оп- 
ределить с помощью условия 
(8.53). 
В заключение отметим, что условие (8.53), выведенное из рас- 
смотрения процесса разрядки конденсатора С через резистор К, 
легко может быть истолковано на основе спектрального подхода. 
При Џ/о,С << В все гармоники импульсного тока, протекающего че- 
рез диод, замыкаются в основном через конденсатор, не создавая на 


Рис. 8.29. Импульсный ток в цепи 
диода и его составляющие. 


нем заметного падения напряжения (по сравнению с И, = АК). 
В результате получается распределение тока, представленное на 
рис. 8.29. Показанный в нижней части рисунка ток, полученный вы- 
читанием постоянной составляющей /, из полного тока диода і (0, 
является суммой всех гармоник этого тока. 


8.8. АМПЛИТУДНОЕ ДЕТЕКТИРОВАНИЕ 


Детектирование колебаний заключается в выделении сигиала, 
который в неявной форме содержится в модулированном высоко- 
частотном колебании. По своему назначению детектирование яв- 
ляется процессом, обратным процессу модуляции. В тех случаях, 
когда требуется подчеркнуть это, наряду с термином «детектирова- 
ние» (обнаружение) применяют термин «демодуляция». Соответст- 
венно основным видам модуляции различают амплитудное, частотное 
и фазовое детектирование. Последние два вида детектирования ввиду 
тесной связи, имеющейся между частотой и фазой колебаний, часто 
осуществляются мало различающимися между собой устрой- 
ствами. 

На вход детектора подается модулированное колебание, содер- 
жащее только высокочастотные составляющие: несущее колебание 
и колебания боковых частот. На выходе же выделяется напряжение 

ра с низкочастотным спектром пере- 
даваемого сообщения. Следова- 
тельно, детектирование сопро- 
вождается трансформацией ча- 
стотного спектра и не может быть 
осуществлено без применения не-. 
линейных цепей или же линей- 
ных цепей с переменными пара- 
метрами. В качестве нелинейных 
элементов в настоящее время 
чаще всего применяются полу- 
проводниковые диоды. 

Принцип действия амплитуд- 
ного детектора в отсутствие мо- 
дуляции был изложен в предыду- 
щем параграфе при рассмотрении 
Рис. 8.30. Режим работы квадратич- выпрямления. Теперь нам пред- 

ного. детектора. стоит рассмотреть некоторые яв- 

ления в детекторе при модулиро- 

ванном колебании, а также особенности детектирования слабых и 

сильных колебаний. Обратимся сначала к последнему вопросу. 

Допустим, что амплитуда колебания на входе детектора настолько 

мала, что обусловленные этим колебанием изменения тока уклады- 

ваются на относительно небольшом участке нижнего сгиба ха- 

а диода или любого другого нелинейного элемента 
рис. 8.30), 


В соответствии с выражением (8.10) ток через диод (см, рис. 8.23) 
равен 


і (0 = 1 (0%) + ме (0) + азе? (д, 


где е (0) = Е (0)соѕ ®оЁ — мгновенное значение высокочастотного 
сигнала, амплитуда которого Ё (1) модулирована по закону переда- 
ваемого сообщения (начальную фазу для краткости мы опустим, 
так как на работу амплитудного детектора фаза не оказывает влия- 
ния). 

Таким образом, 


і (9 = і (0,) + а Е (дсоѕ о, 4 а,Е? (соѕ?о, = 
= і, + 01Е (0соѕ @, - 1/0,Е? (дсоѕ20,# + 1/а,Е? (0. (8.54) 


Постоянная составляющая тока і ((7,) = ѓ, (ток покоя) и высоко- 
частотные составляющие ©, и 20 отфильтровываются в цепи на- 
грузки. Информация содержится в последнем, низкочастотном, сла- 
гаемом 


бы == Ма, Е? (0). (8.55) 


Так как эта составляющая пропорциональна квадрату амплитуды 
входного напряжения, то при малых амплитудах детектирование 
является квадратичным. Это положение является общим, справед- 
ливым для любых типов нелинейных элементов, используемых для 
детектирования. ° 

То обстоятельство, что напряжение ивых (Ю на нагрузке, яв- 
ляющейся линейной цепью, пропорционально &. и, следовательно, 
квадрату амплитуды входного сигнала Е (і), не является препятст- 
вием к правильному воспроизведению формы импульсных (прямо- 
угольных) сигналов. Пусть, например, напряжение на входе детек- 
тора имеет характер высокочастотных импульсов с прямоугольной 
огибающей (рис. 8.31, а). В интервалах между импульсами среднее 
значение тока диода (рис. 8.31, 6) совпадает с током покоя &, а при 
наличии импульсов отличается на величину 


А == а 62, 


где Е представляет собой амплитуду высокочастотного напряжения, 
неизменную в пределах длительности импульса ти. 

Напряжение ир (й на нагрузке детектора показано на рис.8.31, в. 
В те отрезки времени, когда процесс заряда или разряда конденса- 
тора С закончен, напряжение на нагрузке равно А (в интервале 
между импульсами) или (і, ++ АЙА (при наличии сигнала). На 
рис. 8.31, г показано отдельно приращение напряжения, создаваемое 
сигналом. Для отделения этого приращения от постоянного напря- 
жения В можно использовать разделительную цепь, составленную 
из конденсатора и резистора, 


Представленное на рис. 8.31, г выходное напряжение ивых (1) 
по форме мало отличается от огибающей высокочастотного напря- 
жения, действующего на входе детектора. Таким образом, убеждаем- 
ся, что квадратичный закон детектирования не препятствует воспро- 
изведению формы прямоугольных импульсов. Нелинейность харак- 
теристики детектирования в данном случае проявляется лишь в том, 
что амплитуда импульса на выходе детектора пропорционалена 
квадрату амплитуды высокочастотного напряжения на входе детек- 
тора. 


2 А 


Рис. 8.31. Напряжевие на входе квалратичного детектора (а), постоянная со- 
ставляющая тока в цепи диода (6), напряжение на резисторе № (в) и прира- 
щение напряжения, обусловленное действием входного сигнала (г). 


Иначе обстоит дело при квадратичном детектировании колеба- 
ний, огибающая которых является непрерывной функцией времени, 
как это имеет место, например, при передаче речи, музыки и т. д. 
Для упрощения рассуждений рассмотрим случай тональной моду- 
ляции. Подставив в выражение (8.55) 


Е (0 = Е, (1 + М ѕіп 92), 
получим 
іч = а Её (1-Е М ѕіп О). Е} (1+ 2М ѕіп 97 4- М? ѕіп? Ә/) = 


>. с0$ 29 » 


=. 10 + 12-42 віп ОР 


Заметим, что в отсутствие модуляции (М = 0), т. е. когда на 
детектор действует одно лишь колебание несущей частоты, прира- 
щение тока равно (а»/2) Ез. Таким образом, при возникновении то- 
нальной модуляции среднее значение тока получает постоянное по 
величине относительное приращение, равное М?/2. Переменная часть 
гока содержит следующих два слагаемых: а) полезное, воспроизво- 


А: 


дящее сигнал 2М ѕіп ©, б) вредное, являющееся второй гармони- 
кой сигнала (М2/2)соѕ 201. : 

Отсюда следует, что коэффициент гармоник, равный в данном 
случае отношению амплитуды второй гармоники к амплитуде пер- 
вой, равен 


Қ,» = 0,5М2/2М = М/А. 
При 100% -ной модуляции получается 
Қ, == 0,25 == 25%, 


При одновременной модуляции двумя частотами ©; и ©, в выход- 
ном напряжении детектора наряду с гармониками 20, и 20, возни- 
кают еще комбинационные частоты вида ©, + 0, и ©, — ©, с ам- 
плитудами, пропорциональными произведению парциальных коэф- 
фициентов модуляции М; и М.. Этот результат нетрудно получить, 
если в выражение (8.54) подставить 


Е (1 = В (+ М, заб - М. зт 0,0. 


При передаче сложных сигналов, содержащих большое число 
частот, гармоники и комбинационные частоты оказывают при глу- 
бокой модуляции очень сильное влияние на разборчивость и тембр 
сигнала. Поэтому применение квадратичного детектирования неце- 
лесообразно в тех случаях, когда требуется неискаженное воспро- 
изведение сигналов (речь, музыка и т. д.). 

Рассмотрим детектирование больших амплитуд. Как и ранее, 
применим диодный детектор. Не изменяя схемы, представленной на 
рис. 8.23, допустим, что амплитуда входного сигнала достаточно 
велика, а Ю и С выбраны таким образом, что угол отсечки тока счень 
мал и выпрямленное напряжение на Б почти не отличается от ам- 
плитуды Е (1 входного сигнала. Подобный режим для постоянной 
амплитуды (выпрямление) был рассмотрен в $ 8.7. При модуляции 
же получается режим работы диода, изображенный на рис. 8.32. 
Напряжение смещения, создаваемое постоянной составляющей тока, 
изменяется пропорционально амплитуде входного сигнала. Но из- 
меняющееся напряжение смещения диода есть не что иное, как вы- 
ходное напряжение детектора. На рис. 8.33, а совмещены входное 
(высокочастотное) и выходное выпрямленное напряжение (зубчатая 
линия). Так как при достаточно большой (по сравнению с периодом 
высокой частоты Г.=9л/о) постоянной времени ЉС зубцы практи- 
чески отсутствуют, то напряжение на выходе воспроизводит огибаю- 
щую амплитуд входного напряжения, т. е. передаваемое сообщение. 
Таким образом, связь между выходным напряжением (выпрямлен- 
Ным) ирых (0 и амплитудой входной э. д. с. Е (0) получается почти 
линейной. В этом смысле детектор, работающий в режиме больших 
амплитуд и с нагрузкой, обеспечивающей близкое совпадение на- 
пряжений изых () и Е (0, называется линейным детек- 
тором. При этом не следует, конечно, упускать из виду, что де- 
тектор, работающий с отсечкой тока, является сугубо нелинейным 


устройством. Эта нелинейность обусловлена формой характерис- 
тики не только в области и >> 0 (где характеристика может быть близ- 
ка к линейной), а на протяжении всей области действующих на дио- 
де напряжений. При работе с отсечкой характеристика диода пред- 
ставляет собой ломаную линию, состоящую из участка оси абсцисс 
(при и < 0) и наклонной линии (при и >> 0), с изломом вблизи точ- 
ки а = 0. 

Режим модуляции накладывает на выбор элементов нагрузки 
детектора дополнительные ограничения, Необходимо, чтобы по- 


Г 


Рис. 8.32, Режимы детектирования АМ ко- 
лебания при больших амплитудах («линей- 
ное» детектирование), 


стоянная времени цепи нагрузки была мала по сравнению с перио- 
дом модуляции. В противном случае изменение выпрямленного на- 
пряжения на нагрузке может отставать от изменения огибающей 

входной э, д. с. Подобный режим представлен на рис, 8.33, 6. На 
участке а — б из-за чрезмерно большой инерционности ЮС-цепи 
напряжение иь отстает в своем росте от огибающей э. д. с. В точ- 
ке 6, где ивых и амплитуда модулированной э. д. с. уравниваются, 
ток через диод и рост изы» прекращаются. На участке б — в источ- 
ник э, д. с. и диод не оказывают никакого влияния на нагрузочную 
цепь и в последней происходит разряд конденсатора С через резис- 
тор К. Таким образом, на участке б — в напряжение является экспо- 
нентой. Получается нелинейное искажение сигнала. Так как эти ис- 
кажения обусловлены тесным взаимодействием нелинейного элемен- 
та (диод) с линейной цепью (АС), степень нелинейных искажений 
зависит не только от параметров цепи и глубины модуляции, но так- 
же и от частоты модуляции. Эти искажения возрастают с повыше- 


олс 


нием частоты, а также глубины модуляции входной э. д. с. Для устра- 
нения рассматриваемых искажений необходимо, чтобы РС < 27/0. 
С другой стороны, для сглаживания высокочастотных пульсаций 
требуется выполнение неравенства ВС >> 2л/. [см. (8.53)]. Совме- 
щая эти два условия, получаем неравенства 


2/0, < ВС < 21/0. (8.56) 


Обычно частоты во и © сильно различаются (9 < о.) и выпол- 
нение условия (8.56) не встречает затруднений. 


Рис. 8.33. Диаграммы входного и выходного напряжений в «линейном» детек- 
торе при правильном (а) и неправильном (6) выборе элемеитов нагрузочной 
цепи АС, 


При импульсной модуляции огибающей в правой части неравен- 
ства (8.56) вместо периода модуляции 27/60 следует подставлять дли- 
тельность импульса. При этом предполагается, что интервалы меж- 
ду импульсами велики по сравнению с длительностью импульса. 
При очень коротких импульсах, длительность которых всего лишь 
в несколько раз превышает период Т, == 2л/ 0, («высокочастотный 
голод») возникают трудности с разделением огибающей и высоко- 
частотного заполнения. 

Выяснив механизм выделения огибающей модулированного ко- 
лебания, рассмотрим характеристику детектиро- 
вани я, т. е. зависимость Ивых ( от амплитуды Е (1) высокочастот- 
ного колебания, 


В отсутствие модуляции, когда режим работы детектора ничем 
не отличается от выпрямления высокочастотного колебания с по- 
стоянной амплитудой Е, соотношение между изых и Е определяется 
выражением (8.50), т. е. (1 = Е соѕ 0 = сопѕі. В $ 8.7 отмечалось, 
что угол отсечки Ө в выпрямителе весьма мал, так что (7/ЁЕ мало 
отличается от единицы. 

В режиме модуляции соотношение между иых( и Е( не 
остается постоянным. При модуляции вверх угол отсечки еще 
более уменьшается и напряжение изых ()-— Е (). При модуляции 
вниз расхождение между и,ы, (1) и Ё (№), наоборот, возрастает. 
При глубине модуляции близкой к 
100%, когда амплитуда Е (ѓ) уменьшает- 
ся почти до нуля (участок а —б на 
рис. 8.32), выпрямление происходит на 
нижнем сгибе вольт-амперной характе- 
ристики. На этом участке характери- 
стика близка к параболе и детектирова- 
ние является квадратичным. В резуль- 
7 тате характеристика детектирования 

Е принимает вид, представленный на 

Рис. 8.34. Характеристика РИС- 8.34 (сплошная линия). При малых 

детектирования АМ колеба- @мплитудах она квадратична, при 

ния. больших линейна. Чем больше амплиту- 

да входного колебания, соответствую- 

щая пику модуляции, тем меньшую роль играет отклонение ха- 

рактеристики детектирования от прямой линии (штриховой) вблизи 
нуля. 

В заключение рассмотрим вопрос о входном сопротивлении диод- 
ного детектора, т. е. о сопротивлении последовательной цепи диод— 
нагрузка (КС). Этот вопрос имеет существенное значение для опреде- 
ления затухания, вносимого детектором в колебательный контур ис- 
точника напряжения (рис. 8.35, а). Ограничимся случаем А >> Ю;, 
когда угол Ө настолько мал, что можно считать соѕ0 х 1и Е => 0 

Мощность, забираемая детектором от источника, равна Е/,/2, 
где /, — амплитуда первой гармоники тока через диод. Мощность 
же, выделяемая на сопротивлении нагрузки, равна (7/,/,. При 
Ю > В, практически вся мощность, забираемая детектором, выде- 
ляется на Ю. Поэтому можно приближенно считать 


ЕІ, = ИИ. 


Поделив левую и правую части на Е?, получим 
/2Е = (О/Е(1/Е), 
но 
ОЕ ғ 1, 1Е = ИВ, а ЦЕ = 1р, 


где Ркв — искомое входное сопротивление детектора. 


Отсюда находим 
зй Б.в 2 В. (8.57) 


Схема замещения цепи детектора для частоты @, первой гармо- 
ники /, показана на рис. 8.35, 6. 


Рис. 8.35 Подключение диодного детектора к колебательному контуру уси- 
лителя (а) и схема замещения детектора (6), позволяющая определить вход- 
ное сопротивление последнего на частоте оо. 


Основные результаты рассмотрения принципа амплитудного де- 
тектирования с помощью диода можно распространить на любые 
другие нелинейные элементы, обладающие односторонней проводи- 
мостью (вентильным свсйством). 


8.9. ЧАСТОТНОЕ И ФАЗОВОЕ ДЕТЕКТИРОВАНИЕ 


Напряжение на выходе частотного детектора должно воспроиз- 
водить закон изменения меновенной частоты модулированного ко- 
лебания. Представив последнее в форме 


е(д = Е (дсоѕ о, Ё- 6 (01, (8.58) 


получим для идеального частотного детектора следующую функ- 
циональную связь: 


Ивых (0 ее" = т Өе Ло (0), (8.59) 


где Зал = сопѕі — крутизна характеристики детектора, выражен- 
ная в вольтах на единицу угловой частоты; Ао () = 46/4 — мгно- 
венное значение частотного отклонения входной э. д. е. Если поль- 
зоваться частотами } = 0/27, то в выражении ‘ 


Ивых (0 = 54, ДР (0 (8.60) 


крутизна характеристики 8. будет иметь размерность В/Гц. 
Предполагается, что Д} (д, а следовательно, и Ивых (й) являются 
«медленными» функциями времени, Для выделения сообщения из 
частотно-модулированного колебания, спектр которого состоит 
только из высокочастотных составляющих (несущая частота и боко- 
вые частоты модуляции), необходимо нелинейное устройство. Сле- 
довательно, частотный детектор обязательно должен включать в 
себя нелинейный элемент, Однако в этом случае в отличие от ампли- 


тудного детектора для образования частот сообщения одного ЛИШЬ 
нелинейного элемента недостаточно. Действительно, из вольт-ам- 
перных характеристик нелинейных элементов видно, Что при по- 
стоянстве амплитуды входного напряжения нелинейный элемент не 
реагирует на изменение частоты этого напряжения. Иными словами, 
нелинейность таких устройств, как диод, проявляется лишь при 
изменении величины действующего на них напряжения, а не при 
изменении частоты или в общем случае скорости изменения сигиа- 
ла. Поэтому обычный частотный детектор представляет собой соче- 
тапие двух основных частей; 1) избирательной линейной цепи, пре- 
образующей частотную модуляцию 
р” в амплитудную и 2) амплитуд- 
ного детектора. 
р При правильном построении 
схемы частотного детектора изме- 
нение амплитуды входного сигнала 
> не должно влиять на величину вы- 
ходного напряжения. Поэтому в 
схему частотного детектора обычно 
Рис. 8.36. Одноконтурный частот" входит устройство для ограничения 
ОРЕК амплитуды входной э. д. с. Иногда 
ограничение осуществляется уста- 
новлением специального режима работы усилительного прибора, 
входящего в состав частотного детектора. 


В качестве линейной цепи можно использовать любую электри- 
ческую цепь, обладающую неравномерной частотной характерис 
тикой: цепи ЮТ, БС, фильтры, колебательные контуры и т. д. В вы- 
сокочастотной технике большое распространение получили колеба- 
тельные цепи. Схема частотного детектора, содержащего простой 
колебательный контур, представлена на рис. 8.36. Если резонанс- 
ная частота контура ® отличается от средней частоты модулиро- 
ванного колебания о, то изменение амплитуды напряжения на кон- 
туре (7, повторяет в известных пределах изменение частоты вход- 
ного напряжения (рис. 8.37). 


Изменение амплитуды И„ высокочастотного напряжения с по» 
мощью диода Д преобразуется в низкочастотное напряжение, кото- 
рое выделяется на апериодической нагрузке В,С. Отметим попутно, 
что при точной настройке контура на частоту 0 == ®, сигнал иска- 
жается; частота изменения огибающей получается вдвое выше час- 
тоты полезной модуляции. В исходном режиме, т. е. при отсутствии 
модуляции, рабочая точка должна устанавливаться на скате ре- 
зонансной кривой. 

Недостатком рассмотренной схемы является необходимость на- 
стройки контура на частоту, отличную от частоты немодулирован- 
ного колебания. Кроме того, одиночный колебательный контур 


имеет весьма ограниченный линейный участок на скате резонансной 
кривой, | 


«+400 


На рис. 8.38 представлена схема частотного детектора, широко 
распространенная в приемниках частотно-модулированных коле- 
баний, а также в устройствах для автоматической подстройки час- 
тоты генераторов. Она содержит колебательную цепь в виде двух 


ЖА 


| 


Рис 8.37 К объяснению работы детектора, представленного на рис. 8.36. 


индуктивно связанных контуров, настроенных на частоту ®,. На- 
пряжение высокой частоты о, + Ло подается на базу транзистора, 
а продетектированное напряжение ио выделяется на резисторах А, 
и К.. Катушка индуктивности Сир (дроссель) преграждает путь току 
высокой частоты. Принцип 
действия данного детектора 
поясняется эквивалентной 
схемой и векторной диаграм- 
мой, представленными на 
рис. 8.39 и 8.40. 

Пусть О, — напряжение 
на первом контуре, О, —нг 
втором контуре, Оз и О, — А 
напряжения в точках Вир Рис. 8.38. Двухконтурный частотный де- 
относительно эмиттера (зем- РВ 
ли). Заметим, что Оз и № 
представляют собой амплитуды высокочастотных напряжений, при- 
ложенных соответственно к диодам Ду и Дз. В отсутствие модуля- 
ции, когда частота входного напряжения совпадает с резонансными 
частотами контуров, напряжение О», развиваемое на индуктивности 
второго контура, сдвинуто по фазе на 90° относительно резонанс: 
ного напряжения (О, ,. 


09+ 00) 


Действительно, при индуктивной связи двух одинаковых конту- 
ров имеем 


опа АЕ а Р (8.61) 
25 Г 75 


Так как при о = в = ор 2 = 7, а 60[/г, = Ф,, получаем 
О, = (М/О У (8.62) 
т. е. напряжение О, опережает напряжение О, на 90°. 


Определим напряжения Оз и О,. Учитывая, что средняя точка 
второго контура присоединена по высокой частоте непосредственно 


в № 


Рис. 8.39. Схема замещения избира- Рис. 8.40. Векторная диаграмма на- 
тельной цепи частотного детектора пряжений (к рис. 8.39). 
(к рис. 8.38). 


к точке А и, следовательно, напряжение Ц; является суммой напря- 
жения 0, и половины напряжения О,, получаем 


Ч М оО мМ © 
= 0+ 5 Ор Е т 9, 22 =0, (1 СЗ = - (8.63) 
Аналогично для напряжения 0), можем написать 
мо 
И. = 0, (1 127 2) З (8.64) 


Модули напряжений Оз и 0, одинаковы и равны 


= 1 (7 с) | (8.65) 


а фазы симметричны относительно фазы напряжения 0), ,. Соответ- 
ствующая этому случаю векторная диағрамма представлена на 
рис. 8.40, а. Так как выпрямленные напряжения (51 и Ио», дейст- 
вующие на резисторах №; и А,, пропорциональны амплитудам Из 
и Ол, то результирующее напряжение на выходе детектора, равное 
разности Им и О, при резонансной частоте будет равно нулю. 

Рассмотрим теперь векторную диаграмму напряжений при рас- 
стройке, Пусть частота на входе детектора отклонится от резонанс- 
ной частоты фо на величину Ло, причем До/о, < 1. Тогда вектор 
РВ, соответствующий напряжению 0, (рис, 8.40, 6), повернется 


ст д 


относительно своего резонансного положения на угол ф.о, который 
определяется выражением 


Фа = агсіє Қ2Ло/о,)0,1 = агсіва,. (8.66) 
Вместо выражений (8.63) и (8.64) получим 
О, |! Ч о | (8.63') 
14- ѓа 
2 __ Г (М/2Ь) 9 я 
0:220; Е ге 1. (8.64') 


Первый и второй контуры обычно берутся идентичными. Поэто- 
му отношение М/Ё, = ё является коэффициентом связи контуров. 
Кроме того, считаем (0, = 0, = 0, а, = аз = а, 

Вводя обозначение 


В = (М/1)0 = А0 

и переходя к модулям, получаем 

и УРФ Еа р 1л ИЕ 620)? 

2 утта 2 ута 

Напряжение на выходе при учете дифференциального включе- 
ния нагрузок, а также формулы (8.50) будет 
по = Оо — Оов = Оз со5 0 — (7, соѕ = 
УЕ --24)8— У4-® 2а)? 7 (8.67) 
РАТА 

При учете соотношения И: = /кё 22 52Е, а также зависи- 


мости 0»: от расстройки а формула (8.67) принимает следующий 
окончательный вид!: 


созвЕ Д1 8-29) У4-+(В— 20) _ Му (а). (8.68) 
УЕ ЕЕ 
где № = 52р со50Ё — постоянный коэффициент, а функция 
фа уа. 24) — 2 20) 
(1 82—08) 4405 
Зависимость 1 (а) представлена на рис. 8.41 в виде семейства 
характеристик для различных значений параметра В. Умножая 
ординаты этих характеристик на М, а абсциссы на /,/20, получаем 
характеристику частотного детектора в виде зависимости ио [В] от 
АР [Гц]. 
При выборе параметров контуров и величины связи основным 


требованием является обеспечение линейности характеристики час- 
тотного детектора и максимально возможной ее крутизны. 


3 == 


== (7, Со 


По 2 51р 


(8.69) 


1 Подробный вывод см. в предыдущем издании настоящей книги. М., 
«Сов. радио», 1971. 


Кроме рассмотренных, имеется ряд других схем частотных де- 
текторов, отличающихся лишь в деталях. | 

Рассмотрим теперь принцип работы фазового детектора. Пусть 
фаза высокочастотного колебания, подлежащего детектированию, 
именяется по закону Ө (В. Если такое колебание подать на обычный 
частотный детектор, реагирующий на изменение мгновенной часто- 
ты колебания, то напряжение на выходе детектора 


40 (1) 
пых (0) = АО (0) == 5а с 
т. е. выходное напряжение, будет пропорционально производной фа- 
зы входного колебания. Отсюда видно, что для осуществления фазо- 
вого детектирования можно использовать обычный частотный де- 


Рис. 8.41. Семейство ха- 

рактеристик двухконтур- 

-04 ного частотного детек- 
т тора: 

а= (20/%А?, В= (М1). 


тектор. Необходимо лишь дополнить его корректирующей цепью 
осуществляющей интегрирование выходного напряжения, т. е. цепью 
с частотной характеристикой вида К (іо) = 1/іо то. Простейшие ин- 
тегрирующие устройства описаны в $ 6. 5. Подобный прием исполь- 
зуется при детектировании колебаний с медленно меняющейся фа- 
зой, т. е. когда производная фазы конечна (например, при переда- 
че речи). В случае же скачкообразного изменения фазы, а также при 
необходимости сравнения фазы принимаемого колебания с фазой 
опорного (эталонного) колебания применяются специальные фазо- 
вые детекторы, в которых выходное напряжение пропорционально 
огибающей напряжения, получаемого при суммировании колебаний 
со сравниваемыми фазами, Подобные устройства рассматриваются 
в специальных курсах, 


8.10. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЧАСТОТЫ СИГНАЛА 


В радиотехнике часто требуется осуществить сдвиг спектра сиг- 
нала по оси частот на определенную постоянную величину при сохра- 
нении структуры сигнала. Такой сдвиг называется преобра- 
зованием частоты. 

Для выяснения основных черт процесса преобразования частоты 
вернемся к вопросу о воздействии на нелинейный элемент двух на- 
пряжений, кратко рассмотренному в $ 8.3. Однако в данном случае 
только одно из колебаний, именно то, которое создается вспомога- 
тельным генератором (гетеродином), мы будем считать гармоничес- 
ким. Под вторым же колебаннем будем подразумевать сигнал, под- 
лежащий преобразованию, который может представлять собой лю- 
бой сложный, но узкополосный процесс. 

Таким образом, на нелинейный элемент воздействуют два напря- 
жения: 

— от гетеродина 


ег = Е, соѕ (в Ё-Р 6,), (8.70) 


— от источника сигнала 
е == Е; (дсоѕ [{ ө. (04 -- 6.]. (8.71) 


Амплитуда Ё,, частота о, и начальная фаза 6, гетеродинного 
колебания — постоянные величины. Амплитуда же Е, (1) и мгновен- 
ная частота Фо, (1) сигнала могут быть модулированными, т. е. 
могут являться медленными функциями времени (узкополосный 
процесс). Начальная фаза сигнала 0, — постоянная величина. 

В качестве нелинейного элемента возьмем, как и в $ 8.8, диод, 
однако характеристику его для более полного выявления продуктов 
взаимодействия сигнала и гетеродинного колебания аппроксими- 
руем полиномом четвертой степени (а не второй, как в $ 8.3): 


іі, а, (е, +-е,) + а, (е, 4-е.) а, (е, --е,)? ал (е, +е)*== 
=і,4- а е, а: е. а, е? +-[2а, ез ец - а, ег + 43 е? + 


[3а е? е | + [Заъе, е? | + азе? а, ез + |ба, ез е? | -|- 


-- -- а. ег. (8.72) 


--|4аз ее, 


Е 
4азе, ег 


Слагаемые, содержащие различные степени только е, или толь- 
ко е интереса не представляют. С точки зрения преобразования 
(сдвига) частоты основное значение имеют члены, представляющие 
собой произведения вида ёе” [в правой части выражения (8.72) 
обведены рамками]. Подставляя в эти произведения (8.70) и (8.71) 
и отбрасывая все составляющие, частоты которых не являют- 
ся суммой о, -- о, или разностью о; — ®», после несложных триго- 


нометрических выкладок приходим к следующему окончательному 
результату: 


і 9,0 =4, Е, (Е, {соз} о, (0) 4 9,0 --0,-- 01 +- 
+соз (о, 0 0—0, 6) +6,—6,]} + 2-а, Е, (0 Е + 


Е Е? [соз (о, 0 а-о, 0) +0, +6, ] + 
+ соз [(ў о, у и—о, 9-0, —6,|} • (8.73) 


Из этого результата видно, что интересующие нас частоты о. + ®, 
возникают лишь благодаря четным степеням полинома, аппроксими- 
рующего характеристику нелинейного элемента. Однако один лишь 
квадратичный член полинома (с коэффициентом а,) образует состав- 
ляющие, амплитуды которых пропорциональны только первой 
степени Е, (№. Более высокие четные степени (четвертая, шестая и 
т. д.) нарушают эту пропорциональность, так как амнлитуды прив- 
носимых ими колебаний содержат также степени Е, (В выше пер- 
вой. 

Отсюда видно, что амплитуды Е, и Ё, должны выбираться с та- 
ким расчетом, чтобы в разложении (8.72) преобладающее значение 
имели слагаемые не выше второй степени. Для этого требуется вы- 
полнение неравенств 


Е < а»//,а,); Е? < а/а). 
Тоғда выражение (8.73) переходит в следующее: 
оло (0 == а, В, (дЕ, {соѕ (Го, (007 + о) + 6, + 01 + 
+ соѕ (о, (947 — о.) 0, — 0,1}. (8.74) 


В радиоприемных и многих других устройствах, в которых зада- 
ча преобразования частоты тесно связана с задачей усиления сигна- 
ла, обычно Ё, < Б. 

Первое слагаемое в фигурных скобках с частотой в, (0) + в, 
(производная от аргумента косинуса) соответствует сдвигу спектра 
сигнала в область высоких частот, а второе с частотой о, (В) — ® — 
в область низких частот. Для выделения одной из этих частот — раз- 
ностной или суммарной — нужно применять соответствующую на- 
грузку на выходе преобразователя. Пусть, например, частоты о, 
и о. очень близки и требуется выделить низкую частоту, расположен- 
ную около нуля. Такая задача часто встречается в измерительной 
технике (метод «нулевых биений»). В этом случае нагрузка должна 
быть такой же, как при амплитудном детектировании, т. е. состоять 
из параллельного соединения Б и С, обеспечивающего отфильтро- 
вывание (подавление) высоких частот о, и ®, и выделение разностной 
частоты | о, — о, |. Если разностная частота | о, — ®;| лежит в 
радиотехническом диапазоне, то для ее выделения следует применить 


резонансную колебательную цепь (рис. 8.42). Если полезной, под- 
лежащей выделению, является суммарная частота &,--®,, то кон- 
тур соответственно должен быть настроен на частоту @р = ©, | ©,. 

Обычно полоса пропускания колебательной цепи, являющейся 
нагрузкой преобразователя, рассчитана на ширину спектра модули- 
рованного колебания. При этом все составляющие тока с частотами, 
близкими к |в,- |, проходят | 
через контур равномерно и структура 
сигнала на выходе совпадает со струк- 
турой сигнала на входе. Единствен- 
ное отличие заключается в том, что 
частота на выходе равна о, (В + Ф, 
или Ф, (7) — ©, смотря по тому, ка- 
кова резонансная частота нагрузоч- 
ной цепи. Рис. 8.42. Схема замещения 

Итак, при преобразовании частоты Еи 
законы изменения амплитуды Ё, (1), 


частоты ©, (1) и фазы [о, (04? входного колебания переносятся на 
выходное колебание. В этом смысле рассматриваемое преобразо- 
вание сигнала является линейным, а устройство — линейным пре- 
образователем или «смесителем». 

В заключение следует отметить, что при использовании разност- 
ной частоты полное сохранение структуры сигнала получается лишь 
в том случае, когда о, (1) > ®,. Если же о, (1 < о,, то имеет место 


«переворачивание» спектра сигнала. 


Е 
0 -— = 
0 —0г+руу Өрт Өг+9 удо Әг Ям бот Ямокс ә 
д) 
Ё, 
О = т) ә 
Огни г @умуң 0) муң микс б" 


Рис. 8.43. Спектр сигнала на входе и выходе преобразователя: 
а—при о. > ®,; б--при ©, < ®;- 


На рис. 8.43, а изображена спектральная диаграмма сигнала 
на входе и выходе преобразователя для случая, когда все частоты, 
входящие в спектр входного колебания, выше частоты гетеродина 
®;. Преобразованный спектр, сдвинутый на величину о, влево, 
имеет такую же структуру, что и исходный спектр. Случай ®, > 
> о, (1 изображен на рис. 8.43, 6, В преобразованном спектре 
макс И Фмин Меняются местами. 


При преобразовании частоты обычного амплитудно-модулиро- 
ванного колебания, состоящего из двух симметричных относительно 
©о боковых полос, переворачивание спектра внешне никак не про- 
является; просто верхняя и нижняя боковые полосы меняются мес- 
тами. При преобразовании же частотно-модулированного колеба- 
ния мгновенная частота которого в. (0) = оь + Ао (#), случай 
©; > о, (В приводит к изменению мгновенной частоты выходного 
сигнала по закону 


| ©; (0 — о] == ор — 90 — Ло (0, 


т. е. к изменению знака перед частотным отклонением Ло (й). 

Из приведенных примеров ясно, что с переворачиванием спектра 
при преобразовании частоты необходимо считаться только в тех 
случаях, когда спектр сигнала несимметричен относительно своей 
центральной частоты (при частотной модуляции асимметрия заклю- 
чается в том, что знаки перед нижними боковыми частотами ©, — и® 
при нечетных ий отрицательны, см. $ 4.6). 

При преобразовании частоты сигнала с несимметричным спектром 
для сохранения структуры спектра частота гетеродина должна быть 
ниже частот сигнала. 


8.11. СИНХРОННОЕ ДЕТЕКТИРОВАНИЕ 


Рассмотрим особый вид преобразования, который получается 
при частоте гетеродина, равной частоте сигнала. Полагая в выраже- 
нии (8.74) ө, = о, и рассматривая сначала немодулированное вход: 
ное колебание (Е, = ЕЁ,), получаем 


і (0 = а,ВоЕцсоз (20, -- Ө, + Ө.) + соѕ (9, — 8,1. (8.75) 


Как видим, в частном случае ө; = о, колебание с нижней комби- 
национной частотой вырождается в постоянный ток 


і = а,Е, соѕ (6, — Ө.) Ё,. (8.76) 


При 0, — 0, = 0 или л ток [і,| достигает максимума, при Ө, — 
— 0. = л/2 ток ц = 0. 

При включении на выходе преобразователя фильтра нижних час- 
тот колебание с частотой 20, подавляется и на выходе фильтра ос- 
тается одно лишь постоянное напряжение, пропорциональное току 
іо. 

При наличии амплитудной модуляции, когда е, (0) = 


= Е, (1)соѕ (о.і -- Ө.), колебание на выходе будет пропорциональ- 
но току 


іо (0) = а, Е, соѕ (0; — 0) В, (0, (8.77) 


т. е. совпадать по форме с законом модуляции амплитуды высоко- 
частотного колебания е, (2), . | 


Иными словами, на выходе преобразователя выделяется пере- 
даваемое сообщение, причем по отношению к входному колебанию, 
при Е, (1) < Е», обработка по существу является линейной. 

Основным преимуществом такого способа обработки, предло- 
женного в 1984 г, Е. Г. Момотом и называемого синхронным 
детектированием, является повышенная избирательность 
радиоприема слабых сигналов на фоне шума (устраняется взаимо- 
действие сигнала с помехой в нелинейном устройстве, каковым яв- 
ляется обычный амплитудный детектор). 

Следует, однако, отметить, что реализация принципа синхрон- 
ного детектирования связана со значительными трудностями, так 
как обеспечение синхронизма частоты гетеродина с частотой прини- 
маемого сигнала является сложной задачей, особенно при приеме 
слабых сигналов на фоне помех. 


8.12. ПОЛУЧЕНИЕ АМПЛИТУДНО-МОДУЛ ИРОВАННЫХ 
КОЛЕБАНИЙ 


В $ 8.4 указывалось, что при воздействии на нелинейный резис- 
тивный элемент с квадратичной характеристикой двух гармони- 
ческих колебаний с частотами 0; и оз, отвечающими условию в, < 
< о», в спектре тока среди других спектральных составляющих 
можно выделить три частоты 0, 0, + ®, и ®, — в, образующие 
спектр амплитудно-модулированного колебания. 

В генераторах и передатчиках важным требованием обычно 
является получение большой мощности колебания при хорошем 
к. п. д. Ясно, что квадратичный режим работы нелинейного элемен- 
та этому требованию не отве- 
чает. Для улучшения энергети- 
ческих показателей модуляции 
резистивный нелинейный эле- 


Нелинейный 
>| РЕЗОНЕНЕНЫЙ |> 
ИИРИТЕРЬ | АМ 


АйтегвнЕ- 


мент должен работать в сущест- 
венно нелинейном режиме, с от- 
сечкой тока. Поэтому модуля- 
ция амплитуды высокочастотного 


РеПОР 


80) 


Рис. 8.44. Структурная схема устрой- 


колебания сводится к воздейст- ства для получения АМ колебания. 


вию на нелинейный резонансный 
усилитель. Структурная схема устройства для получения ампли- 
тудно-модулированных колебаний представлена на рис. 8.44. 

На вход нелинейного резонансного усилителя, работающего с 
отсечкой тока, подается несущее колебание с частотой 0, от незави- 
симого источника (автогенератора). Модулирующее колебание 
(сообщение) $ (2, спектр которого расположен в области частот, 
низких по сравнению с о, изменяет положение рабочей точки на 
вольт-амперной характеристике нелинейного элемента и тем самым 
осуществляет изменение амплитуды на выходе. 

Одна из возможных схем подачи модулирующего колебания 
$ (1) к резонансному (транзисторному) усилителю показана на 


рис. 8.45. Конденсатор Сұ в цепи база — эмиттер защишает низко- 
частотную цепь от токов высокой частоты. 

Режим работы нелинейного усилителя при модуляции поясняется 
рис. 8.46, а, построенным для случая тональной модуляции 


(5(7) — гармоническая функ- 
05 | | М 


ция с частотой ©). 
Так как ток коллектора 
| 1 == Вів, то амплитуда напря- 
759=0605 Фр 


жения на колебательном кон- 
туре, создаваемого первой гар- 
моникой коллекторного тока, 
будет 


57 О, = 12р = Вр. 


5300); 0 ЕБ а 2 
От рассмотренного в $ 8.3 
Рис. 8.45. Принципиальная схема построения (рис. 8.10) отли- 
к рис. 8.44. чие заключается в зависимо- 
сти амплитуды импульсов то- 
ка [ш (рис. 8.46, 6) от модулирующего напряжения ес (й. Это при- 
водит к изменению амплитуды первой гармоники тока и, следова- 
тельно, к изменению амплитуды напряжения на колебательном 


к к 


0)? 


а) 


Рис. 8.45 Режим работы нелинейного резонансного усилителя при амплнтуд- 
ной модуляции. 


контуре усилителя. Модулированный по амплитуде ток основной 

частоты оо показан на рис. 8.46, в. Штриховой линией обозначено 
менение [, — амплитуды первой гармоники тока. 

из При правильном выборе амплитуды модулирующего напряжения 

изменение амплитуды импульсов А!» относительно исходного зна- 


чения / „о Связано с ес линейным соотношением 
\ 
АГ = Азымея, 


где Рам — постоянный коэффициент. : 

Так как изменение ес (при постоянной амплитуде Е высокочас- 
‘тотного колебания) сопровождается изменением угла отсечки 0, 
то амплитуда первой гармоники коллекторного тока {см, формулу 
(8.241 


1, = ои (00/2, + АЁ) = Д + Рамо (ев. 


Здесь [10 — амплитуда несущего колебания. Произведение Азы х 
х а, (9)ео изменяется по закону, отличающемуся от закона измене- 
ния модулирующего напряжения. Отсюда видно, что при модуляции 
смещением неизбежны искажения: закон изменения /, отличается от 
формы напряжения ео. Искажения могут быть достаточно малыми 
при правильном выборе пределов изменения угла отсечки и работе 
с неслишком глубокой модуляцией (40—50%)}. 


Глава 9 


АБТОГЕНЕРАТОРЫ ГАРМОНИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ 


9.1. АВТОКОЛЕБАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 


Любой автогенератор прелставляет собой нелинейное устройст- 
во, преобразующее энергию питания в энергию колебаний. Незг- 
висимо от схемы и назначения автогенератор должен иметь источ- 
ник питания, усилитель и цепь обратной связи. Из приведенных 
в гл. 5 сведений следует, что обратная связь должна быть положи- 
тельной. 

Настоящая глава в основном посвящена изучению явлений в 
автогенераторах, используемых для получения высокочастотных 
гармонических колебаний. В качестве усилительных элементов в го- 
добных генераторах используются транзисторы, электронные лампы 
и другие аналогичные приборы, а в качестве цепей нагрузки — коле- 
бательные цепи с сосредоточенными или распределенными пара- 
метрами. 

Автогенератор, находящийся в стационарном режиме, пред- 
ставляет собой обычный нелинейный усилитель, для возбужде- 
ния которого используются колебания, вырабатываемые в самом ге- 
нераторе; колебания с выхода усилителя подаются на его вход по 
цепи обратной связи. Если амплитуда и фаза возбуждения отвечают 
определенным условиям, то в энергетическом отношении автогенера- 
тор ведет себя так же, как и генератор с посторонним возбуждением. 

днако генератор с самовоѕбуждением имеет существенные особен- 


ности. Частота и амплитуда автоколебания в стационарном режиме 
определяются только параметрами самого генератора, между тем 
как в генераторе с посторонним возбуждением частота и амплитуда 
навязываются возбудителем. Кроме того, в случае самовозбуждения 
большое значение имеет механизм возникновения колебаний при 
запуске автогенератора. 

Все эти особенности можно выявить, рассматривая поведение 
автогенератора в процессе нарастания колебаний от момента запуска 
до полного установления стационарного состояния. Можно наметить 
следующую картину. В момент запуска в колебательной цепи авто- 
генератора возникают свободные колебания, обусловленные вклю- 
чением источников питания, замыканием цепей, электрическими 
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Рис. 9.1. Структурная схема автогенератора. 


флуктуациями и т. д. Благодаря обратной связи эти первоначальные 
колебания усиливаются, причем на первом этапе, пока амплитуды ма- 
лы, усиление является практически линейным и цепь можно рас- 
сматривать как линейную. Энергетически процесс нарастания ам- 
плитуд объясняется тем, что за один период колебания усилитель 
передает в нагрузку энергию, большую той, которая расходуется 
за это же время. С ростом амплитуд начинает проявляться нелиней- 
ность устройства (кривизна вольт-амперной характеристики уси- 
лительного элемента) и усиление уменьшается. Нарастание ампли- 
туд прекращается, когда усиление уменьшается до уровня, при ко- 
тором только компенсируется затухание колебаний в нагрузке, при 
этом энергия, отдаваемая усилителем за один период, оказывается 
равной энергии, расходуемой за это же время в нагрузке. 

Таким образом, на последнем этапе установления колебаний 
основную роль играет нелинейность цепи, без учета которой нельзя 
определить параметры стационарного режима автогенератора. 

Любой автогенератор высокочастотных колебаний в стационар- 
ном режиме можно представить в виде схемы, показанной на рис. 9.1 
(через о, обозначена частота генерации). На этой схеме автогенератор 
изображен в виде сочетания трех четырехполюсников: одного нели- 
нейного, безынерционного, и двух линейных. Нелинейный четырех- 
полюсник соответствует усилительному элементу (электронная лам- 
па, транзистор, клистрон и т. д.), первый из линейных четырех- 


еа 


полюсников — колебательной цепи автогенератора, а второй — пепи 
обратной связи. Подобное представление автогенератора справед- 
ливо для систем с внешней обратной связью. 

В $ 9.8 будут рассмотрены примеры автогенераторов, механизм 
работы которых приводит к внутренней обратной связи требующей 
несколько иной трактовки обобщенной схемы. 

Усилительный элемент совместно с избирательным четырехполюс- 
ником, обеспечивающим фильтрацию (подавление) высших гармоник, 
представляет собой обычный нелинейный усилитель, развивающий 
на выходе гармоническое напряжение. В общем случае усиление за- 
висит как от частоты в; (из-за из- 
бирательности четырехполюсника), 
так и от амплитуды И, (из-за нели- 
нейности усилительного элемента). 
Коэффициент усиления этого уст- 
ройства обозначим через К,(ѓо,, И). 
Очевндно, что 


КУ (бо, 01) = 9. (9.1) 


При фиксированной частоте 2 Ист А 
© К, является функцией только 
амплитуды 0}. Рис. 9.2. К определению стацио- 


Коэффициент передачи линей- нарной амплитуды автоколебания. 


ного четырехполюсника обратной 
связи, который в дальнейшем будем называть просто коэффициентом 
обратной связи, можно выразить через амплитуды Оз и (.: 


Кое (іо) = 0/0,. 


Но напряжение Оз, снимаемое с выхода четырехполюсника об- 
ратной связи, есть одновременно напряжение Ц:, действующее на 
входе усилителя. Следовательно, 


Кос (16) = 0/0. (9.2) 


Сравнивая это выражение с отношением (9.1), приходим к вы- 
воду, что в стационарном режиме автогенератора (когда только и 
можно пользоваться методом комплексных амплитуд) коэффициен- 
ты Ку (юг, И.) и К, (іо) являются взаимно обратными величинами: 


КУ (юг, Ш) Ко (ю,) = 1. (9.3) 


Так как коэффициент передачи линейного четырехполюсника не 
зависит от амплитуды колебаний, то выражение (9.3) можно исполь- 
зовать для определения установившейся амплитуды колебания при 
заданном К... Именно, когда Ку, уменьшаясь с ростом амплитуды 
(из-за нелинейности вольт-амперной характеристики усилительного 
элемента), достигает величины 1/Кос, дальнейший рост амплитуды, 
как указывалось ранее, прекращается. Это поясняется рис. 9.2. 
Стационарная амплитуда (Љ.ъ определяется как абсцисса точки пе- 
ресечения графика К у с горизонталью, проведенной на уровне 


1/Кос. С другой стороны, выражение (9.3) можно использовать 
для определения коэффициента обратной связи, требуемого для под- 
держания определенной амплитуды (Лот при заданной функции 
КО 

Для установления перечисленных общих свойств автогенерато- 
ра нам не требовалось уточнять ни тип усилительного элемента, ни 
вид схемы автогенератора. Это объясняется тем, что мы ограничились 
рассмотрением стационарного режима автогенератора. Для вы- 
яснения же механизма возникновения колебаний, а также механиз- 
ма установления стационарного режима необходимо исходить из 
конкретного электронного прибора и конкретной схемы автогене- 
ратора. 

Отметим одно важное требование, предъявляемое к автогенера- 
тору, предназначенному для устройств передачи информации: вы- 
рабатываемое им колебание должно быть строго монохроматическим 
(в отсутствие модуляции). Любое нарушение монохроматичности, 
проявляющееся в паразитном изменении амплитуды, частоты или 
фазы колебания, может служить причиной возникновения помех 
в канале радиосвязи. Требование монохроматичности включает 
в себя также и требование стабильности частоты автоколебания. 


9.2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ КОЛЕБАНИЯ В АВТОГЕНЕРАТОРЕ 


Механизм возникновения и нарастания колебания удобнее всего 
рассмотреть с помощью схемы лампового автогенератора (рис.9.3, а). 
Допустим, что запуск автогенератора осуществляется включе- 
нием в момент # = О постоянного напряжения Е„о. Бросок анод- 


Рис. 9.3. Одноконтурный ламповый автогенератор (а) и режим работы при за- 
пуске (6). 


ного тока і, (0) (рис. 9.3, 6) возбуждает в-контуре Ги, Сь, г свободное 
колебание, параметры которого определяются параметрами конту- 
ра, лампы и обратной связи. На начальном этапе запуска, пока амп- 
литуда колебания мала, представленную на рис. 9.3, а цепь можно 
рассматривать как линейную, Составим для этой цепи дифферен- 


циальное уравнение, учитывающее лишь переменные составляющие 
токов и напряжений. 
Колебательное напряжение на контуре иа, и токи ір, іс, Ё, 
(рис, 9.3, а) связаны между собой очевидными соотношениями 
р А 7 Чи 
==. --16;} Їс== С, ЕЕ $ Инт 


(9.4) 


В качестве искомой функции выберем, например, ток {1 (В в 
индуктивной ветви контура. Исключая из первого уравнения (9.4) 
іс (1 с помощью второго и третьего уравнений, получаем 


——. (9.5) 


Теперь необходимо ток і, выразить через напряжения, дейст- 
вующие на электродах лампы. В линейном режиме для этого 
можно использовать выражение вида (5.40) 


а == Иов — Чак/ (9.6) 


В рассматриваемой схеме напряжение иск является напряже- 
нием обратной связи, причем иск = ит == МАИ/АЁ следовательно, 
выражение (9,6) можно записать в форме 

аі 
р ГА а 
==5 М —— — —80., (9.7) 
а Р; . 


Приравнивая правые части уравнений (9.5) и (9.7), а также учи- 
тывая третье уравнение системы (9.4), после группировки слагаемых 
получаем следующее дифференциальное уравнение: 


1 ( А 1 $М аі 17/0; ЕО (9.8) 


ав 0 аа. = РС 


Слагаемое (—5 М/Г. Ск) в коэффициенте при первой производной 
имеет смысл отрицательного сопротивления, вносимого в колеба- 
тельный контур усилителем с положительной обратной связью, 

Вводя обозначение 


Ч нв = (1/21) Ех ГА Съ з $М/Сь, р 

приводим (9.8) к виду 
Фи а (+В, 0 
= + оь тА -- ты с. И. а (9.9 ) 


Общее решение уравнения (9.9) имеет вид 
и (0) = Ае кв соѕ (0,4-0), (9.10) 


где амплитуда Аз и фаза 6, — постоянные величины, зависящие от 
начальных условий, а частота свободного колебания 


осв М1 +В) С окы. 7 (9.11) 
Предполагается завеломо колебательный режим, когда 
(1 + пк Съ > ив. 


Характер изменения амплитуды свободного колебания (9.10) 
зависит от знака @.нь, т. е. от знака коэффициента при первой про- 
изводной в уравнении (9.8). Если @„„з >> 0, колебание затухает 
(рис. 9.4, а), если &.нв < 0, амплитуда колебания растет (рис.9.4, б). 
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Рис. 9.4. Изменение амплитуды свободного колебания в зависимости от знака 
затухания. 


Учитывая выражение (9.9), приходим к следующему условию 
возникновения и нарастания колебания: 


быв = (1/21.)(7 + І.С, — М/С) < 0 
ИЛИ 
М/С > ғ +4 Ё С.В. (9.12) 


Выполнение этих неравенств обеспечивает рост амплитуды коле- 
бания при сколь угодно малых начальных значениях амплитуды. 

Неравенству (9.12) можно придать большую наглядность, если 
переписать его в форме 


МЈ > "С181, + ШЅР;. 


Учитывая, что отношение М/Г.„, равное отношению напряжения 
и К напряжению изк, является коэффициентом обратной связи 
Кос» а также, что 7С„/Ё к = 1/22 и Ш$Ю; =), получаем 


Ко, В (9.13) 


Это неравенство является основным условием самовозбуждения 
автогенератора. Оно позволяет легко объяснить влияние основных 
параметров усилительного прибора и схемы на возникновение коле- 
баний. Чем больше крутизна вольт-амперной характеристики $, 
тем требуется меньшая величина Кос, т. е. тем легче возникают авто- 
колебания. Увеличение же параметра ), отображающего обрат- 
ную реакцию анодного напряжения на входную цепь, наоборот, 


ке: 


требует увеличения К... Очевидно также, что увеличение сопро- 
тивления потерь ғ, уменьшающее величину 2, == [.„/”С,, требует 
увеличения обратной связи. 

Заметим, что правая часть неравенства (9.13) 
1 1+ 0825р _ Юр 


+р = 
5759 525, 85Р; 2әр 


есть не что иное, как величина, обратная коэффициенту усиления 
в линейном режиме {[см. выражение (5.42)]. 
Таким образом, неравенство (9.13) можно записать еще и в такой 


форме: 
Ко > ШК у. (9.13 


К полученному результату можно также придти, рассматривая 
автогенератор на начальном этапе запуска как линейный усилитель 
с положительной обратной связью. При Ко, Ку > 1 такой усили- 
тель является неустойчивой цепью (см. $ 5.10). 

В процессе нарастания амплитуды колебания коэффициент Ку 
уменьшается. Это происходит из-за отрицательного напряжения 
смещения Иско == Юс/со, создаваемого постоянной составляющей 
тока сетки Гео на резисторе А, (рис. 9.3, а). Явления в цепи сетки 
полностью совпадают с явлениями в однополунериодном выпрями- 
теле (см. $ 8.7), в котором роль диода играет промежуток сетка — 
катод лампы, а нагрузки — цепь Ас, Се. При постоянной времени 
Р.С, намного превышающей период высокочастотного колебания 
Шос (1, выпрямленное напряжение растет пропорционально ампли- 
туде напряжения обратной связи ио, (д. В результате рабочая точ- 
ка на характеристике лампы с ростом амплитуды колебания посте- 
пенно смещается влево, что приводит к отсечке анодного тока и 
уменьшению крутизны ®.р (см. $ 8.4). 

Стационарный режим автоколебаний наступает, когда неравенст- 
во (9.13') обращается в равенство. 

Таким образом, цепь ДА, С, автоматически обеспечивает изме- 
нение напряжения смещения, благодаря чему удается сочетать 
благоприятные для запуска условия (Иско = 0) с выгодным энер- 
гетическим режимом работы генератора (отсечка анодного тока) в 
стационарном состоянии. 

Неравенство К. > /Ку можно рассматривать как условие 
самовозбуждения автогенератора любого типа. Однако механизм 
ограничения амплитуды колебания зависит от особенностей усили- 
тельного прибора. Так, в транзисторном автогенераторе с общим 
эмиттером (рис. 9.5, а) рабочая точка на вольт-амперной характе- 
ристике в момент запуска расположена не в начале координат, а 
при положительном значении (/вэ о (рис. 9.5, 6). Это необходимо 
ввиду того, что в транзисторе токи коллектора и базы связаны соот- 
ношением Ё, = В и требование достаточно большой крутизны 
характеристики (для облегчения условия самовозбуждения} застав- 
ляет располагать рабочую точку на линейном участке характеристи- 


ки {с (ив). Поэтому на начальном этапе запуска нарастание ампли- 
туды колебания не сопровождается увеличением напряжения смеще- 
ния (отрицательного}. Рабочая точка сдвигается влево лишь при 
заходе амплитуды колебания на нижний сгиб характеристики, ког- 
да проявляется эффект выпрямления напряжения и, (1) в цепи 


база— эмиттер. 
і 
19 ГА 
ЕИН 


і 
Ио |760 43 
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Рис. 9.5. Одноконтурный транзисторный автогенератор (а) и режим работы 
е при запуске (6). 


В схеме на рис. 9.5, а в отличие от схемы на рис. 9.3, а показан 
независимый источник постоянного напряжения Ево, включенный 
последовательно с цепью Р, Со автоматического смещения. 

В транзисторных автогенераторах напряжения Ево и Еко 
обычно подают от общего источника. 


9.3. СТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ АВТОГЕНЕРАТОРА. 
БАЛАНС ФАЗ 


Выяснив условия возникновения колебаний, определим ампли- 
туду и частоту автоколебания в стационарном режиме. Для опреде- 
ления амплитуды можно воспользоваться соотношением (9.3), 
пригодным для любого автогенератора. Неравенство (9.13) обращает- 
ся в равенство (9.3) только при уменьшении средней крутизны 5, 
до величины, отвечающей условию 


Коо = 18,2, + Р или бер = ШМК, — Р)2,. 09.14) 


Так как 5.р зависит от амплитуды колебания, второе равенст- 
во (9.14) позволяет найти стационарную амплитуду, Более наглядно 
определение стационарной амплитуды, основанное на методе коле- 


бательной характеристики Ги. (Е), где Ги: — амплитуда тока 
в колебательном контуре усилителя, получающегося из автогенерз- 
тора при устранении обратной связи. 

Задавая на входе усилителя амплитуду Ё, высокочастотного 
колебания с частотой ® = юр == ПУТ. к, Находят (расчетно или 
экспериментально) амплитуду тока в контуре /.„ъ. Типичный вид 
колебательной характеристики показан на рис. 9.6 (кривая А. 
При малых амплитудах ЁБ, эта характеристика линейна, так как 
рабочая точка по условию расположена на линейном участке вольт- 
амперной характеристики. Ограничение колебательной характерис- 
тики усилителя при больших амплитудах Ё, обусловлено ростом 
напряжения смещения (при использовании цепи автоматического 
смещения, см. предыдущий параграф): 

Для определения амплитуды тока, которая установилась бы 
в автогенераторе (после введения обратной связи), необходимо най- 
ти зависимость между /,„; И напряжением И. Так как Ц = 
== Гент Хен Где Хеоһ — сопротивление связи, то [инт = Иос/ Хов: 
Эта зависимость, определяемая линейной цепью автогенератора, по- 
казана на рис. 9.6 в виде линии //, наклоненной к оси абсцисс под 
углом ү = агсіс (1/х,.ь). Эта линия называется линией обратной 
связи. 

Ордината точки пересечения линий Ги // определяет стационар- 
ную амплитуду тока /,„; ст, а абсцисса — стационарную амплитуду 
напряжения Ис ст- Действительно, в точке пересечения величина 
тока [.нт, развиваемого усилительным прибором в контуре (линия 
1), как раз совпадает с величиной тока (линия //), необходимого для 
создания исходного напряжения Ис. 

С увеличением связи наклон линии // уменьшается и стацио- 
нарная амплитуда тока растет. При очень сильной обратной связи 
Гент ст Может даже уменьшиться из-за убывания колебательной ха- 
рактеристики усилителя, связанного с заходом в область насыщения 
вольт-амперной характеристики усилительного прибора. Такой ре- 
жим получается при связи, соответствующей линии ОА (рис. 9.6). 

Нетрудно показать, что точка С пересечения линий / и /1 яв- 
ляется устойчивой. Это означает, что при случайных отклонениях 
амплитуды тока от стационарного значения автогенератор возвра- 
щается в исходное состояние. Это свойство автогенератора пояс- 
няется рис. 9.7. Допустим, что амплитуда тока в контуре увеличи- 
лась на Д/. Это вызовет увеличение напряжения обратной связи на 
АО о. Но при напряжении на входе Оос ст + АЦ усилительный 
прибор способен поддерживать в контуре лишь ток [кнз, меньший 
тока Г.т от К АГ. Следовательно, ток в контуре не может удер- 
жаться на уровне /ннт ст 1 АР и должен убывать, т. е. возвращаться 
к исходному значению [ит ст. То же будет при случайном умень- 
шении тока в контуре. 

Определим частоту автоколебаний. В первом приближении эта 
частота совпадает с частотой собственных колебаний контура [ к, Сы, 
ғ, шунтированного внутренним сопротивлением электронного при- 


бора. При линейном рассмотренни (на начальном этапе нарастания 
амплитуды) влияние шунтирования учитывалось коэффициентом 
(1 + ”/Ю;) при последнем слагаемом в уравнении (9.8). 

В стационарном режиме, когда внутреннее сопротивление элект- 
ронного прибора Ю;, приведенное к току первой гармоники, зависит 
ої угла отсечки (см. $ 8.4), частота генерации определяется выра- 
жением 


о, ==(1/У Г, С) УТЕМЕЕ. (9.15) 


Эту поправку к частоте приходится учитывать при оценке не- 
стабильности, обусловленной влиянием непостоянства режима ра- 
боты усилительного прибора. При выполнении же технических рас- 


Ленс А Хкыт | 


Тит ст 


Рис. 9.6. Колебательная характери- Рис. 9.7. К доказательству устойчи- 
стика нелинейного усилителя с авто- вости стационарного режима автоге- 
матическим смещением. нератора. 


четов частоту автоколебаний обычно считают совпадающей с резо- 
нансной частотой колебательного контура. 

Имеются, однако, еще и другие факторы, которые влияют на 
частоту генератора более существенно, чем Ю;. Для выявления этих 
факторов рассмотрим фазовые соотношения в замкнутом кольце 
обратной связи автогенератора. Сумма всех фазовых сдвигов в 
кольце должна равняться и2л, где п — целое число (см. (5.98). 
Это условие определяет баланс фаз в автогенераторе. 

Для простого одноконтурного автогенератора это условие мо- 
жно записать в форме 


Фу + Фое = 27, (9.16) 
где фу обозначает аргумент комплексного коэффициента усиления 
Ку, а фо, — аргумент комплексного коэффициента обратной связи 

ос“ 
Исходя из уравнения для коэффициента усиления 
К, == —85,2р (1%), (9.17) 


где $. — в общем случае комплексная крутизна, получаем для фу 
следующее выражение: 


Фу == 95 + Ф; + п, (9.18) 


Здесь фз — аргумент $, а Фф, — аргумент сопротивления парал- 
лельного колебательного контура. Слагаемое п учитывает знак ми- 
нус в правой части (9.17). 

Итак, уравнение баланса фаз (9.16) для одноконтурного генера- 
тора принимает вид 


Ф5 + Ф, фо + п = 2л 


ИЛИ 


фз + $, + Фос = 7 (9.19) 


Из условия (9.19) вытекает, что все факторы, оказывающие влия- 
ние.на фазовые сдвиги в отдельных звеньях автогенератора, влияют 
и на частоту генерируемых колебаний. Так, например, включение 
фазосдвигающей цепи в четырехполюсник обратной связи сдвигает 
частоту генерации относительно резонансной частоты колебательной 
цепи автогенератора. Работа подобного автогенератора, в котором 
в качестве фазосдвигающего устройства используется линия задерж- 
ки, рассматривается в $ 9.9. 

В практике часто приходится считаться с влиянием и угла 95 
на частоту автоколебаний. Во всех предыдущих параграфах данной 

лавы, а также гл. 8 средняя крутизна характеристики усилитель- 
ного прибора считалась действительной величиной (фз == 0). Между 
тем следует отметить по крайней мере два фактора, придающих 
средней крутизне комплексный характер: 1) неполное отфильтровы- 
вание высших гармоник импульсного тока, 2} инерция электронов. 

Механизм влияния токов высших гармоник на частоту генерации 
заключается в следующем. При прохождении через колебательную 
цепь эти токи создают некоторое, хотя и очень малое, падение напря- 
жения, благодаря чему результирующее напряжение на колебатель- 
ном контуре, а следовательно, и на выходе цени обратной связи 
становится несинусоидальным. Это приводит к тому, что положи- 
тельная полуволна возбуждающего напряжения, определяющая 
форму импульса тока, деформируется, становясь несимметричной от- 
носительно своего максимального значения. Асимметрия объяс- 
няется тем, что для высших гармоник тока колебательная цепь пред- 
ставляет собой почти чисто реактивное, а для первой гармоники— 
активное сопротивление; добавочные напряжения от высших гар- 
моник имеют начальную фазу 90° (при нулевой начальной фазе на- 
пряжения от первой гармоники). 

Асимметрия импульса электронного тока в свою очередь приво- 
дит к некоторому сдвигу фазы первой гармоники тока относительно 
первой гармоники возбуждающего напряжения. В результате отно- 
шение /, к Ё;, т. е. средняя крутизна ©,р, становится комплексной 
величиной. Ясно, что чем выше добротность колебательной цепи, 
тем ближе напряжения к гармоническим и тем слабее влияние выс- 


ших гармоник на частоту генерации, 


В автогенераторах с обычными колебательными контурами отно- 
сительная поправка к частоте, обусловленная влиянием высших гар- 
моник, порядка 10-4 — 10-5. 

Второй из упомянутых факторов — влияние инерции электро- 
нов — имеет существенное значение только в автогенераторах, ра- 
ботающих на очень высоких частотах, когда время пролета элект- 
роном. междуэлектродных промежутков оказывается соизмеримым 
с периодом колебания. Получается значительный фазовый сдвиг 
между первой гармоникой тока и напряжением на входе электрон- 
ного прибора. Этот сдвиг следует учитывать при построении цепи 
обратной связи. 


9.4. МЯГКИЙ И ЖЕСТКИЙ РЕЖИМЫ САМОВОЗБУЖДЕНИЯ 


Вернемся к рис. 9.6 и выясним поведение автогенератора при 
изменении коэффициента обратной связи. При ослаблении связи 
наклон линии [/ растет, и при некотором критическом значении 
Кос, обращающем неравенство (9.17) в равенство (9.3), возникнове- 
ние колебаний невозможно. Линия связи, соответствующая крити- 
ческой обратной связи, занимает положение ОВ. 

‚Если в автогенераторе с индуктивной обратной связью и колеба- 
тельной характеристикой, показанной на рис. 9.6, плавно увеличи- 
вать М, то, начиная с критического значения Мр, амплитуда ста- 


Инт ст Гент в А Икнтст 
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Рис. 98 Зависимость Рис. 9.9. Колебательная Рис. 9.10. Зависимость 

стационарной амплитуды характеристика, соответ: стационарной амплитуды 

от величины обратной ствующая жесткому ре от обратной связи при 

связи при мягком ре- жиму. жестком режиме. 
жиме. 


ционарного колебания будет плавно возрастать, как показано на 
рис. 9.8. Такой режим самовозбуждения называется мягким. Из 
предыдущего видно, что для получения мягкого режима необходи» 
мо, чтобы колебательная характеристика выходила из нулевой точ- 
ки и имела достаточно большой наклон в области малых амплитуд. 
Все эти требования выполняются при использовании автоматичес- 
кого смещения. 

При использовании принудительного (внешнего) смещения коле- 
бательная характеристика принимает вид, показанный на рис. 9.9. 


Для возникновения колебаний в данном случае требуется очень 
сильная обратная связь (линия ОА, взаимоиндукция Мі). После 
того как колебания установились, связь можно ослабить до вели- 
чины Мз, при. которой линия связи занимает положение ОВ. При 
дальнейшем ослаблении связи колебания срываются. Для восста- 
новления колебаний М нужно увеличить до значения М,, соответст- 
вующего линии связи ОД. Такой режим самовозбуждения называется 
жестким. 

Зависимость стационарной амплитуды /кпт ст ОТ величины М 
при жестком режиме показана на рис. 9.10, причем стрелками 
обозначено направление измене- 
ния М. 

Если принудительное напря- 
жение смещения настолько ве- 
лико, что колебательная харак- 
теристика начинается не с нуля 
(рис. 9.11), то никакое увеличе- 
ние обратной связи не способно 
вызвать автоколебания. Если же д Ах 
вызвать колебания с помощью 
внешнего воздействия, то при Рис. 9.11. К вопросу об устойчивости 
достаточно сильной обратной генерации при жестком режиме. 
связи колебания могут продол- 
жать существовать и после прекращения воздействия. Из двух 
точек пересечения линий / и // точка С является устойчивой, 
а точка О — неустойчивой (имеется в виду динамическая устойчи- 
вость, т. е. устойчивость генерации). Это означает, что при неболь- 
ших случайных отклонениях амплитуды тока в контуре около точки 
С система возвращается в исходное состояние, сколь же угодно малое 
отклонение амплитуды в районе точки О прогрессивно возрастает 
и переводит амплитуду /ннт Либо в устойчивую точку С, либо в точ- 
ку О (соответствующую статической устойчивости). Доказательство 
неустойчивости точки Р аналогично доказательству устойчивости 
точки С, приведенному в предыдущем параграфе. 


Инт 


9.5. ПРИМЕРЫ СХЕМ АВТОГЕНЕРАТОРОВ 


На рис. 9.12 представлены три разновидности схем одноконтур- 
ных ламповых автогекераторов, различающихся лишь цепями об- 
ратной связи. Схема с индуктивной (трансформаторной) обратной 
связью (рис. 9.12, а) уже рассматривалась в $ 9.2 (рис. 9.3, а); един- 
ственное уточнение (рис. 9.12, а) заключается в способе включения 
резистора №, (между сеткой и катодом). Схему с кондуктивной (ав- 
тотрансформаторной) обратной связью (рис. 9.12, 6} и схему с ем- 
костной обратной связью (рис. 9.12, в) часто называют трехточеч- 
ными: усилительный прибор подключается к трем точкам контура 


а, сик. 


В схемах на рис. 9.12, аи бемкости Сз блокировочных конден- 
саторов обычно настолько велики, что по высокой частоте точку к 
практически можно считать соединенной с катодом накоротко. Так 
как катоды заземлены, то точки к являются точками нулевого по- 
тенциала. 

Избирательный четырехполюсник и четырехполюсник обратной 
связи, показанные на рис. 9.1, в рассматриваемых простейших авто- 
генераторах совмещены в одном колебательном контуре. Входными 


=— Лу 


Рис. 9.12, Схемы автогенератора с трансформаторной (а), автотрансформатор- 
ной (6) и емкостной (в) обратной связью. 


‘зажимами этого четырехполюсника являются точки а и к, к которым 

подключены анод и катод лампы, а выходными — точки подключе- 
ния сетки и катода (си к). Таким образом, показанные на рис. 9.12 
схемы можно заместить одной схемой (рис. 9.13). Источники пита- 
ния электродов лампы на этой схеме не по- 
казаны. 

В рассматриваемых простейших схемах 
частота генерации близка к резонансной 
частоте контура. На этой частоте падение 
напряжения на контуре У.„ совпадает 
(или почти совпадает) по фазе с током 
1, а последний — с напряжением Уск. 
Рис. 9.13. Схема замеще- Замечаем, что напряжение Ц. „ направлено, 
ния одноконтурного гене- как и ток а во внешней цепи, от катода 

ратора. к аноду. Если напряжение на выходе че- 
тырехполюсника обратной связи будет в 

фазе с Џ,„, то оно окажется в противофазе с исходным напря- 
жением 0.„. Из этого следует, что аргумент коэффициента об- 
ратной связи Кос (іо), т.е. фазовый сдвиг в четырехполюснике 
обратной связи, должен быть близок к 180°. К этому результату 
можно также прийти с помощью следующих рассуждений: однокас- 
кадный резонансный усилитель поворачивает фазу усиливаемого 
колебания на 180°, следовательно, для поддержания автоколебания 
напряжение, подаваемое по цепи обратной связи с выхода на вход, 
должно получить дополнительный сдвиг на 180°, Нетрудно просле- 


дить, как обеспечивается это требование в схемах на рис. 9.12. В 
схеме с трансформаторной обратной связью (рис. 9.12, а) сдвиг 
фазы на 180° получается при правильном подключении катушки 
[ск К зажимам сетка — катод. Модуль коэффициента обратной свя- 
ЗИ 


Кос = МИ. (9.20) 


В автотрансформаторной схеме (рис. 9.12, 6) требуемая фази- 
ровка достигается съемом напряжения обратной связи с катуш- 
ки индуктивности Сеск, входящей в емкостную ветвь контура. При 
резонансе токи в индуктивной и емкостной ветвях контура равны 
по амплитуде и противоположны по направлению. Следовательно, 
индуктивности Раки Ёск обтекаются одним и тем же контурным то- 
ком и образуют делитель напряжений. По отношению к катоду, под- 
ключенному к промежуточной точке контура, напряжения, снимае- 
мые с катушек Раки Дон, Находятся в противофазе, 

Модуль коэффициента обратной связи 


Кос == Г.ка (9.21) 


Резонансная частота колебательного контура в автогенераторе 
с индуктивной трехточкой 


ор= ПУЕ) Сы. (9.29) 
Наконец, для схемы с емкостной обратной связью (рис. 9.12, в) 
Кос = Сьь/Соь» (9.23) 

а резонансная частота контура 
Фр ЧИГ Сон 3 (9.24) 


где 
Съкь а Сь6Сек (Сак Ё Сеск). 


В транзисторном автогенераторе с емкостной обратной связью 
(рис. 9.14) внешнее напряжение смещения (/љэџ подается с де- 
лителя напряжений К, №, подключенного к источнику питания 
цепи коллектора. 

Коэффициент обратной связи с данной схеме 


Кое = Снь/Сбь» (9.25) 


а резонансная частота определяется формулой, аналогичной (9.24). 

При рассмотрении всех перечисленных схем не учитывались 
паразитные параметры — междуэлектродные емкости, индуктивно- 
сти вводов лампы, фазовый сдвиг анодного тока из-за влияния инер- 
ции электронов и т. д. 

Поэтому коэффициент обратной связи в одноконтурных авто- 
генераторах оказался независимым от частоты. Этот вывод справед- 
лив при относительно невысоких частотах. С повышением рабочей 


частоты схема замещения автогенератора усложняется и коэффи- 
циент обратной связи должен рассматриваться с учетом перечислен- 
ных факторов. Частотная зависимость Кос (іо) особенно сильно вы- 
ражена для транзисторных автогенераторов, работающих на ча: 
стотах, близких к граничной частоте транзистора. Аргумент $5 ком- 
плексной крутизны $ „р (см. $ 8.3) достигает в этих генераторах 90° 
и аш. Аргумент Фос цепи обратной связи отличается при этом 
от 180°. 


На высоких частотах большое распространение получили тран- 
зисторные автогенераторы, работающие по схеме с обшей базой и 
обладающие конструктивными преимуществами по сравнению со 


Рис. 9.14. Транзисторный Рис. 9.15. Автогенератор на транзисторе с об- 
автогенератор с емкост- щей базой. с 
ной обратной связью. 


схемой ОЭ. Типичная схема гетеродинов радиоприемников пред- 
ставлена на рис. 9.15. Резистор К, автосмещения включен в цепь 
эмиттера. Хотя на начертании схемы отмеченная выше частотная 
зависимость коэффициента обратной связи, а также комплексность 
средней крутизны не отражаются, параметры контура и элементов 
цепи обратной связи существенно отличаются от параметров при 
относительно низких частотах. 


9.6. НЕЛИНЕЙНОЕ УРАВНЕНИЕ АВТОГЕНЕРАТОРА 


В предыдущих параграфах данной главы изучались условия 
возникновения колебаний и определялась устойчивость стационар- 
ного режима автогенератора. Необходимо рассмотреть весь процесс 
установления автоколебаний: от включения до установления ста- 
ционарного режима. Это важно для ряда приложений, когда при- 
ходится иметь дело с формированием коротких радиоимпульсов 
(например, в импульсных радиосистемах). Для полного описания 
работы автогенератора, охватывающего все стадии процесса установ- 
ления, необходимо отказаться от условия малости амплитуд, лежа- 
шего в основе линейного дифференциального уравнения (9.9’). 


Использованное при составлении этого уравнения линейное вы- 
ражение (9.6) 


Ѓа = Иск — (Мак/Ю}) == 8 (иск — Виан), 
необходимо заменить нелинейной функцией 
а = (Иск — Оиаь), (9.26) 


определяющей анодный ток і, при любых значениях Иск И Шак. 

Для дальнейшего исследования удобно перейти от схемы, изо- 
браженной на рис. 9.3, а, к схеме, показанной на рис. 9.16. Исполь- 
зованная в этой схеме параллельная схема замещения колебатель- 
ного контура, не меняя сути дела, упрощает составление дифферен- 


Рис. 9.16. Схема замешения автогенератора, 
соответствующая уравнению (9.29), 
. 


циального уравнения для напряжения и„ь, действующего на кон- 
туре. При выбранных направлениях токов и напряжений можно 
написать следующие исходные уравнения: 


іс + ік й == іы, (9.27) 
р ан А иа, 1 
оС а, іа ан, пт а (9.28) 


Подставляя выражения (9.26) и (9.28) в (9.27), получаем 


С ааа [Чак шо, Рн). 9.29) 
Преобразуем теперь аргумент нелинейной функции №, выразив 
Иск Через Сак. Непосредственно из схемы с трансформаторной свя- 
зью (рис. 9.16) вытекает соотношение иск = М (41/98, а из 
третьего равенства (9.28) следует, что 4й./4{ == изк/Ё.. Следователь- 
НО, Иен = ИМЕ. 
Итак, 


иок — Риак = (МЛ — РБ) иык = (Ков — Р) или, 


Заметим, что если не учитывать влияние йһқ На ток і, (при 
р < Кос), ТО Иск А КосНан. 
Введем обозначение 


Ко = Кос = В. (9.30 


Тогда 
ф (иск — Рик) = Ф КК, — В) чак] = 
= р (К осшав)- (9 31) 


Подставляя это выражение в (9.29) и дифференцируя последнее 
по 1, получаем 


Ф пақ 1 аи 1 
—————— = н —— Ц === 
а? Е Св а р БС 


| аф (К ос Чак) 
С А 
или 


изн а | Чак 


1 1 
= ? и. ==0. 9. 
а? а {СВ С Каа) п 0 ей 


1С 


Как и следовало ожидать, получилось нелинейное уравнение, 
Дальнейший путь заключается в подстановке в уравнение (9.32) 
какой-либо подходящей аппроксимации функции ф (Косак). 

Наиболее удобной является аппроксимация с помощью степен- 
ного полинома. Чтобы не слишком усложнять задачу, обычно ис- 
ходят из неполного полинома третьей степени [см. (8.13)]: 


А = 3} (Кос Мак) = 01 Кос ик А @з (Кос Маһ) == 
= а Кос изн — | @з | (Ко иь}. (9.33) 


Входящее в выражение (8.8) слагаемое { ((/,) опущено, так как 
оно не оказывает влияния на поведение функции йак. Знак минус 
перед кубическим членом взят в соответствии с формулой (8.14). 

Аппроксимация (9.33) пригодна при фиксированном положении 
рабочей точки на вольт-амперной характеристике (в точке перегиба, 
см. рис. 8.5). Следовательно, при этом не учитывается изменение 
напряжения смещения (/ в процессе нарастания амплитуды коле- 
бания (при автоматическом смещении). Тем не менее, как показы- 
вает опыт, аппроксимация (9.33) все же позволяет выявить основ- 
ные черты процесса установления колебаний в генераторе, работаю- 
шем в мягком режиме. 

Подставляя (9.33) в (9.32), получаем 

и а 1 Н В 
пени |5 (в Кава) нак 1881 Кий, ] + пе-ии=0 


ИЛИ 


4? иак Яцак 


ва | Сзив | — экв ик) 


әна ==0, (9.34) 
где использованы обозначения 


20, ==(1А— Кос а1)/С; \ьнв==3 108] Коё/С; 8 —1/ГС. (9.35) 


Заметим, что в самовозбуждающемся генераторе оь < 0 
(см. 6 9.2). 


Разделив (9.34) на об и введя малый параметр 


== 2] Сэнв [ос (9.36) 
получаем 
1 Фик $ 1 а 
2 бак в || — экв ц? ак _ 25 
юр аё ( 2] акі С (90 а наь 9 


Переходя, наконец, к безразмерному времени т = оџѓ, получа- 
ем уравнение, известное под названием уравнения Ван дер Поля: 


0 пак Ба Е =—=() (9.37) 
= 05 9. 


ад? 2 @онв | ат 


При малых напряжениях, когда И уькь/2 | 0кь| Иак < 1, урав- 
нение (9.37) переходит в линейное уравнение, совпадающее с урав- 
нением (9.9') [при переходе в последнем к безразмерному времени, 
а также при учете различия между схемами на рис. 9.3 и 9.16. 
С увеличением амплитуды напряжения из к все сильнее проявляется 
нелинейность системы, обусловленная величиной (ү, һъ/2 | ок |) “к. 

Методов, позволяющих получить точное решение нелинейного 
уравнения (9.37), не существует. 


9.7. ПРИБЛИЖЕННОЕ РЕШЕНИЕ НЕЛИНЕЙНОГО УРАВНЕНИЯ 
АВТОГЕНЕРАТОРА 


В применении к данной задаче суть приближенного метода за- 
ключается в том, что отыскивают решение нелинейного уравнения 
(9.37) в форме высокочастотного колебания 


Пан = Д (000) соѕ 00 == А (т) соѕ т, (9.38) 


где 0 == ©р — резонансная частота контура, т. е. 00 = ІС; 
А (х) — функция, медленно изменяющаяся во времени. 

Основанием для такого подхода является допущение высокой 
добротности колебательного контура, при которой для существен- 
ного изменения амплитуды и, следовательно, запасенной в контуре 
энергии требуется время, измеряемое значительным числом перио: 
дов. Условие медленности изменения амплитуды, сформулированное 
в $3.1, предполагается выполненным. 

Итак, для отыскания приближенного решения уравнения (9.37) 
остается найти только функцию А (1), т. е. огибающую амплитуд 
колебания. Частота колебания просто приравнивается о = ИИ ГС, 
а начальная фаза, которая в решении (9.38) опущена, может быть 
принята любой в зависимости от начальных условий запуска ге- 
нератора*. 


1 В действительности фаза, а следовательно, и Частота колебания в про- 
цессе установления могут являться функциями времени. Для определения 
поправки к частоте необходимо находить. второе или даже более высокие 
приближения, 


Подставим (9.38) в уравнение (9.37). Предварительно найдем 
производные от функции пак = А (т) соѕ т, для краткости опустим 
аргумент функции А (т), а производную аА (т)/ат обозначим че- 
рез 4: 


к= А С0ѕ Т; = —Азшт-|- А созт, 
2 а б а. Ра А 
кд соѕт-— Д ѕіпт— Азшт-|- А соѕт л — А соѕ т — 2А $їп т, 
Т 
Я (и 
и? Чиак ВЕ (изк) ЕЕ, а. (АЗ соѕ3 т) = 
аз З ат 3 
в. 1 з АЗ . 
ЕЕ В ть СОЅ т АУ ——— 510 Т, 
4 4 ат 4 


Слагаемое с А отбрасывается, так как вторая производная 
медленно меняющейся функции является величиной второго поряд- 
ка малости; слагаемое, содержащее соѕ Зт = соѕ Зоџѓ, которое 
получается при возведении в куб соѕ т отбрасывается, так как утро- 
енная частота отфильтровывается колебательным контуром, на- 
строенным на частоту оъ. Кроме того, следует иметь в виду, что по- 


следнее слагаемое т (ФА 28/0) соз т после подстановки в уравнение 


(9.37) и умножения Р малую величину е также отбрасывается, как 
величина малая по сравнению со слагаемыми с коэффициентами А, 


А или 43. Произведение 4 соѕ т также отбрасывается. В резуль- 
тате` уравнение (9.37) приводится к виду 


Ба А ; Аз . 
2А ѕіпт е4 ѕіпт 1.18 ^^ ср 
21оәкв | 4 


= (Ав) ѕіп т = 0. 


2 оэнв| 1 
Так как зїп т 52 0, то приходим к следующему уравнению для 
амплитуды: 


; кв дз 
2А—«[А— 58 =) 1 


2[аькв1 4 


Умножая на А и учитывая, что 2АА = 4А*/ 4%, переписываем 
это уравнение в форме 


Е Балев —0. (9.39) 
ах 21аәк | 4 


Получилось уравнение первого порядка относительно квадрата 
амплитуды. Стационарная амплитуда А, определяется сразу, до- 
статочно приравнять нулю производную от 4, Таким образом, 


Уэк Аё, 
д г. ТаШа. Е 
с 2|оәһь| 4 е 


откуда 


Я == ЗИ =! энв| (9.40) 
и уравнение (9.39) принимает вид | 
адат — є (А? — АЧАс) = 0. (9.41) 


Для решения этого уравнения используется подстановка А? == 
=з |/Х. Тогда Ах == И И 


а 
ИЛИ 
са еб. 
Разделяя переменные 
ах /(х — хол) = — ейт 


и интегрируя, получаем 
а (х — хо) + С = — =. 
Пусть начальное значение амплитуды колебания в момент 
т = 0 равно А,. Тогда соответствующее этому моменту значение 
хо равно /А?. Полагая в последнем выражении т = 0, находим 
постоянную интегрирования С: 


С —.— п (хо лыр Хот) 


Следовательно, 
Іа (х — Хо) — Ш (Хо — жа) = м 


и 
Хх Хот 6 
70 == еб, 
тти (9.42) 
откуда 
х = х И Ч (о/о — 1) е] 
или 


Я Р 
Ко ОЕМ і А 1) е Я 
А А, А? 

Наконец. учитывая выражение (9.36) и т = оѓ, а также то, что 


@,„в < 0, получаем 


А ЕЗ8 Аст Аст 


1408481) е" +0484 — 1) еек. 


(9.43) 


Подставляя это выражение в (9.38), получаем 
Ает соѕ (0, --0), (9.44) 
Утба аве "Ре 


где 0, — начальная фаза, зависящая от условий запуска генера- 
тора. 

Как правило, Ас-/А, >> 1. Поэтому при малых значениях 
2 |о.„в| знаменатель 


У 1+ а е2 1%кв1' ду 400 е1 нь? 
Ад А, 


И выражение (9.44) принимает вид 
па (0 ғ Ау екы 1 сос (ө, #--6,), 


совпадающий с видом выражения (9.10), выведенного для линей- 
ного режима (при малых амплитудах). 


Чак Ф) == 


Шк 


А7. 


Рис. 9.17. Процесс установления Рис, 9.18. Характер нарастания огибаю- 
колебания в автогенераторе. щей автоколебания при различных иа- 
чальных условиях, 


При #— оо (стационарный режим) 
Пак (В = Аст 60$ (во + 0%). 


Ограничение амплитуд, обусловленное введением кубического 
члена в аппроксимацию вольт-амперной характеристики (9.33), 
иллюстрируется рис. 9.17, на котором представлен процесе установ- 
ления колебания в автогенераторе. 

Характер изменения огибающей А (1/А„ при нескольких зна- 
чениях параметра п = Д,„/Ао показан на рис. 9.18. 

Из выражения (9.43) и рис. 9.18 видно, что время установления 
стационарной амплитуды существенно зависит от начальной ампли- 
туды, т. е. от начальных условий запуска. Это имеет важное значе- 
ние для генераторов, работающих в импульсном режиме. 


В заключение отметим, что для удовлетворительного описания 
процесса установления колебаний при жестком режиме самовоз- 
буждения требуется удержание в полиноме (8.8) по крайней мере 
еще и пятой степени. 


9.8. АВТОГЕНЕРАТОРЫ С ВНУТРЕННЕЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ 


При рассмотрении механизма возникновения колебаний в авто- 
генераторе (см. $ 9.2) мы встретились с понятием отрицательного 
сопротивления, вносимого в колебательный контур при надлежа- 
щем выборе фазы обратной связи. При этом в соответствии с обобщен- 
ной схемой автоколебательной системы (см. рис. 9 1) имелась в ви- 
ду внешняя обратная связь. 

Существуют, однако, некоторые электронные приборы, которые 
позволяют получить отрицательное сопротивление за счет падающих 
участков вольт-амперной характеристики без введения в схему 
специальных элементов обратной связи. К таким приборам относят- 
ся, например, туннельный диод и обычные тетроды и пентоды при 
соответствующем подборе напряжений на электродах. 

На рис. 9.19, а показана вольт-амперная характеристика тун- 
нельного диода, представляющая зависимость прямого тока диода 
от положительного напряжения 
смещения. На падающем участке 
9—6 дифференциальное сопро- 
тивление диода отрицательно: 


б. = ашаі= сів у, 


где ү — угол наклона касатель- 
ной к кривой і = (и) в рабо: 
чей точке (/,. 

Аналогичной получается ха- 
рактеристика тетрода при силь- 
но выраженном  динатронном Р'е,919, Волыг-амперныс харантєре 
эффекте (рис. 9.19, 6). да с динатронным эффектом (6), при 

При подключении электрон- которых возможна реализация отри- 
ного прибора с подобными вольт- цательного сопротивления. 
амперными характеристиками к 
колебательной цепи можно осуществить генерацию высокочастот- 
ных колебаний. При этом получается автогенератор с внут 
ренней обратной связью. На рис. 9.20, а изобра- 
жена схема динатронного генератора, в которой в качестве отри- 
цательного сопротивления используется тетрод. Как видно, в 
этой схеме нет специальных элементов для создания обратной 
связи. Отрицательный характер сопротивления лампы дости- 
гается установкой рабочей точки на падающем участке харак- 
теристики (рис. 9.19, 6). Для этого на анод подается напряжение 
питания Ё, меньшее, чем на экранирующую сетку. Эквивалент- 
ная схема контура, шунтированного отрицательным сопротивлением 


В_, изображена на рис. 9.20, 6. По отношению к этому сопротив- 
лению па рассматривается как электродвижущая сила, так что ток 
іа И напряжение пиа связаны соотношением ѓа = иа/Ю_. 

Рассматривая, как и в $ 9.2, начальный этап возникновения ко- 
лебаний (малые амплитуды), исходим из уравнений, аналогичных 
уравнениям (9.4)—(9.5), с тем 
лишь отличием, что первое урав- 
нение (9.4) запишем в виде 
й. А іс =— р. 

Учитывая далее приведенное 
выше выражение Ёа == и»/В_ и 
используя третье уравнение си- 
стемы (9.4), получаем вместо (9.8) 
следующее линейное дифферен- 
циальное уравнение: 


0) 0} 02р ғ 1 аір 
. аё а ) т 
Рис. 9.20. Динатронный генератор т 
(а) и его схема замещения (6) 18 не. 0 (9.45) 


Для того чтобы амплитуда колебания нарастала, коэффициент 
при первой производной должен быть отрицательным. Отсюда полу- 
чается условие возникновения колебаний в виде 


г 1 1 
— ——— | —— |< 0 
п га 
ИЛИ 
І 
К рб 2р0 = 0/9; С, (9 46) 
где | 5 .| — абсолютная величина отрицательного сопротивления; 


Гәр — резонансное сопротивление контура; @ — добротность; р = 
= ИІС — характеристическое сопротивление контура; 
Когда сопротивление | Ю_|, зависящее от амплитуды колебания 


(при переходе на нелинейную часть характеристики лампы), уве- 
личится до 


[8-(0.)| = 2, (9.47) 
в автогенераторе установится стационарная амплитуда колебаний. 
Режим устойчив, если в точке пересечения горизонтали кривая 
16. (0.)| имеет положительный наклон (рис. 9.21). Все, что 
в предыдущих параграфах было сказано о характере нелинейной 
зависимости средней крутизны от амплитуды управляющего на- 
пряжения, в данном случае можно распространить на характер за- 
висимости величины, обратной | Е_|, от напряжения (а. 
Из-за недостаточной устойчивости динатронного эффекта и низ- 
ких энергетических качеств динатронные генераторы применяются 
довольно редко. Значительно большее распространение получили 


генераторы на туннельном диоде (рис. 9.22). Блокировочные дрос- 
сель Ёсл и конденсатор Се» (Сол >> Со) защищают цепь постоян- 
ного тока от тока высокой частоты; Со — собственная емкость дио- 
да; г, — сопротивление потерь в кристалле и в элементах контура. 
Преимуществом туннельного диода является весьма малое по аб: 
солютной величине отрицательное сопротивление (~‹ 10—100 Ом). 
Несмотря на относительную большую собственную емкость диода 
(несколько десятков пикофарад), условие самовозбуждения (9.46) 
выполняется в весьма широком диапазоне частот, вплоть до СВЧ. 


ГА 


Рис. 9.21. К определению стационар- Рис. 9.22. Генератор на туннельном 
ной амплитуды автоколебания в гене- диоде. 
раторе с внутренней обратной связью. 


Так, например, при добротности контура, составленного из 
индуктивности Г, и собственной емкости диода Со == 50 пФ (0)=50), 
при |Ю_| = 50Ом предельная частота генерации будет [маке А 
А 9/2 | Ю_ | Со 3. 109 Гц = 3000 МГЦ. Е 


9. 9. АВТОГЕНЕРАТОР С ЛИНИЕЙ ЗАДЕРЖКИ В ЦЕПИ 
ОБРАТНОЙ СВЯЗИ 


Пусть имеется автогенератор с избирательной нагрузкой и ли- 
нией задержки в кольце обратной связи. Подобный генератор мож- 
но представить в виде обобщенной схемы (рис. 9.23), аналогичной 
схеме на рис. 9.1. Рассматривая линию задержки как идеальный 
четырехполюсник с передаточной функцией е ‘7, мы можем пред- 
ставить линейную часть схемы, состоящую из колебательного кон- 
тура и задержки Т, в виде одного четырехполюсника обратной свя- 
зи с передаточной функцией 


Кос 110—0) К, (о ор) ее—'97 = Косе У, (9.48) 


где К, — модуль передаточной функции колебательного контура, 
обладающего резонансной частотой 0р; Фк — фазовая характери- 
стика контура. В полосе прозрачности контура можно считать, что 
Фк А — (0 — 0р) т, где ть — постоянная времени контура. 

Введение в схему линии задержки не изменяет модуля переда- 
точной функции, но существенно влияет на результирующую фазо- 
вую характеристику 


Фу = — (0 — ®,) тк ФГ. (9.49) 


При достаточно большой задержке Т наклон результирующей 
фазовой характеристики определяется в основном слагаемым ®Т, 
причем может оказаться, что в полосе прозрачности колебательной 
цепи изменение фу достигает значительной величины, превышающей 
несколько полных оборотов 2л. Подобный случай изображен на 
рис. 9.24, на котором ®.., ®1, @, ®» ... обозначают частоты, 
лежащие в полосе прозрачности контура, при которых ординаты 
фазовой характеристики фх равны п2п, где и — целое число. Так 
как при указанных частотах выполняется баланс фаз и амплитуд 
(см. $ 9.3), то каждая из них может являться частотой автогенера- 
ции. Введение в кольцо обратной связи достаточно большой за- 


ДРЩНЕЕНЫЕ 
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Рис. 9.23. Автогенератор с линией задержки в непи обратной связи. 


держки придает системе многочастотный характер. Роль колеба- 
тельного контура при этом сводится лишь к ограничению числа ча- 
стот, на которых обеспечивается усиление, необходимое для авто- 
генерации. 

Возникает вопрос, могут ли одновременно устойчиво сущест- 
вовать несколько автоколебаний с различными частотами. Ответ 
на него зависит от таких факторов, как число частот в полосе про- 
зрачности контура, при которых выполняется фазовый баланс, форма 
амплитудно-частотной характеристики избирательной нагрузки, ре- 
жим самовозбуждения (мягкий или жесткий) и некоторых других. 

Рассмотрим сначала случай, когда в полосе прозрачности оди- 
ночного колебательного контура имеется всего лишь две частоты, 
на которых возможна генерация: @; и ®о. Это означает, что в полосе 
2Ао, = 2/5, (т, — постоянная времени контура) набег фазы в ли- 
нии задержки Г близок к 2л, т.е. 2Ло,Г 2 2л или Т = п/Ао, а 
АЕ Пти. 

Примерное расположение @у и оз на оси частот показано на 
рис. 9.25. Через Е, и Ё, обозначены амплитуды колебаний с указан- 
ными частотами в какой-то момент времени после запуска гене- 
ратора с мягким режимом возбуждения. При циклическом обходе 
замкнутого кольца обратной связи при каждом прохождении через 
нелинейный элемент соотношение между амплитудами Е! и Ё, 
будет изменяться в пользу ЕЁ,. С аналогичной ситуацией мы имели 
дело при рассмотрении подавления слабого сигнала в амплитудном 


ограничителе в $ 8.9. В итоге колебание с частотой о, полностью 
подавляется и в системе остается всего лишь одно колебание с ча- 
стотой оу, для которого начальные условия при запуске более бла- 
гоприятны. 

Иначе обстоит дело в автогенераторе с жестким режимом само- 
возбуждения, когда при запуске для установления автоколебаний 
требуется посторонний источник колебаний. В зависимости от 
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Рис. 9.24. Расположение возможных Рис. 9.25. К вопросу о подавлении 
частот геиерации при введении за- слабого колебания в автогенераторе 
держки в цепь обратной связи. с задержкой в цепи обратиой связи. 


выбора запускающей частоты в генераторе может быть установлен 
стационарный режим на любой из частот: ® или ®,. Отсюда вид- 
но, что «жесткий» автогенератор с запаздывающей обратной связью 
можно использовать как устройство, запоминающее одну из не- 
скольких частот, подаваемых в момент запуска. 


Ак 


Ёп 


ор [21 


Рис. 9.26. Форма АЧХ избирательной Рис. 9.27. Форма АЧХ избирательной 

цепи, неблагоприятная для одиовре- цепи, допускающей устойчивую гене- 

мениого генерирования нескольких рацию иескольких частот одновре- 
частот. менно. 


Вернемея к автогенератору с мягким режимом самовозбужде- 
ния и допустим, что в полосе прозрачности колебательной цепи име- 
ется значительное число частот возможной генерации, Так как эти 
частоты расположены на оси ® эквидистантно (рис. 9.26), то можно 
допустить существование совокупности колебаний с частотами вл, 
92, 08, ... при амплитудных и фазовых соотношениях, характерных 
для угловой модуляции. Подобное сложное колебание, обладающее 


постоянной амплитудой, проходит через нелинейность (амплитуд- 
ный ограничитель) без деформации, т. е. без изменения соотношения 
между отдельными составляющими спектра. Это означает, что не- 
линейная часть автогенератора не препятствует одновременной гене- 
рации сетки частот. Этого, однако, еше недостаточно для устойчи- 
вой генерации. Необходимо, чтобы передаточная функция избира- 
тельной цепи обеспечивала сохранение внутриспектральных соот- 
ношений. Амплитудно-частотная характеристика избирательной 
цепи, представленная на рис. 9.26, не отвечает этому требованию. 
Более подробное рассмотрение [7] показывает, что для устойчивой 
генерации спектра частот амплитудно-частотная характерпстика 
колебательной системы должна иметь неравномерность типа сед- 
ловины (рис. 9.27). 


Генератор с запаздывающей обратной связью обладает некото- 
рыми другими интересными свойствами, обусловленными большой 
крутизной фазовой характеристики, например повышенной стабиль- 
ностью генерируемой частоты. 


9.10. ДЕЙСТВИЕ ГАРМОНИЧЕСКОЙ Э. Д. С. НА ЦЕПИ 
С ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ. РЕГЕНЕРАЦИЯ 


В радиотехнике под регенерацией подразумевается компенсация 
потерь в колебательной цепи © помощью положительной обратной 
связи. Явление регенерации можно использовать для усиления коле- 
баний. Схема регенеративного усилителя, изображенная на рис. 9.28, 
внешне не отличается от схемы автогенератора. Однако в регенера- 
тивном усилителе обратная связь не доводится до величины, соот- 

ветствующей порогу генерации. При 

ыла (1 этом получается лишь частичная ком- 

пенсация потерь в контуре и действие 

обратной связи сводится только к повы- 

шению добротности регенерированного 
контура. 

В схеме на рие. 9.28 усиливаемое 
колебание с амплитудой Е и частотой ® 
вводится в Колебательный контур Г, С, 
Рис. 9.28. Регенсратнвный Г, а обратная связь осуществляется с 

усплитель. помощью катушки Ё, обтекаемой пере- 

менной составляющей коллекторного то- 

ка 1, и индуктивно связанной с катушкой контура /. Нетрудно 

выявить влияние параметров транзистора и обратной связи на экви- 

валентные параметры колебательного контура. Рассмотрим сначала 

более простой случай малых амплитуд, когда используется неболь- 

шой участок характеристики транзистора и средняя крутизна $, 
может быть приравнена крутизне 5. А 


При гармонической э. д. с. с комплексной: амплитудой Ё и часто- 
той о амплитуду тока в контуре (в стационарном режиме) можно 


определить с помощью следующего выражения: 
-  1= (Е + Чо Ли + (о — 1/00)1, (9.50) 


где Чоо —- комплексная амплитуда напряжения обратной связи, 
вводимого в контур. Так как цепь предполагается линейной (при 
малых амплитудах), то это напряжение совпадает по частоте с э. д. с. 
Е и может отличаться от последней лишь фазой. 

Очевидно, что 


Пос = о/Мь, 


а амплитуда переменной составляющей коллекторного тока 1,,, если 
пренебречь реакцией выходной цепи, равна 


і, = 80с = МӨС, 


где Ос — амплитуда напряжения на конденсаторе контура. 
Таким образом, можно написать 


Оос = МИС = МЫС. 


Подставляя это выражение в уравнение (9 50) и решая его отно- 
сительно Ё, получаем 
Е 
1-—М8/[С-+-{ (01, — оС) 
Как и следовало ожидать (см. $ 9.2), влияние положительной 


обратной связи сводится к уменьшению сопротивления потерь в кон- 
туре на величину отрицательного сопротивления 


ғар == М/С. (9.59) 


Таким образом, эквивалентное активное сопротивление регене- 
рированного контура равно 


(9.51) 


Гань = Г — Ғозр == Г — М/С, (9.53) 
а добротность 
ее ва ЭНЕ 9 54 
Ск ѓор (7 — М/С) ‚_ М/С ря 
Е г 
Отношение 
Ф010 (1) = (1-9 ). (9.55) 


где (5 = р/’›к — добротность нерегенерированного контура, мож- 
но рассматривать как усиление схемы на резонансной частоте 
© == ор, когда Ф/, — ИоС = 0. 

Увеличением М можно добиться существенного увеличения 
Оъкь и, следовательно, повышения усиления. Следует, однако, иметь 
в виду, что увеличение (кь при заданной и неизменной резонансной 


частоте контура ор приводит к сужению полосы пропускания кон- 
тура. Поэтому максимально допустимую величину М5$/Сг можно 
определить из неравенства 


М5 1 @экв— о 
рь уа чанвагАог, (9.56) 
Ст б Оэкв/ Әо экв 


При М5/С!г-—> 1 цепь теряет устойчивость, а при М5/Сг > 1 
возникают автоколебания, т. е. усилитель превращается в генератор. 

Иначе обстоит дело при больших амплитудах напряжения на 
входе усилителя. Увеличение амплитуды на зажимах база—эмит- 
тер приводит к уменьшению средней крутизны $.р и в соответствии 
с (9.52) к уменьшению Готр. Зависи- 
МОСТЬ 8р И ғор ОТ амплитуды 
приводит к нелинейным искаже- 
ниям усиливаемого сигнала. 

Подставляя $, вместо $ в вы: 
ражение (9.51), получаем 


Е 
2 т—-М8ер/ С (ө -- Ноб) ^ 
ее ЫЕ 
7 2070р Гокв-Н! (01 — 1/06) 
Рис. 9.29. Резонансные характери- а при резонансе 
стики регенеративного контура: Гмано = Е/Рэни» (9.58) 
1 — при малых; П — при больших ам- 
плитудах; штриховая линия — в отсут- где 


ствие регенерации. 


Тов = Г — М8,/1С. 09.59) 


Из выражения (9.58) следует, что при усилении амплитудно- 
модулированного сигнала, когда Ё = Ё (1, амплитуда тока / (д 
будет изменяться по закону, отличному от закона модуляции Ё (1) 
(из-за зависимости 85, от амплитуды колебания). Возникает нели- 
нейное искажение усиливаемого сигнала, сопровождающееся обра- 
зованием новых частот. 

Нелинейный характер рассматриваемой цепи (при больших ам- 
плитудах Е) оказывает влияние также и на форму резонансной ха- 
рактеристики регенерированного контура. Действительно, при 
отклонении частоты входного сигнала ® от резонансной частоты 
Фор возрастает реактивное сопротивление х == 01 — оС в (9.57), 
что приводит к уменьшению амплитуды тока /. Но уменьшение / в 
свою очередь приводит к уменьшению и г,кь (см. выражение (9.59)], 
что в некоторой степени компенсирует влияние возрастания х. 
В результате резонансная характеристика в верхней части упло- 
щается, и тем сильнее, чем больше амплитуда внешней э. д. с., 
действующей на контур. При значительных расстройках преобла- 
дающее влияние на амплитуду оказывает реактивное сопротивление 


и резонансная характеристика быстро спадает почти до нуля 
(рис. 9.29). 


Из всего сказанного видно, что регенерацию можно эффективно 
использовать только для усиления слабых сигналов. 

С явлением регенерации часто приходится встречаться в радио- 
технике. Иногда приходится сталкиваться с возникновением регене- 
рации в усилительных устройствах из-за наличия паразитных об- 
ратных связей, что может приводить к искажению сигналов. 


9.11. ДЕЙСТВИЕ ГАРМОНИЧЕСКОЙ Э. Д. С. НА АВТОГЕНЕРАТОР. 
ЗАХВАТЫВАНИЕ ЧАСТОТЫ 


Поведение автогенератора, находящегося под действием внешней 
силы, существенно зависит от амплитуды и частоты этой силы. 

Если амплитуда очень мала по сравнению с амплитудой автоко- 
лебания и одновременно частота ® значительно отличается от ча- 
стоты в; == ®р свободного автогенератора (®› — резонансная ча- 
стота контура автогенератора), то действие внешней э. д. с. сво- 
чится к эффекту модуляции, который проявляется в изменении 
фазы и амплитуды автоколебания по весьма сложному закону. С при- 
ближением частоты ® к ор картина меняется. Частота генера- 
ции о, «подтягивается» к частоте о внешней э. д. с. и при некотором 
значении До = ® — 0р, зависящем от соотношения амплитуд, 
автогенератор начинает работать точно на частоте о, = о без ка- 
ких либо признаков модуляции. Частота генератора оказывается 
«захваченной» или «увлеченной» частотой вынуждающей силы. 

Явление захватывания частоты используется в ряде радиотех- 
нических устройств, когда требуется осуществить принудительную 
синхронизацию автогенератора с помощью маломощного источника 
колебаний. В некоторых случаях, при наличии паразитных связей 
между двумя автогенераторами, явление захватывания возникает 
произвольно и препятствует независимой их работе на близких 
частотах. 

Рассмотрим механизм явления захватывания частоты в простей- 
шем одноконтурном автогенераторе с трансформаторной обратной 
связью при последовательном включении независимого источника 
э. д. с. в цепь база--эмиттер (рис. 9.30). Следует подчеркнуть, что 
такая схема выбрана только для определенности рассуждений. 
С точки же зрения установления общих соотношений вид схемы ав- 
тогенератора и способ введения вынуждающей э. д. с. принципиаль- 
ного значения не имеют. Частоту генерации (в отсутствие внешней 
Э. д. с.) приравняем резонансной частоте контура ор = ИУ ГС. 

Рассмотрим сначала баланс фаз в автогенераторе, находящемся 
под действием внешней э. д. с. е (1) = Е соѕ (оѓ + 6%), в предполо- 
жении, что имеет место стационарный режим захватывания, т. е. 
генерируемая частота о. равна частоте о, отличной от резонансной 
частоты контура ор. При этом амплитуду Е будем считать настоль- 
ко малой, что все основные параметры автоколебания — амплитуда 
первой гармоники коллекторного тока /,, амплитуда напряжения на 
контуре И, и амплитуда напряжения обратной связи ос — 


останутся такими же, как и в отсутствие внешнего воздействия. 
Иными словами, влияние внешнего воздействия проявляется только 
в изменении фазовых соотношений в автогенераторе. 

До включения источника внешней э. д. с. эти соотношения ха- 
рактеризуются векторной диаграммой, показанной на рис. 9.31, а. 
Ток В в фазе с напряжением Оъэ == ос, а напряжение О, в фазе 
с током В (напряжение на контуре отсчитывается от эмиттера 
к коллектору). 

Исходная фаза тока Ё выбрана произвольно, так как в автоге- 
нераторе фаза автоколебания зависит от начальных условий запус- 
ка. После включения внешней э. д. с. е (1) = Е соѕ ої (начальная 


№ 
+ 
7-17) Бю ЕЕ 
Рис. 9.30. Автогенератор с синхро- Рис. 9.31. Векторные диаграммы на- 
низирующим источником э. Д.С. пряжений и тока в автогенераторе: 
в цепи база-эмиттер. а- без внешнего воздействия; б — в режи- 


ме захватывания частоты. 


фаза 0, приравнена нулю) и установления стационарного режима 
диаграмма примет вид, показанный на рис. 9.31, 6. При построении 
этой диаграммы учтены следующие условия: 

а) между током В и напряжением О, имеется фазовый сдвиг 
Ф, зависящий от расстройки контура по отношению к генерируемой 
частоте о. Принимая для определенности, что ® < ор, приходим 
к выводу, что вектор О, должен опережать вектор |, на угол 


Ф, = агсіє 80 . (9.60) 
Фр 
где Я — добротность контура; 

6) ток В находится в фазе с результирующим напряжением 
Оо; 

в) напряжение обратной связи Шос, связанное с напряжением 
контура 0, соотношением О, = МИ„/Ё., не зависит от частоты. 
Поэтому направления векторов О, и О, совпадают. 

Из диаграммы видно, что нарушение фазового баланса автогене- 
ратора в коллекторной цепи на угол Ф, (в сторону опережения) 
из-за расстройки колебательного контура (при ® < вр) компенси- 
ре тем, что в цепи база—эмиттер результирующее напряжение 

бә сдвинуто на угол ф, в сторону отставания относительно Чос- 

Когда ® >> ор, фазовый сдвиг в коллекторной цепи является 
запаздывающим, а в цепи база-—эмиттер — опережающим. 


Из условий б) и в) а также непосредственно из диаграммы! на 
рис. 9.31, 6 вытекает следующее равенство: 


5їп Фф, = Е ѕіп фь/ з, (9.61) 


где Фк — фазовый сдвиг между Е и Ц,. 

Итак, если режим захватывания действительно существует, то 
одновременно выполняются равенства (9.60) и (9.61). 

Используя оговоренное условие малости Е по сравнению с Ио, 
можно считать Ц» А Ооо, 


п Фф, А Ф, А (Е/Овь) ѕіп фк 2 (ЕГО оо) ѕіп Фе. (9.62) 


Малость угла ф, позволяет также и в выражении (9.60) заменить 
тангенс эго аргументом: 


5 Фф, = Фф, = 2 (о — ор) О/ор. (9.63) 


Приравнивая правые части последних двух выражений, прихо- 
дим к следующему важному соотношению: 


2 (0 — о)/®р == (Е/Цос) іп фк (1/0). (9.64) 


Из этого соотношения слелует, что при заданной разности ча- 
стот ® и ор сдвиг фазы напряжения О, относительно синхронизи- 
рующего колебания равен 


Ф ==агсѕіп аа А (9.65) 
Е10ое 

Соотношения (9.64) и (9.65) имеют смысл при условии, что абсо- 
лютная величина расстройки | о — ®›| не превышает некоторой 
предельной величины, при которой |ѕіп фк| = 1. Из физических 
соображений очевидно, что эти предельные величины | ® — ®р |маке 
соответствуют границам полосы захватывания. Подставляя в урав- 
нение (9.64) ѕіп фк = -= 1, находим полную относительную ширину 
полосы захватывания в виде 


2Амане _ 219—0р маке = (7) (5)=( Е ) (9.66) 
ор өр Оос 6 Оос 


Итак, полоса захватывания пропорциональна отношению ампли- 
туды внешней э. д. с. к амплитуде колебаний свободного автогене- 
ратора и затуханию контура 4 == 1/0. 

В тех случаях, когда внешняя э. д. с. вводится непосредственно 
в колебательный контур автогенератора, выражению для полосы 
захватывания можно придать несколько иной вид. Рассмотрим в ка- 
честве примера схему генератора с контуром в цепи база —эмиттер 
(рис. 9.32), Схема эквивалентного контура, в котором действие об- 
——__ 


1 Эту диаграмму удобно строить, исходя из произвольно выбранного 
положения вектора |}, после чего вся диаграмма должна быть повернута на 
Угол, при котором положение вектора В соответствуег заданной начальной 
Фазе 6, внешней э. п. с. 


ратной связи учтено генератором э. д. с. Ооо, изображена на 
рис. 9.33. В отсутствие постороннего воздействия амплитуда Ог 
связана с (ос соотношением Ив» = Иос@. 

Подставляя это соотношение в формулу (9.66), получаем 


2Аомако > ЕЦ с. (9.67) 
Фр 
Аналогично можно показать, что при введенни. вынуждающей 
э. д. с. в коллекторный колебательный контур получится соотноше- 
ние 


2Аомако д Бур, (9.68) 
ор 
где Ик — амплитуда напряжения на контуре свободного автоге- 
нератора. 

Нетрудно заметить, что отсутствие в формулах (9.67) и (9.68) 
величины О объясняется тем, что постороннее воздействие оцени- 
вается э. д. с., вводимой последовательно в контур, а режим сво- 
бодного автогенератора — напряжением, действующим на реак- 
тивном элементе контура. Если же оба напряжения определять оли- 
наково: либо на реактивном элементе, либо как э. д. с., вводимую 
в контур последовательно, то независимо от схемы полосы захваты- 
вания булут определяться выражением вида (9.66). 


Рис. 9.32. Включение синхронизи- Рис. 9.33. Схема замещения контура 
рующего источника э. д.с. в коле- к рис. 9.32. 
бательный контур автогенератора. 


Вне полосы захватывания частота генератора о. несколько от- 
личается от частоты свободного автогенератора ор, и лишь при 
большой расстройке частот ® и ор можно считать в, -> ор. Откло- 
нение ©; от ©р возрастает по мере приближения к границам обла- 
сти захватывания. Если, изменяя частоту о вынуждающей э. д. с. 
(при неизменной амплитуде), измерять частоту биений, то можно 
построить график, представленный на рис. 9.34, а сплошной ли- 
нией. Штриховой линией показан ход изменения частоты биений при 
сложении колебаний от двух независимых источников: одного с ча- 
СТОТОЙ ©, = ®р = соп$ и другого с изменяющейся частотой ®. 

То обстоятельство, что сплошная линия идет ниже штриховой, 
объясняется уже отмеченным в начале данного параграфа фактом 
«подтягивания» частоты автогенератора о, к частоте внешней э. д с. 
о. В полосе захватывания, где частота ө; полностью совпадает с ча- 
стотой Фо, биения отсутствуют. 


Рис. 9.34. Зависимости частоты биений |ог—0о| (а) и генерируемой частоты 
ог (б) от частоты синхронизирующего источника. 


График зависимости генерируемой частоты о, от частоты о 
вынуждающей 9. д. с. представлен (в ином масштабе частот) на 
рис. 9.34, 6. 


9.12. УГЛОВАЯ МОДУЛЯЦИЯ В АВТОГЕНЕРАТОРЕ 


В автогенераторах, работающих на частотах не выше несколь- 
ких десятков мегагерц, широко используются методы угловой мо- 
дуляции, основанные на прямом изменении резонансной частоты ко- 
лебательной цепи генератора изменением емкости или индуктивно- 
сти контура. Так как резонансная частота колебательного контура 
непосредственно определяет частоту генерации, то под угловой мо- 
дуляцией в автогенераторе будем подразумевать частотную модуля- 
ЦИЮ. 

Существует ряд способов управления резонансной частотой ко- 
лебательной цепи: электронные, электромагнитные и др. Выбор 
того или иного способа зависит от основных параметров модуляции: 
относительного изменения частоты Ло/ор и скорости изменения ча- 
стоты. Последний параметр характеризуется спектром модулирую- 
щего сигнала. При медленной модуляции (низкие частоты) широко 
применяются такие способы, как изменение индуктивности катушки 
путем изменения тока, подмагничивающего сердечник катушки, 
и др. Если спектр сообщения содержит относительно высокие ча- 
стоты, то приходится прибегать к безынерционным способам управ- 
ления емкостью или индуктивностью контура. 

Широко распространенным снособом электронного управления 
резонансной частотой колебательного контура является подключе- 
ние к контуру варикапа—полупроводникового диода (р--и-переход), 
емкость которого зависит от напряжения, приложенного в направ- 
лении запирания перехода. Унрощенная схема автогенератора с ва- 
рикапом изображена на рис. 9.35, а. Разделительный конденсатор 

р Преграждает путь в контур постоянному току от источника э. д. с. 
о» Используемого для установления рабочей точки на вольт-фа- 
Радной характеристике варикапа. Конденсатор Ср необходим также 
Для устранения короткого замыкания источника модулирующего 


сигнала еа (#) на относительно небольшую индуктивность Ё. кон- 
тура. Блокировочный дроссель Г, преграждает путь высокоча- 
стотному току от автогенератора в источник э. д, с ёо (1). 

На схеме замещения колебательной цепи автогенератора 
(рис. 9.35, б) С, обозначает среднюю емкость варикапа [в отсутст- 
вие модулирующего напряжения ео (01, а АС (й) — вариацию ем- 
кости, пропорциональную напряжению ев (8. Сопротивление пере- 
хода обозначено Р, а объемное сопротивление толщи полупровод- 
ника — ғ, 


+Е кир 0) 2) 


Рис. 9.35. Автогенератор с частотной модуляцией при помощи варикапа (а) 
и схема замещения колебательной пепи (6б). 


При заданных значениях средней частоты ®, и частотного от- 
клонения До требуемое изменение емкости АС нетрудно найти с по- 
мощью очевидных соотношений 


@,— ИГ, Са» 
РА - 
о ва 
У У.С АС) М1 Ско УГНАС/Сь 
о. 
7 УГЕАСЮи ' 
где Со = С, + С, — средняя емкость контура. 
Разделив последнее выражение на ®,, получим 


1-- Ло/о, = 1ИТ--АС/Сь, 


откуда 
АС _ __ 2Ло[оо | (о/о)? А (9.69) 
с, (1-- Ло/оо)? | 


В общем случае требуемое относительное изменение емкости 
связано с заданным относительным изменением частоты нелинейной 
зависимостью (9.69). Однако необходимость использования этого 
соотношения возникает лишь при очень глубокой частотной моду- 
ляции. В ряде применений частотной модуляции относительное из- 
менение частоты весьма невелико. Например, при передаче речи 
и музыки на УКВ величина До/о, не превышает нескольких долей 


процента. В подобных случаях выражение (9.69) можно упростить, 
если пренебрегать величиной До/о, по сравнению с единицей: 


ДС/Сь — — ®ЛоГо (9.70) 


Таким образом, при малых относительных изменениях Ло и АС 
связаны линейными соотношениями и для получения линейной ча- 
стотной модуляции емкость нужно изменять по закону функции 
ее (2). 

Недостатком варикапа как частотного модулятора является за- 
висимость сопротивления перехода К (рис. 9.35, 6) от амплитуды 
внешнего напряжения. При относительно глубокой частотной мо- 
дуляции, требующей значительных амплитуд модулирующего на- 
пряжения, эта зависимость приводит к существенному изменению 
вносимого в контур автогенератора затухания и в конечном счете 
к паразитной амплитудной модуляции. 


9.13. АС-ГЕНЕРАТОРЫ 


Генераторы с колебательным [С-контуром эффективны для 
получения высокочастотных колебаний. Для генерирования же низ- 
ких (звуковых) частот они неудобны из-за конструктивных недо- 
статков (колебательный контур получается слишком громоздким 
и трудно перестраиваемым). В связи с этим для получения гармони- 
ческих колебаний в диапазоне от нескольких гери до нескольких 
десятков килогерц широко распространены, особенно в измеритель- 
ной технике, так называемые АЮС-генераторы. у | 


Рис. 9.36. Однокаскадный вариант ЮС-генератора. 


Два из возможных вариантов схемы ЮС-генератора представле- 
ны на рис. 9.36 и 9.38. Отличие этих генераторов от СС-генератора 
заключается в том, что вместо усилителя в колебательным контуром 
здесь применен резистивный усилитель, а обратная связь осущест- 
вляется при помощи специального четырехполюсника, составлен- 
Ного из резисторов и конденсаторов. 

Рассмотрим сначала вариант схемы, представленный на рис. 9.36. 

а схема соответствует усилителю со сдвигом фазы напряжения 
г На 180° относительно О, (например, однокаскадный транзистор- 
ный усилитель с общим эмиттером). Для получения генерации на 


заданной частоте необходимо, чтобы сумма фазовых сдвигов при 
обходе замкнутого кольца обратной связи равнялась 27 и, кроме 
того, чтобы коэффициент усиления Ку являлся величиной, обрат- 
ной Кос [см. формулу (9.3)1. Следовательно, обведенный на рис. 9.36 
штриховой линией четырехполюсник обратной связи должен обес- 
печивать дополнительный сдвиг фазы на 180°, 


г 
РА 7 2 2% 8 д ӘЙ 


Рис. 9.37. АЧХ и ФЧХ четырехполюсника обратной связи в схеме на рис. 9.36 


Нетрудно выявить требования, предъявляемые к элементам это- 
го четырехполюсника. Придерживаясь обозначений рис. 9.36, со- 
ставляем систему уравнений 

(Р + оС) 1 — (оС) 1, = ©О,, 
— (Шоб), - (В + 20оС) 1, — (Лос) == 0, (9.71) 
— (ШоС)1, -- (В + дос) 1 == 0, 


Решая эту систему, находим 
Е — Оос 


ТЕРЕБИЗ НЕН: аа 
" [5 (оС) — 11 : (<ВС} бо Сі 


Так как напряжение на выходе четырехполюсника обратной свя- 
зи (отсчитываемое по направлению тока 1,3) равно Ј/іоС, то коэф- 
фициент обратной связи 


Ко) — 


Ч 15 (о2С)2— 1-2 КоВС)з-- болс 


= Р 
А Ко е'Фос ә 


(9.72) 
Аргумент и модуль функции Кос (16) представлены на рис, 9,37, 


Из выражения (9.72) следует, что фазовый сдвиг 180° получается 
при частоте, отвечающей условию 


оРС [(®ЮС)? — 6] = 0. 
Следовательно, генерация возможна на частоте 
о, = Уб /АС. (9.73) 


Между модулем и аргументом передаточной функции рассматри- 
ваемого четырехполюсника существует однозначная связь. Подстав- 
ляя найденное значение в; в выражение (9.72), находим модуль 


Кос (©) - Ч 


(о ПН 29 


Итак, произведение ЮС определяет частоту генерации и одно- 
временно величину коэффициента обратной связи. Это означает, что 
показанный на рис, 9.36 усилитель должен обеспечивать усиление, 
не меньшее 


Ку > ИКос = 89. 


При разбиении произведения ЮС на множители имеется зна- 
чительная свобода, облегчающая выбор удобных величин А и С, 
Необходимо лишь обеспечивать условие Ю >> №, где Юн — рези- 
стор нагрузки усилителя, так как только при этом условии усиле- 
ние Ку не зависит от величины А, | 


Рис. 9.38. Лвухкаскад- 
ный вариант №С-генера- 
тора, 


Ступенчатое изменение частоты генератора в широком диапазо- 
не осуществляется с помощью набора переключаемых резисторов 
и коденсаторов, а плавная настройка в каждом из поддиапазонов — 
с помощью конденсаторов переменной емкости. 

На рис. 9.38 изображена схема иного варианта ЮС-генератора, 
в котором необходимый для генерации баланс фаз обеспечивается 
в самом усилителе, например, применением двух каскадов, каждый 
из которых поворачивает фазу на 180°. Назначение же вспомога- 
тельной цепи л, Су, го, С заключается в том, чтобы по возможности 
сузить полосу частот, в которой обеспечивается баланс фаз. 


Для определения соотношений между элементами г, (С, 7з, С, 
исходим из передаточной функции четырехполюсника обратной 
связи: ЕЕ 


Ков (о) == 
Го 1 Св 
га гг 111025 5 1 Й 
х | [10С2 
(1 1С) + 1-а Сәс (Сә 1 — оС ғә) 
го-|- 1/16 


(9.74) 


В данном случае частота на которой возможна генерация, опре- 
деляется условием 


Съ — Ив. Су == 0, 
откуда 
в, = МИЯ, Су Се ШИТ а, (9.75) 
где т, и т, — постоянные времени цепей соответственно №}, С, 
и г». С.. 
Обычно применяются одинаковые резисторы (г, = ғ) и конден- 


саторы (С; = С,). При этом т; = т, == т, частота генерации о, = 
= Мт, и выражение (9.74) принимает вил 


1 


Г = 2. == 24 [0] ©) 
Кос (іо) 34; (о/р о/о) Қон (©) ео А 
где 
Кос (@) == І $ Фос (0) = —–агсіе (1/3)(®/®, —® 1). 


У ©, оо 


Графики модуля и аргумента функции Кос (40) при выбранных 
параметрах представлены на рис. 9.39. Существенно, что на любой 
частоте генерации Кос (@;) == 1/5 == сопѕі. Независимость Кос (©) 
от частоты @,, обеспечивающая неизменность режима работы гене- 
ратора во всем частотном диапазоне, подтверждает целесообразность 
выбора гу = л, С, = С,. При С, = С, упрощается, кроме того, 
конструкция спаренного конденсатора переменной емкости, исполь- 
зуемого для плавной перестройки генератора. 

Преимуществом рассматриваемой схемы перед схемой, показан- 
ной на рис. 9.36, является также меньшее число перестраиваемых 
элементов. 

Существуют и другие разновидности схем ЮС-генераторов, од- 
нако приведенных примеров достаточно для уяснения принципа по- 
строения автогенераторов с апериодическими цепями нггрузки 
и обратной связи. 

К качеству конденсаторов и резисторов, входящих в четырех- 
полюсник обратной связи любого ЮС-генератора, необходимо 


нь 


предъявлять жесткие требования, так как нестабильность Ю или 
С при изменении температуры приводит к изменению частоты гене- 
ратора. Конденсаторы должны иметь высокое сопротивление изо- 
ляции (малую утечку), так как в противном случае в области очень 
низких частот шунтирующее действие утечки будет влиять на фа- 
зовые соотношения в четырехполюснике. 

Остановимся на некоторых особенностях механизма ограничения 
амплитуды автоколебания в ЮС-генераторе. Этот вопрос тесно свя- 
зан с вопросом о форме генерируемых колебаний, 


№, А ўд 


25 еб 


Рис. 9.39. АЧХ и ФЧХ четырехполюсника обратной связи в схеме на рне. 9.39. 


В рассмотренных ранее /.С-автогенераторах ограничение полу- 
чается благодаря уменьшению крутизны $, при увеличении ам- 
плитуды колебаний; стационарный режим наступает, когда коэффи- 
циент усиления уменьшается до величины К, = ИҚ оо. Однако 
в данном случае нельзя допускать установления значительной ам- 
плитуды, так как это неизбежно приведет к искажению формы гене- 
рируемых колебаний за счет появления гармоник тока. В отличие 
от генераторов с колебательным контуром в ЮС-генераторах от- 
сутствует достаточно сильная фильтрация высших гармоник. Таким 
образом, получается противоречие между требованием неискажен- 
ной формы колебаний (малые амплитуды) и требованием надежного 
ограничения (большие амплитуды). Для устранения этого противо- 
речия в АС-генераторы обычно вводят инерционную нелинейность 
в виде терморезистора, сопротивление которого изменяет свою вели- 
чину в зависимости от степени нагрева проходящим через него то- 
ком. В качестве терморезистора может быть использована обыкно- 
венная лампочка накаливания. 


Включение терморезистора показано на рис. 9.36 и 9.38. Псдра- 
зумевается, что обратная связь, обусловленная введением в схему 
Кь является отрицательной. Например, в транзисторном усилите- 
ле с общим эмиттером резистор А, включается в цепь эмиттера. 

Отрицательная обратная связь (по току) частично компенсирует 
положительную обратную связь, осуществляемую с помощью че- 
тырехполюсника Кос (іф). Действительно, в рассматриваемом при- 
мере напряжение, создаваемое на Ю, переменной составляющей кол- 
лекторного тока, направлено от эмиттера к заземленной шине, 
а напряжение положительной обратной связи — от базы к этой 
шине (см. рис. 9.36). Следовательно, результирующая разность по- 
тенциалов база—эмиттер является разностью между вторым и пер- 
вым напряжениями. Коэффициент обратной связи Кс, понимае- 
мый как отношение результирующего напряжения база--эмиттер 
к напряжению коллектор-—эмиттер зависит от величины Р№;. При 
увеличении амплитуды колебания и соответственно тока через тер- 
морезистор, его сопротивление №, возрастает и Ко уменьшается. 
При уменьшении амплитуды колебания наоборот, №, падает и Кос 
возрастает. 

Таким образом, ограничение получается не за счет уменьшения 
средней крутизны $, и коэффициента усиления Ку при увеличении 
амплитуды колебания, а за счет уменьшения Кос. Стационарный 
режим устанавливается, когда наступает равенство Ко = ИК,. 
Получается автоматическое регулирование амплитуды колебания 
на определенном уровне, зависящем в основном от нелинейности 
характеристики термосопротивления. Так как при изменении тока 
величина К, из-за тепловой инерции изменяется относительно мед- 
ленно, то в пределах одного периода генерируемых колебаний А, 
является практически постоянной величиной. Это означает, что 
изменение Ю, не вносит нелинейных искажений и не нарушает си- 
нусоидальной формы колебаний. Аналогично действие КЮ; в схеме, 
показанной на рис. 9.38. ЮС-генератор является маломощным. Для 
получения значительной мощности ЮС-генератор обычно дополняют 
одной или двумя ступенями усиления. 


Глава 10 


ЦЕПИ С ПЕРЕМЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ 


10.1. ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦЕПЕЙ С ПЕРЕМЕННЫМИ 
ПАРАМЕТРАМИ 


Электрические цепи, в которых хотя бы один из параметров из- 
меняется по какому-либо заданному закону, называются пара- 
метрическими. Предполагается, что изменение (модуля- 
ция) параметра или параметров осуществляется электронным спо- 
собом при помощи управляющего колебания, | 


Приведем простые примеры электронных способов осуществле- 
ния вариации параметров цепи. Рассмотрим зависимость крутизны 
вольт-амперной характеристики активного элемента { (и) от управ- 
ляющего колебания еу (1), наложенного на постоянное напряжение 
Е, (рис. 10.1). Эту зависимость можно 
записать в виде 


$ 60 (4), МИЕ (10.1) 


Выражение (10.1) опрелеляет лиффе- 
ренциальную крутизну характеристики 
в точке Е, + еу. Если в пределах изме- 
нения ёу характеристику можно аппрок- 
симировать полиномом второй степени 
і = і(Е,) + аи + азш?, то выражение 
(10.1) приводится к виду 


55 = Рис. 10.1. Управление кру- 
$ (6) = а + 2аеу = 5, + т 2) тизной характеристики. 


где 5, = а, — дифференциальная крутизна в точке А (рис. 10.1). 
Зависимость крутизны от управляющего напряжения изображена 
на рис. 10.1 в виде наклонной прямой линии. 

Пусть еу = Ву соѕ Фуѓ, Тогда крутизну можно записать в виде 
функции времени 
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500, +20, Еу созо, іа, (1 | Еусозв, {= 


а 


= 8,(1-- тсоѕ оу 0), (10.3) 


где т = 2а,Еу/а, — глубина «модуляции» параметра 5. Соот- 
ветствующим выбором Е, и Бу можно обеспечить условие т < 1. 

По отношению к слабому сигналу е, (1), наложенному на управ- 
ляющее напряжение еу (д, рассматриваемое устройство можно 
трактовать как линейное, с переменным параметром $ (В, управляе- 
мым по закону (10.3). Существенной особенностью дифференциаль- 
ной крутизны (а также дифференциального сопротивления) являет- 
ся то, что этот параметр может принимать отрицательное значение. 
Для этого нужно, чтобы вольт-амперная характеристика на неко- 
тором участке имела отрицательный наклон (окрестность точки В 
на рис. 10.1). 

Дналогичным образом можно истолковать принцип электронного 
управления емкостью. Пусть к нелинейной емкости приложены два 
колебания: одно сильное, которое назовем управляющим, а вто- 
рое слабое — сигнальное. Воспользуемся аппроксимацией вольт- 
кулонной характеристики, представленной на рис, 8.2, полиномом 
второй степени 


9 == 90 4- би 4- 20.и?, 


Тогда дифференциальную емкость по аналогии с (10,2) можно опре- 
делить выражением 


где бу = С, — дифференциальная емкость в точке и = Ё, 
Если управляющее напряжение является гармоническим коле- 
банием еу = Бу соѕ ®уЬ то можно написать 


С (8 = С, (1 + т соѕ оу, (10.4) 


где т = 20,Еу/Ь, — глубина модуляции емкости, 

После такого преобразования можно говорить о воздействии 
одного лишь сигнала е, (№) на периодически изменяющуюся во вре- 
мени емкость С (1), так как влияние управляющего колебания уч- 
тено заменой нелинейной емкости линейной параметрической ем- 
костью. 

При использовании в качестве управляемого элемента барьер- 
ной емкости р—-п-перехода можно исходить из выражения 


С (9 = СЕ т соз оуд, (10.5) 


где т = Еу/2 (е, + Ед); ек — контактная разность потенциалов, 
зависящая от кристалла, примесей и т. д. 

Аналогичные выражения можно составить и для параметриче- 
ской индуктивности Г. (1) управляемой током. 

При установлении соотношений между зарядом, током и напря- 
жением на параметрической емкости следует исходить из очевидных 
выражений 


9 = С (0 ис (0), (10.6) 
0—4. = сре 248 
о = СО ще, (10.7) 
1 1 А 
с 90р | (9 а. (10.8) 


Для параметрической индуктивности Г (0) имеют место слелую- 
щие соотношения, связывающие потокосцепление Ф, напряжение 
ш и ток ё 


Ф (0 = 1 (0 (0), (10.9) 
ш, = = ЕО 54 0) —. (10.10) 
= Фо = (шо (10.11) 
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Следует отметить принципиальное отличие реактивных элемен- 
тов от резистивных: дифференциальные емкость и индуктивность 
не могут быть отрицательными. Физически это объясняется тем, 
что увеличение напряжения на емкости не может вызывать умень- 
шение зарядов, а увеличение тока через индуктивность не может 
приводить к уменьшению потокосцепления. Иными словами, энер- 
гия, запасаемая в электрическом поле конденсатора или в магнит- 
ном поле катушки, не может быть отрицательной. 

В дальнейшем изложении элементы с изменяющимися во времени 
параметрами А (0), С (2 и Г (0 будут рассматриваться как линейные 
элементы; к ним применим принцип суперпозиции. Термины «диф- 
ференциальное» сопротивление, «дифференциальные» емкость или 
индуктивность, существенные для характеристики способов вариа- 
ции параметров, но не для анализа составленных из этих параметров 
цепей, не будут применяться. 

Цепи с переменными параметрами играют очень большую роль 
в радиотехнике и электронике, 

Можно говорить о двух принципиально различных видах изме- 
нения параметров: 

1) умышленное, управляемое изменение для осуществления 
различных преобразований сигналов (модуляция, преобразование 
частоты, параметрическое усиление и т. д.); 


2) неуправляемое изменение, обусловленное различными физи- 
ческими явлениями при передаче сигналов в свободном простран- 
стве, например изменяющейся во времени задержкой сигнала, коле- 
банием величины затухания волн при их распространении, измене- 
нием фазовых соотношений при многолучевом распространении 
радиоволн, изменением сигналов во времени из-за флуктуации 
параметров тракта и т. д. 

Влияние изменений параметров второго вида, носящих обычно 
статистический характер, будет рассмотрено в гл. 11. В настоящей 
главе изучаются явления при принудительном изменении во вре- 
мени одного из параметров линейной цепи (апериодической или ко- 
лебательной). В основном имеется в виду изменение параметра по 
гармоническому закону. 


10.2. ПРОХОЖДЕНИЕ КОЛЕБАНИЙ ЧЕРЕЗ ЛИНЕЙНЫЕ ЦЕПИ 
С ПЕРЕМЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ. ПЕРЕДАТОЧНАЯ ФУНКЦИЯ 


В гл. 6, 7 рассматривалась передача различных колебаний через 
линейные цепи с постоянными параметрами. Связь между входным 
и выходным колебаниями в таких цепях определялась с помощью 
передаточной функции К (іо) (спектральный метод) или с помощью 
импульсной характеристики & (4) (метод интеграла наложения}. 


1 Имеются в виду обычные элементы. С помощью же усилительных схем 
с обратной связью можно имитировать отрицательные С и Ё, 


Теперь нам предстоит рассмотреть более общую задачу, когда 
один или несколько элементов линейного четырехполюсника яв- 
ляются функциями времени. Очевидно, что в подобных цепях ха- 
рактер зависимости между входным и выходным сигналами в про- 
цессе передачи изменяется. Это означает, что передаточная функция 
цепи зависит не только от ®, но и от времени; импульсная характе- 
ристика также зависит от двух переменных: от интервала а == # — х 
между моментом приложения единичного импульса х и моментом 
наблюдения выходного сигнала і (как и для цепи с постоянными па- 
раметрами) и, кроме того, от положения интервала а на оси времени. 
Поэтому для цепи с переменными парамет- 
рами импульсную характеристику следует 
#62) о записывать в общей форме: & (Ё, а) или 
кой |290 о (1, х). 

Можно сказать, что & (ї, а) определяет 
величину отклика в момент # на единичный 
импульс, подаваемый на вход цепи в мо- 
мент х == { — а. Этот импульс записывает- 
ся в виде дельта—функции 6 (# — х). 

Если на входе четырехполюсника с импульсной характеристикой 
& (1, х) действует произвольный сигнал $ (й) (рис. 10.2), то, основы- 
ваясь на принципе суперпозиции, выходной сигнал по аналогии 
с выражением (6.17) можно определить с помощью выражения 


Рис. 10.2. Параметриче- 
ский четырехполюсник. 


з (0 | 50) 54, м 4х. (10.12) 


— оо 


Переходя к переменной а в соответствии с соотношением х = 


= { — а, получаем А 


вых (2) = ( 5(7— а) о, (, а) аа, (10.13) 


— с 


где д (% а) =Е( #—а. 

Для физически осуществимой цепи в; (№, а) = 0 при а = ? — 
—х< 0, т, е. при х2> Ё (см. $ 6.3). 

Постараемся теперь ввести передаточную функцию К (іо, 1), 
аналогичную функции К (ѓо) для цепи с постоянными параметра- 
ми, но с учетом изменения параметров во времени. Для этого пред- 
ставим функцию $ (і — о) в виде интеграла Фурье 


5(—@=-— | $ (0) е0— 4) до, 


где $ (о) — спектральная плотность сигнала $ (8, 


Тогда выражение (10.13) переходит в следующее: 


ът | Зе ( к, (а) дао. 


Обозначив внутренний интеграл через К (1,0), перепишем 
последнее выражение следующим образом: 


б (0—2 ( $ (©) К (іо, е! до, 0.14) 


Это выражение совпадает по форме с аналогичным выражением 
(6.2) для цепи с постоянными параметрами. Отсюда следует, что 
функцию К (іф, 0, определяемую выражением 


Ко, д = | в, (0, а)е-/® да, (10.15) 


можно рассматривать как передаточную функцию линейной цепи 
с переменными параметрами. 

Как и для цепи с постоянными параметрами, К (іф, В является 
преобразованием Фурье от импульсной характеристики 2; (1, а). 
Так как при а < 0 р, ($ а) = 0, нижний предел интеграла в (10.15) 
можно заменить нулем. 

Наряду с выражением (10.15) можно получить еще одно опреде- 
ление передаточной функции, в котором импульсная характеристи- 
ка 0; (& а) не фигурирует. Для этого используем выражение (10.14) 
для случая, когда входной сигнал является гармоническим колеба- 
нием $ (1) = соз ©.ё. Перейдем к аналитическому сигналу 2 (1 = 
= её, соответствующему заданному сигналу $ (2). 

Спектральная плотность этого сигнала 4 (іо) = 2л6 (о — о.) 
|см. выражения (2.98) и (3.90)]. Подставляя 2 (іо) вместо $ (о) в 
формулу (10.14), получаем 


2вых (0) = | 5(®—,) К (го, ее ао = К (іо, й) ео 1, 


откуда, опуская индекс нуль при ©, получаем 
Ко; де (0/69. (10.16) 


Здесь 2.ых (Й — аналитический сигнал, соответствующий выходно- 
му сигналу ѕьых (2. Таким образом, 


$вых (0 = Ке 2вых ( = Бе ІК (№, 0 е4], (10.17) 


Если передаточная функция К (іо, /) изменяется во времени 
по периодическому закону с основной частотой <, то ее можно пред- 
ставить в виде ряда Фурье 


К (ю, 9 = К, (іо) + К, (іо) соѕ (9Е-- &) + 
+ К, (о) соз (29-Е) + ..., (10.18) 


где К, (іо), К (ѓо), ... — не зависящие от времени коэффициенты, 
в общем случае комплексные, которые можно истолковать как пере- 
даточные функции некоторых четы- 
рехполюсников с постоянными па- 
раметрами. Произведение К, (іо) х 
х соѕ (по [-- &,) можно рассмат- 
ривать как передаточную функ- 
цию каскадного соединения двух 
четырехполюсников: одного с пе 
редаточной функцией К») (іо), не 
зависящей от времени, и второго с 
передаточной функцией соѕ (п9ѓ +- 
+ &), изменяющейся во времени, 
но не зависящей от частоты ® 
входного сигнала, 

Основываясь на выражении 
Рис. 10.3. Схема замещения линей- (10.18), любую параметрическую 
ной цепи прн периодическом изме- Цепь С периодически изменяющи- 

нении параметров. мися параметрами можно предста- 

вить в виде эквивалентной схемы, 

изображенной на рис, 10.3. В соответствии с (10.16) сигнал (ком- 
плексный) на выходе будет 


2ъых (0) = К (20, 0) её = К, (100) ео 4- К, (20) ег соз (9/4 Е) + 
+ К, (0) ео соѕ (207 -- &) --... == Ко (о) ео +) 4. 
+ К; (©) ей соѕ (07 4-Е) 4- К, (о) ей + 9 соѕ (201-Н Е) .... 
(10.19) 


Здесь Фо, Фі, Ф», ... — фазовые характеристики четырехполюс- 
ников К, (іо), К, (іо), К, (ѓо),... 
Переходя к вещественному сигналу на выходе, получаем 
Ѕъых () = Ке2ьых (1) = Ко (©) соѕ (07 4- Ф) +. 
+ К, (о) соѕ (оі + Ф) со (97 +) + К, (©) соз (0 + фл) Х 
х соѕ (20/4 Ё) +... = Ко (6) соѕ (0/4 Фо) + 
+- У К, (0) (соо п9) 2 фа 


а= 


соз (о —п9) Фф, — Ё, |. (10.20) 


Этот результат указывает на следующее свойство цепи с пере- 
менными параметрами: при изменении передаточной функции по 
любому сложному, но периодическому закону с основной частотой © 
гармонический входной сигнал с частотой ® образует на выходе 
цепи спектр, содержащий частоты ©, о +9, о 20 ит. д. 

Если на вход цепи подается сложный сигнал, то все сказанное 
выше относится к каждой из частот о входного спектра. Само собой 
разумеется, что в линейной параметрической цепи никакого взаимо- 
действия между отдельными комнонентами входного спектра не 
существует (принцип суперпозиции), и на выходе цени не возни- 
кает частот вида п, + 10, где в, и оз — различные частоты вход- 
ного сигнала. 


19.3. МОДУЛЯЦИЯ КАК ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 


В $8.12 рассматривался снособ получения АМ колебания, осно- 
ванный на изменении импульса тока в нелинейном резонансном 
усилителе. Не следует, однако, думать, что осуществление модуля- 
ции является нелинейным процессом. По существу, указанный выше 
способ модуляции можно трактовать как пропускание несущего 
колебания через параметрический четырехполюсник, передаточная 
функция которого изменяется но закону модулирующего напряже- 
ния. (Изменение импульса тока, а следовательно, и средней крутиз- 
ны $. приводит к изменению коэффициента усиления цепи.) 
Таким образом, если отвлечься от способа управления параметрами 
цепи, модуляцию следует рассматривать как параметрический 
процесс. Иллюстрацией к сказанному может служить пример пре- 
образования спектра в простейшей параметрической цепи, приве- 
денный в $ 1.5. 

Аналогичное рассуждение можно привести для угловой модуля- 
ции. Пусть требуется получить колебание вида а (№ = Д, соѕ [оѓ + 
О (0) + 6041, где 0 (д — фаза, модулированная по заданному за- 
кону. Рассматривая а (В как колебание на выходе линейного нара- 
метрического четырехполюсника, на вход которого подается несу- 
щее колебание е (1) = Е, соѕ оо, найдем нередаточную функцию 
этого четырехполюсника. Для этого перейдем от заданных функций 
е ( иа (1 к комплексным колебаниям соответственно г, (0) = Еее 
и г, (0) = Азе® +0661, после чего используем формулу (10.16): 


. А ей ®оё + (в +9.) 
К (10%, == — 


Е, ео! 


= Кое + 80], (10.21) 


Четырехполюсник с подобной передаточной функцией можно 
трактовать как линию задержки т (й), отвечающую условию оџт (1) = 
=0 (/)4-0,. Отсюда следует, что для осуществления фазовой модуля- 
ции требуется линейная цепь с задержкой т (1), изменяющейся во 
времени по закону 


101) == (Ио) [9 (2 + 901. (10.22) 


Так как задержка в физической цепи не может быть отрицатель- 
ной, то слагаемое Ө,/оџ == то, имеющее смысл постоянной задержки 
(в отсутствие модуляции) должно быть не меньше чем (Ио) [Ө (0 макс 

Реализация линии задержки, допускающей электронное унрав- 
ление величиной т (1), является непростой задачей. Удачное ее ре- 
шение получается для диапазона СВЧ при использовании электрон- 
ных приборов типа ламны бегущей волны, в которых пролетное вре- 
мя можно изменять в некоторых пределах, изменяя потенциал на 
соответствующих электродах ламны. При заданной и неизменной ча- 
стоте возбуждения на входе лампы в, изменение пролетного времени 
на величину Дт эквивалентно изменению фазы выходного колебания 


РА 
Ц 
7А 


Рис. 10.4. Модуляция фазы колебания изменением резонансной частоты уси- 
лителя. 


на угол 6 (0) = о, т. Таким образом, удается получить весьма боль- 
шие значения 0 (#7, измеряемые десятками и более радиан. 

В диапазоне метровых и более длинных волн наибольшее рас- 
пространение получили способы, основанные на изменении резо- 
нансной частоты колебательного контура усилителя при неизмен- 
ной частоте возбуждения ®.. Один из возможных вариантов такого 
устройства поясняется рис. 10.4. В этом устройстве резонансная 
частота контура усилителя модулируется с помощью варикапа. 

Соотношение между вариацией емкости АС контура и вариа- 
цией Ло его резонансной частоты было установлено в $ 9.19. Имеет- 
ся, однако, принципиальное различие между устройствами, пред- 
ставленными на рис. 9.35 и 10.4. Изменение резонансной частоты 
контура в автогенераторе (рис. 9.35) равносильно изменению ча- 
стоты генерируемого колебания. В случае же возбуждения усили- 
теля независимым источником несущего колебания с частотой @®о 
изменение резонансной частоты контура ор влияет лишь на фазу 
выходного колебания. Фазовый сдвиг легко определяется с помощью 
формулы 

6 (2) = агсіє ах (на А агсіє О (10.23) 
Фр (1) ое 
где Ло (0) = ор (0) — ©. Замена в знаменателе ор () на @ 
обычно допустима из-за малости относительного изменения резо- 
нансной частоты ®› при модуляции, 


Из выражения (10.23) очевиден основной недостаток рассматри- 
ваемого способа осуществления фазовой модуляции: невозможность 
получения значительного индекса модуляции. Действительно, для 
обеспечения линейной фазовой модуляции, в данном случае линей- 
ной зависимости между Ө (1) и Ло (0, аргумент 2Ло (В О,ь/ оо 
не должен превышать — 0,5 рад. Это означает, что и амплитуда 
изменения фазы Өмаке = т ограничена величиной ~ 0,5 рад. При 
больших значениях т не только искажается закон модуляции фазы, 
но и возникает паразитная амплитудная модуляция из-за неравно- 
мерности АЧХ резонансного усилителя при значительной расстрой- 
ке. Однако большим достоинством рассматриваемого способа моду- 
ляпии является возможность обеспечения высокой стабильности 
несущей частоты оо. Задающий генератор, работающий на фикси- 
рованной частоте, можно стабилизировать, например, с помощью 
кварца. 


10.4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИМПУЛЬСНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ ЦЕЛИ 


Для определения импульсной характеристики р (1, х) непосред- 
ственно по заданным параметрам цени, без обращения к передаточ- 
ной функции К (ѓо, 1), необходимо использовать дифференциальное 
уравнение цени. 

Рассмотрим сначала простую цепь, описываемую уравнением 
первого порядка 


а 0) 0 а 00010. (10.24) 


По определению импульсная характеристика является откликом 
цепи на единичный импульс б (1 — х), подаваемый на вход в момент 
Ё == (см. $ Ю.2). Из этого определения следует, что если в правой 
части уравнения (10.24) функцию [ (д) заменить на б (# — х), то в ле- 
вой части и (№ можно заменить на ұ (1, х). 

Таким образом, приходим к уравнению 


а, (09 "я +а, (6, 9 =8(1—х). (10.95) 


Так как правая часть этого уравнения равна нулю всюду, кроме 
точки { = х, функцию р (Ь х) можно искать в виде решения одно- 
родного уравнения (с нулевой правой частью) 


а, (1) 2, а, (0) 0 = 0 (10.26) 


при вачальных условиях, вытекающих из уравнения (10.25), а так- 
же из условия, что к моменту приложения импульса б (#{ — х) 
В цепи отсутствуют токи и напряжения («пустая» цепь). 


В уравнении (10.26) переменные разделяются: 


9 0000) р ри 0, 
у а (1) у 


откуда 
у= о (10.27) 
где 
Р (0 = ао (д/а (0). 
а 


Фи |, == р (Ь х) |, (10.28) 


представляет собой значение импульсной характеристики в момент 
Ї = Х. 

Для определения ф вернемся к исходному уравнению (10.25), 
из которого видно, что в точке # = х функция в (1) должна совер- 
шать скачок на величину 1/а, (х) (рис. 10.5). Только при этом усло- 
вии первое слагаемое в уравнении (10.25), т. е. а, (2 45 /а7, может 
образовать дельта-функцию 8 (Ё — х). 


1 
2-х) 40 | 00) 


Рис. 10.5. Импульсная характеристи- Рис. 10.6. Пример простой парамет- 
ка цепи, описываемой уравиеиием рической цепи, 
(10.25). 


Их 


Так как при Ё<х р (і, х) = 0, то в момент ѓ = х 
& (1, х) |, „= Ша; (х). (10.29) 


Заменяя в выражении (10.27) неопределенный интеграл опре- 
деленным с переменным верхним пределом, получаем 


{ { 
5 (Е, эвм -| р | ехр (9а). 
) (х) А ал (и) 


(10.30) 


Для ясности переменная интегрирования в отличие от ѓ обозначена 
буквой и. 

Используем выражение (10.30) для цепи (рис. 10.6), представ- 
ляющей собой последовательное соединение резистора с постоян- 


5: 


ным сопротивлением г и конденсатора с емкостью С (1), изменяю- 
щейся по закону 


С (0 = С(1 + т 91 99. (10.31) 
Под 6 (Е — х) в данном случае подразумевается единичный им- 
пульс э. д. с., а в качестве функции & (&, х), подлежащей определе- 
нию, выберем заряд конденсатора д (2). 
Тогда уравнение цепи в соответствии с (10.25) и (10.31) можно 
записать в форме 


1-- т эп © 


99 Е Е 
О 4=8(@—»). (10.32) 


Подставляя в (10.30) 
а, (1) = г, аз (0 = (1 -- т зіп 90/Сь, 


получаем 


ГА 
1 1} -|- т эт ба 
Б К, 9 ПЕК 
9 (2, х) ер | С. “| 
к 
т 


Н г Ех 
“Су т го @ 


жа аа — с0з © (Р 
т хр { оо“ соѕ О (7 4]. (10.33) 


(соѕ 97 — соѕ © = 


Продифференцировав это выражение по № можно найти ток 
і (2). В момент ѓ = х (т.е. приа == 0), когда д (Ё, х) образует скачок, 
равный 1/г, ток будет (1/2) 6 (1 — х), а напряжение на сопротивле- 
нии — 6 (#4 — х). Напряжение же на емкости можно определить 
делением выражения (10.33) на 
С (0. (№ 

Из выражения (10.33) видно, 40-22 -—|-— 
как вариация емкости но закону | | 
(10.31) влияет на характер разря- | | 
да: в аргументе экспоненты кроме 
— (Е — х)/'С, (как и при постоян- 
ной емкости С,) появляется пери- 
одическое слагаемое [пугСоТ х 
Х [с0$ 91 — соѕ (1— а)]. 

Закон изменения С (\/С, нока- 
зан на рис. 10.7, а, график функ- 
ции #9 (0, х) при 10.08 =Ти 
Я == 0,25 — на рис. 10.7, 6. Отсчет ра блины 

З е Ё. ый 
И ие чара н 
стика цепи (6), показанной на 

== 1/2, соответствующего про- рис. 10.6, 


хождению С (1/С, через минимум. Штриховой линией показана 
зависимость е—#—*)/”е, соответствующая импульсной характери- 
стике цени при постоянной емкости Со (т = 0). 


Обратимся теперь к общему случаю — цепи, описываемой уравнением 
п-то порядка: 


а, (0) у (0) а (0) "та 0 0 (0) == (0), 00.34) 
в котором все коэффициенгы ор, бра, «з б МОГУТ являться функциями # 
(во не и. 


ат х) 
а л 

17 ах) 
ПЕРУ 


=#4-х) 


19 


Рис. 108 Импульсная характеристика це- 
пи, описываемой уравнением (10.35), 


Как и в предыдущем случае, приравниваем / (В) дельта-функции 5 (? — 5), 
что позволяет переписать уравнение (10.34) в форме 


я —} 
Е О +а 0 =. +. а, (0) Е=8@—х). (10.35) 


Ш 


Импульсную характеристику ищем в виде решения однородного урав- 
нения 


т т 1 
а 0 а, 


Общее решение этого уравнения предвтавляет зобой сумму из л линейно 
независимых решений 


+... Ка, (@у=0. (10.36) 


8х) = У Ф: (х) у, (0). (10.37) 


і== 1 


Для определения функций Ф; (х) можно использовать начальные условия, 
вытекающие из уравиения (10.34). 

В отличие от рассмотренного уравнения (10.25) в данном елучае необхо- 
димо в точке ѓ == х приравнять иулю все производные функции д (#, х) порял- 
ка не выше п — 2. Производная же порядка п — { в точке ѓ == х должна 
совершать скачок на величину 1/0» (х) (рис. 10.8). 

При этих начальных уеловиях выражение (10.37) образует вистему урав- 
нений (при дифференцировании по # и подстановке {== х) 


чи А Фо (х) (х)... АФ @ и (0) == 0, 


а, 
0) 00 фор) 800 р... Бф) х 
х аут (*) =). 


9! 6: 


а" д (0) 
фи (0) ———— 
а"-- 2 


п— 2 1 
| ети. 
$ == х а" 


п? уп (0) 
а"? 


+... 


їз: 5х 


+ Фп (х) 


"Тиз (0) | 
ёх 


=—=0, 
Ё == х 


4—1 (0 
Ф (х) о 


а" 1 уп (0 1 
айі |. 0" 


Так как частные решения ий; (2) и их производные в точке # = х предпо- 
лагаются известными, то сиетема (10.38), еодержащая п уравнений, позволяет 


найти все функция Фу (х). Системе уравнений (10.38) єоответетвует опреде- 
литель 


| (10.38) 


не 


== х 


Ф. (х) 


д 4 


+ фь (5) 


м0) ни 
У (х) = и у2 (х) и 


И (0) у 0). 02 0) 


называемый определителем Вронекого. 
Применяя правило Крамера, получаем вледующее общее выражение 
аля Ф; (х): 


Ф, (х) = (— 1+ М», (да, (х) 17 (х), (10.39) 
где Ми (х) — минор, получаемый из определителя Ў (х) вычеркиванием 
п-й строки (соответствующей произведным порядка п — 1) и втолбца & на 
пересечении которых стоит элемент й‘"— !} (х), 

Подставляя (10.39) в общее решение (10.37), получаем 


1 
(Ту , Е а 
ав (х) ® (х) ЕМ и, 0 + (—1)"+2х 


х М6) +... 3 (С 0" Мл 00). (10.40) 


Выражение, єтоящее в квадратных скобках, можно рассматривать как 
разложение воответатвующего определителя по сгроке и; (7), ўз (#), -.-, уп (0). 
Обозначив этот новый опрелелитель через 4. можем написать 


4=Ан М (?) + Аз [2 (2) + > + А Уп (2), 
откуда вытекает вледующее равенетво для алгебраических дополнений Ау; 
Ду =(-- 1+! Ма. (10.41) 


С другой стороны, в искомом определителе 4 алгебраические пополнения Аз 
связаны с соответствующими им мииорами Мм, соотношением 
(+ Ма 
Ау = (+ М4. 
Следовательно, миноры нового определителя выражаются через мнноры 
определнтеля Вронского с помощью следующей формулы: 


1+ м; 
М = | т а = 1)" М 


80. х)= 


Но минор Мль как уже отмечалось, получается из определителя Врон- 
ского вычеркиванием #-го столбца и строки, соответствующей производным 
порядка п — 1. Поэтому искомый определитель 4 должен иметь вид 


и (6) 1 (0) ... (0 
а=(—1)"-1 У (х) 0 (х). 96. Уп (х) 


еч —2 —?) 
и 2) (х) „ў ) (х) ри и" (х) 
Таким образом, окончательно 


л (8 (0). №0 
(— 7 91 (х) 1» (х) ‚> Уп 09 А (10.49) 
а" (х) № (х) Е В и ое 
=) (х) ий _2) (х) 0 Па. (х) 


Определяемая выражением (10.42) функция 2 (Ї, х) есть не что иное, как 
односторонняя функция Грина пинейного дифференциального оператора 


Га 0р" +а 10 р"... +, 


соответствующего уравнению (10.34). 
В теории линейных неоднородных уравнений функция Грина исполь- 
зуется для представления решения уравнения (10.34) в форме 


Ё 
у (0) = \ вх! ах (10.43) 


— оо 


0 (Ё, х) = 


при начальных условиях и(® (0) == 0, А = 0, № .„у (п — 1). Выражение 
(10.43) совпадает с (10.13) 


10.5. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СООТНОШЕНИЯ В ЦЕПИ С НЕЛИНЕЙНЫМ 
РЕАКТИВНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ ПРИ ГАРМОНИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЯХ 


В $10.1 отмечалось, что электронный способ осуществления 
переменной емкости (линейной) основан на применении нелиней- 
ной емкости, находящейся под воздействием управляющего колеба- 
Ния. з 

Особенностью бигармонического воздействия (сигнал и управ 
ляющее колебание) на нелинейный реактивный элемент является 
обмен энергией между источниками отдельных колебаний. Расхо- 
дуемая в параметрической цени энергия поставляется («накачива- 
ется») источником управляющего колебания. В связи с этим его 
часто называют генератором накачки, а управляющее колебание — 
напряжением накачки. Управляющее колебание наряду с обозна- 
чением еу (7) = Еу соѕ (оуѓ-- 0;) в дальнейшем часто будет за- 
писываться в форме ен (0 = Ен СО (01 + Ө). 

Рассмотрим воздействие на нелинейную емкость Съз (варикап) 
двух гармонических колебаний (рис. 10.9): 


е (1 = е (0 + е (0 = Е, соѕ (0 + 6,) + Е, соѕ (о, -- 
-- 0.). Е: (10.44) 


Вольт-кулонную характеристику варикапа аппроксимируем, 
как и в $ 10,1, полиномом второй степени 


сес, (10.45) 
где В, = Су определяется выражением (8.4), а А 
и у а ак 
= 2 ( де? 8 Я ( ае ), 2° (10.46) 


Применяя первое выражение (8.3) к ряду (10.45), находим ток 
через нелинейную емкость 


И 4 ае ае Че ае 
== 26, е) ——— == —– Е 96е —. (10.47 
ВЕЕТ (0, 26) —, ее ) 
Подставляя в это уравнение внешнее воздействие (10.44), после 
несложных тригонометрических преобразований получаем оконча- 
тельное выражение 


і (0) = — {бо Е, зіп (о. + 0) + бо, зіп (оі -- Ө) — 
— Бо ѕіп 2 (0; -- Ө,) -- Бо в ѕіп 2 (оѓ -- 6,) + 
+ 6, (о) Е, Ви зіп (ов -- өр) Ё- (6, + 0)1 — 
— 6. (оз — ®) В, Е» ѕіп Ко — в) Ё- (0, — 0,1}. (10.48) 


Два первых слагаемых в нолученном выражении соответствуют 
токам частот ©, и @ъ, которые имели бы место при линейной емко- 
сти, равной 6; остальные слагаемые — гармоники с частотами 20, 
20, и комбинационные колебания с частота- 
ми @һ | в, © — ® являются продуктом ДИ 
взаимодействия двух гармонических колеба- (У) 
ний в квадратичной нелинейности. 

Заметим, что по своему составу спектр д(ұ уен 
тока через нелинейную емкость отличается 
от спектра тока через резистивный нелиней- 
ный элемент только отсутствием постоянной 4 

р Е 
составляющей [см. (8.28)—(8.30)1. о 

Рассмотрим энергетические соотношения. Рис. 10.9. Бигармони- 
Первые два тока (с коэффициентами 6,), ческое воздействие на 
сдвинутые по фазе на 90° относительно соот-  Нелянейную емкость. 
ветствующих э.д.с. е, (}} ие, (0, не создают 
расхода энергии (как и в обычном линейном конденсаторе без по- 
терь). Ток с частотой о, -- ®@; может также не учитываться при 
энергетических расчетах, так как средняя мощность, отдаваемая 
генератором э. д. с. частоты в: или ®„ при протекании через них 
тока с частотой ®„ -- о;, равна нулю. 

Нагрузка же генераторов, создаваемая остальными токами с ча- 
стотами 201, 206 И @н — в, зависит от соотношения фаз 6, и Өр. 
Если частоты в. и оь находятся в кратном соотношении, совпадаю- 
щем со степенью аппроксимирующего полинома (т. е. с порядком 


нелинейности), то при определенном соотношении фаз 0; и 6; эти 
токи могут оказаться в фазе (или в противофазе) с электродвижу- 
щими силами е(р или е, (0. 

В частности, в рассматриваемом случае квадратичной нелиней- 
ности, при выполнении условия ®„ = 20, комбинационная частота 
©н — <, совпадает с частотой э. д. с. в, (соответственно при в: = 
= 20. [о — 01| = Чоу = юн). При этом токи с частотами 20. 
и ®,-®: можно не учитывать, токи же с частотами ®, и в, предста» 
вим в виде 


(0) бана ВЕТ ѕіп 9 (о; -- 9.) == — В. Е1 $1 (ош + 
+ 20,) = Во: Е? соѕ (Фі -- 20, -- 3/2), . 
(В) = — 0, (оъ — ©) ЕЕ, зіп Кен — Ф) Ё (Ө. — 010] = 


== — ф.о Е, Е, їп [97 4 (0, — 6,)1 = Ро, ЕЕ. соѕ [01 -- 
(0. — 6,) + 22]. 


Так как ток іо (В сдвинут по фазе относительно еһ (0) == Ёъ Х 
х с0$ (0һ/ -- Өһ) на угол 6„— (26, -- м/2)=6,—20, — 7/2, то срел- 
няя мощность, отдаваемая генератором э. д. с. е, (й, будет равна 


Ра == 1126,0, ЕЕ С0$ (Ө, — 26, сты 71/92) Е 
== ро. ЕЗЕн ЯП (0, м 20,). (10.49) 


, Соответственно мощность, отдаваемая генератором на частоте 
оу при сдвиге фаз 6, — [(0, — 0) + 7/21 == 20, — 6, — 7/2, 


Ро, = бое, ЕЕ. С05$ 120, тее 0, — л/] = 
== Чб ЕЕ, іп (20, — 60,,). {10.50) 


Заметим, что при любых фазах 0, и 0, выполняется условие 
Ре, + Ро, =0. 


Наложим теперь на фазы добавочное условие: 0, — 20, = 7/2, 
Тогда Ры — положительна, а Р., — отрицательна. Это означает, 


что генератор э. д. с. частоты о; не расходует мощности, а наоборот, 
потребляет ее от генератора частоты @н. 

Пусть теперь 0, — 26, = — 7/2. Тогда Рь, < 0, а Ры, >0 
и источником энергии является генератор частоты ө;, а потребите- 
лем — генератор э. д. с. частоты вн. 

Рассмотрим теперь энергетические соотношения в цепи, содер- 
жащей кроме нелинейной емкости Снл еще и линейный, диссинатив- 
ный элемент — параллельный колебательной контур, настроенный 
на частоту, близкую к о,. На рис. 10.10 этот элемент обозначен 
символом 4, (ѓоз) (комплексное сопротивление). 

- На нелинейную емкость воздействуют две электродвижущие си- 
лы от независимых источников — сигнал её; (0 = Е, соѕ (01/ - 0) 


и напряжение накачки е (1) = Е, соѕ (0 -- Ө) и, кроме того, 
напряжение комбинационной частоты ®, = ©, — в, являющееся 
продуктом взаимодействия е; (В ие, (д в нелинейной емкости. За- 
пишем это напряжение в форме е, (0) = Е» соѕ (0./ -- 65), имея 
в виду, что амплитуда Е, и фаза Ө,, зависящие не только от колеба- 
ний еу (0) ие. {0), но и от комплексного сопротивления 2, (іо,), 
требуют еще определения. В дальнейшем будем исходить из условия, 
ито сопротивление 1, (16.5) для частот о, и ор пренебрежимо мало. 


Рис. 10.10. Бигармоническое воздействие на пепь с не- 
линейной емкостью и параллельным колебательным кон- 
туром, настроенным на комбинационную частоту. 


Подставляя в выражение (10.47) 
е (0 = Е, соѕ (0 + 6,) + Е» соѕ (07 - 0) + 
+ Е, соѕ (04 -- Ө.) 


и производя несложные выкладки, получаем формулу, аналогич- 
ную (10.48) (частоты, отличные от ®„ — ®. == 01, ©. — © = 9. 
и 0-05 = Ф, не учитываются): 


(0) = — 6 іо, Ё, эт (0 + 0) + ә, іп (оз + 0) + 
-- ФЕ 5іп (–һғ -- 0) — 6.{0,2Еһ ѕіп [ә - (6, — 05)1 + 
+ ФЕ Ең т [02 + (9. == 6,)} = 
— ® Е.Е яп [ә + (6, + 6,)}}. (10.51) 
При определении энергетического баланса три первых слагае- 
мых (с коэффициентами 6,) можно не учитывать [см. коммен- 
тарий к формуле (10.48)]. Токи же частот 1, оз и 0, возникающие 


из-за нелинейности вольт-кулонной характеристики, определяются 
выражениями 


іо, (0) == Во. ЕЕ т [64 + (Ө, = 0.)1 = 
== [м соѕ [4 -Н (6, — 6,) + 1/2], 
іо, (2) === Б,0,Е.Бһ п оо + (Ө. и 6,1 == 


== о, соѕ [97 + (0, — 6,) + 1/21, 
іа (0) = + Бо, В.Б» віп Ё + (0, + 9.)1= 
= 1, 603 [вый - (6, + 0 + 7/4. (10.52) 


Здесь Го, == боЕ»Ен; Гә, = бол з И То. == БьоһЕ Ез пред- 
ставляют собой амплитуды токов ѓо, (0), ѓо, (# и ё, (0. 


Учитывая, что в исходных выражениях е, (1) = Е» соѕ (озї -- 6.) 
имеет смысл э. д. с., компенсирующей падение напряжения на со- 
противлении 7. (15) при прохождении через него тока ѓо, (й), мо- 
жем на основании второго равенства (10.52) составить следующее 
выражение: 


е, (0) = Е, соѕ (о, 4- 05) = — І, (оз) Х соѕ [ог + 
+ (0. — 0) + 2/2 4 Ф, = 1,2 (юз) соѕ [оз - (0а — 0) — 
р 1/2 ЕА Ф], 


где через ф, обозначен аргумент сопротивления 2, (ѓоз). Отсюда сле" 
дует, что 


Е, = 1..2, (02), Ө, = 6, — 6, — 1/2 + Ф. 
На основании последнего выражения формулы (10.52) можно 
привести к следующему виду: 
і, (0 = 1, соз 19; + (0, — Ф, + 7/2) + л/2| = 
еа 1, С05 (с = ө, = Ф,), 
іы, (9 = 10, соѕ іо, + (0, — Ф, + 7/2) + 7/2] = 
хаа о, С05 (02 + 9, 7 Ф,), (10.53) 
(0 = 1, соѕ [оь -- (0 - Ф, + п/2) — 7/2] = 
= | 1, С05 (вы Ө. + $.). 


і 


в 


Составим выражения для мощностей, выделяемых в нелиней- 
ной емкости на частотах ®, 0, и ви: 


Рь, == ИЕ СОѕ Фф, = — 1/00, Е.Е,Еһ соѕ Ф,, 
Ро = — 1,10,Е, СО8 Фф, = —1/,6,0,ЕЕ,Е, с0$ Ф, 
Роз = М1. Е, соз Фф, == бою, ЕЕ С05 Фф. (10.54) 


Отрицательные значения Рь, и Рь, означают, что соответствую" 
щие источники э. д. с. е, (2 и е (0 не отдают, а потребляют энергию. 
Положительное же значение Р, указывает на то, что при выбран- 
ных частотах (0. > ©, в, > ©) источник е, (1) отдает энергию 
во внешнюю цепь. 

Суммарная мощность, выделяемая в нелинейном реактивном 
элементе, 


Ре, + Рь, + Ро, = В. (в, — в — о) ЕАЕ»Ен = 0, 


поскольку вн = ©, | о,. Этот результат находится в полном со- 
гласии с принятым допущением отсутствия потерь в емкости. 
Из выражений (10.54) получаем следующие пропорции: 


Р.о; == Ри, (во = — Ро. (10.55) 


Эти соотношения являются частным случаем общей теоремы 
Мэнли-Роу об энергетических соотношениях в спектре колебания 
в цепи, содержащей реактивную нелинейность. Эта теорема записы- 
вается в форме 


Ҹ < тРһ, л > 55 Р. Е 
2, ‚>. та р 2, ТОЭ мых, (10.56) 


где ©: И Фоо — частоты генераторов, возбуждающих систему; 
Р пп — мощность колебания частоты то; -- поо; целые числа т 
и и определяют порядок комбинационного колебания. Предпола- 
гается, что в общем случае в цепи с нелинейной реактивностью име- 
ются проводимости для любых комбинационных частот. 

Выражения (10.56) можно распространить на любые реактив- 
ности — емкостные и индуктивные — при условии отсутствия ги- 
стерезиса. 

Первое равенство (10.56), в котором т принимает только поло- 
жительные значения, устанавливает соотношение между мощностью 
Р „п комбинационного колебания и частотой генератора 1. Соот- 
ветственно второе равенство, в котором и>> 0, устанавливает связь 
между комбинационными колебаниями и частотой о, второго гене- 
ратора. 

Пояспим применение выражений (10.56) на примере рассмотрен- 
ной ранее цепи (рис. 10.10), возбуждаемой двумя генераторами на 
частотах ® и ®, = ®,. Кроме этих частот, на пассивном элементе 
2, (&2) создается одно комбинационное колебание с разностной ча- 
СТОТОЙ 05 = © — ©. 

В соответствии с обозначениями выражений (10.56) частоту в; 
следует рассматривать как значение знаменателя то; -- по, при 
т=1ип = 0, а мощность на этой частоте Ро, = Р, о. Частоте в 
соответствуют индексы суммирования т = 0, и = 1 и мощность 
Ре, = Роз. Наконец, частоте 0. = ®, — @у соответствуют индек- 
сы т = — 1, п = 1 и мощность Ре, = Рив, = Р-11. 

Тогда внутренняя сумма в первом равенстве (10.56) дает 


П 
Ў тРт, п ЕК ТР —1 ТРт, о тТРт, 1 = 
тол -- 00 тат — бо тол 4-0-0 01 4-0% 


Суммируя полученное выражение по т, получим первое равен- 
ство (10.56): 


ў аваз) (олау) 


+= са Ба а е Н Ру. 1 = Ру, -1 46 Е 


Фр 00 од Фу -- о 03 — 00 ор 


(Слагаемые, содержащие Р, ои Р; 1, отброшены). Таким образом, 
Ры, е, И —(9— ©)] + Рь,/®==0 
или 
Ры 0,1000 ©) == Ре, / > = Р..1%}. 


Аналогичным образом второе равенство дает 
Р.1® == — Ри, /®. 


Итак, получаем пропорции 
Ре. / о. = Рь,1®== — Ре, 


совпадающие с выражением (10.55) при замене о, на ов. 

Из проведенного анализа видно, что с помощью нелинейной ем- 
кости можно осуществить преобразование спектра, сопровождаю- 
щееся перекачкой энергии из одного источника в другой. Так, если 
оу — частота принимаемого сигнала, а о, — частота генератора 
накачки, то можно выделить комбинационную частоту 05 = 0 — 1 
с одновременным усилением мощности колебания на этой частоте. 
Напомним, что при использовании резистивного нелинейного эле- 
мента преобразование частоты сигнала (см. $ 8.10) не сопровождает- 
ся перекачкой энергии от гетеродина. 


16.6. ПРИНЦИП ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО УСИЛЕНИЯ КОЛЕБАНИЙ 


В $10.1 было показано, что по отношению к сигналу, малому 
по сравнению с управляющим колебанием, нелинейная емкость 
вместе с генератором накачки может быть замещена линейной, из- 
меняющейся во времени емкостью. Отвлекаясь от способа осушест- 
вления модуляции емкости (или индуктивности), можно говорить 
об обмене энергией между сигналом и энергоемким параметриче- 
ским элементом. 

Наглядным примером обмена энергией при изменении емкости 
является хорошо известная модель с механическим раздвижением 
пластин заряженного конденсатора. Пондеромоторная сила элек- 
трического поля конденсатора стремится сблизить пластины (не- 
зависимо от полярности напряжения); следовательно, для их разд- 
вижения, т, е. для уменьшения емкости, необходимо произвести 
работу, которая увеличивает запас энергии конденсатора. При 
сближении пластин, наоборот, часть энергии поля конденсатора 
преобразуется в механическую энергию. Нетрудно установить 
связь между относительным изменением емкости конденсатора и 
изменением запаса энергии. 

Рассмотрим конденсатор, емкость которого С (8) изменяется по 
скачкообразному закону, представленному на рис. 10.11. Пусть 
конденсатор получил заряд 9, который затем остается постоянным 
(конденсатор без утечки, в разомкнутой цепи). В моменты времени, 
соответствующие мгновенному уменьшению емкости на величину 


АС = С, — Сә, напряжение на конденсаторе возрастает на величи- 
ну Ли = из — щш = 0 (ИС, — ИС) ==9 (С, — С./С,С,= 

= мАС/С», а энергия — на величину ДЭ = Э, — Э, = (42/2) х 
х (ИС — ШС) = (97/2С,) АС/С, = Э,АСІС,. В момент скачкооб- 
разного увеличения емкости напряжение и энергия уменьшаются со- 
ответственно на Аи и ДЭ. 

В первом случае дополнительная энергия ЛЭ черпается из 
устройства, осуществляющего скачок емкости (вниз), а во втором 
случае, при увеличении емкости, происходит обратное преобразо- 
вание энергии. В среднем, за время Т, энергия конденсатора оста- 
ется неизменной. 


Рис. 10.11. Напряжение на конденса- Рис. 10.12. Увеличение амплитуды на- 
торе н запасаемая энергия при скач- пряжения на конденсаторе в моменты 
кообразном изменении емкости. Заряд скачкообразного уменьшения емкости. 
` конденсатора постоянный. 


Иначе обстоит дело, если заряд конденсатора является функ- 
цией времени, причем такой, что уменьшение емкости производит- 
ся в моменты максимума д (0, а увеличение — в моменты минимума 
(еще лучше в моменты прохождения д (8 через нуль). Такой режим 
работы можно реализовать при включении конденсатора С (д 
в контур, частота колебаний в котором вдвое меньше частоты изме- 
нения емкости. Допустим, что высокодобротный контур возбужда- 
ется сигналом е (1) = Е соѕ оѓ, частота которого совпадает с ре- 
зонансной частотой контура ®р = ПИС, отвечающей условию 
ор = 2л}, = 2л/2Т, где Т — полный цикл изменения С (й). Тогда 
напряжение на контуре можно представить в виде колебания, очень 
близкого к гармоническому, но получающего приращение в мо- 
менты спада С (1) (рис. 10.12). Это равносильно увеличению мощ- 
ности сигнала. Если прирост энергии, обусловленный одним скач- 
ком (вниз) емкости С (д, не превышает расхода энергии за время 7, 
то параметрическая цепь устойчива, в противном случае — возни- 
кает параметрическое возбуждение колебаний. Таким образом, ре- 
гулируя относительную величину АС/Со, т. е. глубину модуляции 


параметра С, можно осуществить как параметрическое усиление 
сигнала, так и параметрическую генерацию. 

Реализация скачкообразного изменения С (1 связана с техниче- 
скими трудностями и в практике не применяется. Значительно про- 
ще модулировать емкость по гармоническому закону. Необходимо 
лишь соблюдать основной принцип: уменьшать емкость в области 
максимальных значений заряда (напряжения) конденсатора и уве- 
личивать в области минимальных значений. 

В последующих параграфах изучаются схемы замещения энер- 
гоемких элементов С и Ё, изменяющихся во времени по гармониче- 
скому закону, и устанавливаются основные соотношения, необхо- 
димые для аналитического описания процессов усиления и генера- 
ции в параметрических цепях. 


10.7. СХЕМА ЗАМЕЩЕНИЯ ЕМКОСТИ ИЛИ ИНДУКТИВНОСТИ, 
ИЗМЕНЯЮЩИХСЯ ПЗ ГАРМОНИЧЕСКОМУ ЗАКОНУ 


Пусть к электронно-управляемой емкости (варикапу) приложе- 
но напряжение сигнала е (й) == Е соѕ оѓ. Требуется определить ток, 
проходящий через источник сигнала. При этом предполагается, что 
частота управляющего колебания (генератора накачки) о, прибли- 
зительно вдвое превышает частоту сигнала о. Способ получения 
периодически изменяющейся емкости поясняется схемой на 
рис. 10.13, а. К нелинейной емкости Съд подводится напряжение 
накачки еу = Бу соѕ (00 -- 1), наложенное на постоянное напря- 
жение Ро. 


Го 


о! 
210,0 


0) 


Рис. 10.13. Воздействие на линейную емкость напряжений накачки и сигнала 
(а) н схема замещения для слабого сигнала (6). 


Фильтр Ф, преграждает путь току частоты о, в цепь источника 
сигнала, а фильтр Ф, — току частоты сигнала о (и близких к о ча- 
стот) в цепь накачки. 

Наложим условие Е << Еу. Тогда, как указано в $ 10.1, можно 
пренебречь изменением емкости под действием сигнала и считать, 
что закон изменения емкости определяется одним лишь управляю- 
щим напряжением. Основываясь на формуле (10.5), примем 


С (9 = СИ -+ т соѕ (оо + 7) л С, — АС соѕ (ФоЁ- 1) 
при т «1, (10.57) 


где 
+ Бу 


АС==тС, == ЗЕЕ) Се (10.58) 


а ү — начальная фаза. 
На рис. 10.13, 6 представлена эквивалентная линейная параме- 
трическая схема, на которой цепь накачки не показана. 
Определим полный ток через емкость С (8 с помощью общего вы- 
ражения (10.7): 


1(0=[С— АС соѕ (в, Ё-- 1) —о0Е этой - В созо о, АС х 
Хяш(е, ү) = —о©С, Е ча оѓ +5 (0-9) АСЕ іп (о-о) у] 


1. (оу 9) АСЕ зіп (9—9) ү). (10.59) 


Заметим, что это выражение можно получить непосредственно 
из (10.51), если приравнять хо = Со, Е, = Е, ©, = 1/2, Е, = Е,, 


0, = л/2 + у, Б.Е = Ь,Еу = Ч,АС, а также отбросить слагаемое 
с коэффициентом Е? (из-за малости) и слагаемые, не зависящие 
от Ё. 


Частота оу -|- ® А Зо в полосу прозрачности фильтра Ф, не 
попадает; следовательно, ток в цепи источника сигнала является 
суммой двух токов: на частоте о и на комбинационной частоте ор с 
бликой к ® (поскольку © ^ 20). Первый из этих токов, сдвинутый 
по фазе относительно е (№) = Е соѕ оѓ на угол 90°, не может созда- 
вать активной проводимости — ни положительной, ни отрицатель- 
ной. С точки зрения получения эффекта усиления интерес представ- 
ляет комбинационное колебание разностной частоты 0 — ®, осо- 
бенно в частном случае в, == 20. При этом ток на частоте ® равен 


ао (0) = 0 =-- (90 —9) АСЕ зи (в, —о) Е] 


=> ОЛСЕ ѕіп (074-7) => ОЛСЕ соѕ [0/— (7/2 — ұ)] = 
== / 608 [01 — (7/2 —%)]. (10.60) 


При э. д. с. источника сигнала е (9 = В соѕ ®Ё и токе & (0), 
определяемом выражением (10.60), отдаваемая источником мощность 


ЕІ. 1 ЕЗ 
Ро = Э з )= -9ЛС-5- чпу =Скь —— 2’ 


где символом 


ба = 940 411 = "20 пт (10.61) 


обозначена эквивалентная активная проводимость, учитывающая 
расход мощности источника сигнала. 


Таким образом, приходим к схеме замещения (рис. 10.14, 6), 
соответствующей параметрической цепи, показанной на рис. 10.14, а. 
Комбинационная частота о, + о = Зо в этой схеме не учитывает- 
ся, а частота оо — о совпадает с частотой Ф. В результате по отно- 
шению к источнику сигнала параметрическая схема (рис. 10.14, а) 
приводится к схеме с постоянными параметрами. Периодическое 
изменение С (8 с частотой оу = 20 приводит лишь к появлению ак- 
тивной проводимости Окъ, шунтирующей постоянную емкость Со- 

Рассмотрим три следующих характерных режима: ү = 0, 1/2 
и —п/2 (рис. 10.15). В первом случае (у = 0) С (0 модулируется 
таким образом, что изменение запаса энергии в емкости за период 
частоты То, == Эл/ю, (а также за период То = 2л/о) равно нулю. 


При этом Оњ = 0. 
да "90у 


20 


2) 0) 


Рис. 10.14. Параметрическая емкостная цепь (а) и схема замещения для сиг 
нала с частотой, вдвое меньше частоты накачки (6). 


Во втором случае (ү = л/2) максимальная скорость нарастания 
С (1) соответствует амплитудным значениям напряжения; при эт м 
часть энергии, запасенной в емкости, переходит в устройство, из- 
меняющее емкость. По отношению к источнику э. д. с. это равно- 
сильно шунтированию постоянной емкости С, положительной ак- 
тивной проводимостью Сьнв = (1/2) оСо. 


Наконец, в третьем случае, при ү = — л/2, когда С (1) убы- 
вает в области е (1) = Е и нарастает в области е (1 == 0, активная 
проводимость отрицательна и равна О,кь = — (7/2) ®Сь. 


Этот результат согласуется с результатами качественного рас- 
смотрения принципа параметрического усиления (см. конец пре- 
дыдущего параграфа). Отрицательная проводимость О,» учитывает 
приток энергии от генератора накачки в цепь, содержащую С (0). 
В данном примере с электронно-управляемой емкостью прирост 
энергии, запасаемой в емкости, происходит за счет работы, совер- 
шаемой генератором накачки при уменьшении емкости (преодоление 
сил электрического поля при движении электронов и дырок через 
потенциальный барьер в области запирающего слоя). 

Результаты, аналогичные полученным выше для С (0), нетрудно 
а также и для периодически изменяющейся индуктивности 

2). 


Исходя из схемы (рис. 10.16, а), при изменении индуктив“ости 
по закону 


(В = 111 + т соѕ (оо + 5) (10.62) 


находим ток с помощью соотношения (10.11) (при т << 1): 


= 1 
і (0) а е (1) Е ео 


Е ; 1 Я 
= ти И т соз (в дут Е | леа зіп ө/—— 


Е Ѕіп 0 = 


Ка — зіп Цоо) ЕН у] ТЯ віп [(® — ®) Е т). 


90 


Рис. 10.15. Напряжеиие на емкости и Рис. 10.16. Параметрическая индук- 
Законы ее изменения при различных тивная цепь (2) и схема замещения 
назальных фазах сигнала с частотой, вдвое меньшей 

частоты накачки (6), 


При ®, = 2% ток на частоте о равен 


Я 1 л т Я я . 
10) = Е с + Е ТУЕ эт (0 -- ү) = Е Ы ѕіп 01-4 


ЗЕ Ут соз а -(9- з]. 


Первое слагаемое не определяет расхода мощности, а второе, 
сдвинутое относительно э. д. с. на угол 7/2 — ү, определяет расход 


МОЩНОСТИ 


т Е? л т Е Е? 
== —> СО8$ 1 — — =. — 5! = === 
Р згу 2 с Е ) Әәә 2 Ү экв о э 
где 
т А 
= УП 
С вв 24 ү 


`— активная проводимость. 


Таким образом, при ®, = 20 
получается схема замещения, изо- 
браженная на рис. 10.16, 6. Фа- 
зовые соотношения между е (1) = 
= Е соѕ 0, (0 = (ЕЁ) эт в 
и индуктивностью Г (0), изменяю- 
щейся по закону (10.62), видны 
из рис. 10.17, построенного для 
ү = — 7/2. В данном случае про- 
водимость Съкв == — МИ/2%Ёь полу- 
чается отрицательной, если при 
прохождений тока через амплитуд- 
Рис. 10.17. Напряжение и ток в ка- И значения функция Г (0 убыва- 
тушке, индуктивность которой убы- ©, а при прохождении # (д через 
вает при наибольших значениях Нуль Ё (возрастает. 

тока. Энергия вводится в цепь за 

счет работы, совершаемой устройст- 

вом накачки при уменьшении индуктивности, обтекаемой током (на 

преодоление сил магнитного поля, стремящихся сблизить витки 
и увеличить индуктивность катушки). 


10.8. ОДНОКОНТУРНЫЙ ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ УСИЛИТЕЛЬ 


Из предыдущего параграфа следует, что введением в колеба- 
тельный контур переменной емкости или индуктивности можно при 
соответствующем законе изменения параметра осуществлять усиле- 
ние колебаний. Простейшая схема одноконтурного параметриче- 
ского усилителя с переменной емкостью изображена на рис. 10.18, а. 
Нелинейная емкость Сл Находится под воздействием двух напряже" 
ний: сигнального с частотой о и управляющего © частотой ®и. 

Разделительные конденсаторы С, защищают генератор накач- 
ки и источник сигнала от постоянного напряжения Ёо, используе- 
мого для установления рабочей точки на вольт-фарадной характе- 
ристике варикапа. Блокировочный дроссель преграждает путь 
и цепь источника Ё, токам высокой частоты © и оу. 


Г | Г 
л Сб вен 0,0 
Ёл 


(0,0 
2) 2 


ГРА; 
Га 97 


Рис. 10.18. Одноконтурный параметрический усилитель (а) и схема замеще- 
ния (6), 


Рассмотрим сначала режим работы усилителя при точном со- 
блюдении условия 


® = 0/2. 
В этом, так называемом «синхронном» режиме комбинационная 


частота он — © совпадает с частотой о, так что в контуре существует 
ток только на частоте ®. Схема замещения для синхронного режима 


представлена на рис. 10.18, б для случая ў = — л/2, соответствую- 

щего отрицательной вещественной 

проводимости (кь. й __ 2$ 
р экв 10-0 е Я а 


Символом С, обозначена сумма Ск 
и средней емкости варикапа (соответ- 
ствующей постоянному напряже» 
нию Е). 

Для упрощения анализа источник 
ә. д. в. сигнала е (й), включенный в 
контур последовательно, заменен на Рис. 10.19. Одноконтурный па- 
рис. 10.19 генератором тока, подклю- Раметрический усилитель (рис, 
ченным параллельно контуру и шун- 10.18, а). 
тированным внутренней проводи- 
мостью @,;. Проводимость нагрузки О, включает в себя также про- 
водимость, учитывающую потери мощности в элементах контура. 
Шунтирование проводимости нагрузки О, отрицательной прово» 
димостью О,ь = (ФАС/®) зіп = — ®АС/2 == — тоСу?2 умень- 
шает суммарную проводимость и таким образом повышает доброт- 
ность контура. Получается эффект усиления. 

Составим выражение для коэффициента усиления в виде отно- 
шения мощности сигнала на выходе усилителя к максимальной мощ- 
ности, которую: можно получить при отсутствии параметрической 
модуляции. 

Как известно, максимум мощности, выделяемой в проводимости 
нагрузки (при отсутствии усиления) достигается при Зы = (.. 
При этом мощность сигнала равна 


2 46: 2 40 


(/ — амплитуда тока генератора). 

При подключении дополнительной проводимости бои» напряже- 
ние на выходе будет Е = ШС, + О. + Ов) = (28, + Сьвь), 
а мощность, выделяемая в проводимости нагрузки, 


Иер а. г. 
==— ге и" 
Р, ==-- В (Е) = 09 Е о Ов о.б 


2 1 
40 (1 + бакв/20и)? 


ЕВ 
2 


Отсюда коэффициент усиления по мощности 


Кр = Р: 1Р, = ШІ + Ськь/ бы}. (10.63) 


Напомним, что Окъ отрицательная величина. 
Из этого выражения непосредственно вытекает условие устой- 
чивости параметрического усилителя (в синхронном режиме): 


ІС, | < 28, или тоС,џ2 < 20, (10.64) 


откуда критическое значение коэффициента параметрической мо- 
дуляции 


тар = 2 (20.1 ӘС,) = 9, (10.65) 


где (кь — добротность контура с учетом С, и б, = @;. 

Заметим, что при С.нв = — Су, т. е. когда параметрическая мо- 
дуляция компенсирует потери только в Обь, усиление по мощности 
равно всего лишь четырем. 

На практике при усилении реального сигнала, фаза которого 
неизвестна, а частота может изменяться в некоторой полосе, соблю- 
дение условий синхронного режима невозможно. 

Пусть частота сигнала ® будет не точно „/2, а ® = 0/2 + О, 
где 6 — небольшое отклонение, не выходящее из полосы прозрач- 
ности колебательного контура. Тогда комбинационная частота бу- 
дет 


©, — Ф= ©, — (0/2 + 9) = 0/2 — © 


При этом в полосе пропускания контура оказываются два колеба- 
ния: одно с частотой ®„/2 -- © (полезный сигнал) и другое с ча- 
стотой 0/2 -- © (комбинационная частота). 

Соотношение между амплитудами указанных двух колебаний 
зависит от глубины модуляции емкости т и величины ©. Подроб- 
ный анализ, который здесь не приводится [2], показывает, что при 
значениях т, близких к критическому (см. формулу (10.65)|, 
и относительно малой расстройке © амплитуды обоих колебаний 
примерно одинаковы. Возникают биения и связанные с этим послед- 
ствия (пульсация амплитуды и изменения фазы результирующего 
колебания). Можно, правда, показать, что даже при расхождении 
частот ® и 0/2, средняя за период биений мощность колебаний по- 
лучается ббльшей, чем при отсутствии параметрического воздейст- 
вия, т. е. что и в этом, так называемом бигармоническим режиме, 
имеет место усиление сигнала. Однако подобный режим работы уси- 
лителя не всегда приемлем. 

От недостатков, присуших одноконтурному параметрическому 
усилителю, свободна схема, рассматриваемая в следующем пара- 


графе. 


10.9. ДВУХЧАСТОТНЫЙ ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ УСИЛИТЕЛЬ 


Принципиальная схема двухчастотного, или, как его часто на- 
зывают, «двухконтурного» усилителя, изображена на рис. 10.90. 
Первый, сигнальный контур, настраивается на нентральную ча- 
стоту спектра сигнала (резонансная частота ор ях 01), а второй, 
«холостой» контур, — на частоту ®,;, достаточно сильно отличаю- 
щуюся от 0р. 

Частота накачки выбирается из условия 


би == ®р Е Ф, (10.66) 


При выборе частоты орз исходят из условия, что частота сигна- 
па ®, находится вне полосы прозрачности вспомогательного конту- 
ра. С другой стороны, комбинационная частота фо == оъ — ®, 
должна находиться вне рабочей полосы сигнального контура. 


Дзен 


Рис. 10.20. Двухчастотный параметрический усилитель. 


При выполнении этих условий на сигнальном контуре будет 
существовать лишь одно напряжение частоты в, а на вспомога- 
тельном контуре — частоты ®„. Считая амплитуды Ё; и Е, этих на- 
пряжений малыми по сравнению с ЕЁ», можно заменить нелинейную 
емкость Съд, совместно с генератором накачки, линейной параметри- 
ческой емкостью, изменяющейся с частотой оь, как это было сде- 
лано в $ 10.7. Тогда под воздействием напряжения сигнала е; (1) == 
== Б, соѕ (01 +- 0,) в цепи переменной емкости С (0) = С, — 
— АС соѕ (0,4 -- Ө) возникает (помимо других составляющих, не 
представляющих в данном случае интереса) ток 


о, (О о, (0) =Ч, (9—01) АСЕ, зіп [(о. — 0) 2-4 0, —0,] = 
= 11,0, АСЕ, ѕїп[®,# 4- (@,— 6,1 = Го, Эт [9 | (0. —01)] 
см. выражение (10.59). Здесь Го, == Чьоз АСЕ“, 


На сопротивлении холостого контура 4, (ѓоз) = 2, (оз) ей 
ток із, (0) создает падение напряжения 


1.25 (оз) їп (<> ЕЕ 6, 7% 9, Ех Ф,) = 
== Но АСЕ, ѕіп (оз -- 0. — 6, + Ф). 


Эквивалентную э. д. с., воздействующую на емкость С (1), за- 
пишем, как и в $ 10.5, в форме 


6, (0) = Е, соз (0,7 + 0.) = — М» АСЕ, ѕіп (ой + 
-- 0, — 60, + ф,) = Уре АСЕ, соѕ [оз + 6, — 0; + 
+ Ф, + 2/2]. (10.67) 


Комбинапионный ток й —,(), обусловленный этой э. д. с. 
будет 


Я (0) = 1, (9 = — Ч» (о —– оз) АСЕ, соѕ (в, 0; —9,). 
(10.69) 


Как видим, по отношению к сигнальному контуру нелинейная 
емкость Съл вместе с холсстым контуром может быть замещена про- 
водимостью, учитывающей ток 


о, (0 = — Мо АС, 2 (оз) соѕ (о + 6, — Ф.). 


С учетом приведенного выше соотношения /ь». = (1/2) о. АСЁ, 
последнее равенство можно записать в форме 


і, (0) = — (АС о, И, (0) Е, Х соѕ (0 - 6, — ф,). 
Комплексная амплитуда этого тока 
о, = —(АС/2)? о, о, 2, (о,)е7® Е. е№. 
С другой стороны, комплексная амплитуда напряжения на сиг- 
нальном контуре е; (0) == Е, соѕ (0; -- 6,) равна Е, = Бе‘. 


Следовательно, проводимость, шунтирующая сигнальный кон- 
тур, будет 


А 1 АС ү? г 
(кв (#01) = = = =>, 00, 2, (в) е Ф == 
1 


(0) ооо 22000) — ("У оо, 28 (0), (10.69) 


где 7, (1ю,) = 2, (о) е7" — функция, комплексно-сопряженная 
функции 4, (ѓоз). 

Для резонанса, когда в; = © и, следовательно, в. = ©з, 
сопротивление вспомогательного контура будет А, = И@н и 
формула (10.69) принимает вид 


Съқв (ор) и ие (тС,/2)? 105. (10.69) 


На схеме замещения, представленной на рис. 10.21, элементы, 
расположенные слева от штриховой линии, соответствуют сигналь- 
ному контуру усилителя, а справа — нелинейной емкости вместе со 
вспомогательным контуром. Полученная схема по существу совпадает 


со схемой одноконтурного усилителя (см. рис. 10.19). Различие лить 
в способе определения эквивалентной отрицательной проводимости. 

Следует отметить, что приведенные выше соотношения можно 
было бы получить более коротким путем, на основе выражений 
(10.44)—(10.56). Подробности, связанные с определением комбина- 
ционных колебаний іо 9, (0) иі нө, (Й, приведены с целью 
привлечения внимания к следующим преимуществам двухконтурно- 
го усилителя: 

а) эквивалентная отрицательная проводимость, а следователь- 
но, и усиление мощности не зависят от фазы напряжения накачка: 

6) не требуется соблюдение оп- 
ределенного соотношения между 
частотами ®; и в. 

Оба эти свойства двухконтур- 
ного усилителя объясняются тем, 
что полная фаза комбинацион- 
НОГО тока „и в выражении рус. 10.21. Схема замещения двух- 
(10.68), определяющая характер контурного параметрического усн- 
эквивалентной проводимости Съкь, пила: 
по существу является разностью 
фаз напряжения накачки и ёз (0. Первая из них имеет вид 
(е, #-- 0), а вторая («7 -- Ө, — 6,) (без учета «Ф, и л/2). При 
образовании разности 6, выпадает, а разностная частота о; — Ф, 
в любом случае совпадает с частотой сигнала (поскольку 0 == 
== 0. — 01). , 

Коэффициент усиления двухконтурного усилителя при резонанс- 
ной частоте (0; = ор) можно определить из выражения, анало- 
гичного формуле (10.63): 


Қр = (1 +6 0/20), (10.70) 


где С.нь Вычисляется по формуле (10.69), а Са — проводимость 
нагрузки сигнального контура. 

При отклонении частоты сигнала о, от резонансной частоты брт 
И соответственно частоты @з от әрз модуль сопротивления 2 (15) 
уменьшается, что приводит к уменьшению модуля С,» н, следо- 
вательно, коэффициента усиления по мощности. 

Основываясь на выражении (10.69), можно вычислить ампли- 
тудно-частотную характеристику и полосу пропускания двухкон- 
турного усилителя. 

Условие устойчивости усилителя в данном случае можно запи- 
сать в форме 


ІС ре (тС,/2)? 005, < 20, 
ИЛИ 
т<? У УСБ. ©, ©, С. (10.71) 


Рассмотрим энергетический баланс в двухчастотном усилителе 
В зависимости от соотношения частот @;у и Фә. 


Пусть заданы частота о; и мощность Р, сигнала на входе уси- 
лителя. Так как с повышением вспомогательной частоты өз модуль 
отрицательной величины С,ьь увеличивается [см. формулу (10.69)], 
то и усиление по мощности Кр также растет [см. формулу ( 10.70). 
Мощность сигнала на выходе усилителя будет Ро, = КРР.. 

Для определения требуемой мощности генератора накачки Р, 
а также мощности Ре,, выделяемой во вспомогательном контуре, 
воспользуемся теоремой Мэнли-Роу. На основании выражения 

(10.55) можно записать следую- 
А, щие соотношения: 


025 . БЕА 
Ро, == Ро; Ры == 
© 


[0] 
= —Н. Ро, = Ро, + Вь.- 

у 
(Знак минус в последнем выра- 
Рис. 10.22. Соотношение мощностей Жении опущен, так как очевид- 
на различных частотах в двухконтур- НО, ЧТО эта мощность отбирается 
ном параметрическом усилителе. от генератора накачки.) Соотно- 
шение мощностей Р, Ри, Рь, 
и Ро, иллюстрируется рис. 10.22. Из этого рисунка видно, что 


при о, > в: на вспомогательном контуре выделяется мощность, 
большая, чем на сигнальном. Таким образом, хотя с повышением 
частоты о, мощность Рь, и растет, распределение мощности, от- 
бираемой от генератора накачки, изменяется в пользу частоты о. 
Несмотря на это, часто работают в режиме о, >> о, так как при 
усилении слабого сигнала основное значение имеет не степень ис- 
пользования мощности Ры, а отношение мощности Ро, К Р,, т. е. 


усиление Кр. 

Для иллюстрации количественных соотношений в двухчастот- 
ном параметрическом усилителе приведем следующий пример. 

Пусть требуется осуществить усиление сигнала на частоте | == 
= 30 МГц при ширине спектра 2Ар = 100 кГц. 

Исходные данные первого (сигнального) контура: характеристи- 
ка ру = 100 Ом; внутреннее сопротивление источника сигнала, шун- 
тирующее контур, Ю; = 5 кОм; сопротивление нагрузки К, = 5 кОм, 

Исходные данные второго (холостого) контура: резонансная ча- 
стота р» = 60 МГц; характеристика рз = 50 Ом; сопротивление 
нагрузки Юн. = 5 кОм. 

Прежде чем вычислять требуемую величину вариации емкости 
варикапа, найдем предельную величину проводимости Окъ, которую 
можно подключать к сигнальному контуру при заданной ширине 
спектра сигнала 2Д{,. 

Максимальная добротность сигнального контура (при шунтиро- 
вании отрицательной проводимостью), очевидно, не должна превы- 
шать 


0 ГА 25 Од ө 


0, < БАК = 30, 108/100 . 10° = 300. 


При ©: = 100 Ом результирующая проводимость, шунтирующая 
первый контур, Должна быть не мечее 


а, + О + Св > 17010}, 
откуда 
Ськв > Мо — (@ + 0.1) = Мо: ©, — 204 = 
== —367. 0-8 см 


Подставляя значения Сов, @, 05 И Без в формулу (10.69), на- 
Ходим 


тС, = АС 12 = Убит [в в, В г 3-10-12 Ф, 


откуда . 
АС = 6 · 10-8 Р = 6 пФ. 


Требуемую величину АС можно реализовать с помощью обыч- 
ного варикапа. Существующие в настоящее время варикапы допу- 
скают, например, изменение емкости до 30 пФ. 

Коэффициент усиления мощности вычислим по формуле (10.70): 


367-10-в үг 
рге 0 сие 
КР /(: 2.900.106 ) 7 


В заключение отметим основные преимущества и недостатки па- 
раметрического усилителя. 

Важным преимуществом параметрического усилителя является 
относительно низкий уровень шумов по сравнению с транзисторным 
или ламповыми усилителями. В $ 7.2 отмечалось, что главным 
источником шумов в транзисторном и ламповом усилителях являет- 
ся дробовой эффект, обусловленный хаотическим переносом дискрет- 
ных зарядов электронов и дырок (в транзисторе). В параметрическом 
усилителе аналогичный эффект имеет место в приборе, осуществляю- 
щем модуляцию параметра. Так, например, изменение емкости 
варикапа происходит за счет перемещений электронов и дырок. 
Однако интенсивность потока носителей электричества в варикале 
во много раз меньше, чем в транзисторе или лампе. В последних ин- 
тенсивность потока определяет непосредственно мощность полез- 
ного сигнала, выделяемого в цепи нагрузки, а в варикапе — всего 
лишь эффект модуляции параметра. Ослабление влияния дробового 
эффекта столь значительно, что в параметрическом усилителе уро- 
вень шумов определяется в основном тепловыми шумами. В связи 
с этим часто применяют охлаждение параметрического диода до 
(6—10) К. 

Недостатком параметрического усилителя является сложность 
развязки цепей накачки и сигнала. 

В, схеме, представленной на рисунке 10.18, а, характерной для 
параметрических усилителей метрового диапазона, развязка осу- 
ществляется с помощью разделительных конденсаторов и блокиро- 


вочных дросселей. В диапазоне СВЧ, на которых особенно широко 
применяются параметрические усилители, приходится прибегать 
к весьма сложным конструкциям, сочетающим в одном узле двух- 
частотную колебательную цепь в виде полых резонаторов, варикап 
и специальные элементы развязки (циркулятор, направленный от- 
ветвитель, поглотитель, заградительный фильтр). Эти вопросы 
рассматриваются в специальных курсах. 


10.10. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЧАСТОТЫ С ПОМОЩЬЮ НЕЛИНЕЙНОГО 
РЕАКТИВНОГО ЭЛЕМЕНТА 


Рассмотренный в предыдущем параграфе двухчастотный пара“ 
метрический усилитель можно использовать в качестве преобразова- 
теля частоты, если съем колебания осуществлять на комбинацион- 
ной частоте. Для схемы на рис. 10.20 эта частота равна @» = @в — 
— оу. При ©. > ө мощность, которая может быть снята на частоте 
оз, больше мощности на частоте а, входного сигнала в 05/0; раз 
(рис. 10.22). При работе в таком режиме имеет место «переворачи- 
вание», или «обращение» спектра сигнала, как и в случае, рассмо- 
тренном в $ 8.10 при ©, > ®; (в схеме на рис. 10.20 роль гетеро- 
дина выполняет генератор накачки). 

При работе на СВЧ осуществление генераторов накачки на ча- 
стоте, намного превышающей частоту сигнала, является трудной 
задачей. Кроме того, дальнейшая обработка сигнала при преобра- 
зовании частоты «вверх» очень усложняется. Поэтому наиболее рас- 


Вог Буу 
Ё, 


РА Ф; нба @ 0 62 р бит @ 


‚ Рис. 10.23. Соотношение мощностей на Рис. 10.24. Соотношение мощностей 
различных частотах в параметриче- в параметрическом нерегенеративном 
ском усилителе — преобразователе ча- преобразователе частоты. 

стоты. 


пространен режим работы при близких частотах 0; и 0з. Усиление 
при этом достигается не за счет повышения отношения 05/0, а за 
счет эффекта регенерации. 

В диапазонах длинных, -коротких и ультракоротких волн, когда 
можно использовать мощные генераторы накачки с частотой, во 
много раз превышающей частоту сигнала, существует возможность 
сочетания параметрического усиления с преобразованием частоты 
«вверх». Спектрограмма подобного усилителя-преобразователя изо- 
бражена на рис. 10.23. Усиленное колебание снимается на комби- 
национной частоте о, = вн -- @1. Мощность этого колебания рав- 


на сумме мощности входного сигнала Р, и мощности, отбираемой от 
генератора накачки Рь. При этом следует иметь в виду, что в рас- 
сматриваемом случае эффект регенерации отсутствует и непосред- 
ственно на частоте с», усиления нет. Нерегенеративное преобразова- 
ние частоты можно осуществить также в схеме с нелинейной емко- 
стью при использовании частоты накачки ©; < в, и выделении 
в нагрузке разностной частоты ©, = в; — в, (рис. 10.24). В дан- 
ном случае усиление вообще отсутствует. Единственным источни- 
ком энергии является входной сигнал. Эта энергия расходуется как 
в цепи, содержащей сопротивление нагрузки (на частоте о,), так 
и в цепи, содержащей генератор накачки. При использовании теоре- 
мы Мэнли-Роу (см. $ 10.5) этот результат вытекает из отрицатель- 
ности Р,. 


Ра 


10.11. СВОБОДНЫЕ КОЛЕБАНИЯ В КОНТУРЕ С ПЕРИОДИЧЕСКИ 
ИЗМЕНЯЮЩЕЙСЯ ЕМКОСТЬЮ 


Составим уравнение для колебательного контура, емкость ко- 
торого изменяется по закону 


С (0) = С/Ц ++ т соѕу (10.72) 


при Ё == ©0154, Г = со, а внешнее воздействие отсутствует: 


а а 

Е а я Е |040. 

Переходя от тока { к заряду 9 и учитывая выражение (10.72), 
получаем 

Фа г 949 , (тс) , 

я 45 7 с 9==0. {10.73) 


Величина ШС, = өф определяет резонансную частоту контура 
в отсутствие модуляции емкости, т. е. при т == 0. 
Таким образом, уравнение (10.73) можно записать в форме 


— +20, 8 (1--т соз м) 9 =0, (10.74) 
Д А 


где использовано обозначение &„ = 1/2Ё. А 
Для приведения уравнения (10.74) к канонической форме ис- 


пользуется подстановка 


д== уе“, (10.75) 
исключающая из уравнения (10.74) первую производную 4. 
Дифференцируя дважды выражение (10.75): 
а а сос Г ба. ИЕ 
(6—0) Пе тт я. да быта 9 5) | 


и подставляя полученные . результаты в уравнение (10.74), полу- 
чаем 


а , 
А + ( — ох + 08 + тод соѕ УВ у== 


ау 
а 


4 (02, - тов соз ъй) у==0, (10.76) 


где 06 — 08 = в& есть квадрат частоты свободных колебаний 
контура (в отсутствие модулянии емкости). 
Переходя к безразмерному времени 


т =? (10.77) 
и вводя обозначения 
0 == 402/0, в == тдо8/?, (10.79) 
перепишем последнее уравнение в форме 
у (6 -- е соѕ 2) у = 0. (10.79) 


Это уравнение называется уравнением Матье. Теория уравнения 
Матье хорошо разработана. Каждому значению параметра е соот- 
ветствует последовательность опре- 
деленных значений б, при которых 
решениями уравнения (10.79) яв- 
ляются периодические функции 
Матье, обладающие периодом 2л 
относительно переменной т. 

Зависимость между значениями 
ви 6, при которых существуют 
периодические решения уравнения 
994 9 6 5 02 (10.79), представлена кривыми на 
Рис. 10.25. Зоны устойчивости (не рис. 10.25. При больших значе- 
заштрихованы) и неустойчивости НИЯХ 8 функции Матье имеют 
(заштрихованы) решений уравне весьма сложную форму. При е < 1 

ния Матье. эти функции по форме мало отли- 

чаются от гармонических колеба- 

ний, При е 0 уравнения (10.76) и (10.79) переходят соответ- 
ственно в уравнения 


И (0) + озу (0 = 0, | (10.80) 
и" (0) + 0 (0) у (0 = 0. (10.80) 


Уравнению (10.80) соответствуют решения в виде гармонических 
колебаний соѕ осьі и іп ож, а уравнению (10.80) — соответст- 
венно соѕ [5 (0) т и эт (0) т. Для того чтобы последние два 
решения могли являться периодическими функциями Матье с пе- 
риодом 2л относительно переменной т, т. е. чтобы они имели вид 
соѕ ит или ѕіп ит, где и — целое число, величина 6 (0) должна рав- 
няться квадрату целого числа п. Отсюда следует, что представленные 


на рис. 10.25 графики при е = 0 должны касаться оси абсцисс в 
точках. ё (0) = п = 1,4,9, ... 

При произвольных значениях є и 6 общее решение уравнения 
Матье имеет вил 


== Деу ф (я) 4- Ве ф (— 1), (10.81) 


где А и В — постоянные, зависящие от начальных условий; ф (т) — 
периодическая функция Матье, зависящая от параметра е; р — 
показатель, зависящий от параметров = и 6 исходного уравнения 
(10.79). 

Для параметрических цепей, используемых в высокочастотной 
технике, характерен режим неглубокой модуляции емкости (или 
индуктивности). Обычно коэффициент модуляции т измеряется 
единицами процентов, так что и параметр е, определяемый форму- 
лой (10.78), мал по сравнению с единицей. Поэтому, основываясь 
на отмеченных выше свойствах функций Матье, при << 1, можно 
записать общее решение в форме 


у — Дер" соз (ит -- & + Ве" соѕ (ит — & = и (я) + и, (0). 
(10.82) 


Для дальнейшего рассмотрения необходимо установиь связь 
между показателем и и параметрами е, б, а также определить 


фазу Ё. 


Для этого в исходное уравнение (10.79) подставим одно из частных ре- 
щений, например ғ (т). Для упрощения анализа положим п = 1, т. е. огра 
ничимся исследованием зависимости џ от е, б в области значений ё, близких 
к единице. Таким образом, 


фз (9) = А е" еоз (т +- 8). 
Сгруппировав после подстаиовки в (10.79) слагаемые, содержащие мно- 
жители соѕ т и ѕіп т, придем к следующему уравнению: 
{2/2 (и? -- 6 — 1)јсоѕ Ё-—-2р $ Е рсоѕ т -- 18/2 — (ы? д —}) ір Ё — 
—9рсоѕ Ё) ѕіп $ == 0. 
Так как это равеиство должно выполняться при любых значениях т, коэффи- 


циенты при соѕ т и ѕіп т можно приравнять нулю. 
Таким образом, получаем два уравнеиия для определения р и ё: 


[2/2 4- (и? ӧ — 1] ео Ё == 2р эт Ф, 


[2/2 — (и? -- 8 — 1)] 50 Ё = 2р соз 8. (10.83) 
Из первого уравнения следует, что 
ів Е = [2/2 -- (и? - 8 — Пр, (10.84) 
а из второго — 
іе Ё = 2ыЛе/2 — (и? 8 — 1). (10.84) 


- Приравнивая правые части выражений (10.84) и (10.84), получаем 
у (8/92 — (2-58 — 18 = 4 


ї Слагаемые вида соѕ Зт и зіп Зт опущены, 


или 


ре 2005 4 0) ре — 1 (6/9) — (8 —– 1 = 0. 


Отсюда следует, что 
ра — (04-1) + УВЕ 06—18 (8-60) + УЗ = 
= (8+1) 208 УТ @/2)2746. (10.85) 


Из этого выражения видно, что и? — вещественное число. Сле- 
довательно, показатель и может быть либо вещественной (положи- 
тельной или отрицательной), либо чисто мнимой величиной. 

Если р — вещественное число, положительное или отрицатель- 
ное, то решение уравнения Матье неустойчиво, так как одно из 
слагаемых выражения (10.82) с увеличением т неограниченно воз- 
растает. При мнимых значениях џ решение устойчиво. 

Случай неустойчивости соответствует таким значениям б и в, 
при которых изображающая их точка на рис. 10.25 находится в од- 
ной из зашитрихованных зон. Показанные на этом рисунке кривые 
представляют собой границы, отделяющие зоны устойчивости от 
зон неустойчивости. Сплошные кривые ка рис. 10.25 являются гео- 
мгтрическим местом точек, удовлетворяющих условию р = 0. При 
этом, как отмечалось выше и как вытекает из выражения (10.82), 
решения уравнения Матье являются периодическими функциями, 
Физический смысл неустойчивого решения заключается в том, что 
при определенных соотношениях между глубиной модуляции ем- 
кости и относительной частотой этой модуляции (в и 8) при любых 
сколь угодно малых начальных возмущениях (например, тепловые 
шумы) в контуре возникают колебания с неограниченно нарастаю- 
щей амплитудой. Источником энергии для этих колебаний служит 
генератор накачки, воздействующий на емкость. 

Отдельные неустойчивые области достигают оси абсцисс в точ- 
ках 0 == и?, где и = 20» /у == 1, 2, 3, ... Это означает 
что приб=1, 4,9; т.е. При у= Зось = 0 ЗО 
У = Чо, и т. д., решения уравнения Матье неустойчивы при 
сколь угодно малой глубине модуляции параметра т (е -> 0). При 
промежуточных значениях у, когда воздействие на параметр произ- 
водится не в такт с собственной частотой контура, для неустойчиво- 
сти требуется тем большее значение ё, чем ниже частота у. 

В области малых значений = выражение (10.85) можно упро- 
стить [например, при выборе знака плюс перед последним сла- 
гаемым в правой части 


—(6+10--25 [1+5 па = | ЕС 


2 46 4 


Таким образом, 


= я 6) ) (0—1). (10.86) 


Обратимся вновь к общему решению (10.82) и перейдем от у к 9 
[по формуле (10.75) ] а также от т к размерному времени ѓ [по фор- 
муле (10.77): 


У 
— ио 


АА а). (5+9 две (37) соз (- 1—5). 
(10.87) 


Из этого выражения видно, что для неустойчивости системы 
(по отношению к 4) необходимо, чтобы и было не только веществен- 
ным числом, но и превышало по абсолютной величине отношение 
20/%. 

Итак, критическое значение показателя р, соответствующее 
границе между устойчивым и неустойчивым состояниями системы, 
определяется равенством : 


шь = 20/9. (10.88) 


Нодставив это значение џ в формулу (10.86), нахолим критиче- 
ское значение 


0=4 И +05 — 1 5 =4 И 4" (ИБ 1) УВ. 
(10.89) 
Но в соответствии с (10.78) 


вр = Тыьр (400/%7). (10.90) 


Отсюда находим т, — критическое значение глубины модуля- 
ции емкости (на грани возникновения генерации) 


та = ( = (5) У5 | Ы: И | (10.91) 


В частном случае у = 20, ғ 200, Когда 6 == і, получаем 
Тар = 4 (20:./%) = 406/00 = 2/0 = 24, (10.92) 


где О = 1/4 — добротность контура. 
Этот результат совпадает с условием (10.65), полученным из 
рассмотрения стационарного режима параметрического усилителя. 
Если частота у модуляции емкости превышает частоту @св 
Не точно вдвое (имеется расстройка) 


Ло = у/2 — ОФсву 


то неустойчивость системы возникает при больших значениях Тир» 
чем 2/0. 


В этом случае 


4002 т 2 
а 5 _— 4 (4/2 Лоу О Т 4Лео Рх А , 
у ү 


ма Ју сата = 
ТЕЕ" 74 (2 ) (10.98) 


т0 =? у ее 0) = Утта, а= (2ЛоЈо )0. 


ИЛИ 


(10.93% 


График зависимости т,„}0 от а изображен на рис. 10.26 (сплош- 
ная кривая). Двойной штриховкой обозначена область возбуждения 
колебаний (при т > т.р), а горизонтальной — область неустой- 


Рис. 10.27. Модуляция емкости и законы измене- | 

ния заряда, обеспечивающие (график Г) или не 2 

обеспечивающие (график //) параметрическое воз- 47 Е 
буждение колебания. 


- 0 
Рис. 10.26. Зоны устойчивости и неустойчивости 
решений уравнения Матье в окрестиости точки 
6=1, #=0. 
п0 
6 крб 
е ОР 
і боздунаЕНия 
9 
=: 4 НЕЕ 


Ортеть 
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ДЕНИМЕ 


_ 240 
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чивых решений уравнения Матье, которые, однако, после умноже- 
ния на е-9%‘ приводятся к устойчивым решениям. Наконец, 
незаштрихованная область соответствует устойчивым решениям 
уравнения Матье и тем более устойчивым решениям уравнения 
(10.74). Рис. 10.26 по существу является изображением в увеличен- 
ном масштабе одного «языка» диаграммы рис. 10.25 в окрестности 
точек 6 = 1, є = 0. На основании проведенного рассмотрения не- 


трудно определить все параметры свободного колебания в параме- 
трическом контуре. 


Пусть в момент # = 0 начинается процесс периодической моду- 
ляции емкости по закону (10.72), причем соотношение параметров 
т, У, © ов И О таково, что система неустойчива вблизи 6 = 1 | 

Определив по формуле (10.86) величину |џ | и подставив ее 
в (10.84), найдем фазу Е. В частности, при 6 = 1, когда [в| = #/4, 


ів Е = {15/2 + (6/:)21/9)/4 а 1, В = 45°. 


Тогда общее решение (10.87) примет следующий вид: 
9 (0) = А ехр іб во.) "| с0$ Е #+-45°) 4 
4-Вехр ЕЕ р а) Я соѕ б 2—45) =9 9+9, (0. (10.94) 


На рис. 10.27 изображены графики С (В = СЛЕ -- т соз у] 
а также соѕ (\/2 + 45°) и соз (У//2 — 45°). (В данном случае 
№/2 = осв.) Последние два графика характеризуют изменение за- 
рядов ф (2) и 9, (9. Из этого рисунка видно, что убывание емкости 
соответствует прохождзнию 9, через амплитудные, а о, — через 
нулевое значения. Это означает, что 9: (/) «правильно» сфазировано 
относительно закона изменения С (1) и накачка приводит к росту 
амплитуды (по закону ехр [(иу/2 — 
— 0) А, а 9 (2) сфазировано непра- 
вильно: в моменты амплитудных зна- 
чений заряда емкость растет, что при- 
водит к отбору энергии из контура и 
к затуханию амплитуды (по закону 
ехр [— (и^\/2 + оь) й). 

На основании приведенных рас- 
суждений можно наметить следующую 
картину возникновения и нарастання 
колебаний в параметрическом конту- 
ре. В момент включения контура (или 
в момент запуска генератора накачки) рис. 10.28. Влияние начальных 
в нем существуют беспорядочные шу- условий на установление режи- 
мовые колебания, вызываемые теп- Ҹа параметрической генерации. 
ловым движением заряженных частиц. 

В составе этих колебаний имеется и компонент с частотой +/2, 
однако амплитуда и фаза этого компонента являются случайными 
величинами. Допустим, что в рассматриваемый начальный момент 
времени интересующий нас компонент имеет амплитуду ОА и фазу 
Ө (рис. 10.28). Разложим вектор, изображающий это колебание, по 
двум взаимно перпендикулярным направлениям: №№, и ММ». 
Прямая №, №, проведена к оси абсцисс под углом $, == 45°, а прямая 
М.М, — под углом &== — 45°. Вектор ОР, совпадающий с прямой 
№№, и равный ОА соѕ (0 — Е), изображает колебание, правильно 
сфазированное относительно фазы напряжения накачки, а вектор 
ОС, совпадающий с прямой М.М», изображает колебание, которое 


под воздействием изменения емкости начинает затухать. Можно 
поэтому считать, что начальные условия для параметрического кон- 
тура определяются той составляющей, фаза которой согласована 
с фазой напряжения накачки. Таких положений вектора существует 
два: при Ё = 45° и Ё, = 225° (для частного случая у = 2®ев). 
Если вектор ОА расположен над прямой М.М», то проекция его на 
прямую №№, положительна, в противном случае — отрицательна. 
Это означает, что при заданной фазе напряжения накачки фаза ко- 
лебания в параметрическом контуре может принимать одно из двух 
фиксированных значений, различающихся на 180°. 

Отметим в заключение, что основные результаты данного пара- 
графа можно распространить на контур, в котором периодически 
изменяющимся элементом является индуктивность. 


10.12. ПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ ГЕНЕРАТОРЫ 


Из содержания предыдущего параграфа видно, что периодиче- 
ским изменением одного из энергоемких элементов контура — емко- 
сти или индуктивности — можно осуществить генерирование коле- 
баний. | 

Впервые эта идея была выдвинута советскими учеными 
Л. И. Мандельштамом и Н. Д. Папалекси, которые в 1931 г. разра- 
ботали теорию параметрического возбуждения колебаний и экспе- 
риментально подтвердили ее на модели контура, в котором индук- 
тивность или емкость модулировались с помощью механического 
устройства (например, вращением ротора вариометра). 

В настоящее время принцип параметрического возбуждения ко- 
лебаний используется в специальных генераторах, так называемых 
параметрона х, широко применяемых в различных устройст- 
вах для обработки дискретной информации. Это объясняется глав- 
ной особенностью параметрического возбуждения — двузначностью 
фазы генерируемых колебаний. Так как установление фазы ф или 
Фф + л зависит от начальных условий, то, задавая в момент запуска 
генератора начальную фазу с помощью сигнала, можно получить 
одно из двух устойчивых состояний генератора, соответствующих 
двум знакам двоичного кода (например, фазе ф условно приписы- 
вается нуль, а фазе ф + л — единица). 

В емкостном параметроне (рис. 10.29, а) в качестве переменной 
емкости используются два полупроводниковых диода, а индуктив- 
ностью контура служит первичная обмотка высокочастотного транс- 
форматора. Напряжение накачки еһ (1) с частотой о,, вдвое превыша- 
ющей резонансную частоту контура, подается на диоды синфазно, 
благодаря чему емкости диодов уменьшаются или увеличиваются 
одновременно и вместе с тем исключается прохождение частоты ®н 
на выход. С другой стороны, благодаря симметрии схемы устраняет- 
ся прохождение колебаний частоты @„/2, возбуждаемых в контуре, 
в цепь накачки. Положение рабочей точки на характеристиках 
р п-переходов задается постоянным напряжением смещения. 


В индуктивном параметроне (рис. 10.29, 6) контур состоит из 
постоянной емкости и катушек Ё.„, насаженных на ферритовые сер- 
дечники, магнитная проницаемость которых периодически изме- 
няется при пропускании тока накачки 4, (1) через катушки Г. 
Исходное положение рабочей точки на характеристике нелинейной 
индуктивности задается постоянным током, пропускаемым через 
катушки Ён. Встречное включение катушек Г. на двух сердечниках 
устраняет прямое прохождение колебаний частоты о, на выход, 
а также колебаний частоты 0/2 из контура в цепь накачки. 

Условия, необходимые для возникновения и нарастания ампли- 
туды колебаний в линейном параметрическом контуре, были под- 
робно рассмотрены в предыдущем параграфе. Для определения же 


Рие. 10.29. Емкостной (а) и индуктивный (6) параметроны. 


стационарной амплитуды в параметрическом генераторе необходимо 
ввести в рассмотрение нелинейность, которая неизбежно проявляет- 
ся при увеличении амплитуды колебаний и обусловливает механизм 
ограничения амплитуды. 

В параметроне с механическим устройством для модуляции энер- 
гоемкого элемента увеличение амплитуды ограничивается мощно- 
стью устройства накачки. Кроме того, ограничение может быть 
обусловлено и заходом амплитуды генерируемых колебаний на не- 
линейные участки характеристик нелинейной емкости или индук- 
тивности. При этом изменяются средние значения С (1) или РЁ (4, 
а следовательно, и среднее значение резонансной частоты контура. 
Расстройка контура относительно частоты ®,„/2 ухудшает условия 
преобразования энергии накачки и приводит к ограничению ампли- 
туды. 

Следует отметить, что к параметрону термин «генератор» или 
«генерирование» может быть применен лишь условно. В отличие от 
любой электронной автоколебательной системы или генератора с по- 
сторонним возбуждением, в которых осуществляется преобразова- 
Ние энергии источника постоянного тока в энергию колебаний, в па- 
раметроне первичным источником энергии является генератор на- 
качки. Назначение параметрона, используемого в качестве реле 
с двумя устойчивыми состояниями, не в получении колебаний, а в 
«Запоминании» фазы сигнала, 


В связи с таким информационным назначением параметрона 
основное значение приобретает его быстродействие, от которого за- 
висит и быстродействие устройства, работающего на параметронах. 
Необходимо по возможности повысить скорость нарастания ампли- 
туды при каждом запуске параметрона. 

Так как в соответствии с формулой (10.94) амплитуда колебаний 
в контуре нарастает по закону 


А (= Де! вн, 


где через А, обозначена начальная амплитуда (т. е. амплитуда сиг- 
нала, фазу которого требуется запомнить), то скорость нараста- 
ния амплитуды в момент запуска 


А00. КС ОЗИ 
38 а! р б» сы) А, 


Учитывая, что в соответствии с выражениями (10.86) и (10 78) 
при %/2 = в, параметр п = #/4 = т, а также что а/о 4/2 == 
= 1/20, получаем 


СЕ (2- ИС = тен (п) о, А. 


Возможности увеличения параметра т и амплитуды А, весьма 
ограничены. Поэтому основным путем увеличения быстродействия 
является повышение частоты 0. 

В настоящее время непрерывно повышаются рабочие частоты па- 
раметронов и разрабатываются новые электронные и иные приборы, 
позволяющие осуществлять параметроны в диапазоне сверхвысоких 
частот. 


Глава 11 


ВОЗДЕЙСТВИЕ СЛУЧАЙНЫХ КОЛЕБАНИЙ 
НА НЕЛИНЕЙНЫЕ И ПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ 


11.1. ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ 


При анализе помехоустойчивости радиосистем особенно часто 
приходитея рассматривать линейную сумму полезного сигнала 
5 ({) и шумовой помехи п (0: 


у (д = 500 + п (0). (11.1) 


В этом случае помеха называется аддитивной, ау (№) ал- 
дитивной смесью сигнала и шума. Примерами аддитивной помехи: 
являются рассмотренные в гл. 7 дробовые и тепловые шумы, возни- 
кающие в электронных приборах и электрических цепях независи- 
мо от действующих в них сигналов. 


Однако при передаче сигнала по реальному каналу связи помимо 
аддитивной помехи есть и другие факторы, которые искажают сам 
сигнал. Такими факторами являются, например, паразитные изме- 
нения во времени параметров цепей или любых других элементов 
канала связи. В самом простом случае, когда эти изменения 
имеют характер амплитудной модуляции, сигнал на выходе канала 
связи можно представить в виде 


бвых (0 = К (05 (0 +в (0). 


В этом выражении п (1), как и в (11.1), — аддитивная помеха, 
а К (1) — коэффициент, характеризующий м ультипли кати в- 
ную помеху. В реальных условиях механизм образования муль- 
типликативной помехи более сложен и не всегда может быть сведен 
к простому перемножению помехи и сигнала Несмотря на это, под 
мультипликативной помехой обычно подразумевают помеху, яв- 
ляющуюся результатом нежелательного изменения параметров 
линейной системы, через которую передается сигнал. 

В последующих параграфах данной главы сначала изучается 
воздействие нормального, в основном узкополосного шума на не- 
линейные устройства: амплитудный и частотный детекторы, нели- 
нейный усилитель и амплитудный ограничитель. Затем в $ 11.8, 
11.9 рассматривается воздействие случайных процессов на параме- 
трические цепи и влияние мультипликативной помехи на передачу 
сигналов. 


11.2. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ НОРМАЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
В БЕЗЫНЕРЦИОННЫХ НЕЛИЧЕЙНЫХ ЦЕПЯХ 


Реальное нелинейное устройство представляет собой сочетание 
нелинейных безынерционных элементов с линейными инерционными 
электрическими цепями. Это очень усложняет нахождение статисти- 
ческих характеристик сигнала и шума на выходе всего устройства. 
Для линейных цепей просто определить корреляционную (или спек- 
тральную) функцию, Но очень сложно — закон распределения. 
В нелинейных же, ио безынерционных элементах, наоборот, основ- 
ная трудность состоит в нахождении корреляционной функции. 
Поэтому общих методов анализа преобразования случайных про- 
цессов в нелинейных устройствах не существует. Приходится огра- 
ничиваться некоторыми частными задачами, представляющими прак- 
тический интерес и поддающимися решению, а также прибегать 
к различным идеализациям характеристик изучаемой модели уст- 
ройства. й 

Пусть на нелинейный элемент действует случайное колебание 
(напряжение, ток) с заданной плотностыо вероятности р(х). Требует- 
ся найти плотность вероятности р (и) выходной величины у. Связь 
между у и х определяется нелинейной зависимостью у = РӨ), 
имеющей смысл, например, вольт-амперной характеристики элек- 
тронного, полупроводникового или иного активного элемента, 


Если Ё (х) определяет однозначное соответствие между х и ў 
в каждый рассматриваемый момент, независимо от значении х в пре" 
дыдущие моменты времени (безынерционный элемент), то плотность 
вероятности р (у) находится из очевидного соотношения 


р (0) 40 = р (х) ах, (11.2) 
откуда с учетом неотрицательности р (х) и р (и 
р (0) = р И аа. (11.3) 
Если обратная функция х == ф (у) неоднозначна, то 
Е м | вы (11.4) 
ри) | |. ея а т 


где х1, Хо, ... — значения входной величины х, соответствующие 
рассматриваемому значению у. 

Если характеристика у = | (х) постоянна на некотором интер- 
вале изменения х, то выражение (11.3) следует дополнить слагае- 
мым с дельта-функцией, учитывающим интегральную вероятность 
пребывания х ниже (или выше) определенного уровня. 


Рис. 11.1. Воздействие случайного Рис. 11.2. Двухтактное включение 
процесса на нелинейный элемент диодов. 
с квадратичной характеристикой. 


Нахождение р (0) проще всего пояснить на практических при- 
мерах. 

1. Воздействие нормально распределенного случайного процес- 
са х (1) на элемент с симметричной квадратичной характеристикой 
(рис. 11.1). Показанную на рис. 11.1 вольт-амперную характери- 
стику можно реализовать, например, с помощью двухтактного вклю- 
чения двух диодов, обладающих вблизи нуля квадратичными ха- 
рактеристиками (рис. 11.2). 

При полярности напряжения, обозначенной на рис. 11.2, ток, 
равный а›х?, проходит через диод Ді, при противоположной поляр- 
ности — через диод Д». 


Полагая у = ах, дух = 2а.х и учитывая, что какому-либо 
фиксированному значению у соответствуют два значения х, а имен- 


но = + У и х, = — уаз, по формуле (11.4) находим 
р) = 
оС Ума, )/2а, Ууаь + р(— Ууаг а, У уаз при у>0, 
0 при у << 0. 
(11.5) 


Подставляя хї,2 = и/а, в выражение для плотности вероят- 
ности р (2): 


Бене е7* 2/29 = =: ай оҳ 
Ул о, Ул о» 


получаем окончательно 


р (Хи 2) = 


а сё 


1 
т = при 0220, 
р) =) уло, уа Уу Ви (1.6) 
0 при и< 0. 


График этого распрелеления изображен на рис. 11.3 (при а = 
= |/0%). 


М2 р 


Рис. 11.3. Плотность вероятности тока Рис. 11.4. Воздействие случайной 
в цепи с квадратичной вольт-ампер- функции на однополупериодный де- 
ной характеристикой при воздействии тектор. 

нормального случайного процесса. 


2. Воздействие нормально распределенного процесса на однопо- 
лупериодный детектор с линейно ломаной характеристикой 


(рис. 11.4). 
В данном случае 


ах при х2 0, 
| 0 при х<0. 


Очевидно, что в соответствии с (11.3) 


1 5/90? а? 
на И |6 " 

р(0) = Ре — = У2я а ох 
0 при и< 0. 


Особое внимание следует обратить на поведение функции р (2) 
в точке у = 0. Так как у = 0 при любых отрицательных значениях 
х, то вероятность Р (у == 0) равна вероятности того, что х = 0. 
Но вероятность Р (х < 0) = 1/2. Отсюда вытекает, что плотность 
вероятности р (и = 0) = оо. 


при и> 0, - 


р ГА 
10-5 у 
727 
Л. 
б 1 » 
а) Ре 
1 Р(х>ха)х 
үу) РИ 0 

у.) 


0 
5) % У 
Рис. 11.5. Плотность ве- Рис. 11.6. Воздействие Рис. 11.7. Плотность ве- 
роятности случайного случайной функции на ог- роятности случайного 
процесса на входе (а) и раничитель. процесса на входе (а) и 
выходе (6) однополупе- выходе (6) ограничи- 
риодного детектора. теля. 


Это обстоятельство можно учесть, записав выражение для р (и) 
в форме 


1 1 02а сі 
0600) )-—————— е7 {2199 при у>0, 
р() =} 2 Е Ут ар ох р (11.7) 
0 при и< 0. 


Слагаемое 1/6 (у) равно нулю всюду, кроме точки у = 0, где 
оно обращается в бесконечность. При интегрировании же по у это 
слагаемое дает 1/2. Графики р (х) и р (9) изображены на рис. 11.5. 

3. Воздействие нормально распределенного процесса на ограни- 
читель (рис. 11.6). 

По аналогии с предыдущим случаем нетрудно составить вы- 
ражение 
(бе #4. 

[231 У?2я Ох (1 1 8) 
Ри >х)6 Фиш) при 09 у<уи, 
0 приу<биу> и. 


р (И) = 


Графики распределения х и у изображены на рис. 11.7. Приве- 
денных примеров достаточно для уяснения метода нахождения 
плотности вероятности случайной величины на выходе нелинейного 
безынерционного элемента с любой вольт-амперной характеристи- 
кой. Простота этого метода обусловлена тем, что не учитывается 
влияние выходных цепей (инерционных) на работу рассматриваемо- 
Го нелинейного элемента. 


11.3. ПРЕСБРАЗСВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 
В БЕЗЫНЕРНИОННОМ НЕЛИНЕЙНОМ ЭЛЕМЕНТЕ 


Прямое определение энергетического спектра выходного про- 
цесса по известному спектру на входе нелинейного элемента не 
представляется возможным. Единственный путь — это определение 
корреляционной функции с последующим применением преобразо- 
вания Фурье. 

Если на входе нелинейного элемента с характеристикой и == } (х) 
действует стационарный процесс х (1), то корреляционная функция 
на выходе может быть представлена в форме 


В, (т) = (уни > =) Ра)» (11.9) 


гле х; И 4. т — значения х (1) в моменты времени ѓ и 7+ т; 
у и уч: — соответствующие им значения у на выходе нелиней- 
ного элемента. 

Для усреднения произведения { (х,) } (хе +т) должна быть из- 
вестна двумерная плотность вероятности входного процесса р (х, 
хк). Если эта плотность вероятности известна, то корреляцион- 
ную функцию В, (т) можно представить в виде следующего выраже- 
ния: 


со о 


В, (т) = { { РО) РО) р (к, ха) ах: ахз, (11.10) 


—— со — со 


где для улобства записи через жу и х, обозначены соответственно Хь 
мт. 

Этот интеграл удается вычислить далеко не во всех практиче- 
ски важных задачах. В связи с этим часто приходится прибегать 
к различным обходным способам, один из которых будет приведен 
далее. 

В качестве примера задачи, достаточно интересной для практики 
и доступной для решения прямым методом, рассмотрим воздействие 
стационарного нормального процесса х () на нелинейный элемент 
с квадратичной характеристикой у = ах” (см. пример 1 предыдуще- 
го параграфа). 


а. 


Двумерная плотность вероятности процесса х (й) равна! 


2 1 х34- х2 —20ху хә ин 
х1» = —————_—__-е — =_=, 7 
Р а) урта 1 203 (1— К) | нн 


где В — коэффициент корреляции величин ху их,, т. е. В = Р, (я). 
Подставив выражение (11.11), а также } (х) = ах? в (11.10), 


получим 


© о 


2 оет, 14-х5 —2АЮж хо 
Ва 05 ауе 2 я-а: 1 
и) поз у { | ит 20? (1— В?) 


НИ: Е о Е 8 х 
а. 202 (1— В) 


и 28а ] | 
Е аа |а, (11.19) 


Интеграл в фигурных скобках легко вычислить, дополнив вы- 


ражение хг — 2Юх:х, до квадрата разности х? — 2Южх, = (х, — 
— Вх)? — Юж и заменив переменную х, — Вх == г: 


22 


Р? х? > | Ба. ЫЕ 
а) | (2 --28ху 24-Е х)е 299—4 дә 


—оо 


БЛ х К х? 57 зүр 93/2 
ЕЕЕ м 


+0 + Уло, УТА А х]. 


Подставляя этот результат в (11.12), получаем 


Л 0х 


В, СЕ Е (1— А) {| фет "29%, 


5 ра УРЕ: 
+ Р? \ же Ча» |. 
Б — с 

Далее определяем 

25 2 2 Сее 

\ же- "1/20 ду "Ил оз, 

— со 
С —х2/202 ==; 
{ хет "1/29 дж, = Ул 305, 


оа 


1 См., например, [1]. 


Таким образом, . 
В, (т) = 04 05 [(1 — А®) | ЗК] == а8 0% + 2а8 02 К? (т) = 
= а3 0х + 208 В} (т). (11.13) 


Здесь использовано известное соотношение Р, (т) = В. (я)/02 
(при <*> == 0). 

Представляя корреляционную функцию узкополосного процес- 
са в форме (4.76) и учитывая, что 


Ві (т) = 05 В? (т) [У - Ч, соѕ 201], (11.14) 


где К, — огибающая корреляционной функции узкополосного про- 
цесса, записываем выражение (11.13) в окончательном виде 


В, (1) = а ох -|- а оз К (т) -- а8 02 В (т) соѕ от. (11.15) 


Применяя затем преобразование Фурье, получаем общее выра- 
жение для энергетического спектра процесса на выходе квадратия- 
ного элемента (при нормальном процессе на входе): 


У, (©) = а3 оз 2л6 (©) --а8 07 { № (т) ет т 
а? ох \ Р (т) соѕ (200 те- 07 дъ = М п (©) И (0) НИ в. (0). 


(11.16) 


Первое слагаемое (лискретное) соответствует постоянной со- 
ставляющей выходного колебания, второе — низкочастотной флук- 
туационной составляющей (спектр которой примыкает к нулевой 
частоте) и третье — высокочастотной флуктуационной составляю- 
щей со спектром, группирующимся вблизи частоты 20%. 


11.4. ВОЗДЕЙСТВИЕ УЗКОПОЛОСНОГО ШУМА НА АМПЛИТУДНЫЙ 
ДЕТЕКТОР 


Амплитудный детектор, содержащий диод и фильтр нижних ча- 
стот (ЮС-цепь), представляет собой сочетание безынерционного 
нелинейного элемента с инерционной линейной цепью. 

Расчленим рассматриваемое устройство на две самостоятельные 
части: 1) нелинейный элемент, 2) фильтр нижних частот. 

Изложенныев ‘предыдущих параграфах методы, а также некото- 
рые другие специальные приемы позволяют в принципе найти за- 
кон распределения и корреляционную функцию шума сначала на 
выходе нелинейного элемента (диода), а затем и на выходе фильтра. 
В общем случае эти исследования требуют весьма громоздких вы- 
числений. Задачу можно значительно облегчить, если использовать 


некоторые упрощения, вытекающие из принципа работы реальных 
устройств. 

Рассмотрим сначала «линейное» детектирование, т. е. детектиро- 
вание высокочастотного колебания с достаточно большими ампли- 
тудами. В данном случае под таким колебанием подразумевается 
нормальный шум (в отсутствие сигнала), сформированный избира- 
тельными цепями на входе детектора. Как и при детектировании 
полезного амплитудно-модулированного колебания можно считать, 
что Напряжение на выходе линейного детектора воспроизводит оги- 
бающую амплитуд высокочастотного колебания, в данном случае 
огибающую шума. Поэтому при линейном детектировании нет необ- 
ходимости рассматривать отдельно статистические характеристики 
тока диода и напряжения на выходе ЮС-цепи. Напряжение ивы» (й), 
развиваемое на этой цепи, можно приравнять огибающей шума на 
входе детектора (/ (0) (т. е. считать, что коэффициент передачи де- 
тектора равен едннице). При таком подходе статистические харак- 
теристики шума на выходе детектора полностью совпадают с при- 
веденными в $ 4.6 характеристиками огибающей А (2). Таким обра- 
зом, приходим к выводу, что напряжение шума ва выходе линейного 
детектора обладает релеевским распределением: 


р (вы) == р (А) = = е “бык /20% 
О < пьых < оо. (11.17) 
По формулам (4.71)—(4.72) находим: 


— среднее значение (постоянная составляющая) шумового на- 
пряжения 


(6 = (и (0) = А> = Ул 0, = 1,260, (11.18) 


— средний квадрат напряжения 


(Ивых (1) >=20%. (11 19) 


Отсюда следует, что дисперсия шума на выходе линейного детек- 
тора 


Сё == (и) — 08 =208 — = с20,4302. (11.20) 


Итак, основные параметры шума на выходе — постоянная со- 
ставляющая Ш и дисперсия озых — просто выражаются через ди- 
сперсию ох высокочастотного шума, действующего на входе детек- 
тора. 

„ Корреляционную функцию и энергетический спектр выходного 
шума нетрудно вычислить по формулам (4.77), (4.78). 


В качестве примера рассмотрим воздействие на линейный детек- 
тор нормального шума х (И, энергетический спектр которого 
И, (<) определяется выражением | 


У, (©) = №, [2—9 9 6% -|-е-© @+ |, (11.21) 


а корреляционная функция в соответствии с (4.39) и с учетом [6] 
(формулы (3.896.3) и (3.896.4) 


оо 
Ва (т) == № — | е—@ (0—00) ет іо + 


3 0 


со 


+ | е-@ (0-90)? ейот 65] 22.98. е 72/49 05 007 == 


ла, ла 
— 0; 67—1/49 соъ ут. (11.22) 

Тогда 
Кь (1) =е- 9/49, (11.23) 


и в соответствии с (4.78) 


2 со 


ых (0) = > 215 (0) +7 | е 7/20 е9 фр | 


— со 


| 276 (©) -- — Ута етв) (11.94) 


‚2 
лох 
2 


Слагаемое с дельта-функцией соответствует постоянной состав- 
ляющей напряжения на выходе детектора. 
График ных (©) изображен на рис. 11.8, б. Ширина этого 


спектра в И 2 раз больше ширины спектра , (©) на входе детектора 
(рис. 11.8, а). 

Линейный амплитудный детектор воспроизводит огибающую уз- 
кополосного колебания, независимо от особенностей структуры его 
спектра. Полученный результат свидетельствует о том, что огибаю- 
щая каждой из реализаций рассматриваемого шума (На входе де- 
тектора) обладает спектром более широким, чем частотная полоса 
самой реализации. На первый взгляд это может показаться стран- 
ным, поскольку известно, что для модулированного колебания 
ширина спектра огибающей либо совпадает со спектром самого 
колебания (при АМ), либо Уже его (при ЧМ). Это кажущееся про- 
тиворечие легко устраняется, если принять во внимание полную 
корреляцию между колебаниями нижних и верхних боковых частот 
при модуляции. Достаточно нарушеть, например, симметрию ам- 
плитуд или фаз боковых частот при амплитудной модуляции, чтобы 


сумма трех колебаний с частотами @,, Фо -- О и в, — @ представля- 
ла собой колебание, огибающая которого содержит помимо частоты 
О еще и частоты 20, 30 и т. д. В этом случае амплитудный детектор 
выделит на выходе колебание, спектр которого будет шире, чем ча- 
стотная полоса высокочастотного колебания на входе. В спектре же 
шума нет никакой корреляции (и тем более симметрии) между спек- 
тральными составляющими, частоты которых расположены слева 
и справа от центральной частоты «о. Естественно, что огибающая 
каждой из реализаций шума обладает спектром более широким, чем 
модулированное колебание с 
той же шириной спектра. Соот- 
ветственно увеличивается и сред: 
няя ширина спектра огибающей 
шума, т.е. энергетический 
спектр огибающей. 

Рассмотрим теперь воздейст- 
вие нормального шума на квад- 
ратичный детектор. В данном 
случае напряжение на выходе 
детектора < учетом отфильтровы- 
вания высокочастотной состав- 
ляющей шума по аналогии с 
выражением (8.55) можно пред- 
Рис. 11.8. Энергетический спекзр слу- СТАВИТЬ В форме 


чайного процесса на входе (а) и вы- 
ходе (6) амплитудного детектора. Ивых (0 = КА? (0/2, (11.25) 


где К — коэффициент, учитывающий параметр вольт-амперной ха- 
рактеристики диода аз и величину сопротивления нагрузки на вы- 
ходе детектора. { 

Применяя формулу (11.3), в которой под р (х) следует подразу- 
мевать плотность вероятности огибающей А (1), находим закон рас- 
пределения шумового напряжения на выходе квадратичного де- 
тектора: 


ра) р (К) = 


йивых 
ад 
Ка А 82/202 ЕЕК 1 е “вых/ 0%, (1 1 .26) 
02 КА Ко? 


Итак, при воздействии на квадратичный детектор с фильтром 
нижних частот узкополосного нормального процесса шум на вы: 
ходе всего устройства имеет экспоненииальное распределение. 


Вычислим постоянную составляющую выходного напряжения 


«Ивых (>= { Ивых Р (Ивыз) Чивых = 
0 


оо 


| Ивых е—“выз/Ко ЧИвых = Коз, (11.27) 
0 


2 
Ко? 


а также средний квадрат напряжения 


«Ивых (== \ Ивых р (ивых) ЧИвых = 
0 


со 
1 А 2 
и {ае вых Ко дц. =9К2 01, (11.28) 
Н 
0 


Отсюда следует, что дисперсия шума на выходе 
Свых == {Ивых (:)> —«Ивых (ду = 2К? оз — К? ох== Қ? 0. (11 .29) 


Для полного описания свойств шума на выходе квадратичного 
детектора остается вычислить его корреляционную функцию и 
энергетический спектр. Это можно выполнить с помощью формул 
(11.15), (11.16). Второе слагаемое в выражении (11.15) определяет 
искомую корреляционную функцию, а второе слагаемое в выраже- 
нии (11.16) — соответствующий этой функции энергетический 
спектр. ` 


При А, (1) = е—"*/4% (см. предыдущий пример) получаем 


ЇЎ вых (2) р ио (2) + Ў ач (9) == 


== 08 0% 20 (0) + { вт а = 


— со 


—= 48 0 [2л6 (@) + Ила в-9°/?]. (11.30) 


Графики функций №, (<) и ных (©) по форме совпадают с гра- 
фиками на рис. 11.8. Они отличаются только масштабом по оси ор- 
динат из-за различия в постоянных коэффициентах [а’ с вместо 
708/2 перед квадратными скобками в (11.24) и единица вместо 1/4 
Перед вторым слагаемымі]. 


11.5. СОВМЕСТНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ГАРМОНИЧЕСКОГО КОЛЕБАНИЯ 
И НОРМАЛЬНОГО ШУМА НА АМПЛИТУДНЫЙ ДЕТЕКТОР 


При наложении узкополосного шума х ( = А (0 соѕ [еі -- 
+ Ө (01 на сигнал $ (4) = Е соѕ ®о! суммарное колебание можно за- 
писать в форме 
и) = (0 х (0 = Есоѕ о + А (0 соѕ [оц + © (01 = 
= [Е + А (0 соѕ 6] соѕ оѓ — А (0) яп Ө чп 00 = 
= (0 соѕ [0 + Ё (1, (11.31) 


где огибающая И (0) и фаза & (0) по аналогии с (8.43) и (8.44) опреле- 
ляется выражениями 


и(д= МЕ А2 (0) 2А (0) соз 0 (0, (11.32) 


Бевза Чао. (11.33) 


Е А(/) со (0) 


При анализе воздействия колебания на амплитудный детектор 
статистическими характеристиками фазы & (1) можно не интересо- 
ваться (этот вопрос будет рассмотрен в следующем параграфе при- 
менительно к частотному детек- 
тору). Основное значение имеет’ 
плотность вероятности р (0) оги- 
бающей (/, определяемая по 
формуле [1] 


р 2 
Ба е АО у 
о 


‚2 
х 1, ( 2 =. (11.34) 
Ох Сх 


Рис, 11.9. Релеевская плотность веро- 
ятности (обобщенная). 


где /, — бесселева функция 
комплексного аргумента (моди- 
фицированная). 

Определяемая формулой (11.34) функция называется обобщен- 
ной функцией Релея. Графики функции р (И) для нескольких значе- 
ний Е/о„ приведены на рис. 11.9. 

При Е/о, == 0 (отсутствие сигнала) выражение (11.34) пере- 
ходит в (4.70). В другом крайнем случае, когда амплитуда сигнала 
Е очень велика по сравнению с в,, кривая р (0) близка к гауссо- 
вой кривой с дисперсией ох и средним значением, равным Е. 

Рассмотрим сначала линейное детектирование. Будем считать, 
что напряжение на выходе детектора совпадает с огибающей ампвли-, 
туд высокочастотного напряжения на входе. Тогда, основываясь 


на формуле (11.34), находим постоянную составляющую напряже» 
ния На выходе детектора 


И,=<0> = Ир (0) ай = 
0 


со 


И. О 2 710% 1, (2. >) ай 


2 
0х 0х ох 


0 


и средний квадрат напряжения 


<? (= 0% р(0) 40 = 


0 


2 
0? бх 0х 


о 
1 Ез 2 2-7 2 
ае нетот а 0 ар 
0 
После вычисления интегралов [5] получаем следующие выра- 


жения: 
— 
о = 0, уе |, (62/402) 4- 52 Но (Е оз) + 


1, (чер а Ави (11.35) 


х 


«0 (0) = 9202 Е?. 
Следовательно, дисперсия 
бвых = <> — 0% = 90% 4 Е? — (Л. (11.36) 


Так как в отсутствие сигнала (при Е == 0) постоянная составля- 
ющая в соответствии с (11.35) и (11.18) равна 7/92 о,, то обуслов- 
ленное сигналом приращение постоянной составляющей будет 
(О — у я о,). Следовательно, отношение мощности сигнала 
к мощности помехи на выходе линейного детектора 


(С/П), = (0 И 72 о,)1(20 - Е2— 078). (11.37) 


Рассмотрим предельные случаи, когда (Е?/20%) < 1 (слабый 
сигнал) и (22/202) Э і (сильный сигнал). При слабом сигнале, 
отбросив степени (52/20) выше первой, которые получаются при 
асимптотическом представлении функций /, (Е%/405) и 1, (Е?/40%), 
выражение (11.35) можно записать в укороченном виде 


0, Ум? о, (1 + > Е*201 ). 


При этом приращение постоянной составляющей 


И, — Ул/2о.. Еа -- У п/20,.Е°1208, 


а дисперсия 


бвых = 202 -- Ё — 08 = 20% Е — 1-01 (1 


+ 5 
= (1-2 (1+ вт) ^ (1 Е 


Таким образом, отношение сигнал-помеха 


а) 


п 
—— б 


ЕЭ] 
И ау (5), тэо 
ых (1 2) з 


— 


при (Е/20х) < 1. 

При сильном сигнале приближенные выражения функций Бес- 
селя от больших аргументов позволяют представить выражение 
(11.85) в виде 


1 1 1 1 — 0х 
Оо 0,0 = = Е атау |А 0 М |, 


(11.39) 
Подставляя это значение И, в формулу (11.37), получаем 
ГС Е? Е? С 
ый ры ЕВЕ Ва 11.40 
(т) шар 2 а =? (т). ее 


при 
(Е?у2о;) № 1 
Проведем аналогичное рассмотрение для квадратичного детек- 
тирования. 


Заменяя в формуле (11.25) А (1) на 0 (1), получаем напряжение 
на выходе квадратичного детектора 


Ивых (0 = К 1Е2/2 - А? (0/2 - ЕА (0) соѕ Ө (11. (11.41) 


Усредняя это выражение по времени и учитывая, что Д? (0) = 20% 
и А (д соѕ0 (ә = 0 {как и среднее значение х (0 = 


= А (0) соѕ їо - 6 (А), получаем постоянную составляющую’ 
напряжения на выходе квадратичного детектора 


па К (о) 0,0. (1.49) 


Слагаемое Ин = Коё определяет постоянную составляющую, 
обусловленную помехой (см. выражение (11.27)}] в отсутствие сиг- 
нала. Слагаемое же О, = КЕ?/2, представляющее собой прира- 
щение постоянной составляющей под действием гармонического на- 
пряжения, можно рассматривать как полезный сигнал на выходе 
детектора. 

Возводя выражение (11.41) в квадрат, получаем 

Е А: (1 


Ивых (= К° |5 и -- ЕА (2) соѕ Ө 0 == 


ае, 0 БЕ 8 
КЕ Е + +88 42 (+605 2000) + 


+0210 + В А) соз0 д? (0 Есоз0 |. 


Слагаемые с соѕ 6 (1) и соѕ 20 (1) при усреднении обращаются 
в нуль. Поэтому средняя мощность на выходе! 


их (0 = К° Е +0 + 0) = Ка( +2012 о). 
(11.43) 


Вычитая из этого выражения (иьшх)?, находим дисперсию шума 
на выходе квадратичного детектора 


па К? [14-20 +281) — Ка (2 4+ 814-01) = 
= К? (Е? +09. (11.44) 


При Е = 0 это выражение переходит в (11.29). Составим теперь 
отношение сигнал-помеха на выходе детектора (по мощности) 


(2) (=) 
2 202 
(=) ПР А ЗЕ ЕЕЕ баи (11.45) 
П Љык 092 К? (Е? о*-- 0%) Е? 


ВЫХ 


Но 9202 есть отношение сигнал-—помеха (по мощности) на 
входе детектора. Таким образом, при значениях (СЛ); < 1 (т. е. 


при Е2/9 < о?) 
(=) = (=). (11.46) 
П вых П вх 
—щ—_ 
1 При усрелнении А“ (2) получается 
< Аа (у = [| Ар (А) ЗА = 80%, 
0 


Ввиду эргодичности рассматриваемого процесса в данном параграфе не 
делается различия между усреднением по множеству и по времени. 


а при больших значениях (С/П), ,, т. е. при Е?/2 > ох, 


(=) == (т) р (11.47) 
П вых 2 \, П вх 


Так, например, при Е?/20# = 1/10 отношение (С/П) „х = 1/120 
[формула (11.45)1, а при 22/26 > 4 отношение (С/П), х близко 
к половине отношения сигнала к помехе на входе. 

На основании формулы (11.45) можно сделать следуюшее важное 
заключение: при слабом (относительно помехи) сигнале в квадратич- 
ном детекторе имеет место подавление сигнала, а при сильном сигна- 
ле отношение (С/П), „х пропорционально отношению сигнала к по- 
мехе на входе. 

Сопоставим полученные результаты для квадратичного и ли- 
нейного детектирования. Сравнение формул (11.46) и (11.38) пока- 
зывает, что при слабом сигнале и сильной помехе линейный и квад- 
ратичный детекторы ведут себя одинаково: отношение сигнал- 
помеха на выходе пропорционально квадрату отношения сигнал- 
помеха на входе. Таким образом, и в линейном детекторе имеет. 
место подавление слабого сигнала. Анализ показывает, что это свой- 
ство присуще детекторам и с любыми лругими вольт-амперными 
характеристиками. 

С другой стороны, при ЕЁ» о, отношение сигнал-помеха на 
выходе квадратичного детектора в четыре раза (по мощности) 
меньше, чем у линейного [ср. формулы (11.47) и (11.40)1. Это объяс- 
няется тем, что при квадратичном детектировании сильный сигнал 
выносит помеху на участок характеристики с повышенной крутиз- 
ной, что приводит к относительному увеличению помехи. Действи- 
тельно, пусть огибающая гармонического колебания на входе, рав- 
ная 1 В, получила приращение а < 1. Тогда напряжение на выходе 
квадратичного детектора в соответствии с (11.25) увеличится 
от К/2 до (К/2) (1 + а)? == (КІ) (1 + 2а), т. е. относительное при- 
ращение будет 2а, а при линейном детектировании это приращение 
будет всего лишь а. Переходя от напряжения к мощности, получим 
проигрыш в четыре раза. 

Хотя проведенное рассмотрение относится к гармоническому 
(немодулированному) сигналу, полученные выводы можно полно- 
стью распространить на обработку прямоугольных импульсных 
радиосигналов на фоне помех, когда импульс на выходе детектора 
есть приращение постоянной составляющей выпрямленного напря- 
жения в промежутке времени, равном длительности импульса, 

Наличие амплитудной модуляции сигнала, которую можно рас- 
сматривать как медленное изменение постоянной составляющей 
напряжения на выходе детектора, также не оказывает существен- 
ного влияния на сравнительную оценку квадратичного и линейного 
детектирования. 

Следует, наконец, отметить, что все полученные в этом пара- 
графе результаты не зависят от соотношения между несущей ча- 


стотой сигнала о, и мгновенной частотой помехи ®, -- 0. Из этого 


следует, что наложение частотной или фазовой модуляции на сиг- 
нал (при постоянной амплитуде) не оказывает влияния на отноше- 
ние сигнал-помеха на выходе детектора. Это положение согласуется 
С са и свойствами амплитудного детектора, установленными 
в гл. 8. 


11.6. ССВМЕСТНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ГАРМОНИЧЕСКОГО КОЛЕБАНИЯ ` 
И НОРМАЛЬНОГО ШУМА НА ЧАСТОТНЫЙ ДЕТЕКТОР 


Основываясь на рассмотренном в $ 8.9 принципе работы частот- 
ного детектора, в дальнейшем будем исходить из структурной схе- 
мы, показанной на рис. 11.10. Сигнал $ (й на входе амплитудного 
ограничителя представляет собой частотно-модулированное колеба- 
ние (имеется в виду тональная модуляция частоты) 


5(()=А, соѕ Сак: Би 9), (11.49) 


а помеха — случайный нормальный процесс с энергетическим спек- 
тром 10, (ө) = №, равномерным в полосе пропускания фильтра 
промежуточной частоты (имеется в виду супергетеродинный прием- 
них). 

Полосу пропускания этого фильтра 2Лоџ можно приравнять 
удвосииой девиации частоты, т. е. Аф, = в). Фильтр нижних ча- 
стот на выходе детектора должен обладать полосой прозрачности от 
О до макс, Где Әмаке — Наивысшая частота модуляции. Помеху, 
действующую на входе ограничителя, запишем, как-и в предыдущем 
параграфе, в виде х (0) = А (1) соѕ о, - 6 (81. 


АмтлиРИИХ- 
ный сард 
АШЧШТЕЛЬ 


Фильтр 
А 
Д 


$) +х(#)_ |артитиыийї 


ОРНО 


Рис. 11.10. Структурная схема частотного детектора. 


При анализе совместного действия $ (В их (1) на частотный де- 
тектор облегчим задачу, рассматривая раздельно два режима: 
1) при отсутствии полезной частотной модуляции, когда на входе 
детектора действует чисто гармоническое колебание $ (В = А, соѕ о, 
и шум х (д), 2) при наличии частотной модуляции. Будем считать, 
что во втором режиме помеха на выходе детектора остается такой же, 
что и в первом. 

Итак, в отсутствие модуляции суммарное колебание на входе 
ограничителя равно {ем. (11.31}} 


5 (д + х (0 = Д, соѕ о, + А (0) соѕ іо + Ө (1] = 
= 0 (д соѕ [о + Е (01, (11.49) 
где О (0) и Ё (0) определяются выражениями (11.32) и (11.33). 


Обозначив порог ограничения через ИУ„ор, приходим к следующе- 
му выражению для колебания на выходе ограничителя: 


Нвых (0 == Опор ©0$ [оо + Ё (0) (11.50) 


[сравнить с (8.45)1. 

Напряжение на выходе частотного детектора, пропорциональное 
производной фазы Ё (2) в отсутствие полезной модуляции, являет- 
ся помехой. Таким образом, 


Хвых (0) Еси Зе (0, (11.51) 


где 8. — крутизна характеристики частотного детектора (ем. $ 8.9). 
Как видим, интенсивность и структура помехи хьых (й) на выходе 
частотного детектора полностыо определяется статистическими ха- 
рактеристикамн производной фазы Е (0. 

Общее выражение для фазы при любых соотношениях между 
А (1 нА, (1) имеет вид (11.33). Однако в реальных условиях приема 
частотно-модулированных колебаний обеспечивается значительное 
превышение сигнала над помехой. Обычно 42/20: >> 1. (Как и в 
предыдущем параграфе, ох — средняя мощность шума на входе 
детектора.) Поэтому выражение (11.33) для фазы можно упростить; 


Е (0) = асы Е Еч іп Ө (0). (11.59) 


Статистические ‘характеристики случайной функции Ё (2 = 
= (А (2/А,) Яп Ө (7) совпадают с характеристиками, найденными 
в $ 4.6 для квадратурных слагаемых ‘узкополосного процесса. Там 
было показано, что функция А (8 ѕір Ө (1) обладает БОИМ 
законом распределения и энергетическим спектром 2, (0, 8) 
[см. выражение (4.64)]. Таким образом, 


У} (©) = 21, (в, + 9)/Д. (11.53) 


При дифференцировании нормального случайного процесса 
распределение остается нормальным (см. $7.1). Следовательно, 
Е (0), т. е. мгновенное значение частотного отклонения, также об- 
ладает нормальным распределением. 

Итак, при Е3/20# >> | шум на выходе частотного детектора 
(как и на входе) является нормальным случайным процессом. 

Остается определить энергетический спектр процесса 8 (й). Для 
этого достаточно умножить №: (©) на 9? (см. $ 7.3). Таким образом, 


т, (9+9), (11.54) 


а энергетический спектр помехи На выходе частотного детектора 


в соответствии с выражением (11.51) 


У. (0) = У, О а. (0,9). (11.55) 


Наконец, корреляционная функция помехи на выходе фильтра 


нижних частот (с полосой пропускания Эмано) 


9м анкс 


Вых (т) пы Е 1 № зы (0) ей 40 = 


макс 


284 Г 
а | 02, (0, 9) ет 89, (11.56) 


— макс 


и дисперсия, т. е. средняя мощность помехи, 


9 макс 


{ 2 (ө,--9) @. (11.57) 


—Ямакс 


Обратимся теперь к режиму частотной модуляции, при котором 
напряжение на выходе частотного детектора пропорционально де- 
виации частоты. При тональной модуляции амплитуда напряжения 
будет 


2 
$5д 
2 
ЛА? 


Свых = В вых (0) ж 


О, = 8, ви. (11.58) 


Итак, мощность сигнала на выходе (без учета влияния помехи) 
равна (3/2 =Ч.5 0?, а мощность помехи (без учета модуляция) 
определяется выражением (11.57). Следовательно; отношение сиг- 
нал — помеха на выходе 


(5 и 0212 02 А} 


= 5 . (11.59) 


тех Овыҳ 


92 1 а (оо + 59)49 


а [5 


— макс 


Проиллюстрируем выражение (11.59) следующим примером. 
Пусть помеха на входе детектора является белым шумом с энерге- 
тическим спектром №, (о) = И, = соп. 

Тогда интеграл в (11.59) равен 2©%.к‹ !/3 и выражение (11.53) 
легко приводится в виду 


( С > (42/2) Зод —3 45 [2 ( @д )' 
П Јвых (1/9) 20маке Ио И 2 (2Рмакс) 


макс 


Но 42/2 есть мощность сигнала на входе, а 2 (2Рмаве) есть не 
что иное, как 0°, т. е. мощность шума в двух полосах 2Ар = 2Риако 
(одна в области о >> 0, вторая в области о < 0). 

Таким образом, окончательно 


С \чм д 2/С 
=] =3 ) е) Я (11.60) 
( П ) вых бт П /вх 


Увеличивая отнощение ор/ нано» т. е. индекс угловой модуля- 
ции, можно получить большой выигрыш в величине сигнал-помеха 
по сравнению с величиной СЛТ в системах с амплитудной модуляци- 
ей. Полобный способ получил широкое распространение в системах 
радиовещания на УКВ, а также в каналах звукового сопровождения 
в телевидении. 

Следует подчеркнуть, что преимущества широкополосной частот- 
ной модуляции сохраняются, пока помеха на входе детектора сла- 
бее сигнала и пока обеспечивается полное ограничение амплитуды 
колебания на входе детектора. В тех же случаях, когда помеха силь- 
нее сигнала, имеет место подавление сигнала. 


11.7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГАРМОНИЧЕСКОГО КОЛЕБАНИЯ 
И НОРМАЛЬНОГО ШУМА В АМПЛИТУДНОМ ОГРАНИЧИТЕЛЕ 
С РЕЗОНАНСНОЙ НАГРУЗКОЙ 


Как и в 511.5, представим сумму гармонического колебания 
‹ (1 = Е соѕ оу и узкополосного шума х (1 = А (1 соѕ [00 + 
-- 6 (21 в виде 


и (0) = О (0 соѕ [0,7 + Е (0 


где медленно изменяющиеся функции И (2) (огибающая) и Ё (В (фа- 

за) определяются выражениями (11.39), (11.33). 
Вольт-амперную характеристику нелинейного элемента, осу- 

ществляющего амплитудное ограничение, определим выражением 


а? при и>0, (11.61) 


і (1) -| 
0 при и= 0, 

где а — постоянный множитель; о — положительное действитель- 
ное число; і и и-—-нормированные (безразмерные) величины. 

Кривые # (и) для о = 0; 1/2; 1 и 2 изображены на рис. 11.11. 
Ток ї отличен от нуля только при положительных полуволнах вход- 
ного колебания. Случаи о = 1; 2 соответствуют однополупериодному 
выпрямлению (детектированию); о = 1 соответствует также опти- 
мальному режиму нелинейного резонансного усилителя с углом 
отсечки Ө = 90° (см. $ 8.4). Случай о = 1/2 характерен для того же 
усилителя при заходе и в область насыщения характеристики, а 
также для нежесткого ограничения амплитуды. Наконец, случай 
о = 0 соответствует идеальному ограничению. 

Общее выражение для тока имеет виді 


= У Со, т) 0° (0 соз [то,# т (0. (11.62) 
т=0 


1 См. [3], а также предыдущее издание настоящей книги, М., «Сов. ра- 
дио», 1971. 


Это выражение определяет ток і (й) в виде суммы колебаний, 
средние частоты которых те, и фазы тё (1) кратны частоте ®о 
и фазе Е (2). Огибающие же этих колебаний (7° (7) равны о-й степени 
амплитуды воздействия. Постоянные коэффициенты С (о, т) зависят 
от степени о, т. е. от формы вольт-амперной характеристики # (и). 

Если на выходе устройства имеется фильтр, пропускающий толь- 
ко постоянный ток и примыкающие к нулю частоты (фильтр нижних 
частот), то должно учитываться лишь 
одно слагаемое, соответствующее значе- 
НИЮ т = 0: 


а (0 == С (о, 0) О (2). 


0=2 7 


Для линейного детектора, т. е. при о = 1, 9 
получаем 


і (0 = С(1, ФИО, | 


И) 


а для квадратичного детектора (однополу- 
периодного), т. е. при о = 2, 


і (0С 0, 0) 12400); и 
$ 

Как и следовало ожидать, в первом рис. 1111. Характеристи- 
случае выходная величина пропорциональ- ки нелинейных элементов. 
на первой степени, а во втором — квад- 
рату огибающей входного напряжения. 

При ограничителе с избирательной нагрузкой, выделяющей по- 
лосу частот вблизи Фо, для слагаемого, соответствующего т = 1, 
получаем 


іо, () = С (о, 1) 0 (0 соѕ 10, - Ё (11. (11.63) 


Из этого выражения вытекает важное заключение о структуре 
колебания на выходе резонансного ограничителя: частота и фаза 
колебания полностью совпадают соответственно с частотой и фазой 
входного воздействия. Закон изменения огибающей 0° (р зависит 
от формы вольт-амперной характеристики. 

При о == 0 (идеальный ограничитель) амплитуда выходного ко- 
лебания постоянна, так что выражение (11.63) принимает вид 


№» 00 = С (0, 1) соѕ [о + Е (01. (11.63) 


Коэффициенты С (о, т), входящие в выражение (11.63), опреде- 
ляются на основе представления характеристики і (и) в виле кон- 
турного интеграла". Приведем значения трех коэффициентов, вхо- 
дящих в предыдущие выражения: 


С (1,0) = ат, С@, 0) = 0/4, С (0. 1 = Зам. 


1 См. [3], а также предыдущее издание настоящей книги, 


Эти коэффициенты можно получить также, рассмотрев гармопи- 
ческое воздействие на нелинейный элемент (а узкополосный процесс 
в пределах одного периода близок к гармоническому). 

Действительно, в режиме линейного однополупериодного детек- 
тирования, изображенном на рис. 11.11, т. е при угле отсечки 
тока 90°, среднее значение тока равно 1/л от амплитуды импульса. 
При квадратичной характеристике детектора оно равно 1/4. Ампли- 


Е? | 
2п 000-00) 


Рис. 11.12. Спектр на входе (а) и выходе (6) идеального ограничителя. 


туда первой гармоники при полном ограничении, когда импульсы 
тока имеют форму прямоугольников, составляет 9/5 от высоты им- 
пульса. 

Спектральный состав тока і (1) в режиме 0 = 0 (идеальное ог- 
раничение) представлен на рис. 11.19. На рис. 11.12, а показаны 
энергетический спектр 17, (@) шума х (2) на входе ограничителя 
и спектральная плотность мощности гармонического колебания 

РА 
л 2 6 (0 = 9). 

На рис. 11.12, б показаны спектральные полосы шума и ди- 
скретные спектральные линии гармонических составляющих тока 
і (0 (с точностью до масштабных множителей). При узкополосном 
входном шуме и гармоническом сигнале, спектры которых сконцен- 
трированы вблизи частоты Фор, спектр тока і (#2) группируется вблизи 
частот ® = 0, ©, -Е 200, = З@0 ИТ. Д. 

Вследствие резонансного характера нагрузки ограничителя на- 
до учитывать энергетический спектр У вых (©) только в полосах, 
которые группируются вблизи частот Е ®, (рис. 11.12). Следова- 
тельно, ток ограничителя, создающий напряжение на резонансной 
нагрузке, можно представить в виде суммы 


у (0) = Ао соѕ оѓ Ч і (0), 


где 1. ()— узкополосное шумовое колебание с центральной часто- 
ТОЙ 00. 

Подробный анализ [3] показывает, что мощность флуктуацион- 
ной составляющей і. (1) (в главной спектральной полосе, вблизи 
о + Фу) составляет около 80% от всей мощности выходного шума. 

Основной интерес представляет соотношение между мощностью 
полезного колебания, равной 1/,А%, и мощностью шума й, (д. 

Характерной особенностью идеального ограничителя является 
независимость полной мощности (средней) суммарного колебания 
и (1) от соотношения мощностей на входе ограничителя. В любом 
случае эта мощность равна Р, == 1 (2а/п)?, где а — постоянная 
величина (см. рис. 11.11), определяющая амплитуду прямоуголь- 
ных импульсов тока диода. 

При отсутствии полезного сигнала (Е = 0) вся мощность Р, 
сосредоточена в шуме. При отсутствии шумовой помехи на входе 
вся мощность Р, сосредоточена в сигнале, причем величина ампли- 
туды А, достигает при этом максимального значения Ау макс == 
= Зам. 

При одновременном воздействии $ (8 их (1) амплитуда А, опре- 
деляется выражением 

Е Е вет" [1 (т) ЕА (==)! 
“°  У2пох 40% 40% 


а на | [вр 

= ўе № В! : + ( : ) (11.64) 
где си /, —- функции Бесселя от мнимого аргумента (см. $ 11.8), 
а А2 = Е?[202 — отношение сигнал-помеха на входе ограничителя. 


Для контроля заметим, что в отсутствие помехи, когда й -> оо 
[см. [6] формула (8.451.5)], 


(в) (2) ужели Ув 


и выражение (11.64) дает Азмакс = 20/7. 
В другом предельном случае А? << 1 (слабый сигнал), когда 


1,0919) > 1, В (8212) ВА, е2 1, 


амплитуда сигнала 
Ао А (ау п) №. 
Отношение 


пе] 


Ау макс 2 


можно рассматривать как коэффициент ослабления сигнала помехой 
в ограничителе. 
Приведем отношение сигнал — помеха (по мощности), 


При слабом сигнале [3] (#2 < 1) 


(== : 

(= ЕЕЕ 8 й) 228 "== (5) 

т Аф макс р 4 ап Т8, 
л 


а при сильном сигнале (й? >> 1) 


Ы а 


Итак, при /2< 1 относительное ослабление сигнала в ограни- 
чителе составляет всего лишь 7/4. При сильном сигнале (#3 1) 
отношение сигнал — помеха на выходе вдвое больше, чем на вхо- 
де. Следует отметить, что относительное уменьшение дисперсии 
шума на выходе обусловлено подавлением составляющей, синфазной 
с сигналом. Дисперсия ортогональной составляющей шума, вы- 
зывающей флуктуацию фазы выходного сигнала, не уменьшается. 


188. КОРРЕЛЯЦИОННАЯ ФУНКЦИЯ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СПЕКТР 
СЛУЧАЙНОГО ПРОЦЕССА В ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ 


Пусть передаточная функция линейной параметрической цепи 
является вещественной функцией времени и не зависит от частоты. 
В $10.2 было показано, что подобная передаточная функция ха- 
рактеризует цепь, в которой имеет место амплитудная модуляция. 

Обозначим передаточную функцию через К (1) (аргумент іо 
опущен), причем функция К (В может представлять собой как де- 
терминированный, так и случайный процесс. Входной сигнал ѕ (0) 
также может быть либо детерминированным, либо случайным про- 
цессом. 

Составим выражение для корреляционной функции выходного 
сигнала $вых (2: 


Ввых (Е, т) == < вых (2 Ѕвых (1 + т)2> = «К (0 К (1 Е 
4 т) $ (2$ (7 -- т). (11.65) 
Нас интересует случай, когда передаточная функция К (0) не 
зависит от входного сигнала $ (В. Тогда среднее значение произве- 
дения в (11.65) равно произведению средних значений соответст- 
вующих сомножителей, т. е. 
Ввых (№, т) = <К (2 Қ (1 Е т)> < $ (2 5 (+ т> = 
а: Вк (Е, т) В, (2. т), (11.66) 


где В, (Ь, т) есть корреляционная функция входного сигнала, а 
Вк (Е т) = <К( КЦ т (11.67) 
— корреляционная функция цепи с коэффициентом передачи К (8. 


Из выражения (11.66) вытекает важное свойство линейной цепи 
с переменными параметрами: корреляционная функция выходного 
сигнала равна произведению корреляционных функций входного 
сигнала В, (1, т) и цепи Вк (Ь т). 

Корреляционные функции в (11.66), (11.67) в случае нестацио- 
нарных процессов зависят не только от временнбго сдвига т, но и от 
времени #. Этими характеристиками не всегда удобно пользоваться. 
Далее в примерах используются функции В (т), получаемые усред- 
нением В (і, т) по Ё[см. $ 4.7, формулу (4.89)]. 

Применяя преобразование Фурье к усредненной по времени функ- 
ции Вых (т), получаем также усредненный энергетический спектр 
выходного сигнала 


И вых (©) = { Вы (т) е— 297 (т, (11 .68) 


Проиллюстрируем соотношения (11.65)—(11.68) на примерах. 


1. Гармонический сигнал $ (#) = соѕ @,ї действует на входе линейной 
цепи в передаточной функцией 


К = ЮюЮ + АК (0, (11.69) 


где К, — среднее значение коэффициента усиления цепи; АК (4) — флукту- 
ация коэффициента усиления, представляющая собой нормально распреде- 
ленный стационарный случайный процесс с дисперсией 0%. 


Для полной характеристики изменения во времени передаточной функ- 
ции цепи должны быть заданы либо корреляционная функция В (т), либо 


энергетический спектр 17 „(@0) случайного процесса К (0). 


Очевидно, что постоянной составляющей К, соответствует энергетический 
епектр Уку (0) = 21КЗб (0). Энергетический впектр второго слагаемого, 


т. е. АК (1, зададим в форме 
лк (0) ==2с/(02-|- 02), 

где а и в — постоянные величины. 

Таким образом, энергетический епектр суммы К 4- АК (2) 

Ук (о) =27К? 6 (о) + 2с/(02 4-0). (11.70) 

Заданному энергетическому епектру (0) соответствует корреляцион- 

ная функция 
са 


оо 
1 А 1 
вк { Ик (о) ей? = — { 20КЗ 6 (фе бт ао 4- 
— оо — ос 


со 
— со 


1 Действительно, для постоянной составляющей К, корреляционная 
функция равна Кё. Следовательно, по формуле (11.68) энергетический спектр 


И ко (©) = Кё | е7 ате 2лКё Ӧ (о). 


Найдем корреляционную функцию и энергетический спектр сигнала на 
выходе цепи. 

Имея в виду соотношения (11.66) и (11.71), а также учигывая, что корре- 
ляционная функция сигнала $ (#} == соѕ ® равна 


1 
В, (т) = —— созо т, 
2 
получаем 
Ввых (т) = Вк (9) В. (5) = -. (ка а) 60$ Ф. Т. (11.72) 


Находим теперь энергетический спектр с помощью выражения (11.68) 


с 
И вых «=> | («+= «ем соз оте 0 фт 
во 
1 т % 
= К | е9 от фт и 45 
— 00 — оо 


о оо 
ЕЕЕ 2 262 | е1 е—Ао-—®от "+ { е7 9ч ео ®0)7 д 
4 
а их ВЫ 


Первые два интеграла дают дельта-функции 2л (0 — оо) и 276 (о - ©)" 
Последние же два интеграла дают соответственно За/[а? -- (о — 9%) и 
201? + (о -- 00). Таким образом, окончательно 


Р ъл (9) = К} 18 (0—9) 6-00) 


с 1 | 
о ЕЛИ Е ЕЕ ЕНИН. | 1. 
+ 9 | 02 4- (0 — оо)? а а + (о | =. о 


Функция зых(0) изображена на рис. 11.13. Монохроматической со- 
ставляющей выходного сигнала соответствуют две дискретные спектральные 
линии, а шумовой составляющей, обусловленной флуктуациями усиления 
АК (2), — сплошной спектр (на рис. 11.13 заштрихован). Этот спектр состоит 
из комбинационных частот, располагающихся симметрично относительно 
частоты сигнала ®, (в области отрицательных ® симметрично отиоситель- 
НО — 0). 

2. Нормально распределенный случайный процесс > (#} є энергетическим 
спектром (рис. 11.14) 


№, (о) = 24/068 4-02), (11.74) 


группирующимся вблизи нулевой частоты, действует иа входе цепи с пере- 
даточной функцией 


К (0 = К, (1-Е М соѕ Л при М < 1. (11.75) 
Находим корреляционную функцию входного сигнала 
с 
| 2: а 
В, (т) = | —— себ до е 01 1.76 
= | оа е рте (11.76) 
— 5 


п корреляционную функцию цепи 


| 
Вк (0) =к84- М? К? соѕ От, (11.77) 


Тогда в соответствии с соотношением (11.66) корреляционная функция 
выходного сигнала 


а 1 
Ввых (т) = Вк (9) Вз (9) = Я (к ЗА М? Қ? соѕ е) е1 (11.78) 


и энергетический спектр 


оо 


а , ам қ? 
вых (0) =—- К | ветар " { е2 соз Яте- 97 дт 
2—2 ма т ет | (11.79 
я КМ ры пя ГР оО |" а 


Функция вых {@) изображена на рис. 11.14. 
3. Нормально распределенный случайный процесс $ (2) действует на вхо- 


ле цепи, передаточная функция К (2) которой является также случайным про- 
цессом с нормальным распределением. 


сә 


5л00ш+о) 


77, р А] -2 0 о 2) 


Рис, 11.13. Энергетический спектр на Рис. 11.14. Энергетический спектр на 
выходе параметрической цепи со слу- выходе параметрической цепи с пере- 
чайной передаточной функцией при даточной фуикцией, изменяющейся по 
- гармоническом воздействии. гармоническому закону, при воздей- 
° ствии нормальным случайным процес- 

сом. 


Энергетические спектры процессов $ (В и К (#) зададим в форме (о) = 
== 24/002 -|- &?) — как в примере 2, У к(0) = 2лКад (о) - 2/(а2 - в?) 


— как в примере І. 
Корреляционные функции входного сигнала и рассматриваемой цепи 


Соответственно равны 
В, (7) = (0/6) е 9, Вк (т) = К (е/а) е1. 
Находим корреляционную функцию выходного сигнала 


а = са фе 
Ввых (9 = Вк (9 В, (0) = Квет 1-5 е Г (01.80) 
и энергетический спектр 


24 са (045) 
Ў вых (0) = Кё ео пары (11.81) 


Первое слагаемое в правой части соответствует сигналу на выходе цепи 
с передаточной функцией К, (в отсутствие мультипликативной помехи), а 
второе слагаемое соответствует мультипликативной помехе. Величина этого 
слагаемого пропорциональна произведению параметра 4, характеризующего 
интенсивность сигнала, и параметра с, который определяет дисперсию флук- 
туации передаточной функции цепи ор. 


11.9. ВЛИЯНИЕ МУЛЬТИПЛИКАТИВНОЙ ПОМЕХИ НА ЗАКОН 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СИГНАЛА 


Рассмотренные в предыдущем параграфе характеристики слу- 
чайного сигнала — корреляционная и спектральная — не являются 
исчерпывающими. Для прикладных задач большой интерес пред- 
ставляет определение плотности вероятности р (5ъых). 

В общем случае, когда передаточная функция цепи К (№, д 
является функцией двух переменных — частоты и времени, отыс- 
кать р (5ьы») при произвольном законе распределения входного 
сигнала весьма затруднительно. Задача сильно упрощается при 
мультипликативной помехе типа амплитудной модуляции, когда 
передаточная функция К (1) зависит только от одной переменной -- 
времени #. 

Имея в виду это условие, рассмотрим следующие три характер- 
ные ситуации: 

1) 5 (1) — случайный, а К (8 — детерминированный процессы; 

2) $ (1) — детерминированный, а К (№ — случайный процессы; 

3) $() и К (0 — случайные процессы. 

Ситуации 1 и 2 приводят к задаче нахождения закона распре- 
деления произведения 5 (1, К (0, в котором один из сомножителей 
является случайной, а другой — детерминированной величиной. 
Если случайный процесс стационарный, задача легко решается. 
Из теории случайных функций известно, что при умножении слу- 
чайной функпии х (1) (стационарный процесс) с дифференциальным 
законом распределения р (х), с нулевым средним и дисперсией ох 
на детерминированную функцию времени у (1) получается неста- 
ционарный процесс х (1) и (В с прежним законом распределения, но 
с дисперсией ох = 021? (В. 

В частности, если входной сигнал $ (1) — стационарный, нор- 
мально распределенный процесс с дисперсией о?, а передаточная 
функция системы К (1) — детерминированная (случай 1), то вы- 
ходной сигнал сохраняет нормальное распределение, однако каж- 
дому фиксированному моменту времени соответствует своя диспер- 
СИЯ Овых = 0 К? (1). 

При детерминированном сигнале $ (1) и случайной функции К (0) 
(случай 2), если последнюю можно представить в форме К (д = 
= К, + АК (0, выходной сигнал целесообразно записать в виде 


вых (2 = АК (0) 5 (2 == Коз (2 + АК (2 5 (0) = 
== бвых дер (0 + Ѕвых сд (2). (11.82) 


Первое слагаемое в правой части характеризует полезный вы- 
ходной сигнал (детерминированный), а второе — мультипликатив- 
ную помеху (случайную). Закон распределения этого слагаемого 
такой же, как у случайного процесса АК (0, но с дисперсией 
оё $? (0) (при АК (1 == 0). 

Рассмотрим случай З. Пусть оба процесса $ (й и К (4 стационар- 
ные, с плотностями вероятности соответственно р ($) и р (К). За- 
дача заключается в нахождении плотности вероятности случайного 
процесса 5, (, являющегося произведением $ (0) и К (й. 

Из теории вероятности известно, что если взаимно независимым 
случайным величинам х и у соответствуют плотности вероятности 
р(х) ир (0), то произведению 2 = ху соответствует плотность ве- 
роятности р (2), определяемая выражением 


ра = | рор (=) (11.83) 


х) 


Подразумевая под х входной сигнал $ (й), под у передаточную 
функцию А (0), а под 2 произведение $,» (В == $ (1) К (2), получа- 
ем выражение для определения плотности вероятностей выходного 
сигнала $„ы;. Применение (11.83) иллюстрируется примерами. 


|. В качестве первого примера рассмотрим передачу гармонического сиг- 
нала $ {#\ =: Ао С05 (ФоЁ-[ 6), в котором начальиая фаза Ө является случайной 
величиной, равномерно распределенной на интервале (— л, л), через лиией- 
ную цепь с передаточной функцией К (Ӯ), флуктуирующей относительно сред- 
него значения К, по нормальному закону. М 

Таким образом, соответствующие плотности вероятности 


1 
Е === А 
УЖ о<8< 4, 
| —К—Ко?120% 
(Юю лор 
Подставляя эти выражения в (11.83) и приравнивая х == $, а 2/х == 0 = 


== $ных/$ = К, приходим к следующему общему выражению для плотности 
вероятности выходного сигнала: 


Ав | (5вых/3— Ко)? | 
ехр | — ВЫ” 
48 


р (5) = 


—0 < К < оо. 


1 20% 


р (5х) == = НЕВЕРНЫ . 
л Илок У 151 
о5у А 

Следует подчеркнуть, что найденный закон распределения характеризует 
мгновенное значение выходного сигнала. 

Для практики часто основной интерес представляет распределение оги- 
бающей выходного сигнала. 

Представляя выходной сигнал в форме 

$вых (1) == (ВК (= До соз (Фе 0) {Ко НАК (91= А (1) соз (00-0), 


где А (В = А, [Ко -- АК (8] — огибающая, приходим к очевидному за- 
ключению, что случайность фазы Ө не оказывает влияния на распределение 
огибающей. Последнее совпадает в распределением фуикции К (№), т. е. яв- 


= 2 
ляется нормальным, со средним значением АзКо и с дисперсией Адок. 


2. Обратимся теперь к анализу статистических характеристик случайного 
нормально распределенного сигнала $ (ї), пропущенного через цепь, переда- 
точная функция которой К (ё) также является нормально распределенной 


случайной величиной. 

Для упрощения воспользуемся представлением передаточной функции 
в виде К (1) = Ко | АК (1), в соответствии с чем выходной сигнал можно 
записать в виде суммы, аналогичной (11.82): 


8вых (1) = Коз (1) --АК (0 5 (0) == 5р (0 ме (0. 


Первое слагаемое в правой части, отличающееся от $ (#) постоянным ко- 
әффициентом Ку, характеризует полезный сигнал на выходе цепи. Статистиче- 
ские свойства этого сигнала совпадают со свойствами случайного сигнала 


о 2 
5 (0, действующего на входе цепи, а дисперсия равна Кз 05- 
Рассмотрнм слагаемое 5мп (ѓ), являющееся результатом действия мульги- 
илникативной помехи. По условию 
— 52/205 


1 
Е при —оо < 5 «< оо, 
$ 


} —АК?/ 90 
а К 


У блок при —со < АК < оо, 


р (АК) = 


Подставляя эти выражения в (11.83), нахолим плотность вероятности 
помехи Зып (В: 


оо ДЕК (% 
К 1 — 51/202 МӘ й 
р (5ын) = Ия ( м е 20% Г = 
ОЕ Ка 
оо 
АЕТ 
ЕРЕ ех 5 Е аи ГЈ . 
705 ок 5 202 Я 205? 5 ( е) 
0 


Входящий в это выражение интеграл является частным случаем инте- 
грала (см [6], формула (3.478.4)) 


{ Г ехр (—Вх? — ух) а= 2 (х8) 2? Куур (26у), (11.85) 
0 
(КеВ >20, Кет 0). 


Здесь Кура) — цилиндрические функции мнимого аргумента, 
Приравнивая в соответствии с (11.84) у= 0, В = 202, ү == 52 120, 
и р = 2, получаем Е 


1 1 мп 1 [змл | 
р (мп) = ————— 2 у 5 | = ем 
5 ОКО. к ( И 20к лоок Ко (5 бк ). 0) 


Обозначение цилиндрической функции нулевого порядка Ко не следует . 
се со средним значением передаточной функции К (8 [см. (11.69)). 
ля вычисления функции К, (2) можно ис ал ы 
а фу о (2) использовать ряд (см. [6], форму 
Ур И 
(= 


(к1)? 


Кое) =—ш 209+ У Ф 1), (11.87) 
Е=0 


где [о (2) — Функция Бесселя от мнимого аргумента; ф — функция Эйлера 


ІА 
= 1 
р = — — 
6+0=6 У —, 
п=1 
С = 0,5772 — постоянная Эйлера. 
С учетом (11.87) выражение (11.86) перэходиг в следующее 


1 [ змн [ 1$ мл | 
р (ми) поо, | п 200, 1 1 вок )+ 
э / (змі \22 1 
+ (зааг) кер. (11.88) 
2 озок) (0 


График функции 050 кр ($ып) изображен на рис. 11.15. Этот график имеет 


обобщенныйхарактер, иллюстрирующий закон распределения произведения 
двух нормальных взаимно независимых случайных процессов е дисперсиями 
зи 0 и с нулевыми средними. 


3. Допустим, что входной сигнал представляет собой узкополосный нор- 
мально распределенный процесс 


8(0) = А (0) соз [0 + Ө (0), (11.89) 


причем огибающая А (1) и функция АК (4) обладают примерно одинаковыми 
по ширине энергетическими спектрами. 


15 -й9 р 25 15 5нп/656& 0. = ГАД 7 Арых/56к 


Рис, 11.15. Плотность вероятности Рис. 11.16. Плотность вероятности 
произведения двух независимых нор- огибающей случайного процесса на 
мальных случайных процессов. выходе параметрической цепи со слу- 
чайной передаточной функцией при 

воздействии нормальным процессом, 


Тогда колебание зип (й) удобно представить в форме, аналогичной (11.89): 
мр (1) == А (0) АК (0 соз [0,7-0 (01 = Аһых (0) соз [0,/--Ө (41. 


Для практики часто гребуется знать закон распределения огибающей 
Авызх(), т. е. случайной функции 


Авых (1) =А (ВАК (0. 


Учигывая, что А обладает релеевским распределением: 


А А2202 
р(2) == е ``, 0<А<о, 


5 


а АК (1) — нормальным распределеннем: 


Авых 1 == Авых / 20к д? $ 
ЛК) = р |2 |= == ‚ 00 АК < о, 
р(АК) = р ( д ) УЗяок е < < 


в соответствии © (11.88) получаем 


р 
— 48 —Авых 1 


оо оо 2 ЕЕ 
Авых ) ЧА ( 202 20 4 
== А = = -е е аА = 
р (Авых) {, (А) р ( А А Уло? ок 
0 . 0 
еен н еи, (11.90) 
Уло? ск 


0 
В==1/20$, у= Авых/20К. 
Интеграл в выраженни (11.90) является частным случаем интеграла (11,85) 


при ү = Тар== 2. 
Таким образом, 


Е 1 №. 1/4 ЕЕ 
р (Авых) = Улоо, ( В ) Куу (2 УВУ). 


Учитывая, что (см. [6], формула (8.469.3)) 


л —2 
Күр (2) = С е 
и подставляя значения В и ү, получаем 
21 Авых | 
98 бк 


р (Авых) — Зо ок е . (11.91) 
$ 


График функции 2080кр (Авых) изображен на рис. 11.16. В отличие от 


огибающей А (1, которая не может принимать отрицательных значений, ве- 
личина Азых(й), являющаяся произведением А (В и АК (1), имеет симметрич- 
ное относительно нуля распределение (экспоненшиальнов). 


Глава 12 


СОГЛАСОВАННАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ СИГНАЛА 
НА ФОНЕ ПОМЕХ 


12.1. ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 


При синтезе радиотехнических цепей для обнаружения и обра- 
ботки сигналов на фоне помех необходимо прежде всего найти оп- 
тимальную в определенном смысле передаточную функцию цепи. 
Подход к решению этой задачи зависит от назначения устройства. 
Рассматриваются, например, следующие проблемы. 


1. Обнаружение сигнала, когда требуется только дать ответ, 
имеется ли в принятом колебании полезный сигнал или оно обра- 
зовано одним шумом. 

2. Оценка параметров, когда требуется с наибольшей точностью 
(в смысле среднеквадратической ошибки) определить значение од- 
ного или нескольких параметров полезного сигнала, таких как ам: 
плитуда, частота и т. д. (разумеется, это можно сделать лишь пос- 
ле того, как сигнал обнаружен, т. е. он с достаточной уверенностью 
наблюдается на выходе приемника). 

3. Разрешение (или различение) сигналов, когда на входе возмож- 
но присутствие нескольких сигналов (относительно каждого из 
которых имеются некоторые априорные сведения) и нужно указать, 
какие именно сигналы присутствуют. 

4. Воспроизведение первоначальной формы сигнала, искажен- 
ной действием шумов. 

5. Предсказание (экстраполяция) сигнала, когда следует, рас- 
полагая «исторней» сигнала, предсказать его наиболее вероятные 
значения в будущем. 

Задачи обнаружения, оценки параметров, разрешения возника- 
ют, например, в радиолокации, при измерениях, в радиоастрономин. 
Задачи воспроизведения и предсказания характерны для автома- 
тического управления. 

Мезшды изыскания алгоритмов, описывающих такие преоб- 
разования входного воздействия, при которых обеспечивается оп- 
тимальное выполнение перечисленных выше задач, излагаются 
в специальных курсах. ; 

Для теории радиотехнических цепей и сигналов большой ин- 
терес представляет изучение возможностей ослабления вредного 
действия помехи при заданном сигнале. Поэтому ближайщие пара- 
графы ($ 12.2—12.4) посвящены определению характеристик филь- 
тров, оптимальных для сигнала, действующего на фоне помехи. 
Подобные фильтры называются согласованными с сигналом. В по- 
следующих параграфах приводятся примеры построения согласо- 
ванных фильтров. 


12.2. СОГЛАСОВАННАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ ЗАДАННОГО СИГНАЛА 


Линейная фильтрация сигнала для выделения его из смеси сиг- 
нал -- шум является одним из основных процессов, осуществляемых 
в любом радиоприемном устройстве. В основе фильтрации лежит 
использование частотной избирательности колебательных цепей. 
На протяженми первых 50—60 лет развития радиотехники К по- 
добным частотным фильтрам предъявлялось требование возможно 
более равномерного проп.скания спектра сигнала и возможно бо- 
лее полного подавления частот вне этого спектра. Идеальным счи- 
тался фильтр с прямоугольной П-образной АЧХ. . 

С развитием теории информации и статистической теории об- 
наружения сигналов трактовка функций, которые должны выпол- 


няться линейным фильтром, а также подход к его построению су- 
щественно изменились. 

Стало очевидным, что указанная выше трактовка обладает сле- 
дующими двумя недостатками: 1) не учитывается форма сигнала 
(Воторая может быть различной при одной и той же ширине спектра 
сигнала); 2) не учитываются статистические свойства помехи. По- 
этому даже идеальный фильтр с П-образной АЧХ фактически не 
согласован с сигналом и помехой и не дает на выходе максимально 
возможного отношения сигнал—-помеха. 

Коренной перелом в теории и практике линейной фильтрации 
связан с появлением работ Н. Винера, А. Н. Колмогорова, В. А. Ко- 
тельникова и других ученых, которые поставили и решили 
задачу синтеза фильтра, оптимально- 
го по отношению к заданному сиг- 
налу, действующему на фоне помехи 


5вых (2% 


К (45) 


58,7) "рых (0) 
с заданными статистическими харак- 
Рис. 12.1. Воздействие сигнала Теристиками. 
и помехи на линейный четырех- В зависимости от того, какая из 
полюсник: перечисленных в предыдущем пара- 


графе задач решается, критерии оп- 
тимальности могут быть разными. Для задачи обнаружения сиг- 
нала в шумах наибольшее распространение получил критерий мак- 
симума отношения сигнал—помеха на выходе фильтра. Фильтры, 
отвечающие этому критерию, называются согласованными. В на- 
стоящей главе рассматриваются только такие фильтры. 

Требования к фильтру, максимизирующему отношение сигнал— 
помеха, можно сформулировать следующим образом. На вход ли- 
нейного четырехполюсника с постоянными параметрами и переда- 
точной функцией К (іо) подается аддитивная смесь сигнала $ (0) 
и шума и (0 (рис. 12.1). Сигнал полностью известен; это означает, 
что заданы его форма и положение на оси времени. Шум представляет 
собой вероятностный процесс с заданными статистическими харак- 
теристиками. Требуется синтезировать фильтр, обеспечивающий 
получение на выходе наибольшего возможного отношения пиково- 
го значения сигнала к среднеквадратическому значению шума. При 
этом не ставится условие сохранения формы сигнала, так как для 
обнаружения его в шумах форма значения не имеет. 

Для уяснения сути согласованной фильтрации сигнала сначала 
рассмотрим наиболее простой случай, когда на входе фильтра с рав- 
номерной АЧХ имеется один лишь полезный сигнал 5 (1) с извест- 
ным спектром $ (о) = $ (о) е‘, Требуется найти фазочастот- 
ную характеристику фильтра, при которой обеспечивается макси- 
мизация пика сигнала на выходе фильтра. Напомним, что спек- 
тральная плотность $ (©) сигнала полностью определяет его энер- 
тию Э. Любое изменение фазовых соотношений в спектре не оказы- 
вает влияния на энергию сигнала (см. $ 2.8). Поэтому поставленная 
выше задача равносильна задаче максимизации пика сигнала при 
заданной энергии входного сигнала. 


хоо У 


Представим выходной сигнал в виде 


со 


в (0 = 1 | 509) К (6) ее ао, (12.1) 


— со 


где 
К (6) = Кек (12.2) 


— передаточная функция неминимально-фазового четырехполюс- 

ника с искомой фазочастотной характеристикой фк (6) и с равно- 

мерной амплитудно-частотной характеристикой Ко = сопзі. 
Таким образом, 


А Р а со А 
К ЕК) кл Ко 4% -+ Ф) - Фк 91 


бъых (== { $ (®)е до = -20. | $ (о)е йв 


2л 


— со 


(19.3) 
Основываясь на очевидном неравенстве 
(А 


Ь 

29 ак {12 о) ах (12.4) 
а а 

и учитывая. что О 

щее неравенство: 


› МОЖНО составить следую- 


со 
в (0 < [18 (0) [46 (12.5) 

219 

— 0с 
Это неравенство определяет верхний прелел мгновенного зна- 
чения колебания „ых (1) при заданном спектре входного сигнала. 
Максимизация пика выходного колебания получается при обраще- 
нии неравенства (12.5) в равенство, а для этого необходимо, как это 
вытекает из сопоставления выражений (12.3) и (12.5), обеспечить 
определенное соотношение между фазовой характеристикой фильтра 
Фк (о) и фазовой характеристикой спектра Ф. (о) входного сигнала. 
Допустим, что выходной сигнал достигает максимума в момент 

іо (пока еще неопределенный). Тогда выражение (12.3) дает 


9909) 4-Фр(@п 


ва манс (0 5а 0) 6. [5 (6) е 4, (128) 


а условие обращения неравенства (12.5) в равенство сводится к сле- 
дующему: 

оо - фе (6) + Фк (в) = 0 
или 

Фк (6) = — {Ф (6) + 941. (12.7) 


Это соотношение можно назвать условием компенсации началь- 
ных фаз в спектре сигнала. Действительно, первое слагаемое в пра- 
вой части (12.7), равное — Ф, (о), компенсирует фазовую характе- 
ристику Ф, (6) входного спектра $ (о). В результате прохождения 
сигнала через фильтр с фазовой характеристикой Фк (©) сложение 
всех компонентов спектра, скорректированных по фазе, образует 
пик выходного сигнала в момент времени Ё = &. 

Связь между фазовой характеристикой Ф, (о) входного спектра, 
компенсирующей ее характеристикой — Ф, (о) и полной фазовой 

характеристикой фильтра фк (®) = 
р = — [ф, (о) + 004] поясняется 


2, рис. 12.2. 
После прохождения через фильтр 
спектр выходного сигнала будет иметь 
2 > фазовую характеристику 
Фе вых (6) = Ф. (о) + Фк (6) = 


м 
| х^ 5 = фа) + [- фиа) — «| = — 9%, 
РА (12.8) 


показанную на том же рисунке. 
91 ых Смысл и минимально возможное 
значение # подробнее рассматривают- 
Рис. 12.2. Соотношение между р давка Е. 
фазовыми характеристиками Простых физических представлений 
‚ спектра сигнала на входе и вы Очевидно, что для образования пика 
ходе согласованного фильтра. требуется использование всей энергии 
сигнала, а это возможно не ранее окон- 
чания действия входного сигнала. Иными словами, задержка & 

не может быть меньше, чем полная длительность сигнала. 

Введем теперь в рассмотрение помеху на входе фильтра. При 
равномерном энергетическом сгектре помехи (белый шум) Ў (о) = 
= = сопѕі — фильтр с равномерной АЧХ совершенно неприемлем, 
так как мощность помехи на выходе достигает очень большой 
величины (теоретически бесконенно большой). 

Для отыскания оптимальной передаточной функции, максими- 
зирующей отношение сигнал— помеха на выходе фильтра, составим 
выражения лля сигнала и шума сначала отдельно, а затем в виде их 
отношения. 

Пиковое значение сигнала определим выражением 


Звых час ()-—Звых (0) == | $(@) К (о) ее аш. (12.9) 


Среднеквадратическое значение помехи на выходе фильтра 


а оао} е Т о 
На А 2. АИ (©) К? (0) «= — о (©) йо, 


Следовательно, отношение пикового значения сигнала к средне- 
квадратическому значению помехи на выходе фильтра 


1 Г $ (©) к (10) ео до 
2л, С 


№. үи? | © г 
га 
=) [Е Со «| 


Воспользуемся известным неравенством Шварца 


$вых (ѓо) лан 
с 


(12.10) 


Ф 
\ Е, ХЕ, (х) ах 


а 


РА Б |, 
(ре, 69 Рах\ |е. ©) Ра, (12.11) 


а 


где Р, (х) и Р, (х) — в общем случае комплексные функции. 
Это неравенство обращается в равенство только при выполне- 
нии условия 


Е, (х) = ДЕ (х), (12.1923 


т. е. когда Е, (х) пропорциональна функции, комплексно-сопряжен- 
ной Е, (х) (А — произвольный постоянный коэффициент). 

Используя обозначения выражения (12.9), приравнивая $ (о) = 
= В, (іо) и К (16) е = В, (15), можем переписать выражение 
(12.11) в форме 


— 15 (о) К (10) еѓого Јо | < -. Со (о) о г) (о) ао. 


(12.13) 


Следовательно, определяемая выражением (12.10) величина 
бвых (1)/0 отвечает условию 


1 оо 1 оо 1/2 
Б | 52 (6) до — | К? (6) “| 
А 2л 2л 
5вых (ѓо) 200 


— со Зы 


с >= со 1/2 
ЕЗ “| 
г 7 
= Б | уче И (12.14) 
0 ШЕ 65 2 


Учитывая, что выражение в квадратных скобках есть не что 
иное, как полная энергия входного сигнала Э [см. (2.66)1, запишем 
последнее выражение в форме 


Ѕвых (20)/0 < у ЭЙ. | (12.15) 


Наконец, из выражения (12.12) следует, что это неравенство 
обращается в равенство при выполнении условия 


К (10) ейого = А$= (62), 
откуда 
К (16) = 45% (0) е ‘оѓо, (12.16) 


Полученное соотношение полностью определяет передаточную функ- 
цию, максимизирующую отношение сигнал-—помеха на выходе 
фильтра. 


Рис. 12.3. Спектральная плотность сигнала и АЧХ согласованного фильтра (а) 
и энергетические спектры на входе и выходе (6). 


Учитывая, что $ (о) = 5 (о) е, а комплексно-сопряжен- 
ная функция $* (о) = 8 (о) е“, перепишем выражение (12.16) 
еще и в такой форме: 


Ко) = Кбе К. АЗ (а) е ӘӘ, (19.17) 


Из этого соотношения вытекают два условия для фазовой и ам- 
плитудной характеристик согласованного фильтра: 


фк (о) = — Іф. (о) | о, (12.18) 
К (о) = А8 (о). (12.19) 


В тех случаях, когда под комплексной передаточной функцией 
подразумевается безразмерная величина (например, отношение ком- 
плексных амплитуд напряжения на выходе и входе), коэффициент 
А должен иметь размерность, обратную размерности спектраль- 
ной плотности сигнала. 

Соотношения (12.18), (12.19) имеют глубокий физический смысл. 
Первое из них, совпадающее с (12.7) и определяющее комиенсо- 
цию начальных фоз в спектре сигнала, было истолковано выше. Со- 
отношение (12.19), устанавливающее, что модуль передаточной 
функции К (©) должен по своей форме совпадать с модулем спек- 
тральной плотности сигнала $ (о), также легко поддается физиче- 
скому истолкованию, При АЧХ К (о), отвечающей условию (12.19), 
фильтр пропускает спектральные составляющие шума неравно- 


мерно, с тем большим ослаблением, чем меньше модуль $ (о). Это 
приводит к существенному уменьшению мощности шума на выходе 
фильтра. На рис. 12.3, б эта мощность определяется площадью (за- 
штрихованной) под кривой Ш ы, (о) = К? (о) .. (Для нагляд- 
ности характеристики на рис. 12.3 построены в предположении, что 
А (0) = 1.) 

Ослабление сигнала из-за неравномерности характеристики 
К (©) выражено в меньшей степени, чем ослабление шума, поскольку 
уменьшение К (&) имеет место для спектральных составляющих, 
вклад которых в величину пика сигнала сравпительно мал. В ре- 
зультате получается ослабление шума относительно сигнала. В со- 
четании с фазовой компенсацией спектра сигнала (на дисперсию 
выходного шума эта компенсация Не оказывает влияния) это и при- 
водит к максимизации отношения сигнал—помехо на выходе фильтра. 


12.3. ИМПУЛЬСНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОГЛАСОВАННОГО ФИЛЬТРА. 
ФИЗИЧЕСКАЯ ОСУЩЕСТВИМОСТЬ 


Тот факт, что коэффициент передачи согласованного фильтра 
К (Го) является функцией, сопряженной по отношению к спектру 
сигнала $ (о), указывает на существование тесной связи также и 
между временными характеристиками фильтра и сигнала. Для вы- 
явления этой связи найдем импульсную характеристику согласо- 
ванного фильтра. 

Применяя выражение (5.28) и учитывая формулу (12.16), полу- 
чаем 


в | К (о) с до = А 1 | $* (о) с‘ да. (19,20) 
2л 2л 


Учитывая, что 


$* (о) == 8 (.- ©) 


и переходя к новой переменной оу == — о, переписываем выражение 
(12.20) следующим образом: 
Г (0) == 4 | $ (о) е 0307 —) йо = А > | $ (9%) ел (Ёо — 1) а. 
+ —® 
(12.21) 


Правая часть этого выражения есть не что иное, как функция 
Аз (й, — 8. Следовательно, если задан сигнал $ (0, то импульсная 
характеристика согласованного (оптимального) фильтра 20 
определяется как функция 


8 (0 = Аз (0 — 0. (12.22) 


Построение графика функции 5 (ў, — Й показано на рис. 12.4. 
Кривая $ (—/) является зеркальным отражением заданного сигнала 
$ (1) с осью ординат в качестве оси симметрии. Функция же $ (й, 0), 
сдвинутая относительно $ (—& на величину і, вправо, также зеркаль- 
на по отношению к исходному сигналу $ (й), но с осью симметрии, 
проходящей через точку /,/2 на оси абсцисс. На рис. 12.5 показано 
аналогичное построение для случая, когда отсчет времени ведется 
от начала сигнала. 

Поскольку импульсная характеристика физической пепи не 
может начинаться при # < 0 [отклик фильтра не может опережать 
воздействие 6 (1)], то очевидно, что задержка &, фигурирующая в 


Рис. 12.4. Построение функции, зер- Рис. 12.5. Построение импульсной ха- 
кальной по отношению к сигналу. рактеристики согласованного фильтра. 


выражении (12.16), не может быть меньше, чем Т,. Только при ѓо >> 
2> Т, может быть использована вся энергия сигнала для создания 
наибольшего возможного пика в точке { = ѓ,. Ясно, что увеличение & 
сверх Г. не влияет на величину пика выходного сигнала, а просто 
сдвигает его вправо (в сторону запаздывания). 

С другой стороны, условие & >> Т, накладывает на сигнал $(1) 
требование, чтобы длительность его Т , была конечна; только в этом 
случае при конечной величине задержки & можно реализовать пик 
сигнала. Иными словамн, применение согласованной фильтрации 
для максимизации отношения сигнал — помеха в описанном выше 
смысле возможно при импульсном сигнале (а также ограниченной 
по продолжительности пачке импульсов). 

Обратимся к вопросу о физической осуществимости согласован- 
ного фильтра. Пусть задан произвольный сигнал $ (В, которому соот- 
ветствуют импульсная характеристика согласованного фильтра 
& (1 и фурье-преобразование от этой функции К (ѓо), определяемые 
соответственно выражениями (12.22) и (12.16). Возникает вопрос, 
при каких условиях К (ѓо) может являться передаточной функцией 
физически осуществимого четырехполюсника. 

Ответ на’этот вопрос дает критерий осуществимости Пэли— 
Винера, согласно которому неравенство 


| А аа (12.23) 
1 - 


является необходимым условием, чтобы положительная функция 
К (©) могла быть модулем передаточной функции пассивной элект- 
рической цепи. Так как в рассматриваемой задаче К (о) = А5 (о) 
[см. (12.19}], то условие (12.23) можно записать в виде! 

с 


ш$ 
к оо, (19.94) 
0 


т. е. необходимо, чтобы интеграл (12.24) сходился. 

Нужно подчеркнуть, что условие (12.24) является необходимым, 
но недостаточным. По существу, условие (12.24) сводится к требова- 
нию, чтобы длительность сигнала $ (ў) была ограничена. Так, напри- 
мер, при спектре сигнала, определяемом выражением (2.82) |см. 
рис. 2.20, 6), функция времени $( неограничена во времени 
и такова же требуемая импульсная характеристика согласованного 
фильтра 2(1) = Аз$(К — 0), которую невозможно реализовать. 
Интеграл (12.24) в этом случае расходится, так как вне интервала 
(—0№„; ©һ) функция $ (о) равна нулю, а|115(0)| обращается в 
бесконечность. 

Хотя критерий Пэли — Винера оставляет открытым вопрос 
о структуре цепи, из него вытекают некоторые полезные следствия 
о свойствах осуществимых цепей. 

В частности, из него следует, что АЧХ К (о) должна быть ин- 


тегрируемой в квадрате, т. е, К? (©)4® < со. Далее, АЧХ К(о) 


может быть равной нулю только на некоторых дискретных частотах, 
но не в конечной полосе частот. Действительно, если в полосе о; < 
< о < о, функция К (о) = 0, то |ШЛ (о) | обращается в беско- 
нечность и, как об этом уже упоминалось выше, интеграл расходит- 
ся, т. е. условие (12.23) не выполняется. Из этого следует, что фильт- 
ры с П-образной АЧХ нереализуемы, хотя практически можно по- 
лучить характеристики, очень близкие к идеальным. 

Очевидно также, что перелаточная функция К (о) = Ке-°®, 
о >> 0, реализуема, так как |шК (о) | = ПаК — ао| растет 
медленнее, чем знаменатель в (12.23), т. е. условие (12.23) выпол- 
няется. Гауссов же фильтр с передаточной функцией К (о) = Ке—9%* 
не реализуется, так как | п К (о)| = 1а К — ао?| растет с увели- 
чением о с такой же скоростью, что и знаменатель в (12.23). 


12.4. СИГНАЛ И ПОМЕХА НА ВЫХОДЕ СОГЛАСОВАННОГО ФИЛЬТРА 


Для определения формы сигнала на выходе используем общее 
выражение 


Ѕвых (0) = -- | $ (©) К (іо) еѓ@ до, 


——_—_—_—_—< 
1 Здесь под о подразумевается безразмерная величина. 


Подставив в него соотношение (12.16), получим 


бвых (2) = ДА > | $ (о\ 5* (о) е— © е (јо == 


— со 


—А А рУ 60} 6201 — Ёо) Чо. (12.25) 
27 


При { = В это выражение переходит в 
$вых (Г) = А9, (12.26) 


где Э — энергия входного сигнала. 

С другой стороны, из первой части соотношения (12. 25), в кото- 
рой фигурирует произведение спектральных плотностей $ (©) и 
$* («)е-®, вытекает, что 5$вых ({) можно представить как свертку 
следующих двух функций времени: $ (1) и $ (1, — й. 

Таким образом, 


вых (А \ #(/— 2) 54% —) х, 


Сделаем подстановку — х=и, К — х == у — (1—1) Тогда 
вых ()==А | 8 (0) 10 —(— 6) 49. (12.27) 


— 00 


Нетрудно видеть, что интеграл в правой части этого выражения 
есть не что иное, как корреляционная функция входного сигнала 
В. (0 — К). Таким образом, приходим к важному выводу, что 


вых (1) = АВ. (1 — №). (12.28) 


Итак, сигнал на выходе согласованного фильтра с точностью до 
постоянного коэффициента Д совпадает с корреляционной функцией 
входного сигнала. 

Для построения графика функции ѕьых (1) по заданной функции 
В, (т) достаточно в последней т заменить ѓ — & (и учесть коэффи- 
циент А). При { = &, т.е. при т == 0, величина В, (0) равна энергии 
сигнала. Следовательно, как и при спектральном рассмотрении, пи- 
ковое значение сигнала [см. (12.26)] 


Звых (20) = АВ, (0) = АЭ. 


Рассмотрим теперь параметры и статистические характеристики 
шума на выходе согласованного фильтра. При действии белого шума 
с нормальным законом распределения (имгнно такой шум и пред- 
ставляет основной интерес для практики) распределение шума на 
выходе линейного фильтра остается нормальным. Энергетический 
спектр шума на выходе, как это ясно из (7.1) и рис. 12.3, равен 


вых (6) == К? (©) И. Следовательно, корреляционная функция 
шума на выходе согласованного фильтра 


о и © 
В т) = —- {Ў о) ето = 0 2 Р 
вых (1) ол | вых (©) 5 | К? (о) егет до. 
25799, == оо 


Подставляя К (0) = 45 (о) и учитывая выражения (12,25) и 
(12.28), в которых обозначим { — {+ = т, получаем 


Эв (0) = А? И, -- | 5? (о) е‘ до == А и, Звых (4 -- т) = 


— Д, АВ, (0) = АЗ, В, (1). (12.29) 


Отсюда следует, что корреляционная функция шума на выходе 
согласованного фильтра по форме совпадает с корреляционной функ- 
цией входного сигнала (и, следовательно, с выходным сигналом). 

Приравнивая т = 0, находим дисперсию (среднюю мощность} 
шума на выходе 


№ = В; (0) = А,В, (0) = АЗ, 9, (12.30) 


Составим отношение пикового значения сигнала $.ых (й к средне- 


квадратическому значению шума | М, В соответствии с формулами 
(12.26) и (12.30) 


вых (ГИЙ = АЭЈАУ,Э = УЭЛЯ.. (12.31) 


Итак, при белом шуме отношение сигнал—шум на выходе фильт- 
ра, согласованного с сигналом, зависит только от энергии сигна- 
ла и энергетического спектра шума М.. 

Из этого заключения следует, что при заданных энергии и шири- 
не спектра сигналу можно придавать различную форму, выгодную 
для решения конкретной задачи. 

Так, для повышения скрытности передачи целесообразно удли- 
нять сигнал при соответствующем уменьшении амплитуды (АТ, = 
= сопѕі). Это приводит к уменьшению отношения сигнал— помеха 
на входах любых радиоприемных устройств, что затрудняет извле- 
чение информации из смеси сигнал -- шум. Лишь в приемнике 
с фильтром, согласованным с данным сигналом, восстанавливается 
наибольшее возможное при заданной энергии отношение сигнал— 
помеха. Следует, конечно, обеспечить неизменную ширину спектра 
при удлинении сигнала. Это можно осуществить, введя внутриим- 
пульсную модуляцию, например частотную [2]. Пример подобного 
сигнала — импульса с линейной частотной модуляцией (ЛЧМ им- 
пульс) был рассмотрен в $ 3.7, п,3. А 

Удлинение радиоимпульса, дополняемое внутриимпульсной мо- 
Дуляцией, позволяет также снизить пиковую мощность генератора 


в передатчике при заданной энергии сигнала и при сохранении раз- 
решающей способности сигнала (после сжатия в согласованном 
фильтре). Это преимущество более подробно рассматривается в 
$ 12.5, п.2. 


12.5. ПРИМЕРЫ ПОСТРОЕНИЯ СОГЛАСОВАННЫХ ФИЛЬТРОВ 


1. Сигнал в виде прямоугольного видеоимпульса 


Зададим сигнал следующей функцией времени: 


= 1 при 0525 То (12.32) 
0 при #<би ЕЁ Т.. 
Спектральная плотность такого сигнала, как известно, 
ш) (еза ер (12.33) 
0] 


По формуле (12.16), в которой & приравниваем длительности им- 
пульса Ге, находим передаточную функцию согласованного фильт- 
ра 
— ют 


К (о) = А“ е- Те — Д -=— (12.34) 


Рассматриваемый пример характерен тем, что К (іо) отличается 
от спектра сигнала $ (о) лишь постоянным коэффициентом. Ясно, 
что и импульсная характеристика фильтра 5 (й) совпадает по форме 
с самим сигналом $ (0); действительно, из соотношения (12.22) сле- 
дует, что 


во 407.0) А при 0<1<7,, 


(12.35) 
О при Ё<би ЕТ... 


График 2 (0/А (рис. 12.6) по форме полностью совпадает с вхол- 
ным импульсом $ (0). 

Дальнейшая задача сводится к отысканию структуры физиче- 
ской цепи ‚обладающей импульсной характеристикой, изображенной 
на рис. 12.6, и передаточной функцией, определяемой формулой 
(12.34). 

Простейший сигнал (12.32) удобен для иллюстрации основных 
положений синтеза четырехполюсника по заданной импульсной ха- 
рактеристике р (/) = 4$ (К — ?), или, что то же, по комплексной 
передаточной функции К (ѓо), являющейся фурье-преобразованием 
от 5(1. 

Прежде всего отметим, что интеграл 

со со 
| [128 (0) | 6 =| 110 [2 эт (07,/2)] — шо | 


[0 
1 а іра? 6 


т. е. интеграл сходится, так что функция К (о) = А8 (0) 
не противоречит критерию Пэли—Винера (12.93). 

Для выяснения возможности реализации требуемой передаточ- 
ной функции (12.34) с помощью четырехполюсника с сосредото- 
ченными параметрами рассмотрим свойства этой функции на 
р-плоскости: 


К (р) = А(1 —е-27сур. (12.36) 


Эта функция не имеет полюсов, так как в точке р-= 0 числитель 
также обращается в нуль; число же нулей функции К (р), являю- 
рТ 
щихся корнями уравнения | —е7° с = (0 и равных р, = ё (л/т), 
бесконечно велико. Из этого следует, что для реализации функции 
(12.34) требуется система с распределенными параметрами — отре- 


г У 


120 


РА 10/2 љ 


Рис. 12.6. Импульсная Рис. 12.7 Структурная схема фильтра, согласован- 
характеристика фильтра, ного с прямоугольным импульсом, 


согласованного с прямо- 
угольным импульсом. 


зок линии с временем пробега вдоль линии, равным Т,. К этому 
выводу нетрудно придти, рассмотрев непосредственно функцию 
(12.34). Очевидно, что структурная схема должна иметь вид, пред- 
ставленный на рис. 12.7. Первый множитель [// реализуется ин- 
тегрирующнм звеном, а второй Тее 078 устройством вычитания, 
к которому сигнал попадает без задержки и сзадержкой Г. Переда- 
точная функция идеальной линии задержки (без потерь) равна 
е7 ^®70о, 

Объяснить работу этой схемы можно также и с помощью рассуж- 
дений, основанных на временных представлениях: при подаче на 
вход единичного импульса э. д. с. [дельта-функции 6 (21 на выходе 
идеального интегратора развивается постоянное напряжение, начи- 
нающееся с момента ѓ = 0. На выходе устройства получается напря- 
жение в виде разности двух единичных скачков, сдвинутых относи- 
тельно друг друга на время Т, (рис. 12.8, а). 

Реализация изображенного на рис. 12.7 устройства, которое 
обеспечивало бы точное интегрирование, а также задержку входного 
сигнала без искажения его формы (в пределах бесконечно широкого 
спектра единичного импульса), практически неосуществима. Можно, 
однако, получить достаточно хорошее приближение при использо- 
вании реальной интегрирующей РС-цепи, если обеспечить постоян- 
ную времени этой цепи, достаточно большую по сравнению с дли- 
тельностью Т.. Получающийся при этом на выходе вычитающеге 


устройства импульс напряжения, являющийся разностью двух 
экспонент (рис. 12,8, 6), может быть сделан достаточно близким 
к прямоугольному. 

Найдем напряжение на выходе фильтра. Применяя формулу 
(12.28) и учитывая, что корреляционная функция прямоугольного 
импульса имеет вид равнобедренного треугольника с основанием 
2Тс и высотой, равной величине энергии импульса, получаем 


А ` при 0</<7,, 


(12.37) 
А (2Т.—0 при ТЕТ. 


бвых (= АВ. — і) Е 


(В данном случае, при единичной амплитуде, энергия импульса 
Э = Т,). 


5 54 


вых А 


А7; 


2 7 2% Ё 


Рис. 12.8. Формирование импульсной Рис. 12.9. Сигнал на выходе фильтра, 
характеристики в идеальном (а) и фи- согласованного с прямоугольным им- 
зическом фильтре (6). пульсом. 


Максимальное значение выходного сигнала, равное АТ, дости- 
гается в момент і == Т., т. е. к концу действия входного сигнала 
(рис. 12.9). 


Отношение сигнал— помеха в соответствии с формулой (12.31) 
вых (ТИМ УТ, У. (12.38) 


Для сравнения составим аналогичное отношение сигнал—помеха 
для несогласованного фильтра, выполненного в виде одного АС-звена 
с передаточной функцией 


К (іо) = іоС Ея 1 
Ю-- ИюС 14 іәРС” 


Максимальное значение выходного сигнала, достигаемое к момен- 


ту [== Т., равно вых (Го) = 1 — е, а среднеквадратиче- 


ское значение шума 


Овых = УМ = м ГЕ { У, К? (о) аю == 


и -И У, 
1+ т рс * 


Таким образом 


вых (Ре) _ 1-—е779100 т], ЕС (| _ е—7/86) 
ум УР А у " 


При ТГе/ЮС = 1,28 произведение ИЗВС/Т. (1 — е7) до- 
стигает максимального значения, равного ^0,77. Таким образом, 
переход от однозвенного фильтра к согласованному с сигналом 
фильтру дает в данном примере увеличение отношения сигнал — 
помеха в 1/0,77 == 1,3 раза (2,2 дБ). 

Как будет видно из дальнейших примеров, технические преиму- 
щества согласованной фильтрации существенно проявляются при 
более сложных сигналах. 


2. Радиоимпульс с частотно-модулированным заполнением 


Рассмотрим сигнал, изображенный на рис. 12.10, а. Огибающая 
этого сигнала имеет прямоугольную форму, а частота заполнения 
изменяется по линейному закону (рис. 12.10, 6) со скоростью 


В = 201/Ть = 2-14 ИТь, (12.39) 


где Т, — длительность импульса; 20, — полное изменение часто- 
ты внутри импульса; оо = 27, — центральная частота заполнения. 
В дальнейшем исходим из условия, 
что 20; < оо. Таким образом, 


о (0 = о, + В (12.40) 


а мгновенное значение сигнала в 
интервале от-—Т/2 до Т ,/2 опреде» 
ляется выражением 


8 (1 = Д, соѕ (оо + В2/2). (12.41) 


Спектральная плотность подоб- 5/2 02 2/2 Ў 
ного импульса была определена рис 12.10, ЛЧМ импульс (а) и за- 
в гл. З. Было установлено, что М0" кон изменения мгновенной часто-. 
дуль и фаза спектральной плотно- ты (6). 


тт 


сти определяются следующими выражениями [см. (3.50) и (3.51): 


5 (ө) = Е МІС (а) Соу 105 (0) А-5 (0), (12.42) 
Ф, (о) ИРС лп (0—00)? Ра агсіє 5 (4) 5 (ив) Я (12.43) 


4 Фр С (1) С (4) 
В этих выражениях 5 (х) и С(х) — интегралы Френкеля (см, 
выражение (3.49)1, а из, и, и т определяются формулами 


И кр, 
„= = п(! ае) т=9}, Т. (12.44) 
8 


Выражения (12.42), (12.43) могут быть в принципе положены 
в основу синтезирования фильтра, но создание четырехполюсника, 
точно реализующего столь сложные амплитудную и фазовую ха- 
рактеристики, представляет собой задачу трудную или даже вообще 
невыполнимую. Поэтому приходится прибегать к различным, при- 
емам аппроксимации амплитудно-частотной и фазовой характери- 
стик. Первым этапом на этом пути является допущение о том, что 
огибающая спектра сигнала имеет прямоугольную форму, а фазовая 
характеристика — форму квадратичной параболы. Таким образом, 
точные выражения (12.42) и (12.43) заменяются приближенными 
[см. пояснения к формулам (3.50) и (3.51): 


5 (©) = = сопзі, (12.45) 
т 
Де ФП МОЕ ОМ. 
Ф, (6) 2х 58 2 т 5 


при о, — 0а < о < о, + ®.. 

В $ 3.7 было показано, что такое приближение тем лучше, чем 
больше величина т = 23.7, (постоянный фазовый сдвиг 7/4 опу- 
щен). 

При отсчете времени Ё от начала импульса фазовую характери- 
стику спектра сигнала запишем в виде 


о и тв, (12.47) 


Для сигнала с подобными амплитудными и фазовыми спектрами 
согласованный фильтр должен обладать прямоугольной амплитудно- 
частотной характеристикой и фазочастотной характеристикой, оп- 
ределяемой выражением 

л (<— 2 оТ о 
Фк (9) = Ф (0) ФТо т т А | ФТо= 
4 од 2 
а аа (12.48) 


Баа ет сес 
4 од 2 


Строго прямоугольная АЧХ также неосушествима. Поэтому 
дальнейшее упрощение заключается в замене прямоугольной ампли- 
тудной характеристики фильтра обычной характеристикой резонанс- 
ного фильтра. После этого фильтр может быть осуществлен в виде 
сочетания двух линейных четырехполюсников: полосового резонанс- 
ного фильтра (обычный усилитель промежуточной частоты приемни- 
ка) и специального четырехполюсника с равномерной амплитудной 
и квадратичной фазовой характеристиками. 

Заметим, что фазовой характеристике (12.48) соответствует вре- 
менная задержка ` 

афк (о) _ п ©) Те 
до 2 о? 2 


т (©) = 


В качестве устройства с требуемой фазовой характеристикой 
может быть использована любая цепь, у которой задержка в некото- 
ром частотном диапазоне (вблизи частоты @®,) линейно зависит от 
частоты. Такими свойствами обладают дисперсионные линии задерж- 
ки с поверхностной волной. 

Определим сигнал на выходе фильтра. При этом будем иметь 
в виду не аппроксимированный, а точный согласованный фильтр, 
передаточная функция которого отвечает условию (12.16). 

Основываясь на соотношении (12.28), воспользуемся выражением 
(3.106) для корреляционной функции входного сигнала, выведен- 
ным в 63.11: 


2 лт (То) 


Заменяя в этом выражении тна і — Т, и ограничиваясь рассмот- 
рением участка вблизи точки ѓ = Тс, т. е. в окрестности точки, где 


выходной сигнал достигает пикового значения, можем считать $ — 
— Т, < Т.. 
Тогда 
1 яп Клиу/Т Т 
В.Т Ат, ата! с) ( —То)1 


ит) т.) с05 ®о ({— То. 


Учитывая, что т = (/л)о Т, [см. формулу (3.38)], последнее 
выражение перепишем в несколько иной форме 


В.@—Тд=- 48 Е соз оо (+7). (12.49) 


Подставляя полученное выражение в (12.28), находим напряже- 
ние на выходе согласованного фильтра 


Ивых (=А-Ва аврах А-АТ, 


зіп Од (#— То) 
од (2—7) 
х соѕ о, (1 То) == ых (0) 08  @— Г,), (12.50) 


где огибающая 


О (0 1 ААТ, Это тЭ. (12.51) 


Заметим, что частота заполнения немодулирована и равна о, т. е, 
средней частоте входного сигнала. 

Если фильтр свободен от потерь, то энергия сигнала на выходе 
будет равна энергии сигнала на входе. При этом условии должно 
выхполняться равенство 


27% 2те 


е ан СА дут, х 
о 02е р. ых 9 | © 


віп? од (1 Те) р 
[од (2—7 о)? 


ИЛИ 
г двт, 8 апа 
т? х 
Еа = Их. 
Д2 „од у х? 
— Тс 


При болыпих значениях параметра т = 2/7. пределы инте- 
грирования „Ге можно заменить на --оо, Тогда интеграл равен 
л и окончательно 


А = (2А) Уо Т, (12.59) 


Подставляя (12.52) в выражение (12.51), получаем 


о о а) авт, теста — 


7 Аз яГо ©д (2— То) 
уд, пед), 012.53) 
0 Ф©д (1-—— То) 


Сиғналы на входе и выходе фильтра изображены на рис. 12.11 
(при А, = 1). Наибольшая амплитуда выходного сигнала (в момент 
= Т.) в Ут раз больше, чем на входе, а длительность основного 
лепестка, отсчитываемого между двумя нулями, равна 1/4. При 
определении длительности выходного импульса на уровне 1/72 от 
максимального значения получается приблизительно вдвое мень- 
шая величина, а і мэнно Т, рык 2 М2. 

Таким образом, отношение 


Тс/Твых = Т, = т, (12.54) 


совпадающее по величине с параметром модуляции т = ЗЕ Те, 
можно назвать коэффициентом сжатия частотно-модулированного 
импульса в оптимальном фильтре. 


` 


Из выражения (12.53} видно, что компенсация фаз спектра сиг- 
нала, составляющая сущность согласованной фильтрации, приво- 
дит в рассматриваемом примере к сокращению длительности импуль» 
са в т раз при одновременном увеличении амплитуды сигнола 
в МИ т раз. Это обстоятельство является весьма ценным для прак- 
тики, так как позволяет удлинять импульс, генерируемый передат- 


т 
вых в. . Ці | 
Г. 
— ИИА Б 
ыы 1 \ 215 
< И с 
< АТ А 
< ] № аъ 
8 НА, И у | Її ПІК Ше 
ШУХ ТАО А п 
025 ^ | 2 
я \ т Саса 
=: И 
\ ГА 
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Рис. 12.11. ЛЧМ импульс на входе согласованиого фильтра (а) и сжатый сиг- 
нал ва выходе (5). 


чиком, для увеличения энергии сигнала без потери разрешающей 
способности, которая определяется длительностью импульса на вы- 
ходе согласованного фильтра [2]. Техническое преимущество этого 
метода проявляется особенно в тех случаях, когда увеличение 
амплитуды импульсов в передатчике ограничивается импульсной 
мощностью электронных приборов, используемых для генерации 
колебаний. Значительно проще повышать энергию сигнала удли- 
нением импульсов при одновременном наложении частотной модуля- 
ции. При этом величина параметра модуляции 21 должна расти про- 
порционально длительности Тс излучаемого сигнала (при задан- 
ной длительности Т, вых импульса на выходе согласованного фильт- 


ра). Иными словами, девиация частоты должна оставаться неизмен = 
ной, а скорость изменения частоты В должна быть обратно пропор • 
циональна величине Г, (см. $ 12.4). 


3. Пачка одинаковых импульсов 


Рассмотрим сигнал в виде группы из п одинаковых вилеоимпуль- 
сов (рис. 12.12). Интервалы между импульсами могут быть неодина- 
ковыми. Спектр такого сигнала 


$ (о) = $, (о) (1-6 ее”: е9... Һе 7-1), (12.55) 
где $, (Ф) — спектр первого импульса, начинающегося в момент 
1=0; $, (о) е7: — спектр второго импульса, начинающегося 
в момент Ё = Т, И Т. д. 

Так как полная длительность изображенного на рис. 12.12 сиг- 
нала равна т, + Ть-1, то в соответствии с выражением (12.16) 
согласованный со спектром $ (о) фильтр должен обладать коэффи- 
цнентом передачи 

К (10) = А8* (0) е 017-0 — 4$} (о)е “и е /07п-1Х 
хі е? ей +... 4-6'97а-) = К, (а) 1 е Ә7ә-а72-94- 

дее %97ъ-17 7-а) р... Һе в-1—79 Һет а-а) (12.56) 

В этом выражении К; (іо) = 4$; (о) е ‘а представляет со- 
бой коэффициент передачи фильтра, согласованного с одиночным 
импульсом. 

Основываясь на выражении (12.56), нетрудно наметить схему 
фильтра, согласованного с сигналом, изображенным на рис. 12.12. 
Подобный фильтр должен содержать зве- 
но с передаточной функцией К, (іо), 
обеспечивающее оптимальную внутриим- 
пульсную обработку сигнала, и набор 
линий задержек. Величины этих задер- 
жек должны нарастать в порядке, обрат- 
ном расстановке импульсов в пачке на 
входе фильтра. Один из возможных ва- 
риантов такого устройства показан на 
рис. 12.13, а. 

Максимальный импульс на выходе сумматора получается, когда 
первый импульс входной последовательности, прошедший через 
задержку 7,4, суммируется со вторым импульсом, прошедшим 
через задержку 7, — Т;, с третьим импульсом, задержанным на 
Т,-— —Т., и т. д., вплоть до последнего импульса, проходящего 
через рассматриваемое устройство без дополнительной задержки. 
Вместо набора из п линий задержки конструктивно проще и выгод- 
нее применять одну линию задержки с п отводами (рис. 12.13, 6). 


ба тт ИР Е 


Рис. 12.12. Сигнал в виде 
пачки импульсов. 


Отводы располагаются таким образом, чтобы соответствующие им 
задержки нарастали в том же порядке, что и на рис. 12.13, а. 

Построение согласованного фильтра значительно упрощается, 
когда. входной сигнал представляет собой последовательность равно- 
отстоящих одинаковых импульсов, т. е, когда 


Та = Т; Т = 27; Гз = ЗТ; „5 Т = (п — рТ. 
Для этого случая выражение (13.56) можно записать так: 
К (09) == Қу (0) [1 + е7 е 207 + е е и -— рг) 
= Қ, (10) К. (іо). (12.57) 


При достаточно большом числе и выражение в квадратных скоб- 
ках можно свернуть по формуле геометрической прогрессии 


К, (10) = 1/(1—е— :@7). (12.58) 


Структура выражения (12.57) указывает на возможность осущест- 
вления согласованного фильтра в виде каскадного соединения двух 
четырехполюсников: одного с передаточной функцией К, (іо), как 


Те 
х 


Выхо? Е 


Рис. 12.13. Согласованная фильтрация пачки импульсов (к рис. 12.12), 


и в схеме на рис. 12.13, а, согласованного с одиночным импульсом, 
и другого в виде цепи с обратной связью, содержащей всего лишь 
одну линию задержки Т (рис. 12.14). Передаточная функция подоб- 
ной цепи (на рис. 12.14 обведенной штриховой линией) определяется 
выражением 


К» (10) = ь 


1— Кл ет 


=1-+Кие-7 Крета р... 


Символом К» обозначен безынерционный четырехполюсник, 
учитывающий затухание в линии задержки (достигающее десятков 
децибел) и включающий в себя усилитель, компенсирующий это 
затухание. Для устойчивости цепи коэффициент К„з должен быть 
меньше единицы. Сама линия задержки при этом может рассматри- 
ваться как идеальная, с передаточ- 
ной функцией е—®Т. 

При частотах, отвечающих усло- 
вию ФТ = (2А + Пл, = 0, 1,2, 
... обратная связь отрицательна и 
К, (ёо) = ИИ К). При час- 
тотах оТ = пл, Е = 0, 1,2, ..., 
обратная связь положительна и 
К, (10) = ИГ Ко. 

Амплитудно-частотная характе- 
ристика цепи приобретает вид, 

Рис. 12.14. Гребенчатый фильтр. показанный на рис. 12.15. Фильт- 
ры с подобной характеристикой 

называются гребенчатыми. Они эффективны для выделения сигналов 
в виде периодической последовательности импульсов на фоне бело- 
го шума. Чем больше число импульсов в пачке и и чем ближе К из 
кединице, тем лучше приближение цепи к согласованному фильтру. 


К \ 


Рис. 12.15. Амплитудно-частотная характеристика гребенчатого фильтра. 


Импульсная характеристика фильтра К, (іо) определяется оче- 
видным выражением 


Е (0) = (0) + Кььб (#— Г) + Кб Е—2Т) +... 


Коэффициенты при единичных импульсах, возникающих на вы- 
ходе четырехполюсника через интервалы Т, убывают по закону, 
близкому к экспоненте (при Кла, близком к единице). Таким об- 
разом, импульсная характеристика фильтра К, имеет вид, показан- 
ный на рис. 12.16 дельта-функции на рис. 12 16 не обози чн 1. 


2) 
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Рис. 12.17. Формирование сигнала, с9- 
пряженного с заданным фильтром. 


отат Е < Рис, 12.16. Импульсная характеристи- 
ка гребенчатого фильтра. 


Все приведенные выше рассуждения можно распространить и 
на фильтрацию последовательности радиоимпульсов. Необходимо 
лишь под К, (іо) подразумевать коэффициент передачи фильтра, со- 
гласованного с одиночным радиоимпульсом из входной последова- 
тельности, 


12.6. ФОРМИРОВАНИЕ СИГНАЛА, СОПРЯЖЕННОГО СЗАДАННЫМ 
ФИЛЬТРОМ 


Рассмотрим одно интересное свойство схемы, представленной ка 
рис. 12.17. На этой схеме К, (іо) и К, (©) — передаточные функции 
фильтров на приемной и передающей сторонах канала связи, при 
этом выполняется условие 


К; (№) = К, (іо), 


т. е. функции К, (іо) и К, (іо) являются комплексно-сопряженны- 


МИ. 
При ударном возбуждении четырехполюсника К, (іо) единичным 


импульсом 6 (7) на его выходе возникает колебание (импульсная ха- 
рактеристика) 


0 =. | Ко) ее ао, 


которое используется в качестве сигнала, передаваемого по каналу 


связи. Таким образом, в» (1) = $ (0. 
Нетрудно видеть, что по отношению к этому сигналу приемный 


фильтр К, (іо) согласован, так как его импульсная характеристика 
©; (1 является зеркальным отражением сигнала $ (1). 
Действительно, 


со 


В ее | МИ Е 
81 И { К, (10) ео те | К. (іо) еѓоѓ а® = 


—0.(—=8(—0. 
(Постоянная задержка К, входяшая в выражение {12.22), здесь 
опущена.) 


Сигнал 5зых () на выходе фильтра К, (іо) максимизирован 
в смысле соотношения (12.17). 

Итак, для формирования на передающей стороне сигнала, сопря- 
женного с заданным приемным фильтром, можно применить прин- 
цин ударного возбуждения «обратного» фильтра. Под обратным под- 
разумевается фильтр, передаточная функция которого комплексно- 
сопряжена с передаточной функцией «прямого» фильтра. 

Так как формирование сигналов и обработка в приемнике обыч- 
но осуществляются на промежуточной частоте, то схема (рис. 12.17) 
должна быть дополнена высокочастотным генератором и преобразо- 


почки 


ЗЕНА 


Линия 


Рис. 12.18. Высокочастотное колеба- Рис. 12.19. Структурная схема филь- 
ние, манипулированное по фазе. тра, согласоваиного с фазоманипули- 
рованным сигналом. 


вателем для сдвига спектра сигнала в область высокой частоты в пе- 
редатчике, а также гетеродином с преобразователем для обратного 
преобразования частоты в приемнике. 

Несмотря на кажущуюся простоту изложенного принципа фор- 
мирования сигнала, обеспечивающего оптимальность его обработки 
в приемнике, реализация обратноғо фильтра является весьма слож- 
ной задачей, которая может быть успешно решена не для любого 
сигнала. 

Относительно просто подобная задача решается для системы свя- 
зи, в которой используется фазоманипулированный сигнал, пред- 
ставляющий собой последовательность радиоимпульсов, следующих 
без интервалов и различающихся между собой только фазой высо- 
кочастотного заполнения: начальная фаза в каждом из импульсов 
может быть либо 0, либо я, причем чередование фаз осуществляется 
по определенному коду: #-у импульсу приписывается коэффициент 
р», равный +1. Знак плюс соответствует фазе 0, а знак минус — 
фазе л. 

На рис. 12.18 изображен подобный сигнал из пяти радиоимпуль- 
сов с коэффициентами Ё, == +1, В == +1, Б, = +1, бз = и 
6, == +1 

Структурная схема фильтра, используемого для обработки по- 
добного сигнала, изображена на рис. 12.19. Фильтр представляет 
собой совокупность четырехполюсника К, (іо), согласованного 


с одиночным импульсом (с длительностью ти), и многоотводной ли- 
нии задержки. Число отводов, следующих через интервалы т, равно 
числу элементарных радиоимлульсов в сигнале. Безынерционные 
четырехполюсники бо, Ёл, б», ... пропускают импульсы, поступающие 
с отводов линии задержки, без изменения или с изменением на 180° 
фазы высокочастотного заполнения импульсов. 


Рис. 12.20. Колебанне на выходе фильтра, согласованного с фазоманипулиро- 
ванным сигналом. 


Черелование коэффициентов Ё, ёз, ... является зеркальным по 
отношению к сигналу. В результате напряжение на выходе приоб- 
ретает вид, показанный на рис. 12.20 (без учета влияния четырех- 
полюсника К, (1%) на форму импуль- р 
сов). 29 |. 

К концу действия входного сигнала р 
на выходе сумматора выделяется макси- 
мальный импульс с амплитудой ПА., 
где и — число элементарных импульсов. 
Таким образом, рассматриваемая цепь 
осуществляет сжатие сигнала, причем 
коэффициент сжатия равен п, т.е. числу 
отводов линии задержки. Число и в дан- 
ном случае играет такую же роль, как 
произведение 24,7, = т для фильтра, 
осуществляющего сжатие радиоимпуль- 
сов с частотно-модулированным запол- Рис. 12.21. Структурная схе- 
нением [см. формулу (12.44)]. ма фильтра, обратного по 

Структурная схема обратного фильт- Конг" т на 
ра для получения сигнала, представ- ЕЯ 
ленного на рис. 12.18, изображена на рис. 12.21. От схемы 
рис. 12.19 эта схема отличается тем, что входной сигнал подается 
к противоположному концу линии задержки, благодаря чему чере- 
дование коэффициентов Во, Ёл, ..., Ёп-1 является зеркальным по от- 
ношению к схеме на рис. 12.19. Кроме того, передаточная функция 
К, (10) четырехполюсника, осуществляющего внутриимпульсную 
обработку, является комплексно-сопряженной функции К, (10), 


Е 


обозначенной на рис. 12.19. Для импульса, симметричного относи- 
тельно своей середины, К, (іо) совпадает с К, (ѓо). По существу 
фильтры, показанные на рис. 12.19 и 12.21, совершенно идентичны, 
что является большим преимуществом, особенно в тех случаях, ког- 
да приемник и передатчик находятся в одном месте, как, например, 
в радиолокаторе. В подобных случаях генерирование сигнала и его 
оптимальная обработка при приеме могут быть осуществлены с по- 
мощью одного фильтра. Подобная система получила название ключ- 
замок. 


12.7. СОГЛАСОВАННАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ ЗАДАННОГО СИГНАЛА 
ПРИ НЕБЕЛОМ ШУМЕ 


Пусть на полностью известный сигнал 5 (1) линейно (аддитивно) 
накладывается шум с неравномерным энергетическим спектром 
У (©) (небелый шум). Требуется синтезировать фильтр, максимизи- 
рующий отношение сигнал — помеха. В отличие от ранее рассмот 
ренных задач в данном случае передаточная функция должна быть 
согласована не только со спектром сигнала $ (о), но также и с энер- 
гетическим спектром шума (6). 

Наиболее простым способом отыскания требуемой передаточной 

функции К (іо) является приведение заданного шума к белому 
[1]. Для выяснения сути этого способа рассмотрим вспомогательную 
структурную схему, показанную на рис. 12.22. На этой схеме 
К (іо) обозначает искомую передаточную функцию синтезируемого 
фильтра, а К, (іо) и 1/К, (іо) являются передаточными функциями 
двух вспомогательных, условных четырехполюсников, введение ко- 
торых не оказывает никакого влияния на работу устройства, так как 
их результирующая передаточ- 
ная функция равна единице. 
а Так как функцию К, (ѓо) 
можно выбирать произвольно, 
то модуль этой функции зада- 
дим в виде 


1 
м 


Рис. 12.22. Согласованная 


фильтрация заданного сиг- К, (0) = УМ ЛР (о), (12.60) 


нала при небелом шуме. 


где И, — постоянная величина. 


Тогда на выходе первого четырехполюсника булет действовать 
шум с равномерным энергетическим спектром 


У, (о) = № (о) К, (0)? = 10, == соті, 


т, е, белый шум. 


Само собой разумеется, сигнал на выходе этого четырехполюс- 
ника отличается от входного сигнала, так как спектральная плот- 
ность 


$, (©) = $ (о) К, (їо) (12.61) 


отличается от 3 (0). Однако это обстоятельство несущественно; 

основной задачей является максимизация отношения сигнал-поме- 

ха на выходе всего устройства. Поэтому важно отношение энергии 

сигнала к энергетическому спектру шума, а форма сигнала при этом 
оли не играет. 

Так как в рассматриваемом сечении схемы шум является белым, 
то для получения на выходе максимума отношения сигнал—помеха 
вся последующая часть устройства должна иметь передаточную 
функцию, отвечающую условию (12.16). Таким образом, получаем 


—1 К (о) = А8; (в) е- 9%. (12.62) 
К; (0) 

Левая часть этого выражения является результирующей пере- 
даточной функцией четырехполюсника, обведенного на рис. 12.292 
штриховой линией, а правая часть — функцией комплексно-сопря- 
женной по отношению к спектру $, (о) и дополненной множителем 
е‘ в. 


Из выражения (12.62) получаем Р 
К (10) = А51 (0) К, (0) е- №5. (12.63) 
Но из (12.61) следует, что 
$1 (о) = 8* (о) КІ (Го), 
Таким образом, 
К (00) = А5" (©) КІ (0) К, (6) е 00 А* (6) [Ку (9) ео, 
Подставляя сюда соотношение (12.60) , окончательно получаем 


К (16) = АИ, © еа, (12.64) 
\ (о) 
Нетрудно истолковать физический смысл этого соотношения, 
Как и в случае белого шума, для максимизации отношения сиг- 
нал—помеха в фильтре должна осуществляться компенсация на- 
чальных фаз спектра входного сигнала $ (6). Поэтому в правуючасть 
(12.64) входит комплексно-сопряженная функция $* (о). Однако 
модуль передаточной функции должен быть, во-первых, пропорцио- 
нален модулю $ (о) (как и в случае белого шума) и, во-вторых, об- 
ратно пропорционален энергетическому спектру шума на входе 
фильтра, Тем самым обеспечивается подчеркивание тех компонен- 
Тов спектра сигнала, при которых интенсивность шума меньше. 


12.8. ФИЛЬТРАЦИЯ СИГНАЛА С НЕИЗВЕСТНОЙ НАЧАЛЬНОЙ ФАЗОЙ 


При обработке сложных сигналов с внутриимпульсной модуля- 
цией начальная фаза 9, высокочастотного заполнения в выражении 
а (1, 0.) = А (дсоѕ [00 + 0 (0 + 6, (12.65) 


обычно является неизвестной величиной. 


Если фильтр согласован с сигналом а (& 0) = А (дсоѕ (о? + 
-- Ө (21, без учета Ө,, то при наличии фазового сдвига Ө, фильтр ока- 
зывается рассогласованным. Выясним влияние этого рассогласова- 
ния на выходное колебание. 

Основываясь на общем выражении (12.28), представим сигнал 
на выходе фильтра (сначала при Ө, = 0) в форме (3.98), (3.99): 


@вых (0) = = Ве | ео? { А (х) А* (х— 0) «| - 


Е = А Ве [еі Вл (0). (12.66) 


Постоянная задержка і, входящая в выражение (12.28), для 
упрощения анализа опущена. Поэтому сдвиг т заменен {. Кроме 
того, знак минус в показателе степени заменен плюсом в соответст- 
вии со знаком сдвига функции А* (х — 1). Как отмечалось в $ 3.10, 
интеграл в последнем выражении имеет смысл корреляционной 
функции Ва (1) комплексной огибающей А (№). 

· Введем рассмотрение начальную фазу 0, входного сигнала. 
Для этого достаточно функцию А (х) домножить на ей, Новый ин- 
теграл 

[> 


\ А (х) её 6 А* (х— В х (12.67) 


— оо 


определяет взаимную корреляцию между функциями А (х) е‘ и 
А* (х — 1), однако после вынесения множителя е!% за знак инте- 
грала получается произведение еѓ® Ва (1). 

Таким образом, приходим к следующему выражению для сиг- 
нала на выходе рассогласованного фильтра: 


ых (1, 6) —-- Ке [еее В, (0). (12.68 


Из сравнения этого выражения с (12.66) вытекает, что для учета 
начальной фазы достаточно прибавить 06, к слагаемому ®ФоБ сохра- 
нив огибающую выходного сигнала. 

Проиллюстрируем этот результат на примере ЛЧМ импульса, 
рассмотренного в примерах $ 3.11 и 12.5. 

Из соотношений (3.103) и (3.106'), после замены в них т наї 
(задержка сигнала не учитывается), вытекает следующее выраже- 
ние для корреляционной функции огибающей: | 


маат = (: — | 
2 с с 
ВАЙ То лт (Те) 


Таким образом, 


аһы (Ё Ө) = АТ 01—02. соѕ (оз + 00). (19.69) 


На рис. 12.23 изображено выходное колебание на отрезке вре- 
мени вблизи пика при Ө, = 90° для фильтра, согласованного с ЛЧМ 
сигналом. Параметры входного сигнала соответствуют п.2, $ 12.5 
(рис. 12.10). В зависимости от величины 6, положение пика сжатого 
сигнала на оси времени может изменяться в пределах 7/0, т. е. 
половины периода высокочастотного заполнения. Из этого примера 
видно, что при достаточно большом числе периодов, приходящемся 


ае $ |4 ( 7- =] 


© = 


и у 


Фазайый 
Алене Д 


Рис. 12.23. Высокочастотное заполне- Рис. 12.24. Выделение квадратурных 
ние сжатого ЛЧМ импульса при на- составляющих комплексной огибаю- 
чальной фазе сигнала 9,=90°. щей узкополосного колебания. 


на длительность сжатого сигнала, влияние 6, на величину пика не- 
значительно. Если дальнейшая обработка сигнала ведется по оги- 
бающей, то при выполнении указанного выше условия относительно 
высокочастотного заполнения влияние 6, исключается. 


12.9, СОГЛАСОВАННАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ КОМПЛЕКСНОГО СИГНАЛА 


В гл. 3, 6 и др. отмечалось, что комплексная огибающая А (1 
узкополосного сигнала а (В = А (соѕ [оѓ + Ө (91 содержит в се- 
бе всю информацию, обусловленную как амплитудной, так и угло- 
вой модуляцией. Во многих практических задачах радиотехники 
обработку сигнала целесообразно производить непосредственно по 
огибающей А (1) с исключением несущей частоты о. 

Структурная схема устройства, осуществляющего выделение 
комплексной огибающей узкополосного сигнала а (1), представлена 
на рис. 12.24. Устройство состоит из двух одинаковых преобразо- 
вателей частоты с общим гетеродином, частота которого 0, совпадает 
с несущей частотой сигнала. Б 

Избирательная цепь на выходе каждого из преобразователей 
представляет собой фильтр нижних частот (АС-цепь). Полоса про- 


зрачности фильтра предполагается достаточной для неискаженного 
воспроизведения спектра передаваемого сообщения. При выполнении 
условия Е, >> Амакс Осуществляется линейное преобразование час- 
тоты, в результате которого колебание на выходе первого преобра- 
зователя принимает вид [см. формулы (8.74) и (8.77)1 


Ао: (0 = а, Е, А (0) соѕ {100 + Ө (1 — ө, = 2. А (0с050 (8. 
(12.70) 


На выходе второго преобразователя, благодаря сдвигу фазы ге- 
теродинного колебания на угол ф == 90°, получается колебание 


Ань (0 = аЕ, А $ соѕ оо + 9 (01 — (90,4 - 90°} = 
= К.р А (дѕіп 0 (2. (12.71) 


Символом Ёр == а Ё, обозначен постоянный коэффициент, 
имеющий смысл крутизны характеристики преобразования; а» — 
коэффициент при квадратичном члене в выражении (8.10). А 

Преобразователи, выделяющие на выходе колебание, содержа- 
щее информацию о фазе 0 (й) (слагаемое 0, Ё исключено), обычно на- 
зывают фазовыми детекторами. 

Косинусное А. (№ и синусное Аз (В колебания совпадают 
соответственно с действительной и мнимой частями комплексной 
огибающей А (1) [см. выражение (3.88)]. В этом смысле рассматри- 
ваемая обработка яляется квадратирной. 

Совокупность физических колебаний Аз, (1) и Аа, (1, запи- 
санная в виде суммы Аз. (1 + (Аа, (В, позволяет трактовать 
комплексное колебание как физический процесс. Следует при этом 
иметь в виду, что рассматриваемое комплексное колебание не яв- 
ляется аналитическим сигналом. Это объясняется тем, что спект- 
ральная плотность комплексной огибающей А (1) не обращается в 
нуль в области частот © < 0 (см. п. 3, $ 3.10). 

Дальнейшую обработку комплексного колебания следует про- 
изводить по: обычным правилам оперирования с комплексными ве- 
личинами. 

Если в результате прохождения узкополосного сигнала 


а (1 = А (0соз Іо, + 0 (01 = Ве ІА (0) ео] 
через фильтр с импульсной характеристикой 
5 (0) = С (0соѕ [0,7 + ў (01 = Кеб (0 еі] (19.79) 
на выходе получается сигнал (см. $ 6.6) 
Әһых (0 = Авых (Йсоѕ [оі + Өһых (91 = Ве [Аһ (0 ей, 


то при эквивалентной квадратурной обработке на выходе фильтра 
нижних частот сигнал должен иметь вид 
со 
Авых (0 = \ А (х) 6 (1— х) ах. (12.73) 


— о 


Из этого требования вытекает, что импульсная характеристика 
искомого фильтра должна совпадать с комплексной функцией С (0). 
Комплексную импульсную характеристику можно реализовать 
с помощью двух физических фильтров с вещественными импульсны- 
ми характеристиками соответственно Осо (0) = С (0) соѕту (д и 
С-ш (0 = С (дзіп ү (0 (см. формулу (12,72)1: 

С (В = а, (0 + іб, (0, (12.74) 
Подставив в (12.73) А (4) по формулам (12.70), (12.71) и С (2 по фор- 
муле (12.74), получим 


А. (0 = { (Ао (х) + (Аль (Ось (0х) 1-б (0—9) Ах = 


— 0% 


== \ Асов (0) Соо (0 —Х) ах — \ Аль (0 быв (х) ах + 
+2 | \ Аза (х) Ссоь ( — х) ах + \ Асов (х) ааль (е х) ах | е 


(12.75) 


Первый интеграл определяет отклик физического фильтра с им- 
пульсной характеристикой (вещественной) С... (0) на воздействие 
Асо (0, второй интеграл — отклик фильтра с импульсной харак- 
теристикой Сыв (Й на воздействие Ань (В ит, д. 

Алгоритм (12.75) реализуется схемой, представленной на 
рис. 12.25. Это общий алгоритм, применимый к произвольной функ- 
ции С (0. В случае же согласован: 
ной фильтрации на импульсную Асв(0 
характеристику С (4) накладывает- о 
ся условие, вытекающее из требо- 
вания максимизации пика сигнала. 
Это условие по аналогии с выраже- 
нием (12.29) и с учетом (12.66) 
можно записать в форме 


0 (0 = СА* (0), 
где С — постоянный коэффициент, 
Таким образом, 
С ( = СА* (0 = Рис. 12.25. Комплексный фильтр. 
= С[ Ав» (0 — ГА, (1. (12.76) 
Подстановка этого выражения в (12.75) приводит к следующему 
результату: 


Ай) 


Аб | 


А 0С { А0) л —0ах-=СВа0. (12.77) 


— со 


Из этого выражения следует, что при строго согласованной 
фильтрации сигнал на выходе рассматриваемого устройства являет- 
ся вещественной функцией, совпадающей по форме с корреляцион- 
ной функцией комплексной огибающей входного колебания. 

Введем в рассмотрение неизвестную начальную фазу бо. Для это- 
го входящие в выражение (12.75) функции Де, (х) и Ашь (х) 
должны быть домножены на е№%, в результате чего получится 


Авых (9 = СВА (0 еі = СВд (1) соз Ө, + іСВА (В зіп 6%. (12.78) 


При 6, = 0 суммарное колебание на выходе сумматоров 1 и П 
является комплексным. На рис. 12.26 воспроизведена схема, пока- 
занная на рис. 12.25 (слева от штриховой линии) с измененными 
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Рис. 12.26. Комплексный фильтр, согласованный с комплексной огибающей 
узкополосного колебания и дополненный элементами квадратурной обработки. 


знаками выходов косинусного и синусного фильтров. Импульсные 
характеристики указанных фильтров сохранены прежними. Справа 
от штриховой линии показаны дополнительные устройства, необхо- 
димые для исключения неизвестной начальной фазы: квадрирующие 
устройства (КУ), сумматор и устройство для извлечения квадрат- 
ного корня из суммы квадратов. В результате этой дополнительной 
обработки получается колебание СВа (№, совпадающее с (12.77). 

Продолжая пример с согласованной фильтрацией ЛЧМ импуль- 
са, приведенный в предыдущем параграфе, получаем 


А.у (9 = СТ, е? [зіп лт (ИТ) (1— ИТдУят (ИТ.) 
а при полной обработке по схеме, изображенной рис. 12.26: 
Авых (0) = СТ. [эт пт (ИТе (Е — ИТ) тт (Т). 


Возведение в квадрат и извлечение корня являются нелинейны- 
ми преобразованиями сигнала. Однако эта часть обработки произ- 
водится после максимизации отношения сигнал — помеха в линей- 
ном согласованном фильтре, поэтому эффект взаимодействия сиг- 
нала и помехи менее вреден, чем при непосредственном воздействии 
сигнала и помехи на нелинейное устройство, 


Глава 13 


ДИСКРЕТНАЯ ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ. ЦИФРОВЫЕ 
ФИЛЬТРЫ 


13.1. ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 


Последние годы характеризуются быстрым развитием дискретных 
систем управления и систем передачи информации, в которых широко 
применяется математическое моделирование процессов фильтрации, 
основанное на использовании ЭЦ ВМ. Это новое направление оказы- 
вает большое влияние на развитие теории и техники цепей и 
сигналов. 

Общее представление о принципе цифровой обработки контину- 
ального сигнала можно получить из схемы, изображенной на рис. 
13.1 На том же рисунке даны эпюры колебаний в различных сече- 
ниях схемы. 

Входной сигнал $ (1) подвергается сначала дискретизации по 
времени с помощью электронного ключа (ЭК), работающего с ша- 
гом Т. Дискретизированный сигнал $т (1) на выходе ЭК имеет вид 
последовательности равноотстоящих коротких импульсов, являю- 
щихся выборками (отсчетами) сигнала ѕ (д. Каждый из отсчетов за- 
поминается в интегрирующей ЮС-цепи на время, необходимое для 


= 
ГЕ ает 4 
| 5(#) | | 57(9 | р" | ре 


Рис. 13.1. Функциональная схема цифрового фильтра. 


срабатывания аналого-цифрового преобразователя (АЦП). Время 
запоминания должно быть меньше шага Г. В результате, на выходе. 
ВС-цепи получается ступенчатое колебание 5т (0). 

В АЦП каждый отсчет квантуется по уровню и преобразуется 
В кодовое слово — двоичное число, составленное из г разрядов, 
каждый из которых представлен нулем или единицей (паузой или 
стандартным импульсом). 

Қвантование заключается в том, что отсчет измеряется и ему 
присваивается один уровень из общего числа возможных. Это число 
равно 2. Например, при г = 10 получается 210 — 1024 уровня. 
Каждому разряду соответствует своя шина, так что на выходе АЦП 
Закодированный цифрой отсчет представлен в виде комбинации из 


бинарных единиц (пауз и импульсов), возникающих на ғ выходных 
шинах одновременно (параллельный код). Максимально возможно- 
му значению отсчета соответствует кодовое слово, составленное из 
г импульсов, нулевому значению отсчета — из гпауз. Точность пред- 
ставления отсчета тем выше, чем длиннее кодовое слово, т. е. чем 
больше в нем бинарных единиц. 

Последовательность закодированных цифрами отсчетов посту- 
пает в цифровой фильтр (ЦФ), представляющий собой вычислитель- 
ное устройство, в котором над кодовыми словами производятся оп- 
ределенные математические операцни (сложение, вычитание, умно- 
жение, а также задержка во времени}, соответствующие заданному 
алгоритму. В результате этих операций на выходе ЦФ возникают но- 
вые кодовые слова, соответствующие профильтрованному сигналу. 

В преобразователе цифра — аналог (ЦАП) каждое кодовое слово 
приводит в действие группу электронных ключей, которые управ- 
ляют суммированием эталонных напряжений, соответствующих каж- 
дому из разрядов. В результате на выходе ЦАП воспроизводятся 
отсчеты в аналоговой форме. Такое декодирование является про- 
цессом, обратным происходящему в АЦП. 

Напряжение на выходе ЦАП 7 ььх (4) имеет ступенчатую форму, 
причем высота каждой ступени равна отсчету выходного сигнала в 
соответствующий момент времени. Таким образом, под выходным 
дискретизированным сигналом ѕт вых (К) следует подразумевать по- 
следовательность «тонких» импульсов, представляющих дискретные 
отсчеты выходного сигнала $. (д. 

Наконец, в четырехполюснике, который можно назвать синтези- 
рующим фильтром (СФ), осуществляется преобразование дискрет- 
ной последовательности в континуальный выходной сигнал 5ых (д. 

Очевидно, что перечисленные выше преобразования, производи- 
мые над каждым из отсчетов входного сигнала, должны выполняться 
за время меньшее, чем шаг Г. Кроме того, должна обеспечиваться 
строгая синхронность управления электронными ключами, исполь- 
зуемыми для осуществления поразрядного сложения, вычитания 
и других операций над кодовыми словами. Все это приводит к необ- 
ходимости применения весьма сложной системы синхронизации 
вспомогательных импульсных последовательностей, с помощью ко- 
торых на каждом шаге Т обеспечивается стирание старой информа- 
ции в двоичных элементах (например, в триггерах) и ввод в них но- 
вой информации. 

Задача решается путем формирования указанных последователь- 
ностей из единого гармонического колебания с частотой 1/Г, полу- 
чаемого от опорного генератора. В связи с тем, что Т является ос- 
новным параметром цифрового фильтра, особое внимание уделяется 
повышению стабильности частоты опорного генератора. 

„Применение интегральных микросхем и типовых узлов современ- 
ной микроэлектроники позволяет с успехом решать перечисленные 
выше сложные задачи, 


Цифровые фильтры обладают рядом важных преимуществ. Ос- 
новные из них — надежность в работе и стабильность характерис- 
тик, недостижимые в аналоговых фильтрах, обусловлены преобразо- 
ванием континуального сигнала в двоичное число, представленное 
стандартными сигналами (импульсы и паузы), 

Некоторые другие важные преимущества будут отмечены в даль- 
нейшем, после более детального рассмотрения основных характе- 
ристик цифрового фильтра. 

Следует отметить, что при рассмотрении принципа действия 
схемы, представленной на рис. 13.1, преобразование аналог— цифра 
и обратное преобразование цифра — аналог не имеют решающего 
значения. Можно исходить из допущения, что в вычислительное 
устройство вводятся неквантованные отсчеты {в аналоговой форме), 
над которыми и совершаются математические операции (существуют 
дискретные системы аналогового типа, в которых не используется 
цифровое кодирование). В связи с этим в последующих параграфах 
рассматривается принцип действия дискретных систем сначала без 
учета АЦП и ЦАП. Оценка же погрешности, связанной с квантова- 
нием отсчетов, а также некоторые другие особенности цифровой об- 
работки снгналов излагаются в $ 13.11 — 13.13. : 


13.2. АЛГОРИТМ ДИСКРЕТНОЙ СВЕРТКИ (ВО ВРЕМЕННОЙ ОБЛАСТИ) 


Схема устройства дискретной обработки континуального сигнала 
(без цифрового кодирования) представлена на рис. 13.2. 

Процедуру дискретизации входного сигнала (взятие выборок) 
удобно рассматривать как умножение функции $ (1) на периодичес- 
кую последовательность иг (#1 


тактовых импульсов. В качестве Питер 
таких импульсов обычно рас- = Т Фильтр — 
сматривают дельта-функции, так 222—7 =] мй 

50) 5) Фитыр хб 


что функцию иг( можно опре. 
делить выражением 


бурых) 


оо Рис. 13.2. Схема дискретной обработ- 
п @ = У 0(2— АТ). (13.1) ки сигнала. 
== — © 
График этой функции показан на рис. 13.3, 6б (цифра единица 
обозначает площадь тактового импульса). 
Тогда дискретизированный сигнал 


зи = У 64—#Т)= 
== — © 


оо 


= У 8(ЕТ)ӧ(— ЕТ) = У) 5, (13.2) 


Е = — оо о 


где 
5 = $ (АТ) (# — ЕТ). (13.3) 


При таком обозначении $, имеет смысл бесконечно короткого 
импульса, расположенного на оси времени в точке # = ЁТ и-обла- 
дающего площадью, численно равной выборке $ (ЕТ). Таким обра- 
зом, выборки $ (ЕТ) из сигнала $ (1 (рис. 13.3, а), являются весовы- 
ми коэффициентами дельта-функций (рис. 13.3, в).! 

Дискретизированный сигнал 5т ({) подается на дискретный 
фильтр, влияние которого на 5т (#) должно быть эквивалентно влия- 
нию некоторого аналогового фильтра на $(1). Пусть импульсная ха- 
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а) 2047) 
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Рис. 13.3. Дискретизация сигнала: 


а — исходный континуальный сигнал; 6 — последовательность тактовых импульсов; 
М в — дискретные отсчеты сигнала. 


рактеристика последнего 2 (1) задана. Тогда сигнал на выходе ана- 
логового фильтра определяется сверткой [см. выражение (6.12)]: 


5вых (Й = ( 5 (1— х) в (х) ах. (13.4) 


-— со 


Дискретный эквивалент свертки при надлежащем выборе шага 
Т можно записать в форме 


з (ИТ) = У В үа (ЕТ), (13.5) 


п== — 00 


+ Следует иметь в виду, что по своей размерности $7 (й) отличается от 


5 (0), поскольку функция б (1) имеет размерность 1/#. Для сохранения раз- 
мерности выражение (13.3) следовало бы записать в форме в = Т (ЁГ)х 
хӧ ({— ЕТ), что равносильно приравниванию площади импульса $8 площади 
прямоугольного импульса с основанием Т и амплитудой в (ЕТ) А]. 


аи 


Где $%ых (ИГ) — п-я выборка Из $вых (0), а соответствующий этой 
выберке импульс согласно (13.3) 


вых п == Звых (ИГ)б (Е — пТ). (13.6) 


В выражении (13.5) & (ЕТ) имеет смысл А-й выборки из импульс- 
ной характеристики аналогового фильтра, показанной на рис. 13.4 
штриховой линией, : 

Выражение (13.5) можно рассматривать как алгоритм дискрет- 
ной обработки, эквивалентной пропусканию сигнала через аналого- 
вый фильтр с заданной импульсной характеристикой д (1. 


Рис. 13.5. Дискретный фильтр. Го 


Рис. 13.4. Дискретизация импульсной 500 
характеристики аналогового фильтра. 
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При отсчете времени от начала входного сигнала выражение (13.5) 
‚принимает вид 


вац (07) = У е0 7187). (18.57) 
#=0 


Верхний предел суммирования следует из условия, что при 
в>п $[(п— ЮТ] = 0, а нижний — из условия, что при #< 0 
2 (0) = 0. 

Схема устройства, обладающего требуемой дискретной импульс- 
ной характеристикой от (1), представлена на рис. 13.5. На этой схеме 
буквами @%, @1, ао, ..., ан обозначены не зависящие от частоты коэф- 
фициенты усиления, а Г — идеальная линия задержки; задержка 
совпадает с темпом поступления выборок сигнала $ (д. Подбором 
коэффициентов а, = д (0), а, == в (Т), а, = в (2Т), ... можно, в 
принципе, осуществить весьма сложные импульсные характеристики 
ат (0. 

Очевидно, что импульсная характеристика рассматриваемого 
устройства должна записываться в форме 


ат () = 5 (006 (0 + 6 (7) (1 Т) + 8 (2) &—2Т) +... ` 
„= 406 (В На, ё(— Т) + аз ӧ ( — 27) +... (13.7) 


Таким образом, ак = в (ЕТ) является лишь весовым коэффи: 
циентом при дельта-функции 6 (# — 7). При подаче на вход схемы, 


обведенной на рис. 13.5 штриховой линией, дискретного сигнала 
5т (1) на выходе сумматора 5 получается дискретная последова- 
тельность импульсов 57 вых (й), а на выходе синтезирующего фильт- 
ра — профильтрованный непрерывный сигнал 5ьых (0. 

Осуществить дискретный фильтр непосредственно по схеме на 
рис. 13.5 можно лишь для относительно простых сигналов, обладаю- 
щих небольшой базой № = „То. (Т, = МТ — длительность обра- 
батываемой реализации сигнала.) Однако алгоритм (13.5) широко 
используется при моделировании фильтров с помощью ЭВМ. 

Основная трудность реализации дискретного фильтра заключает- 
ся также в осуществлении элемента памяти Т. Эта трудность отпа- 
дает при переходе к цифровой фильтрации, когда запоминание сиг- 
нала на любое необходимое время осуществляется с помощью дво- 
ичных элементов (триггеров). Важным параметром дискретного 
фильтра является память Г. Этот параметр оказывает решающее 
влияние на основные характеристики фильтра — передаточную 
функцию и импульсную характеристику, 


13.3. ДИСКРЕТНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ФУРЬЕ 


Для уяснения особенностей дискретной фильтрации важное зна- 
чение имеет выявление структуры спектра дискретизированного 
сигнала вт (1. 

Пусть заданы спектральная плотность $ (®} исходного сигнала 
5 (8 (континуального) и шаг взятия выборок Т. Рассматривая ву (1 
как произведение 5(0 ит (1), где ит (#) определяется выражением 
(18.1), находим спектральную плотность функции $т (й) по формуле 

со 
$т (о) == \ 5 (дут (0 е‘ 44. (13.8) 


— со 


Периодическую последовательность дельта-импульсов можно 
представить в виде ряда Фурье 


1 а по Г 
4 == — 801 5 == 2л Т. 1 Ы 
Е аа (13.9) 
Коэффициенты этого ряда равны ШТ поскольку спектральная 
плотность одиночного дельта-импульса равна единице, а период 
повторения импульсов равен Т (см. формулу (2.55)], 
Подставив (13.9) в (13.8), получим 


п=— © 


8 (®) = 2. | 5 (7) р ев е № у 


оо 


— опор! Др е оше |, 
{ $(1е ре Е У з (о И ) 


(13.10) 


пах — 00 


Итак, спектр $т (©) дискретизированного сигнала представляет 
собой последовательность спектров! $(6) исходного сигнала 5 (д, 
сдвинутых один относительно другого на величину Х/Т. 

Если шаг взятия выборок отвечает условию Т < 1//,, (по тео- 
реме отсчетов) и, следовательно, о„ < 7/7, то отдельные спектры 
не перекрываются, как это показано на рис, 13.6, и могут быть раз- 
делены с помощью фильтров на выходе устройства. 

Спектр дискретизированного сигнала приобретает периодичес- 
кую форму. Выражение (13.10) полезно для установления связи 

ежду 5 (о) и $1 (о), однако р 
в общем случае, при произволь- 
ном соотношении между Т и 
$ (©), когда возможно перекры- 
тие спектров, применение фор- 
мулы (13.10) становится затруд- 
нительным. Кроме того, жела- 
тельно иметь формулу, позво- 
ляющую находить $7 (о) непо- 


2% т Т 
средственно по заданным времен- Е 5 б ў у= 22 4 


ным выборкам $ (ЕТ), без обра- 
щения к спектру $ (®) исход- Рис. 13.6. Спектр дискретизированно- 


Г гнала. 
ного континуального сигнала. Е 


Такую формулу легко получить, 
если преобразование Фурье применить. к выражению (13.2). При 
отсчете времени от первой выборки 5 (0) получим 


$т (0) = (0 =-^ 4 = фе У 5 (ЕТ) 5 (РТ) = 
0 0 Е=0 
= У з(ЕТ) 8 (—#Т) Ч == У $(Т)е-№т. (13.11) 


Е—=0 0 #=0 


Реальный сигнал аппроксимируется с помощью конечного числа 
отсчетов. При числе отсчетов № выражение (13.11) принимает вид 


8; (== У) (Г) е- т, (13.12) 


в=0 

Прн использовании ЭВМ требуется дискретизация сигнала как 
во временной, так и в частотной области. В последнем случае час- 
тотный спектр $7 (®) определяется совокупностью своих значений 
$т (по!) на дискретных частотах о = по}. | 

В $ 2.15 было ‘установлено, что число степеней свободы сигнала 
одинаково как по времени, так и по частоте. Частотный интервал 
о; между соседними отсчетами должен быть приравнен о; = 20,,/М. 


1 По своей размерности величина $; (о) отлачается от $ (©) гак же, как 
9 сами оригиналы эт (1) из (0 (см. сноску на с. 476). 


Так как оь = л/Т, то в, = 2л/МТ. Это соотношение согласуется 
с определением До = 27/7, в $ 2.15, поскольку произведение МТ 
имеет смысл длительности ТГ. исходного (континуального) сигнала, 

Подставив в выражение (13,12) о = по, получим формулу для 
определения частотных выборок 


м1 м1 ТВ 
$т (пол) = У $(#Г)е-®Т = у з(#Т)е Ме 5 
&=0 620 
п==0, + 1, 2, ..., Б (М—1)/2. (13.13) 


Соотношение (13.13) называется дискретным преобразованием 
Фурье (ДПФ). 

При увеличении | п| свыше (Л — 1)/2 функция $т (ио!) повто- 
ряется периодически. Поэтому $7 (—6,) можно приравнять 
$г (№ — ой], соответственно $ (—20;) == $т КМ — 2), и т. д. 
Это позволяет записать выражение (13.13) в несколько измененной 
форме, удобной для вычисления на ЭВМ: 


Е 
і———— 


м1 2 пе 
$2 (по) = У з(#Г)е “М , п—=0,1,2,..,МЫ—1. (13.137) 


Е=0 


Нумерация отсчетов при нечетном и четном значениях № пояс- 
няется рис. 13.7, 13.8 при № = 7 и 8. Функция $ (1) в этих примерах 
предполагается вещественной, поэтому частотные выборки, располо- 
женные симметрично относительно точки п = 0 (о == 0), должны 
образовывать комплексно-сопряженные пары. Для выполнения это- 
го условия выборки $т (иф) должны располагаться в середине 
соответствующих частотных интервалов (на рис. 13.7, 13.8 заштри- 
хованных). В нижних частях этих рисунков в скобках обозначены 
номера отсчетов, соответствующих отрицательным значениям л, 
после сдвига отсчетов вправо на № частотных интервалов. Как при 
четном, так и нечетном № полная ширина спектра 20, = №}, 

Можно ввести и понятие обратного дискретного преобразования 
Фурье. По аналогии с парой преобразований Фурье (2.48), (2.49) 
дискретное обратное преобразование можно определить как 

2л 


М1 — пв 
8(07)=С У блюде ү, 2—0, 1,2,..., М—1. 
п== 0) 
Для определения постоянного коэффициента С подставим в это 
выражение $т (по) из (13.13): 


МЕ [М1 — пат і —— МЕ 
5(АТ)=С У | У зтГ)е * ем = 
й=0 т=0 
ма МЕ Еу 
ес У) ув" я 


Ё | 
| Мау = 20 | 


$ 


2 
анн о) 
| 
| 
| 
і 
і 
і 
і 
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(83) 2) 0 (0) 


Рис. 13.7. Дискретное преобразование Фурье. Нумерация отсчетов при нечет- 
ном №, 


П 


0 еу 20у еу 2% 
Му = 26у 


5 


1 з 02 5 6.7 91 
с Ез) со (7) @ 


Рис. 13.8. Нумерация отсчетов при четном М. 


При т == Ё внутренняя сумма обращается в №, а при любом дру- 
гом значении т — в нуль (как сумма векторов, концы которых делят 
окружность единичного радиуса на равные дуги). Следовательно, 
в правой части остается одно слагаемое С $ (ЁТ)М, из чего вытекает 
равенство С = 1/М№. Таким образом, обратное дискретное преобразо- 
вание Фурье, принимает следующую форму: 


1 ры. ре Ап 
5(6Т) = 7 Х Зее М, А=0,1,2,...М-—1. (13.14) 


п= 0 


Как и при прямом ДПФ, вне интервала 0< А < № — 1 функция 
$ (ЕТ) продолжается периодически. 

Некоторые из свойств непрерывных преобразований Фурье, 
рассмотренных в $ 2.7, нетрудно сформулировать также и для ДПФ, 

1. Линейность преобразовання: спектр суммы (разности) дис- 
кретных сигналов равен сумме (разности) их спектров. 

2. Сдвиг дискретного сигнала во времени. Повторяя рассужде- 
ния, приведшие к выражению (2.57), нетрудно показать, что если 
сигналу $ (1), представленному совокупностью отсчетов $ (ЕТ), Е = 
= 0, 1,2, ..., М — 1, соответствует ДПФ 87у (п), то сигналу 

п 


і———-пт 
$(Е-- тГ), тле т —— целое число, соответствует ДПФ е М  $г(поз). 
Иными словами, сдвиг последовательности отсчетов на т интер- 
валов приводит лишь к изменению фазочастотной характеристики 


ДПФ на величину тит {теорема запаздывания). 
З. Теорема свертки. Если ДПФ $т (по) соответствует дискрет- 
—1 
ному сигналу 57 (В = Ў; 5(АТ)б ({— ЕТ), а ДПФ От (по) — сиг- 
0 


М1 
налу ет (8 => 5 (ЕТ)д (1— ЕТ), то произведению $7 (по )О1 (поз) 
соответствует сигнал 


М 
упт) = У? вт Та (ВТ). 


2—0 


Вывод этого выражения аналогичен выводу (2.64) [см. также (13.7)1. 

В предыдущих главах отмечалось, что ограничение сигнала одно- 
временно по длительности и по ширине спектра неосуществимо, 
Представление сигнала конечным числом импульсов М и конечным 
числом частотных выборок Л! неизбежно сопровождается некоторы- 
ми искажениями формы сигнала. Однако эти искажения проявляют- 
ся не при переходе от $ (АТ) к $у (по) или при обратном переходе 
от 87 (пол) к $ (АТ) с помощью преобразований (13.13), (13.14), а при 
переходе от дискретного представления к континуальному. Этот 
вопрос рассматривается в следующем параграфе, 


18.4. ПОГРЕШНОСТЬ ДИСКРЕТИЗАЦИИ СИГНАЛОВ 
КОНЕЧНОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТИ 


В $2.14 отмечалась противоречивость требования ограничить 
сигнал одновременно по длительности и по спектру. Это противоре- 
чие проявляется особенно существенно при дискретизации относи- 
тельно коротких импульсных сигналов. | 

Пусть задан сигнал $(1) длительностью Те и, строго говоря, с бес- 
конечно широким спектром $ (о). При выборе шага дискретизации 
Т на основании теоремы Котельникова (см. $ 2.14) возникает неопре- 
деленность в оценке величины © — граничной частоты спектра 
сигнала. Выбор этой частоты определяет шаг Г == л/е т, а при задан- 
ной длительности сигнала Т, число дискретных отсчетов № = 

= Го/Т = Тоо им. 

Для восстановления сигнала в континуальной форме требуется 
фильтр с полосой прозрачности | оі = о,„ (см. $ 13.3). Для упроще- 
ния анализа исходим из идеального фильтра с АЧХ 


К п) | при 19| <, 
0 при || 20. 


Фазочастотная характеристика подобного фильтра в полосе про- 
зрачности линейна и вносит лишь задержку сигнала, которую даль- 
ще учитывать не будем. 

Фильтр с указанной выше полосой пропускания подавляет со- 
ставляющие спектра 5 (о) с частотами ®, превышающими © т. По- 
этому под ошибкой, погрешностью дискретизации‘ можно подразу- 
мевать функцию времени, соответствующую отсекаемой части спект- 
ра. Обозначим эту функцию А5 (№. Тогда 


— т оо 


А (В = Е | $ (©) её" ао р | $ (©) е’о* 20. 
2л 2л, 
— со 9. 


Проиллюстрируем это выражение на примере простого сигнала 
в виде импульса прямоугольной формы (рис. 13.9, а). 
Спектральная плотность этого сигнала > (1), равная [см. (2.68) 


т (оГ/2 
$) АТ, о, 


является четной функцией о. Поэтому выражение для Д5 (й) легко 
привести к виду 


со о 
Т: Т 
0—2. | > эро 78. ао („о [04 6) аа 
0 о 
ут 


Саа 7, 1 апо (+ — 74) до 
— [1 эта (#- 2%) 9+ | о : р 
0 


0 


Учитывая известные соотношения 


со 


( зіп ах а= | л/2 при а 0, 
—7/2 при а<0, 


х 
0 


приходим к следующему результату: 


| ст Те 5; 9% Ге __ 2 Те 
т |8 Я 7 (+; г С К ( т.) при 11 


с 


: . @т 2 Те 
м. = | при! |2. 


А5 (0) = 


и. 

, ^ зіп ах 

В этих выражениях $ и == | 
0 


т 4х — интегральный синус. 


Пусть для дискретизации импульса отводится № отсчетов. Тогда 
Т = ГМ; от = УТ = МГ, отГо/2 = Мл/2 и предыдущее 


5(1)-456) 


745 2 45 7% 


Рис. 13.9. Искажение формы импульса при усечении его спектра граничной 
частотой 2}. Те= 16: 
а — исходный импульс; б = напряжение ошибки; в — искаженный импульс, 


выражение записывается в форме 


5@ = 1 л УЛА 
паи 4) 
а [м5 (1-- 1} при рар 7. 


Графики функции Аѕ (8 и сигнала на выходе фильтра при А = 1 
представлены на рис. 13.9, б и в. Любопытно, что для прямоуголь- 
ного импульса характер функции Д$ (1) определяется лишь пара- 
метром № = „Ге. 

К определению функции Д$ (й) можно также подойти, рассмат- 
ривая воздействие на синтезирующий фильтр последовательности 
физических импульсов, соответствующих выборкам из сигнала 
5 (0. Отклик фильтра на выборку $ (пТ) равен $ (пТ)е (#— пт), где 
5 {1} — импульсная характеристика, определяемая выражением 
[при К (іо) =1, [о|< ош 


= = пс (09, 2). 


Функция $шс (0 ,„ї) является базисной функцией ряда Коїель- 

никова (см. $ 2.15). Следовательно, функцию Аѕ (8, существующую 
после окончания сигнала $ (і), можно найти суммированием функций 
ѕ(пТ)о (Е — пТ) от всех выборок, предшествующих моменту & == 
= Т,/2. В дискретных точках # = АТ функция Д5 (4) равна нулю, 
поскольку все слагаемые в указанных точках равны нулю. Из это- 
го следует, что увеличение интервалов Т приводит к искажению сиг- 
нала лишь между отсчетными точками. Нетрудно показать, что про- 
тяженность функции Аз (1) практически составляет 3—4 такта. 
Следовательно, с увеличением числа отсчетов Л доля указанного 
отрезка времени от общей длительности импульса уменьшается, 


13.5. ДИСКРЕТНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЛАПЛАСА 


Переходя в выражении (13.11) к новой переменной р = с + іо, 
можно, какив$ 2.13, ввести понятие дискретного преоб- 
разования Лапласа: 


51 (р) = У) 8(67)е- 7, (13.15) 


ё=0 


Определение оригинала, т. е. функции 57 (1, по заданному изоб- 
ражению $7 (р) можно осуществить с помощью обратного 
дискретного преобразования Лапласа, кото- 
роз записывается в обычной форме 


с+- со 
== | $ (р) ере ар, (13.16) 


2—1 


совпадающей с (2.107). 
Покажем, что подстановка в (13.16) $т (р) по формуле (13.15) 
приводит к требуемому результату: 
А [а о СЕ | с 1 
ее —РЕТ орі а Ри і АТ) 1 Д 
2 | Уве 7 ем ар= У з(#Т) -— ( е р 


— іоо = 0 с 100 


Учитывая (см. также табл. 2.1), что при с — 0 
| с-- іоо со А 

— ( ечар» (Г еәав-=0), (13.17) 
л, 2л 4 


с——=100 -— оо 


правую часть предыдущего выражения нетрудно привести к виду 


Ў) (ЕТ) б (0—7) = 52 (0), (13.18) 


2=0 


совпадающему с (13.2). Таким образом, убеждаемся, что выражение 
(13.16) определяет всю последовательность выборок сигнала $ (1. 

Для определения одной п-й выборки $ (пТ), без множителя 
6 (1 — пТ), можно применять более простое выражение 


сапу? 


д 


ѕ(иТ)==Т ыы $1 (р) е?" ар, (13.19) 
2лі 


сілі Т 


в котором интегрирование ведется в пределах одного частотного 
интервала ог —л/Т до 7/7. 

° Действительно, подставив в (13.19), как и ранее, $г (р) по фор- 
муле (13.15), получим 


ет РЯ 
$ (ИТ) 0А 222 | % 5 (АТ) ви) е?п7 ар= 
2л; жі 
слит \№=0 

отут 


= 1 : 
а { ейп №7 др, (13.20) 


о=—ал/Т 


Вычислим интеграл 


е- чит т/7 
2 еби ЁТ ар==ейп- 7 2 | ейл — №7 = 
: н 
ө ти ут 
1 зіп (п-~ А7 
-=ет— ВЯ Э АНИ ЗО 
— 6л и (13.21) 


При п = Е это выражение равно 1/7, а при я 52 В — нулю, Сле- 
довательно, в правой части (13.20) остается одно елагаемое $ (пТ) == 
== $ (АТ). 

В тех елучаях, когда дискретная поеледовательность $7 (ў) не 
равна нулю при отрицательных индексах ё, приходится применять 
двустороннее дискретное преобразование Лапласа. 

По аналогии с выражениями (2.108), (2.112) и (2.114) представим 
его в форме 


о 0 
57 (0) = У, $ (ЕГ) е- 27 4 р 5(АТ)е— 287 —5(0), (13.22) 


= == > о 


сде 50} компенсирует учет индекса * -==0 в обеих суммах, 
Положив во второй сумме А == —т, получим 


$1 (0) = У $ (ЕГ) е- 27 -|- У 8(—тГ) ей — 5 (0) = 


== #1 == 


9; + (р) + т. (р}— 5 (0). (13.23) 


В частном случае, при четной фувкнии $ (1), когда $ (—тГ) = 
== $(тГ), имеет место соотношение, аналоғичное (2,1156): 


$7 (р)=51+ (-Р). 
Тогда 


$ (р)574 (0) 574 (р) = У з(ИТуе-т, (13.24) 


Еж о 


В выражениях (13.23), (13.24) 57} — одностороннее преобразова- 
ние, определяемое выражением (13.15). 

Нетрудно определить область сходимости ряда (18.23). Эта об- 
ласть представляет собой полосу. ограниченную значениям оу и 
о, (см. $ 2.13, рив. 2.33). Повледние определяются свойствами не- 
прерывного сигнала, из которого получены дискретные последова- 
тельности при ѓ >> Ои [< 0, 


13.8. ПЕРЕДАТОЧНАЯ ФУНКЦИЯ ДИСКРЕТНОГО ФИЛЬТРА 


Вернемся к схеме на рис. 13.2 и составим выражение для переда- 
точной функции дискретного фильтра в виде отношения 


К; (р) = $1 вых (0)/52 (р). (13.25) 


Здесь 87 (р) и Зтьых (р) — рассмотренные в предыдущем пара- 
графе изображения по Лапласу соответственно для дискретных вход- 
ного и выходного колебаний. 

Первая из этих функций определяется односторонним преобра- 
зованием Лапласа (13.15). Для составления аналогичного выраже- 
ния $твых (р) необходимо задать алгоритм работы счетного устрой- 
ства. Рассмотрим сначала более простой фильтр, в котором не ис- 
пользуется обратная связь. В соответствии с выражениями (13.57), 
(13.6), а также со схемой на рис, 13.5 импульс 5ьых п На выходе в мо- 
мент {= пГ 


вп У 48—18 —пТ), (13.26 
Е=0 


где Н — число запоминаемых и фактически суммируемых предшест- 
вующих импульсов входной последовательности (т. е, число элемен- 
тов памяти Г на рис. 13.5). 

Полная последовательность выходных импульсов 


ЗТ вых (1) = У Звых п = 80 $ (0) ё (+ [246 8 (Г) а, $ (0)] 5 (—Т) + 


п=0 


[2,8 (27) а. $ (Г) а, $ (0)16 (0—27) --...== 
—@9 зе —иТуна, > Ци —1) 718 @—пГ) +... + 


п== 


+ан У (и Н)Т18 (0—7). (13.27) 


п=Н 


Первая сумма в правой части этого выражения (с коэффициентом 
00) есть входная импульсная последовательность (13.2), вторая — 
та же последовательность, задержанная на время Т, третья — на 
2Т и т. д. Следовательно, преобразование Лапласа от выражения 
(13.27) будет 


$7 вых (р)==а, $т (0) + а, $т (р) е-27 -- а, $т (р) е 27 --...-| 


н 
о (13.28) 
6—0 
Разделив выражение (13.28) на $7 (2) и учитывая (13.25), получим 
н 
Ку (0) = У) а, ет, (13.29) 
к=0 


Приравнивая р = ѓо, находим передаточную функцию как функ- 
цию частоты 0: | 


н 
Кт (іо) = У аре #7, (13.30) 
Е=0 


Выражения (13.29), (13.30) вытекают и непосредственно из экви- 
валентной схемы, представленной на рис. 13.5. При этом предпола- 
гается, что коэффициент передачи сумматора Х равен единице. 

Подбором постоянных 40, 21, „.., @н можно синтезировать фильтры 
с различными амплитудно-частотными и фазочастотными характе- 
ристиками. 


Рис. 13.10. Амалитудно-частотная характеристика дискретного фильтра. 


Нетрудно убедиться в периодичности функции Кг (16). Действи- 
тельно, добавив к аргументу о величину и2л/ТГ, гле п — любое це- 
лое число, и учтя, что е "27 == |, получим 


н 
К: [; (о + плу Т) = 2 а, е— #е-+ пп! Г)Т — 
Е== 0 


н 
е3, У аһ ет ТЕТ е— п? — Ку (іо). 
Е=0 
Передаточную функцию дискретного фильтра можно записать в 
форме! 
5 2л 
Кг (ю) = У) к (91-7), (13.31) 
п == — СО Г 
где К (ѓо) — передаточная функция того же фильтра в отсутствие 
дискретизации входного сигнала. Выражение (13.31) аналогично 
выражению (13.10). 

Таким образом, передаточная функция дискретного фильтра 
имеет периодическую структуру, так же как и спектры входного 
5; (іо) и выходного $1 вых (іо) сигналов. Это положение иллюстри- 
руется рис. 13.10 для фильтра нижних частот, на вход которого по- 
дается гармоническое колебание $ (і) == А, соѕ 0, со спектральной 
плотностью ЛА, [5 (о — о) + ё (о - о]. 


—_—_—_ 


1 Выражение (13.31) можно получить, применив преобразование Фурье 
к импульсной характеристике дискретного фильтра. Последнюю вужно 
представить в виде выражевия 


“о 
ег =Т У) &(Т)6@—#Т), 
Е=0 
которое отличается от (13.7) множителем 7, необходимым для восстановления 
требуемой размерности и вормирования (см. сноску на с. 479), 


Сплошной линией показана амплитудно-частотная характеристи- 
ка фильтра в центральном интервале (—6:/2, 0/2). После преобра- 
зования дискретного сигнала в непрерывный (с помощью синтези- 
рующего фильтра, изображенного на рис. 13.1) только этот частот- 
ный интервал и определяет спектральный состав выходного сигна- 
ла, 


ра 0 
И нн 
е ірл] 298 А 
С т а и 7 а. 
— ра 
ГИ; раа с реза А 
“| { Исе е 
А рик. е 3 88 луг 
1—7 ла т 
5-——— івяуТ ее 
- = 
р. 0) 


Рис. 13.11. Дискретный фильтр первого порядка (а) и положение нулей пере- 
даточной функции на р-плоскости при а <0 (6) и а, >0 (в). 


По передаточной функции Кг (р) можно найти изображение по 
Лапласу 87 ьых (р) = 87 (р) Кт (р), а затем с помощью обратного 
преобразования Лапласа и выходной (дискретный) сигнал 

с4- ізо 
1 


8т вых (1) Баг" | Зт вых (р) ё? 2р. (13.32) 


с— гоо 


Поясним применение приведенных выше соотношений для про- 
стейшего фильтра первого порядка, изображенного на рис. 13.11, а. 
Импульсная характеристика подобного фильтра представляет собой 
пару импульсов [см. выражение (13.7)] 


вт (0) = а (0 + аё #—Т), (13.33) 
а алгоритм вычислительного устройства в соответствии с выраже- 
нием (13.25) 
Ѕвых п = 92 ар $[(и—^) Т] д (пт) = {а (пг) -- 
Е=0 
а $[(п— 1) Т) (пт). 
Указанному алгоритму соответствует передаточная функция 
Ку (0) = 20 т ает", (13,34) 


[Этот результат можно получить и непосредственно из выражения 
(13.29).] 
Нули передаточной функции на р-плоскости определяются как 


корни уравнения а -- е7" = 0 или еРТ == ебе = д/а. 
, Обозначив корни выражением рот = оу» -- {®0п, получим 
ет е ‘от’ == —01/0), откуда выте- 
кают равенства 
ОР 
ет ==] — 0130}, бот = 
і 
А Іп рау/а, |; 

0 Г = аго (— а: /а) --іт 2л, 07042 04 06 д 

где м — любое целое число. Рис. 13.12. Амплитудно-частотная 


Коэффициенты 05 и ау — веще- Характеристика цифрового фильтра 
ственные числа, причем условимся ево порадив {он рае 18 0 
считать @ > 0. Тогда при а < 
< 0 аге (—а/а,) = Ои вт = тал/Г. При а, > 0 аге (а/а) = 
= ЛИ дт == (т + Пл/Т. 

Указанные значения ®,„ совместно с от и определяют положе: 
т. ГИ, передаточной функцин при о, < 0 и при >> 0 

Из выражения 

Кт (10) == а, +4 е ®7, | (13.35) 


получаемого заменой в (13.34) р на їо, нетрудно вывести формулу 
для амплитудно-частотной характеристики 


Ку (о) = Иа аў Е 94, а, соз 7 = 
== аб -аї -- 20,0, соз (% =) (13.36) 


© 


и для фазочастотной характеристики 


4 + а ѕіп оГ а а $11 (2709/0) Е, 
$ (о) Е 904-01 соѕ Г Е а ал с03 (270/0) Я 
В этих выражениях о; = 2л/Т = 2л/, — угловая частота по- 


вторения импульсов при дискретизации сигнала. 

Амплитудно-частотные характеристики при нескольких значе- 
ниях ау представлены на рис. 13.12. Вне частотного интервала 0, о; 
характеристики должны быть продолжены периодически. Из 
рис. 13.12 видно, что при а; = —1 и а, = 1 фильтр можно ис- 
пользовать для подавления колебаний с частотами ® = 0, ® == о, 
© = 2%, .... а при а, = | для подавления частот 0,5, 1,5о;, 
2,51, ... 

Подобные фильтры часто называют гребенчатыми режектор- 
ными фильтрами. 


13.7. ПЕРЕДАТОЧНАЯ ФУНКЦИЯ РЕКУРСИВНОГО ФИЛЬТРА 


Возможности фильтра значительно расщиряются при введении 

в схему, представленную на рис. 13.5, цепей обратной связи 

(см. рис. 13.13). (Далее будет показано, как такую схему можно 

упростить, используя элементы памяти Т одновременно для прямых 

и обратных связей.) Значение сигнала на выходе сумматора в любой 

момент времени и7 зависит не только от Н выборок входного сигнала, 

но и от некоторого количества выборок выходного сигнала в пред- 

шествующие моменты. Подобные фильтры называются рекур- 

сивными. Для рекур- 

1 А сивного фильтра выражение 

Ы (13.26) следует заменить бо 
+9 лее общим выражением 


Ѕвых п = {908 (ИТ) + 
4 а Кп — Ті + 
+ аз Кп — Ті +... + 
ан (п — НТ} (Ё пТ) + 
= {6 155ых (п Б 7 о 
вов И Е Е 


Рис. 13.13. Цифровой фильтр с обрат- ОМ зы (п — М)Т} х 
ными связями. х6(Е—пГ, (13.38) 


где М — число суммируемых предшествующих выходных импульсов. 
По аналогии с (13.27), (13.28) легко получить изображение по 
Лапласу для всей последовательности выходных импульсов 


Н М 
$Т вых (р) = 87 (р) У а,е—*7 -- $7 вых (р) У бьет, (13.39) 
&=0 = 1 


откуда 
н м 
К) 57 ма УЗ = У вые-м" | (1 — $ ети) 
#=0 #=1 


= от (00/87 (р). (13.40) 


Полученную функцию можно трактовать как передаточную функ- 
цию каскадного соединения двух фильтров: одного с передаточной 
функцией 1/8 (р), второго — с передаточной функцией от (р). 
Такому представлению отвечает каноническая схема, показанная 
на рис. 13.14. Число элементов памяти Т в этой схеме вдвое меньше, 
чем в схеме на рис. 13.13. 

Рекурсивные фильтры позволяют получить частотные характе- 
ристики, присущие фильтрам, передаточные функции которых на 
плоскости р = о -|- ію имеют не только нули (как схема рис. 13.2), 
но и полюса, 


1/8 (р) р бу(р) 


50) 


Рис. 13.14. Каноническая схема цифрового рекурсивного фильтра. 


Поясним выражение (13 39) на примере простейшего фильтра, 
в котопом запоминается всего лишь один предшествующий импульс. 
Алгоритм подобного фильтра см (13.38)1 принимает вид 


= {5 (ИГ) + Взвыз (И — ТЮ @ — и), (13.41) 


5вых п 


а схема его изображена на рис. 13.15. 
Передаточная функция рассматриваемого фильтра по формуле 


(13.40) 
Ко (р) =1/1— 60—27); Кт (іо) = 1/01 —6,е—:97). (13.42) 


Полюса передаточной функции расположены в точках 


рњ (про, 14-4 лип), т==0, 1, 6 9, +... 


(рис. 13.16, а, 6). 


570) (х) 


5твых@) 


Рис. 13,15. Рекурсивный фильтр пер- 
вого порядка. 


Рис. 13.16. Расположение полюсев пе- — 
редаточной функции рекурсивного 
фильтра. 


При любом знаке 6, для устойчивости цепи должно выполняться 
условие | 6, | < 1. Изложенные в гл. 5 критерии устойчивости непре- 
рывных линейных цепей с обратной связью с непринципиальными 
изменениями применимы и к дискретным системам. 


Кт 
РА 


ГА 


Рис. 13.17. Амплитудно-частотные характеристики рекурсивного фильтра (см. 
рие. 13.15). 


Амплитудно-частотная (рис, 13,17) и фазочастотная характерис- 
тики рассматриваемой цепи \ 


1 1 


утв — 241 СО ӘТ = аас 
И 1+ 2р} с0$ (= > 


от 


(13.43) 


Кт (®)= 


0] 
— уз ( г 
и х 01 


1-- у соѕ (2 3 
о 


Ы зто? 
1 == агсіс 


== = ас = 
ре Не руя соѕ оГ 


(13.44) 


Амплитудно-частотная характеристика при нескольких значе- 
ниях Ё, представлена на рис. 13.17. 

Схема на рис. 13.15 соответствует гребенчатому фильтру, выде- 
ляющему колебания с частотами ® = 0, в, 20,, ... при коэффициен- 
те 6:, близком к единице, и с частотами ® == 0,5оџ, 1,501, 2,5001, вез 
при 61, близком к —1 (в обоих случаях |6. | < 1). 

Использование передаточной функции в форме (13.40) для ана- 
лиза дискретных цепей более высокого порядка оказывается затруд- 
нительным. Существенное упрощение анализа можно достичь, при- 
меняя метод 2-преобразования, | 


13.8. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА 2 -ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ АНАЛИЗА 
ДИСКРЕТНЫХ СИГНАЛОВ И ЦЕПЕЙ 


При математическом описании дискретных последовательностей, 
а также цепей большую роль играет функция е?Т. Изображения по 
Лапласу временных процессов, а также передаточные функции це- 
пей, в которые входит функция е?Т, оказываются трансцендент- 
ными функциями р, что существенно затрудняет анализ. Ето можно 
упростить при переходе к новой 
переменной 2, связанной с р со- 
отношением 


2677; р=-т па, (13.45) 


При такой замене указанные 
функции от р преобразуются в 
рациональные функции от пере- 
менной 2, благодаря чему упро- 
щается представление их на 
плоскости г, 


іо | | сые р 


Рис. 13.18. Соотношение между коор- Рис. 13.19. Отображение точек и об- 
динатами точки на р-плоскости (а) и ластей из р-плоскости на 2-плоскость. 
на 2-плоскости (6). 


Преобразование плоскости р = о -|- іо в плоскость г = х + ѓу 
можно осуществить с помощью следующих соотношений, связываю- 
щих координаты 0}, в, какой-либо точки р; на плоскости р с коорди- 
натами х}, и, соответствующей точки гу на плоскости г (рис. 13.18): 


2 = х й = ©: + Т; др = 60:7 со, Г; И: ==е® Гзшо, Г. 
(13.46) 
В полярных координатах на плоскости 2 
= 2. |= Уйди е 7 фаг ==, 7-6 т2л, (13.47) 


где /7: — любое целое число. 

На рис. 13.19 представлены отображения некоторых характер- 
ных точек и областей из р-плоскости на г-плоскость. Точка р = 0 
переходит в точку 2 = 1 на вещественной оси 2-плоскости. При двн- 
жении точки р-плоскости вдоль оси ѓо (т. е. при о = 0) соответст- 


вующая ей точка г-плоскости описывает окружность единичного 
радиуса. Один полный оборот радиуса-вектора соответствует изме- 
нению частоты ® в интервале о 2 о < о, + 27/7. 

При движении точки р, вдоль оси їо в пределах от —1< до Їоо 
точка г; описывает бесконечно большое число окружностей. Таким 
образом, взаимно однозначное отображение р на г существует только 
для полосы р-плоскости между -іл/Т. Внутри этой полосы левая 
полуплоскость отображается внутрь единичного круга. Все парал- 
лельные полосы такой же ширины соответствуют этому же кругу. 
Правая полуплоскость р преобразуется во всю 2-плоскость, исклю- 
чая единичный круг. у 


13.9. Р-ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ВРЕМЕННЫХ ФУНКЦИЙ 


Основываясь на приведенных в $ 13.5 дискретных преобразова- 
ниях Лапласа, составим аналогичные выражения для 2-преобразо- 
ваний, подставляя еї == 2. 


Выражение (13.15) принимает вид 


$ (2)= 87 (р), 1 У 8), (13.48) 
Т 6—0 


называемое прямым 2-преобразованием. 


Найдем функцию $ (2) для некоторых простых временных функ- 
ций 57 (1. | 

1. Последовательность выборок из сигнала $ (0 = 1, {2 0. 
В этом случае 5 (АТ) = 1, А = 0, 1, 2, ..., оо, и в соответствии с (13.48) 


60 У =(67)г — уй 21 . (13.49) 
> У І 


1—2 г 
Е =0 Є 


Нуль 20 = 0, полюс 23 == 1. 
2. Последовательность выборок из сигнала $ (В == е7“, із 0. 
В этом случае $ (АТ) ==е—%7 и 
$ (2) = У е @47 2-6 — м (е—27 2—1 Е 
60 60 
Е 13.50 
тет: 26—97° и 
Нуль 20 = 0, полюс 26 = е 97, 
3. Последовательность выборок из сигнала $ (Й = а“, #2 0, 
а < 1. В этом случае $ (ЕТ) = 2% и 
$ (2) == У ах 2—8 я (297 2—1) 
е=0 = 0 
1 2 
ОЎ 5 от * (18.51) 


1—0 2 2—0 


Нуль 20==0, полюс г1==0%7. 


4. Последовательность выборок из сигнала $ (== с0ъ в Г, 
1 >0. В этом случае 5 (АТ) = Ч, ео #7 |- 11 е—ЮАТ и 


$(2) = с0$ @0 ЁГЕ = д (ео 7 2—1) -|- 
д 2 2, ў 


2 (1-е 97 слу (1 — 657 2-1) 2 (2— соѕ 00 Т) 
9 22—92 сово Т1 Т 22.92 сово 7-4-1 


Нули: 20у==0, 205 = с0$ Г, полюса: 2.2==60$ 007 + Е Зо, 


Рис. 13.20. Положение нулей и полюсов на 2-плоскости для: 


— о т е АТ, б 


а) - (ЕТ)-= 1. е а ) 5 (АТ) = с0> Фо КГ; в) (АТ) == оо ЁТ. 


5. Последовательность выборок из сигнала 8 (0) = эт (Ё, 
#>0. В этом случае $ (АТ) = (1/21) е®» #7 — (1/27) е- 0-7 и 


оо 
2 1 Е 
ЯП 00 РТ2—8 == Е У {ео 7 2—1 
Е=0 


ЫТ (ео 7 2-1) — 2 т 00 Г 13.53 
(6 22— 22 созо Т +1“ ( ) 


би 
2 2 
Нуль г, = 0, полюса: 2,» == С05 ®7  Ї ѕїп ФГ, 
Положение нулей и полюсов для приведенных выше пяти сиг- 
налов показано на рис. 13.20. 
Отыскание оригинала, т. е. функции 57 (1), по заданному изобра- 


жению $ (г) производится с помощью обратного г-преобразования, 
которое получается подстановкой е?7 == 2 в выражение (13.16). 


С учетом соотношения Те?Тар = 42 это выражение приводится 
к виду 


= ф $ (2) 20/7— 0 Д2. (13.54) 


ра е7 


Интегрирование ведется по окружности радиуса г = е, в ко- 
торую преобразуется прямая с = с из плоскости р = о + ®. По- 
стоянная с определяется из условия, что все полюса подынтеграль- 
ной функции находятся внутри круга радиуса г = е. Обход 
контура — в положительном направлении (против часовой стрел- 
ки). Изменению частоты от —оо до оо соответствует бесконечное 
число обходов контура интегрирования. 

По аналогии с выражением (13.19) значение импульса $ (и7) 
в точке ѓ = ит [без множителя ё (і — пТ)] можно определить с по- 
мощью более простого выражения 


$ (пТ)= пе ф $ (2) г" а ф $ (2) 20—21 (2, 
2лі Тг 21 < 
{21 =е67 Рае? 


(13 55) 


в котором подразумевается один обход контура интегрирования. 

В рассмотренных выше примерах функций $ (2), обладающих 
полюсами на окружности единичного радиуса [при $ (ЕТ)== 1, 
с05 оТ, ѕіп ®оТ|, постоянная с >> 0 может быть сколь угодно 
малой величиной. Поэтому контур интегрирования можно свести 
к окружности радиуса г = 1 с обходом полюсов вне круга, подобно 
тому, как на плоскости р = о -- ѓо интегрирование ведется по оси 
ѓо с обходом полюсов, лежащих на этой оси, справа. 

С учетом этого условия, выражения (13.54), (13.55) в дальнейшем 
будем записывать в одной из двух форм: 


= 5 ф $ (2) 217—0 д2 (13.56) 


[г [=1 


2 
Т 
— с бесконечным числом обходов окружности единичного радиуса; 


вито ф 80) "раг (13.57) 


{21=1 


— с одним обходом окружности единичного радиуса, 
Интегрирование по окружности г > 1 из дальнейшего рассмот- 
рения исключается, поскольку положение полюсов функции $ (2) 
вне круга г >> 1 соответствует неограниченно возрастающим вре- 
менным последовательностям, не имеющим физического смысла. 


При применении выражения (13.56) следует учитывать полезное 
соотношение 


{со 
дит па 1 ер0/7-— в Терт др — 
Т 2 етой: 


000) 


1 
Т 2л 


в 
1 О) 
ыса | еѓ© 40 ==8 (1) (13.58) 


[см. выражение (3.17)]. 
Приведем в заключение двустороннее 2-преобразование, 
получающееся подстановкой е”! в (13.23): 


$8 = У $ (ВТ) 2 -- № $(—тТ) 2" —5 0) = 
=0 


т=0 
== $, (2) 4-8. (2) — (0). (13.59) 
При четной функции $ (2) второе слагаемое в правой части (15.59) 
можно привести к виду 


оо 


8. (еж Х вт) гт >) в (т) =" 


т=0 


К 
т=@ 5 * | 
Таким образом, при четной функции $ (А выражение (13.59) пе- 
реходит в 
$ (2) =5, (2+ $, Е) —50= У 5007) г—®, (13.00) 
2 


Р со 


В этом выражении $, обозначает одностороннее преобразование, 
Обратное г-преобразование производится с помощью выражений 
(13.56), (13.57). 


13.10. й- ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ПЕРЕДАТОЧНЫХ ФУНКЦИЙ 
ДИСКРЕТНЫХ ЦЕПЕЙ 


Применим 2-преобразование к передаточной функции дискрет- 
ной цепи. Подстановка е?! = г в выражение (13.40) дает 


Н м 
К (2 =$ы ых (2) /$ (2)= Ў] а г | (1 = А ПА = (13.61) 
Е = = 


Из этого выражения видно, что передаточная функция дискрет- 
ного фильтра является дробно-рациональной. По заданному выра- 
жению (13.61) легко составить уравнение вида (13.38), определяющее 


алгоритм преобразования входной импульсной последовательности 
в выходную. Для этого каждому из слагаемых вида $ [(и — /)71 
в уравнении (13.38) достаточно приписать коэффициент а при 
степени 2 в числителе, а слагаемым вида $вых (и — КТІ коэффи- 
циент 5, при степени 2—* в знаменателе выражения (13.61). 

Следует, однако, отметить, что не всякая дробно-рациональная 
функция может быть реализована в виде передаточной функции 
фильтра. Пусть, например, передаточная функция задана в виде от- 
ношения полиномов по положительным степеням 


аг о г... Фан (13.69) 


К (2) = 


М 2—1... 


Разделив числитель и знаменатель на 2,2, приведем это выраже- 
ние к виду 


а а . 
НМ а. гН-М—1 р... -|- 


К (2) = во 


Если Н >> М, то первое слагаемое в числителе (с положительной 
степенью 2) образует в уравнении (18.38) слагаемое вида 
(а,/6,)ѕ(п + КТІ, гле А = Н — М > 0, соответствует импульсу 
$ (п + К), опережающему во времени входной импульс $ (и), что, 
конечно, невозможно. Отсюда следует, что фильтр осуществим при 
условии, что степень знаменателя в (13.62) больше или равна степени 
числителя. 

С учетом этих замечаний запишем передаточную функцию в сле- 
дующих эквивалентных формах: 


К (2) = 0001 271405 272+... ам 8 я 
1 2-1 272-— ... уг 
Е а ы ЕТ Я 
ас ши зоо (13.63) 
гм Ьай ьо е2... 
К (аа, гм" (2 — 2) (2— 209) ... (2—20) (13.64) 
| ~ — о. . 


(2 — 21) (2— 2пе).. .(2— 20м) 


В выражении (13.63) коэффициенты аһ и ё, следует полставлять 
с теми же знаками, с которыми они входят в (13.38). 

В выражении (13.64) 24, — нули, а 2. „ — полюса передаточной 
Функции; 2п И 2 „ могут быть либо действительными, либо комплекс- 
ными числами. В первом случае они расположены на действитель- 
ной оси, а во втором образуют комплексно-сопряженные пары. 

Нули могут быть расположены в любой точке плоскости 2, 
полюса же — только внутри круга единичного радиуса. Это усло- 
вие вытекает из требования устойчивости цепи; при рассмотрении 


поведения передаточной функции на плоскости р условие устойчи- 
вости требует расположения полюсов в левой полуплоскости. Как 
отмечалось выше, левая полуплоскость р отображается внутрь еди- 
ничного круга на плоскости 2. 


Для перехода от функции К (г) к функции Кг (10) следует, как 
это вытекает из (13.46), приравнять г = еѓ©7 (о = (). 
Таким образом, 


; а а е7 4. де {29Т 227 —іНот 
Ку (19) = 0 о + а +... “ане 


руе Т ре 297 руе Мот 
Т ӘТ і 
—а (е2 гл) (е 20)... (е97— гон) (13.65) 
р, › 
(е9Т ә) (её ЭТ — 20а). - е7 2м) 


Для определения амплитудно-частотной характеристики цепи 
в диапазоне (0, 25/7) следует вычислить модуль выражения (13.65) 
при изменении оТ от 0 до 2л, т. е. при одном обходе окружности еди- 
ничного радиуса на 2-плоскости. При последующих обходах окруж- 
ности АЧХ периодически повторяется. 

Модули разностей е®Т — 2%. и е®Т —2,; являются расстоя- 
ниями от точки на окружности, соответствующей углу оТ, до нуля 
2в Или полюса г. р. Обозначив эти расстояния через Юз и Юль, 
получаем для АЧХ формулу 


Ко Бов .-. Кон 
к Кы Куз .. - Кам , 


Кт (0) = а (13.66) 


удобную для графических вычислений. 


Вычисления особенно упрощаются при построении АЧХ в ло- 
гарифмическом масштабе: 


Н М 
Кобол 20| в а, + У 8, У вв). (13.67) 
Е 61 | 


Если заданы нули и полюса передаточной функции, то коэффи- 
циенты а, и ёр легко определяются с помощью известных из алгебры 
соотношений. Значительно более сложной (при М >> 2) задачей яв- 
ляется определение нулей и полюсов по заданным коэффициентам 
аһ И рь. в 

Передаточная функция К (2) и импульсная характеристика 2т (д 
связаны между собой парой 2-преобразований, вытекающих непо- 
средственно из выражений (13.48) и (13.56), (13.57) при замене 


в первом из них 5 (АТ) на в (#Т), а в (13.56), (13.57) $ (2) на К (2: 


К (а == Ў в (ЕТ) 2", (13.68) 
в 


= 0 
9т == = фк (2а аа (13.69 
ти 


— бесконечное число обходов контура интегрирования, 
в(иТ)= 57 К (а а" 0 йг (13.70) 
ТЫ 


— один обхол контура интегрирования. 


13.11. ПРИМЕРЫ АНАЛИЗА ДИСКРЕТНЫХ ФИЛЬТРОВ 
НА ОСНОВЕ МЕТОДА 2- ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 


1. Нерекурсивный фильтр второго порядка 


В соответствии с выражением (13.30) при Н = 2 передаточная 
функция фильтра, представленного на рис. 13.21, а, преобразуется 
в функцию 


н 
К (2) =. арата аад ~ 
22 д6 г-- „22 
м а аш (13.71) 
2 


Эта функция имеет нули в точках 
1 а 1 [241 2 25 
Е тигра 
2 ао 4 а 20 


572) 20 8увых @ 


д) 


Рис. 13.21. Цифровой фильтр второго порядка (а) и положение нулей на 
2-плоскости (6). 


Двукратный полюс, расположенный в точке 2. = 0, не оказывает 
влияния на поведение передаточной функции. 

Особый интерес представляют случаи а, = а, = 1 и [а,|< 2, 
когда 


201,2 == — 9112 УТ, 


Модуль этого выражения равен единице, так что комплексно- 
сопряженные нули 2, и 2, лежат на окружности единичного радиу- 


са. В частности, при а, = —2 двукратный нуль расположен в точке 
2 = 1 (рис. 13.21, 6). Этот случай соответствует широко распростра- 
ненному в практике режекторному фильтру второго порядка с бес- 
конечно большим затуханием на частоте о = 0 (е®7 = 1). 
Амплитудно-частотную характеристику такого фильтра легко 
определить из выражения (13.71) при подстановке аз = да = 1, 
271 == е 97 и домножении правой 
части на | е®Т | = 1: № 2|00507-7|= 


= 97. 
=25т 7 


[К (2) 1= К (е7) | = [1—2е—497 4. 5 


+ е 207 | [е7 —2 -|- е7 | = `2 
—79 | сов 1 |= 4 312-97, р 
2 
(13.72) 
7 л я м 
График этой функции представлен 4 2 


на рис. 13.22 (сплошная линия). Рис. 13.22, Амплитудно-частотная 
Сопоставление (13.72) с выраже- характеристика фильтра (рис. 
нием (13.35) показывает, что рас- 13.21, а) при 00=1 и = — 1. 
сматриваемый фильтр второго по- 

рядка эквивалентен каскадному соединению двух фильтров первого 
порядка с коэффициентами а, == фид, = —І. 

Изменением коэффициента с, можно перемещать нули гу, ПО 
окружности единичного радиуса, что равносильно перемещению нуля 
АЧХ пооси частот. В частности, при а= И, 20 (11И 2) (1 
== е7, о,Г== 45 (рис. 13.21, 6). Соответствующая АЧХ изо- 
бражена на рис. 13.22 (штриховая линия). 


2. Рекурсивный фильтр первого порядка (рис. 13.15) 
Передаточная функция (13.42) преобразуется к виду 
К (2) == (Е 6, 2) =г/(2— В). (13.73) 


Эта функция имеет нуль в точке 2, = 0 и полюс в точке 2, = 0}. 

Определим импульсную характеристику фильтра с помощью 
формулы (13.69). Представив К (2) в форме геометрической прогрес- 
сии 


К (г) =1 4-6, 21-6027 4... 


и применив к каждому слагаемому выражение (13.69), получим 


От (#) = =. ф 247—0 агр і ф ВТ Эа 


| 
Т 2 ТР 2 211 
—0 (0-6. (7—7) --67 (0—27) +... = 
= У 6-7) 8087) 08, (13.74) 


&=0 


Из данного примера видно преимущество рекурсивного фильтра 
перед нерекурсивным. Для получения приведенной выше импульс- 
ной характеристики требуется всего лишь один элемент памяти 7, 
а в случае нерекурсивного — большое число (теоретически бесконеч- 
ное). В рекурсивном фильтре это преимущество достигается благо- 
даря циркуляции импульса по кольцу обратной связи с задержкой Г. 

Представив Ё, в форме Ё, = е97, запишем выражение (13.74) 
в виде 


870 У ет (ВТ) е-е Ӱ 800—2), (13.75) 


Е= 0 = 0 


из которого следует, что дискретная импульсная характеристика рас- 
сматриваемой цепи совпадает с последовательностью выборок им- 
пульсной характеристики непрерывной ЮС-цепи, постоянная вре- 
мени которой отвечает условию 


фу =е—97=6е—7/КС или ЮС=ТИп (116). 


При этом, однако, амплитудно-частотные характеристики двух 
цепей существенно различны. Для дискретной цепи АЧХ опреде- 
ляется формулой (13.43), а для аналоговой цепи выражением 


Кас (©) = ПУТ (оС). 


На рис. 13.23 сравниваются АЧХ Клискр дискретной цепи (нор- 
мированной по максимальному значению) при 6, = 0,2 с АЧХ 
Крс шри ВС = Т Ли(ИБ,)|. 

Деформация АЧХ дискретной цепи обусловлена гребенчатой 
структурой передаточной функции (см. 6 13.5) и наложением хвос- 
тов АЧХ соседних частотных интервалов. 


3. Рекурсивный фильтр второго порядка (рис. 13.24) 
Передаточную функцию запишем сначала в форме 


К (2) = 1/01 — 6, 271—6, 272) = 202°, 2—6.) = 
== 2/(2 — 2) (2 22), (13.76) 


соответствующей случаю а, = 1, а, == 0, а, = 0, когда нули пере- 
даточной функции (в данном случае двукратный нуль) имеются 
только в точке 2 = (0, т.е. в центре окружности единичного 
радиуса. 

Корни уравнения 22 — 6,2 — 6, = 0 (полюса) 


21,2012 У 0/4 4+ 63. (13.77) 


При 5, < 0и, кроме того, |6,| >> 22/4 полюса 21а И гп» — КОМ 
плексно-сопряженные числа: 


2516121 М[6,|—6945 2. 
В этом случае 
(2— 2.1) (2—20) = 2° — 2Ке (221.9) 2-- | 21, 2 р, 


откуда вытекают следующие соотношения между коэффициентами 
полинома в (13.76) и полюсами 21 1,2: 


Д =2Ке (211, 2} 6, = —| 2 пл. а 


К 


А 29 а 
искр 27 200 2) 560) 


Е 


РА ДР Я в- т 


Рис. 13.23. Амплитудно-частотная ха- Рис. 13.24. Рекурсивный цифровой 
рактеристика цифрового фильтра фильтр второго порядка, 
(сплошная линия) и аналоговой 

ЮС-цепи (штриховая) при эквивалент- 

ности их импульсных характеристик. 


Представив 201,2 в форме 


211, в = | 21, А | её Ко Т — ре п, (13.78) 
гдег = | 2.1, | — расстояние полюса от начала координат, а фз = 
== оТ — азимут полюса (рис. 13.25), получим 

Б, = 27 соз оТ; ва = —”. (13.79) 


Для определения АЧХ рассматриваемой пепи подставим в (13.76) 
2 = еі©Г и возьмем модуль 


|К (©?) |= Ко (о) = 
КИЕ 1 (ет — ге п 2) (его? геи т) | , (13.80) 
При заданном положении полюсов (т. е. при заданных ги оТ) 
построение АЧХ удобно производить по формуле (13.66), измеряя 
В.и Р, по чертежу. В данном случае с целью упрощения вычисле- 


ний используем формулу (13.80) для частного случая оь Т = 90°. 
При этом выражение (13.80) легко приволится к виду 


КтоТ)= ПУТА 20? сох 26 Гм. (13.81) 


Графики функции Кт (оТ) 
для г = 0,75, 0,875 и 0,9375 
представлены на рис. 13.26. 
С приближением г к единице 
рассматриваемая цепь при- 
ближается к резонатору с 
весьма высокой добротностью. 
При этом, однако, возникает 
опасность потери устойчи- 
вости. 

Рассмотрим теперь пере- 
даточную функцию второго 
порядка более общего вида, 
соответствующую схеме на 
рис. 13.24: 


К (а — а 27-а 272 — 


1—2; 271—2 


а ШЕ ы. Рие, 13.25. Положение полюсов пифро- 
9 02—21) (2— 242) вого фильтра второго порядка на г-ило« 
ег (2) кости, 
=. (13.89) 
В: (2) 


Как указывалось в $ 13.6 [см. формулу (13.40} и пояснение к ней] 
фильтр с передаточной функцией (13.82) можно трактовать как кас- 
кадное соединение нерекурсивного фильтра [в передаточной функ- 
цией ат (2)] и рекурсивного [с передаточной функцией 1/Вт (2)1. 
Такое сочетание можно использовать, в частности, в режекторном 
фильтре, рассмотренном в примере 1 и дополненном обратными свя- 
зями для выравнивания АЧХ в полосе прозрачности фильтра, 


ЛУ 


| п=0975 


0 2/7 127 2 


Рис. 13.26. Амплитудно-частотиые характеристики рекурсивного фильгра вто 
рого порядка (см. рис. 13.24 и 13.25), 


ГА 2 Фї 
27 
Рис. 13.27. Амплитудно-частотные характеристики рекурсивного звена с пря- 
мыми связями (г), звена с обратными связями (//) и цифрового фильтра в це- 
лом. 


На рис. 13.27 показан график функции | ог (©) |, перенесенный 
срис. 13.22 (при пу = а, = 1, а, = —2), и график функции | Ву (®)| 
при коэффициентах 6, = 0,21875 и 6, = 0,4375, а также результи- 
рующая АЧХ 


13.12. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ АНАЛОГ — ЦИФРА. ШУМЫ КВАНТОВАНИЯ 


В предыдущих параграфах при изучении дискретных фильтров 
вопрос о неизбежной погрешности преобразования входного сигнала 
из аналоговой формы в цифровую не рассматривался. Погрешность 
возникает при квантовании сиг- 
нала на конечное, ограниченное |, 
число уровней. Чтобы выявить АИЛ ДАЛ 
характер этой погрешности вер- 
немся к структурной схеме циф- 
ровой обработки сигнала, пред- 
ставленной ва рис. 13.1, н вы- 
делим из нее два устройства: 
преобразователь аналог — циф- 
ра (АЦП) и обратный преобра- 
зователь цифра — аналог (ЦАП). 

Рассмотрим сначала совмест- 
ную работу этих устройств 


САД 


без учета цифрового фильтра 7 а 
(риє. 13.1) при подаче на вход 7 З 
АЦП постоянного напряже у 
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НИЯ различного уровня и 

(рис. 13.28, а). Основным пара- # І 
метром АЦИ является число Рис. 13.28. Преобразование А/Ц и 
разрядов, используемых для ко- ДА (а), характеристика квантования 
дирования входного напряже- (6) и ошибка квантования (в). 


ния. При двоичном коде число разрядов определяется числом 
двоичных элементов (например, триггеров), каждый из которых 
может находиться в одном из двух состояний; с нулевым или нену- 
левым напряжением на выходе. Одному из этих состояний условно 
приписывается нуль, а другому — единица. При числе двоичных 
элементов г на выходе АДЛ получается комбинация (кодовое 
слово) из ғ символов, каждый из которых может принимать одно из 
двух значений (нуль или единица). 

Қак указывалось в $ 13.1 число возможных различных комбина- 
ций /,.==2' и определяет число дискретных уровней, на которое может 
быть разбит диапазон изменения входного напряжения #4. 

В ЦАП осуществляется обратное преобразование. Каждой ком- 
бинации нулей и единиц, поступающих на вход ЦАП, соответствует 
определенный дискретный уровень выходного напряжения. В ре- 
зультате при равномерном шаге квантования А зависимость и, от 
из приобретает вид ломаной линии, показанной на рис. 13.28, 6. 

Устройство, представленное на рис. 13.28, а и обладающее по- 
добной характеристикой, должно рассматриваться как нелинейное, 
а разность и, — и: == д — как ошибка, погрешность квантования. 
Видно, что наибольшая ошибка, по абсолютной величине не превы- 
шающая Л/2, с возрастанием и, остается неизменной (рис. 13.28, в). 

Продолжим это рассмотрение для гармонического входного коле- 
бания ѕ (д). Колебание х (№ приобретает ступенчатую форму, от- 
личающуюся от входного колебания $ (1) (на рис. 13.29, 6 показан- 
ного тонкой линией), а ошибка квантования принимает вид функции 


9 (0) = вых ()— $ (0, (13.83) 


представленной на рис. 13.29, в. 

При изменении в широких пределах амплитуды и частоты гармо- 
нического колебания 5( изменяется только частота следования 
зубцов; форма их остается близкой к треугольной при неизменной 
амплитуде 4/2. Функцию д (1) можно назвать помехой или шумом 
квантования. Нетрудно вычислить среднюю мощность шума 
квантования. При допущении треугольной формы зубцов 
(рис. 13.29, в) с амплитудой Л/2 средняя за длительность одного 
зубца мощность равна №}; (4/2)? = 41/12, Так как эта величина не 
зависит от длительности зубца, можно считать, что средняя мощ: 
ность шума квантования 


Р, = 4312. (13.84) 


Этот результат , выведенный для гармонического сигнала, можно 
распространить и на любой другой сигнал, в том числе и случайный. 
Отличие лишь в том, что функция д (ў будет случайным процессом 
из-за случайного характера длительности зубцов. 

Нетрудно вычислить и отношение сигнал—помеха при кванто- 
вании. При высоте ступени Л и общем числе ступеней, укладываю- 
щихся в пределах характеристики АЦИ, равном [., амплитуда гар- 
монического сигнала не должна превышать величины Г.4/2, а сред- 


сх 


няя мощность сигнала величины '/,(/.Д/2)? (во избежание ограниче- 
ния сигнала).. Следовательно, отношение сигнал-помеха при кван- 
товании гармонического колебания 


РУРо = ЗЕ: (13.85) 


Так как число уровней Г, связано с числом двоичных разрядов г 
соотношением 2 = 2', то выражение (13.85) можно представить 
в форме 

Рь/Ру == (3/2)2?', (13.86) 


Это соотношение можно рассматривать как частный случай общего 
выражения 


Р/Р, == 3.22 1Каф, (13.87) 


где Къф — пик-фактор сигнала, т, е. отношение максимального зна- 
чения к среднеквадратическому. 


“ 


0) 


Рис. 13.29. Сигнал на входе (а) и выходе (6) квантующего устройства; поме- 
ха квантования (в). | 


При гармоническом колебании Крф = У2, что и приводит к вы- 
ражению (13.86); при случайном сигнале с нормальным законом рас- 
пределения Кф может быть принят 2,5 — 3 (см. $ 4.2, п. 4); в этом 
случае Р„/Р. = 22/3, а среднеквадратическое напряжение сигнала 
не должно превышать ~ Г. Л/б. Физический смысл выражения (13.87) 
очевиден: с увеличением числа разрядов г очень быстро возрастает 
число дискретных уровней, приходящихся на заданный диапазон 


изменения $ (В, и, следовательно, снижается перепад А двух сосед- 
них уровней. 

При грубой оценке превышения сигнала над шумом квантования 
исходят из соотношения Р/Р, = 22" 
или в децибелах 


Ов = (РУРодв = 1016 227 = 10.26 2 а 6 7, (13.88) 


В современных АЦП число разрядов достигает десяти и более. 
При этом величина Ов, характеризующая динамический диапазон 
АЦП, составляет —60 дБ (6 децибел на один разряду. 

Другой важной характеристикой шума квантования является его 
спектральная характеристика. При гармоническом колебании поме- 
ха является периодической функцией времени. Спектр ее, как и 


2 И. 200) 


рт Инт 


Рис. 13.30. К определению ошибки квантования. 


при любом другом нелинейном преобразовании, является линейча- 
тым, содержащим только частоты, кратные частоте входного колеба- 
ния. Из-за зубчатой формы функции 9 (0 (рис. 13.29, в) спектр шума 
богат высшими гармониками. 

При входном воздействии типа случайного процесса с дисперсией 
0$ и со среднеквадратической шириной энергетического спектра 
Ї. ск статистические характеристики шума квантования зависят не 
только от характеристик исходного процесса $ (0), но в сильной сте- 
пени и от соотношения между о, и А. В частности, при о, >> А ши- 
рина [ск энергетического спектра шума квантования \/, (0) во 
много раз больше ширины ѓ,ск спектра процесса $ (2). 

Введем в рассмотрение дискретизацию входного сигнала по вре- 
мени. На рис. 13.30 представлены одна из реализаций случайного 
сигнала $ (/) и совокупность выборок, взятых с шагом Т. 

В АЦП каждая из выборок преобразуется в цифровой код, как 
это было описано в $ 13.1 и вначале данного параграфа для постоян- 
ного напряжения. 

Как это очевидно из предыдущих рассуждений, преобразование 
осуществляется с ошибкой, заключенной в пределах -ЕЛ/2. Если 
выборки берутся из случайного сигнала, а изменение функции $ (4 за: 
время Т превышает А или тем более несколько А, то ошибки в раз- 


1 При пик-факторе Кър == 8 1см. формулу (13.87)] величина Рів умень- 
шается до 5,5 дБ на один разряд. 


личные отсчетные моменты времени и7 и (п + 1)Т можно считать 
взаимно независимыми и равновероятнымн. Дисперсия случайной 
величины 4, равновероятной в интервале (—Л/2, 4/2), равна 
(1/3)(А/2)? (см. $ 4.2, п.1). Этот результат совпадает с выражением 
(13.84), полученным усреднением мощности шума квантования по 
времени. Сделанные выше допущения равносильны утверждению, что 
дискретная последовательность ошибок 4 (иТ) соответствует вы- 
боркам из некоррелированного шума, т.е. шума с равномерным энер- 
гетическим спектром. Этот спектр, как отмечалось выше, во много 
раз шире спектра исходного случайного процесса < (1). В связи с этим 
шум квантования обычно рассматривают как белый шум, аддитив- 
ный по отношению к $5 (й. Так как процесс квантования осуществ- 
ляется на входе цифрового фильтра, то шум квантования можно 
трактовать как собственный шум цифрового фильтра (отнесенный 
к его входу). 

Определим энергетический спектр шума квантования. Пусть 
полная ширина спектра шума квантования в отсутствие временной 
дискретизации равна /, ‹„. При дискретизации шума квантования 
с шагом Т = МА результирующий спектр является суммой парциаль- 
ных спектров, сдвинутых один относительно другого на величину 
Фу = 2л/Т (см. $ 13.3, рис. 13.6). Особенностью рассматриваемого 
случая является то, что [, ск 2> ИТ == р, так что имеет место много- 
кратное перекрытие спектров. 

В пределах частотного интервала (0, }) каждый отдельный 
спектр содержит мощность (Д/12)/,//, сь. Но и число перекрываю- 
щихся спектров равно {, с„/. Поэтому результирующая мощность 
шума квантования в полосе (0, ѓ,) будет 12/12. Можно поэтому счи- 
тать, что в указанном частотном интервале энергетический спектр 
равномерен (белый шум) и равен 


И, (©) = (А), 07 А. (13.89) 


При амплитудно-частотной характеристике цифрового фильтра 
Ко) энергетический спектр шума квантования на выходе фильтра 


И вых (90) = (1/12) (Ар) КТ (0), 01/240 < 0/2, (13.90) 


а средняя мощность (дисперсия) 


гл 1 
Вых 2 (©) йо, 13. 
Од вых вов 2 0 К? (о) о (13.9?) 
Е 


Для иллюстрации количественной стороны вопроса определим 
основные параметры шума квантования на выходе режекторного 
фильтра второго порядка, рассмотренного в примере 1, $ 13,11, при 
следующих данных: 

— число разрядов квантования Г = 8; 

— раствор характеристики АЦП 10 В; | 

— шаг дискретизации Т = ИБ = 1 ме; р = 1000 Ги, 


Шаг квантования А найдем, разделив 10 В на число уровней: 


98 =.956; Л 10 2 0,04В =40 мВ, 
256 


Дисперсия шума на входе 

04 = 4/12 = (4:10—2)/12 == 1,3.10-* В?; о, => 1,1+10-? В = 
= 11 мВ. 

Основываясь на АЧХ Кг (о) = 431? СА [см. формулу (13.72)1, 


находим 


6: /2 ©; /2 


— КТ (о) д2 | 16 віпе-07. 0 == 
27, 2л 7 
—%@,/2 —@ 1/2 
1 лу? А 
=—=— 16.2 о | ѕіпё хах== 29°, 
2л Т Т 
0 


Применяя формулу (13.91), получаем 


А 40 
00 вык==-— ==; Од вых == ЕР е 26 мВ. 


Итак, уровень собственных шумов квантования на выходе рас- 
сматриваемого фильтра равен 26 мВ. 


Энергетический спектр этого шума повторяет форму квадрата 
АЧХ: 


д 1 беа (7 \ д 9-10-98 зіп (97) в? 
аъ (9) 7-5 - 16 ( - ) = 2-10 зми (457) вет, 


1 


В заключение укажем на требования, предъявляемые к АЦП в 
зависимости от скорости изменения входного сигнала 5 (й). Длитель- 
ность выборки т, задается настолько короткой, чтобы изменение 
$ (2) за время ть было пренебрежимо мало. Во всяком случае, это 
изменение должно быть меньше А. В современных АЦП т, снижают 
до единиц наносекунд. 

В$ 13.1 указывалось, что электронный ключ, с помощью которо- 
го берутся из сигнала 5$ (В выборки, снабжается ЮС-цепью для запо- 
минания уровня выборки на время, Необходимое для срабатывания 
АЦП. В быстродействующих АЦП это время составляет десятки на- 
носекунд. 


13.13. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЦИФРА — АНАЛОГ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
КОНТИНУАЛЬНОГО СИГНАЛА 


Обратное преобразование сигнала из цифровой в континуальную 

форму! производится с помощью двух устройств: а) преобразовате- 
ля цифра — аналог (ЦАП), 6) синтезирующего фильтра (см. схему 
на рис. 13.1). 
‚ _ ВЦАП имеется набор фи ксированных напряжений, соответствую- 
щих каждому из г разрядов, и устройство для синхронного подклю- 
чения (или отключения) этих напряжений к сумматору в зависимос- 
ти от поступающих из АЦП символов (имеется в виду схема на 
рис. 13.28, а). Максимальное напряжение на выходе ЦАП полу- 
чается, когда со всех элементов поступают единицы. Пусть, напри- 
мер, число разрядов г равно четырем и, следовательно число дискрет- 
ных уровней Г. равно 2* = 16, а максимальное напряжение сигнала 
условно равно 1 В. Тогда цена самого младшего разряда 1/16 В, 
следующего за ним 1/8 В, затем 1/4 Ви 1/2 В. При кодовом слове, 
поступающем от АЦП в виде 0,1111, напряжение на выходе ЦАП 
будет 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 = 15/16. В (максимальное значение), 
а при коде 0,0001 — 1/16 В {минимальное значение). Кодовому сло- 
ву 9,0010 соответствует напряжение 2/16 В, слову 0,100 — 1,2 В 
ит. д. 

Уьвазанные напряжения поддерживаются на выходе ЦАП в те- 
чение времени т, < Т, а в некоторых системах вплоть до поступле- 
ния новой кодовой группы (тъ = 1). В результате напряжение на 
выходе ЦАП при фильтрации сигнала $ (#) приобретает характер 
импульсной послгдовательности, представленной на рис. 13.31 (при 
то < Т). Амплитуды прямоугольных импульсов равны соответст- 
вующим отсчетам, поступающим (в закодированном виде) от АЦП. 

Спектр такой последовательности имеет сложную структуру. 
Фильтр на выходе ЦАП с полосой пропускання меньшей или равной 
частоте //2, где ў, = ШТ — частота повторения импульсов, выде- 
ляет основной частотный интервал, в котором содержится вся инфор- 
мация о сигнале $ (В (спектр которого должен быть не шире ѓ == 

== [,/2). На этом и заканчивается процедура восстановления кон- 

тинуальной формы профильтрованного сигнала. Следует, однако, 
иметь в виду, что спектр последовательности «толстых» импульсов: 
показанных на рис. 13.31, может существенно отличаться от спект- 
ра, найденного в $ 13.3 для тонких импульсов (теоретически 6- 
функций). 

В данном случае нельзя импульсную последовательность 
(рис. 13.31) трактовать просто как произведение континуального 
сигнала $ (/) на тактовую последовательность прямоугольных им- 
пульсов. Каждый из прямоугольных импульсов с амплитудой 


1 В ряде применений цифровой фильтрации не требуется обратного пе- 
рехода от цифрового сигнала к аналоговому. Так, например, в ‘радиолока- 
ционных системах с цифровой обработкой сигнала последнии вводится 


в ЭВМ непосредственно в цифровой форме. 


5 (ЕТ) можно представить в виде свертки прямоугольного импульса 
0, (1), показанного на рис. 13.32, с функцией $ (Т) (7 — РТ). 
Действительно, 


5 (ЕТ) \ 9 (1—1) 6 («— РТ) ат = 
= ьи--| 5 (АТ) при Та РТ 4- т, 
0 при (< АТ, и! > ЕТ в. 


и 
0 27 # 
Рис. 13.31. Выборкн в виде прямо- Рис. 13.32. Тактовый им- 


угольных импульсов. пульс. 


Таким образом, всю последовательность импульсов на выходе 
ЦАП (в отсутствие ЦФ, при схеме, показанной на рис. 13.28, а) мож- 
но записать в виле 

57 (0) = У $ (АГ) \ и (—1)6(т— АТ) ат= 
0 Кес 
= \ и ((— т) | У 5(ЕГ) ё 0) йл. (13.92) 
&=0 


— <= 


Получилась свертка лвух функций: 60 (Визу (2 = Хв (АТГӨ(1 — 


— АТ). Первой соответствует спектральная плотность [см. (2.67) 
и рис. 2,15] 
$11 (071/2) 


е ды 2; 
(070/2) 


У, (©) т, 
афун кции 2 $ (ЕТ) (т — АТ) — спектральная плотность [см. (13.10}] 
. ==0 


8; (9) =. 2 5(0—л =) $ 


Следовательно, временной свертке (13.92) соответствует спект- 
ральная плотность, равная произведению (см. (2.64): 


85 (оу == (1, 310. 6070/2). ить] у ( = = . (3.59 
т (6) (= ТЕ Т 22.08 9—п = (13.93) 
ТД 


— к Гели. 


80. о/2 ' 


07 


Р, 


К 2 2 С] 34 Э, 
Я ГА 2 22 27 27 РА бт @ 
Т Г Г Т г Г т 


4] 


Рие, 13.33. Амплитудно-частотная характеристика ЦАП и спектральная плот 
ность сигнала на его выходе: 
а — при тонких; б — при толстых выборках, 


График модуля функцин $7 (©) для двух значений т < Ги 
то = Т представлен на рис. 13.33. Штриховыми линиями показаны 
истинные спектры сигнала $ (д), которые получились бы при тонких 
выборках. 

Видно, что утолщение импульсов приводит к деформации спект- 
ра передаваемого сигнала, причем эта деформация выражена силь- 
нее для высших частот сигнала. 


Множитель 
То — № $1 (070/2) 
етти (13.94) 


в выражении (13.93) можно рассматривать как амплитудно-частот- 
ную характеристику преобразователя цифра — аналог (на 
рис, 13.33 функция Киьи/(®/Т) показана штрих-пунктиром). 


Рис. 13.34. Амплитудно- 

частотная характеристика 

синтезирующего фильтра 

идеального (сплошная ли- 

ния) и реального (штри- 
ховая), 


К - 


-1/2 0 1 Е 


Остановимся в заключение на требованиях к амплитудно-частот- 
ной характеристике синтезирующего фильтра Къ (о). Идеальная 
характеристика должна иметь вид, показанный на рис. 13.34 сплош- 
ной линией. Если спектр полезного сигнала значительно уже частот- 
ного интервала (—7,/2, [,/2), то требования к крутизне скатов ха- 
рактеристики могут быть ослаблены (см. штриховую линию на 
рис. 13.34). 


13.14. БЫСТРОДЕЙСТВИЕ АРИФМЕТИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА 
ЦИФРОВОГО ФИЛЬТРА. ШУМЫ ОКРУГЛЕНИЯ 


Структурная схема любого цифрового фильтра содержит эле- 
менты памяти Т, сумматоры и перемножители. Совокупность этих 
элементов образует арифметическое устройство фильтра. (Комму- 
тирующие устройства, необходимые для синхронной записи и счи- 
тывания двоичных символов в элементах памятн, и другне вспомо- 
гательные цепи здесь не рассматриваются.) 


Элементы памяти 7 представляют собой набор двоичных эле- 
ментов, число которых равно числу разрядов г. 


Перемножители, реализующие весовые коэффициенты а, @, 
а, ... И Ба, Бо, ... работают по принципу поразрядного перемноже- 
ния всех разрядов входного числа на каждый из разрядов числа, 
представляющего весовой коэффициент, и последующего суммиро- 
вания частных произведений. Число двоичных разрядов Га ь, ИС- 
пользуемых! для представления весового коэффициента, зависит от 
требуемой точности вычислений. В больших ЭВМ г». ь достигает 16 
и более разрядов; в цифровых фильтрах часто можно ограничиваться 
4—6 разрядами. Для полного сохранения информации, содержа- 
щейся во входном сигнале $ (й), число разрядов произведения долж- 
но равняться сумме г -[ га, ь. На это число разрядов должны быть 
рассчитаны все последующие элементы цифрового тракта. Для со- 
крашения объема аппаратуры обычно идут на округление произве- 
дения путем отсекания младших разрядов. Это приводит к ошибке, 
которую называют шумом округления. 

Статистические свойства шума округления в основном совпадают 
с шумом квантования; дисперсия шума округления приравнивается 
величине Да, ь/12, где Ад, ь — перепад уровней, соответствующий 
отбрасываемому разряду произведения. 

Одной из важнейших характеристик арифметического устройст- 
ва ЦФ является его быстродействие, определяемое числом опера- 
ций, которое необходимо произвести за время Т, и длительностью 
одной операции. Последняя не может быть меньше, чем время сра- 
батывания двоичных элементов (триггеров). Быстрое и непрерывное 
развитие микроэлектронной техники с каждым годом сокращает 
инерционность электронных приборов, используемых в вычисли- 
тельной технике. В современных приборах время срабатывания со- 
ставляет единицы наносекунд. 


Определим число операций, которое необходимо совершить за 
время Т при обработке сигнала по заданному алгоритму. 

В качестве исходного алгоритма возьмем свертку, определяемую 
выражением (13.7). Из этогз выражения видно, что для определения 
одной п-й выборки выходного сигнала требуется совершить и опе- 
раций перемножения и столько же операций сложения. При числе 
выборок в обрабатываемой реализации сигнала М >> 1 общее число 
операций умножения равно 2х(А№/2) № = 1/,№ (столько же опера- 
ций сложения). 

Как уже упоминалось выше, операция умножения осушествляет- 
ся многократным сложением, причем число элементарных сложений 
определяется числом разрядов сомножителей. При длительности 
одной операции сложения т; и числе разрядов г общая длительность 
обработки № выборок Тор = (№/2)ғт. В тех случаях, когда тре- 
буется обработка «в реальном времени», т. е. по ходу поступления 
сигнала $ (1), Тор не должно превышать длительности обрабатывае- 
мой реализации Т, = МТ. Отсюда получается условие 


(№2/2) ту < Т,==МТ или Т> еа, 


Подставляя в это неравенство Т = МР», приходим к следующей 
грубой оцепке наивысшей допустимой частоты сигнала: 


т < ИМгы. 
В частности, при № = 1000, г= 10и ъ = 1 нс, 
Һа < 1/10%.10-10-° = 10° Гц. 


При обработке более коротких сигналов, например с базой М == 
= 50), частота может быть доведена до 2 МГц. 

Қак видим, применение цифровых фильтров, работающих в ре- 
жиме последовательного анализа, ограничивается в настоящее вре- 
мя относительно низкочастотными сигналами. 

При переходе к параллельному анализу с помощью нескольких 
каналов ценой усложнения н удорожания аппаратуры быстродейст- 
вие можно существенно повысить. 

В принципе, быстродействие можно довести до величины, близ- 
Кой к т, т. е. {м « Им. | 

Главной особенностью цифрового фильтра является то, что его 
характеристики — амплитудно-частотная и фазочастотная — оп- 
ределяются всего лишь весовыми коэффициентами в прямых и об- 
ратных связях и шагом дискретизации Т. Это позволяет строить 
фильтры с характеристиками, реализация которых с помощью обыч- 
ных фильтров на индуктивностях и емкостях весьма затруднитель- 
на или даже вовсе невозможна. 

Применением кварцованных источников колебания тактовой 
частоты можно обеспечить очень высокую стабильностћ частотных 
характеристик. Цифровые фильтры надежны в работе, не требуют 


подстройки и нечувствительны к температурным и иным условиям 
эксплуатации. 

Простота осуществления устройств памяти при использовании 
цифровых сигналов делает цифровые фильтры незаменимыми при 
обработке, требующей задержку сигнала во времени. Наконец, сле- 
дует отметить удобство сопряжения цифровых фильтров с ЭВМ. 

Благодаря всем этим преимуществам цифровые фильтры, не- 
смотря на сложность построения их схемы и необходимость синхро- 
низации управления электронными ключами, находят все большее 
распространение в практике. 


Глава 14 


ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОЛЕБАНИЙ НЕКОТОРЫМИ 
СПЕЦИАЛЬНЫМИ ФУНКЦИЯМИ 


14.1. ВВЕДЕНИЕ 


В $ 2.2 отмечалось, что в тех случаях, когда требуется аппрокси- 
мировать заданную функцию ѓ (х) с помощью ограниченного числа 
членов ряда, применяются различные ортогональные системы спе- 
циальных, не гармонических функций. Условия ортонормирован- 
ности этих функций на заданном интервале (а, ё) записываются в 
форме 


0 при п5 т, 


(14.1) 
1 при и= т. 


ІА (х) Ф (х) р (х) | 
р 


От определения (2.3) это выражение отличается множителем р (х) 
под знаком интеграла, называемым весовой функцией 
или функцией веса. Говорят, что функции Фф, (х) и Фф (х) 
ортогональны с весом р (х). Это означает, что ортогональны не эти 
функции, а функции Уф (х) Ф, (х). 

При определении коэффициентов обобщенного ряда Фурье, ап- 
проксимирующего функцию ў (х), следует исходить из формулы, 
аналогичной (2.9), но с учетом весовой функции р (х): 


ь 
1 
И |76 Фл (х) о (х) ах, (14.9) 


где 
ф 


|, Ур | =={ Ф 9 р(х) ах (14.3) 


— квадрат нормы функции фи (х) р(х). 


Для представления непрерывных сигналов наиболее употреби- 
тельны ортогональные полиномы и функции Лежандра, Чебышева, 
Лагерра, Эрмита и т. д., которым посвящены $ 14.9, 14.3. Для пред- 
ставления дискретных сигналов широкое распространение получи- 
ли кусочно-постоянные функции Хаара, Радемахера и Уолша. Функ- 
ции Уолша, хорошо сочетающиеся с требованиями вычислительной 
техники, а также микроэлектроники, приобрели особо важное зна- 
чение. Рассмотрению свойств непрерывных функций Уолша посвя- 
шены $ 14.4— 14.6, а дискретных функций Уолша — $ 14.7 


14.2. ОРТОГОНАЛЬНЫЕ ПОЛИНОМЫ И ФУНКЦИИ 
НЕПРЕРЫВНОГО ТИПА 


Й 


Перечислим некоторые из наиболее часто применяемых поли 
номов и кратко расемотрим их свойства. 
1. Полиномы Лежандра (первого рода), определяемые формулой 


Роу 2 (0 0, (14.4) 
2"п х 


ортогональны е весом р (х) == 1 на интервале —1 < х < 1. При це- 
лых п >> 0 полиномы Р, (х) содержат конечное число членов. 


Полиномы Лежандра низших 
КЕЕ А в 


степеней, графически представ“ 
ох к 


ленные на рис. 14.1, опреде- 
ляются выражениями 
Ро (х) = 1, Р, (х) = к, Р, (х) = 
== 1.(3х2 — 1), 
Р. (х) = #2658 — 3, 
Р. (х) = Ч (35° — 302 + 3). 
(14.5) 
Квадрат нормы функции 
Р, (х) в соответствии в форму» 
пой (14.4) равен ИБ, 16] 
) 9 = 
Р 2 = 5 = : 
0 о (%) | | Рі) ах 241 Рис, 14.1, График полиномов Лежан 
—1 дра. 
(14.6) 
Выражение (2.9) для коэффициентов в, принимает при этом фор- 
му 


1 
__ 21-1 е 
= | РО) Р, (х) ах, х (14.7) 


аряд (2.8) | 
#(®) = боРь (х) + аР, (х) +... + СР (х) БА (14.8) 


2. Полиномы Чебышева (первого рода) опрелеляются как 


сим м а" т риа 14.9 
а Ша (14.9) 


Полиномы Чебышева низших степеней 


То ® = ЬТ, (0) = х, Т, (х) = 28 —1, 
Тз (х) = 48 — Зх, Т, (х) = 8% — 8% 1, 
Ть (х) = 16% ~ 2053 + 5х. 
На рис. 14.2 представлены графики полиномов 7, (х) на интер- 
вале —1 < х < 1, ана рис. 14.3 одного из них, в частности четвер- 


того порядка, при 0< | х| < 5/4. При | х| > ТТ, (х) стремится 
к бесконечности как 2"—! х", 


25 к 


\ | 
7 


Ў 


| А 2 х М 


Рис. 14.2. Графики полиномов Чебышева, 


Важной особенностью полиномов Чебышева является то, что 
из всех многочленов степени п со старшим коэффициентом, равным 
единице, они наименее уклоняются от нуля на отрезке —1 << х << 1. 
Благодаря этому свойству полиномы Чебышева обеспечивают наи- 
меньшую максимальную ошибку равномерной аппроксимации на 
интервале —1 < х < 1. 

Полиномы Чебышева не ортогональны, но после умножения на 
ИТГ 98 они образуют ортогональную в интервале —1 < х < 1 
систему функций (1 1 х) Т, (х). Иными словами, полиномы 
Т, (х) ортогональны с весом р (х) = ШИТ х2: 


а 0 при м5 т, 


1 
| Тр (0) Ги = п (14.10) 
СА 1—2 -> при п = т. 


Кроме того, при т == и = 0 


М5 


Таким образом, норма || То Ур |= Ил и |7, Ур |= Ул. 
При разложении функции | (х) по полиномам Чебышева (с уче- 
том Го (х) = 1) коэффициенты ряда 


і 1 
То) ТГ (х ЗЕ ЕЕЕ ИС ЕРЕ А 14.10: 
1) ве ДИЛО 


Ро) = с, + У о Г, (0), —1<х—< 


п=! 


должны определяться в соответствии с (14.2) и (14.10), (14.10^) сле- 
дующими выражениями: 
і 1 
А РК. ах, ий и ах. (14.11) 
2; УГ бор уж 


Поведение полиномов Чебышева в интервале —1 < х << 1 в со- 
четании с неограниченным возрастанием | Т, (х) | при | х [ >> 1 де- 
лает эти полиномы очень эффективными для аппроксимации ам- 
плитудно-чгстотных характеристик 
различных фильтров. Этот вопрос л} 
рассматривается в гл. 15. 

3. Полиномы Лагерра опреде- 
ляются формулой 


х 


| 
== (те), х>0. і 
пі дхтп і 
(14.12) і | 
Первые четыре полинома: ЕА е: у 12 Ӯ, 
Іо (х) = 1, 14 (0) = х + 1, 2 7 Р 
І, (х) = х2/2 — 9х + 1, Е, (х) = Рис, 14.3. Графики полиномов Че- 


есь бышева четвертого порядка. 
= — х/б -| 8/2 — Зх + 1. 
Полиномы Лагерра ортогональны на полуоси 0 < х < оо с ве 


сом р (х) = е“. 
Так как полиномы Лагерра образуют систему расходящихся 
при х —> оо функций, удобнее пользоваться Д Лагерра 


[1 (х) = Мох) 1, (х)==е7*/? І. (©). (14.13) | 


При этом функции Лагерра /, (х) ортогональны с единичным ве- 
сом. На рис. 14.4 приведены функции Лагерра при п = 1, 2, ..., 5, 
Норма функции /, (х) 


а-у оа =1. 


0 


поэтому при разложении функции } (х) по функциям Лагерра коэф- 
фициенты ряда 


Их) = У с, 1, (х) (14.14) 
п=0 
должны определяться по формуле 


си Р( 1, (х) ах. (14.15) 
0 
Функции Лагерра получили широкое распространение в измери- 


тельной технике и в многоканальных системах связи, что в значи- 
тельной степени объясняется простотой их генерирования. Дело в 


Рис. 14.4. Функции Лагерра, 


том, что функция і, (1) по форме совпадает с импульсной характерис- 
тикой физической цепи, составленной из каскадного соединения про- 
стых звеньев (рис. 14.5). Для определения передаточной функции 
требуемой цепи применим преобразование Лапласа к функции Ла- 
герра (14.13), предварительно заменив в (14.12), (14.13) переменную 
х новой переменной х = ай: 


60/2 фп 
пі аі 


1 (00) = (е). 


Функции времени е9 соответствует изображение 
п/р + о)" +1, а п — кратному дифференцированию — умножение 
изображения на р”. Учитывая также, что умножение на е#/? дает 
сдвиг на р-плоскости на величину —-0/2, приходим к следующему 
изображению для функции Лагерра: 

(0—9/2)" і (2—82 А 
(04-92)  (р--а/2)\ р4+ 9/2 


Передаточная функция первого звена 1Ир + а/2} реализуется 
интегрирующей ЮС-цепью, отвечающей условию РС == 9/а. Пере- 
даточная функция (р — 0/2)/(р + 0/9) соответствует мостовой схеме 
при АС = 9/0. 


№ 
7-Х (009) 
1-0 
Рис. 14.5. Генератор функций Лагерра. 


Действительно, непосредственно из мостовой схемы одного звена 
(рис. 14.5) следуют соотно.ления 


01/0 = (Ов — Ш), р = (В — И=ОДЮ + Ию, 
откуда 
05» (р), -, (2) = (р — ИЮОДр + ШРС), 


© 
При возбуждении цепи (рис. 14.5) дельта-функцией колебание 
на выходе первого звена будет е-°/? == { (0), ана выходах после- 
дующих звеньев соответственно Д (00), і, (0) ит. д. 
Взвешенное суммирование всех этих колебаний даез на выходе 
сумматора колебание 


(ей) = "у С, 1, (00), 1220. 
п= 0 


4. Полиномы Эрмита определяются формулой 
ТОЕ Ор 
Н, (х) =(— 1)" е Т" (е). (14.16) 


Первые пять полиномов Эрмита: 
Н, (х) = 1, Н, (х) = 2х, Н. (х) = Ф — 2, 
Нз (х) = 8х3 — 19х, Н, (х) == 1654 — 48? + 12. 


Графики этих полиномов представлены на рис. 14.6. 


Полиномы Эрмита ортогональны 
с весом р (х) =е на всей оси 
—оо < х < оо, так что 


Г. 

ТГ | 

а х 
изи 


9 |2 | Ни Н, ође" ах= 


02 
20 


Е 
01 29 9 Таким образом, норма функции 
Рис. 14.6. Графики полиномов — Нь (х) р (х)= А, (х)е—**/? равна 


Эрмита. Е = 
ИН, УР |==У 2" Ух, 


Для перехода к ортонормированной системе полиномов Эрмита 
вводят функцию 


5. 0 при тем, 
Б | 2% т при т =. 


Нь (0 Уеб). Ные? (14.17) 
ГАЛЕНА 


При этом разложение функции ѓ (х) по нормированным функциям 
Эрмита записывается в форме 


Ф, (х) == 


| (х) == Ы Съ Фи (х), 


а=0 


где а: 
л. сь = { РО) фи» (© ах. (14.18) 


Графики нормированных функций ф„ (х) приведены на рис. 14.7. 
Из сделанного перечисления видно, что ортогональные системы 
функций можно разбить на два класса: 1) системы, определенные на 


88 


НТ РР м ТТ] 


оэ 


| | А д В И ыу А 
ХО 
м 1 СТ 


2 24 08 12 16 20 24 


Рис. 14.7. Графики иормированных функций Эрмита. 


конечном интервале (полиномы Лежандра и Чебышева); 2) системы, 
определенные на бесконечном интервале, представляющем собой 
полуось 0 < х < оо (полиномы Лагерра) или всю ось —со << х << оо 
(полиномы Эрмита). Для аппроксимации процессов и характеристик, 
определенных на конечном интервале, естественно применять орто- 
гональные системы первого вида. Для функций / (х), заданных в бес- 
конечном интервале, целесообразно применять системы второго ви- 
да. 

При выборе полиномов важное значение имеет вид весовой функ- 
ции р (х), соответствующей тому или иному виду полинома. Этот 
выбор должен быть тесно увязан с характером аппроксимируемой 
функции / (х): весовая функция р (х) должна достигать максимума 
на участке, где требуется наилучшая аппроксимация. При этом 
появляется возможность уменьшения числа членов ряда при задан- 
ной допустимой ошибке аппроксимации. Выбором весовой функции 
можно также осуществить аппроксимацию процессов конечной дли- 
тельности полиномами второго вида (определенными на бесконечном 
отрезке). Для этого необходимо, чтобы эффективная длительность 
весовой функции была близка к длительности аппроксимируемого 
сигнала. 


14.3. ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ НЕПРЕРЫВНЫХ ФУНКЦИЙ 


Для упрощения вычислений и для большей наглядности функ- 
ции, подлежащие аппроксимации, будем задавать в аналитической 
форме. Следует при этом иметь в виду что в действительных усло- 
виях часто приходится аппроксимировать функции, получаемые 
в результате эксперимента и заданные в виде таблиц, графиков, 


осциллограмм и т. д. т 
Рассмотрим разложение полувол- 

нового косинусоидального импульса =. 

(рис. 14.8) по различным ортогональ- 05777 

ным полиномам. , Представленная на 

рис. 14.8 функция Кї 


$ (В = соѕ (л/т), 
= аа, (14.19) 


1/2 0 2 
Переходя к безразмерному време» н / 
———Ќ——-__а ыы 
ВСВ = 
них т, получаем 0 К 
ту п 
58 (0) =5 ЕЗ х)=соз (5 х) А Рис. 14.8. Полуволновый коси- 
2 2 нусоидальный импульс. 
—1<х<1. (14.20) 


Так как функция :(2 х) задана в конечном интерғале (—1, 1), 


то пелесообразно рассмотреть разложение этой функции по полино- 
мам Лежандра и Чебышева. Предварительно, однако, приведем раз- 


КРЗ, 


ложение функции $ (1 по тригонометрическим функциям с периодом 
Т, равным длительности импульса т,, чему соответствует безразмер- 
ный период хт = 2 (рис. 14.8). 


Т; ә 
Так как $ =) четная функция, получаем косинусоидальный 
ряд 


ас и 2л 2л. КЕЕ 
:( ә х) о о х) а, со (2 х7 х) + 
= 2200. + а 1 х 1, 14.21 
9 х п СОЗ (илх), <х< ( ) 


коэффициенты которого в соответствии с (2.32) 


1 
/ і 2 2 
У хт А 2 Х7 л/2 п 
1 
а, = а с0$5 Є х) с0$ (их) ах== 
хт 2 


5 [< (5) лх 4-соѕ (я + 1) лх| х = 


> 


ат (= о (2+) |. 


А, 


Прямым вычислением находим 


| 
5 |+ 
ос, 


а. = 2-2. В 
Е В о" 


т 
Спектр функции 5(= х) по тригонометрическим базисным функ. 
циям соѕ илх показан на рис. 14.9, а, а графики отдельных слагае- 
мых ряда (14.21) — на рис. 14.9,6. 
При использовании полиномов Лежандра коэффициенты ряда 
(14.8) в соответствии с (14.7) будут 


1 
еа — { соз (69) Р, (х) ах. (14.29) 


Таким образом, 


1 
1 л 2 
Су== -- | 60$ [хх = — 
а | (8 ) д! 
—} 


Д 
24-1 л 
акта } с0$ (5 х) хіх = 0 (интеграл от нечетной функции); 
—1 


1 
2.2--1 
Е { с0$ (6 х) |; (8—1) х = — 0,68; 
7 


Сз = 0 (интеграл от нечетной функции); 


1 
Беан | с0$ (5 х) Е (35х1—30х2 4- 3) ах== — 0,08, 


—1 
Итак, 
рв е х) == — 0,682, (х) —0,03 Р, (х) +...., —1<х<1. 


Рис. 149. Спектр полуволнового косинусоидального импульса в базисе триго- 
нометрнческнх фуикций (а) и первые четыре слагаемых ряда Фурье (6). 


С помощью таблиц полиномов Лежандра [15] можно построить 


Ти р 
график $\`5 х), показанный на рис. 14.10. Практически достаточно 
двух-трех членов ряда для удовлетворительной аппроксимации 
функции 
л ЕЗ Т; 
80 соз (2-х), еі ‚—1!1<х< 1. 
Рассмотрим теперь разложение этой функции по полиномам Че- 
\ 


л 
бышева. Вычисление коэффициентов С, для функции соѕ (5 х ) об- 


легчается наличием формулы (см. [16], формула (7.355.2)) 


ах 
У—>= 


1 
\ Т,, (х) соз ах = 0—10) Ја (0), (14 .93) 
0 


в которой У». (а) — функция Бесселя. При этом формулы (14.11) 
принимают вид 


1 л ах 2 л 
=- (о ( 2 х)т,0) А “я 2 Ло (7/2) == Ј, (п/2) 
—1 
1 
оа 2 {сов (1х) т, 0) = 9], (1/9); 
л 2 Иж 


7 Рис. 14.10. Аппроксимация полувол- 
Д вового косинусоидального импульса 


первыми тремя полиномами Лежанд- 
ра (сплошная линия) и Чебышева 
10 ҮГ. (штриховая), 
1/2 


Функции Јо (т) и Ј; (т) табулированы [15], а при более высоких 
порядках п = 2,8, 4, ... можно использовать соотношения 


2 
Ја (т = Јо (00) — Ја (т). (14.24) 
При аргументе т = а = л/2 по таблицам находим Фо (п/2) = 


= 0,473 и Л, (п/2) = 0,566. Тогда 


2 
л/2 


л 2.2 л л 
„(а ) А0) от 
л 


2 
Я 2.3 л 
(а) (в) (8) оов 


Ј, (п/2) = 


Л. (пу) 2, (8/9) = = 0,566 —0,473— 0,95. 


Далее, 


Таким образом, с, = 0,473; с, = —0.5; о, == 0,04 и т.д. 
Окончательно 


с05 Е х) == 0,473 — 0,57, (х) + 0,04Т, (хх) —..., 1х1. 
(14.25) 


Сумма трех первых членов ряда прелставлена на рис. 14.10 


(штриховая линия). Видно, что для уловлетворительной аппроксима- 
л 
ции функции соѕ (5 х) достаточно трех членов ряда. 


Из сопоставления трех аппроксимаций функции соѕ (5 х) видно, 
что тригонометрический ряд Фурье требует суммирования ббль- 
шего числа членов разложения, нежели полином Лежандра или Че 
бышева. Из двух последних разложений несколько меньшую ошиб- 
ку в точке х == 0 (при суммировании всего лишь двух членов ряда) 
дает разложение по полиномам Лежандра. Олнако в точке х = 1 при- 
ближение к точному значению (нулю) лучше по Чебышеву, чем по 
Лежандру. Это объясняется тем, что весовая функция р (х) = 
== 1/И 1 х2 возрастает с приближением х к единице. 

Из приведенного сопоставления не следует делать вывод, что 
представление функций в форме тригонометрических рядов во всех 
случаях менее предпочтительно, чем разложение в ряд по полиномам. 

` 


14.4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ УОЛША' 


Функции Уолша и Радемахера, известные с 1922 г., были надол- 
го преданы забвению. Интерес к этим функциям и широкое их рас- 
пространение связаны с развитием вычислительной техники. 

Существуют различные способы определения функций Уолша. 
Рассмотрим способ, основанный на взаимосвязи функций Уолша 
с функциями Радемахера. Последние, в свою очередь, получаются 
из синусоидальных функций с помощью соотношения 


г, (0) = чет [5іп (270), 0<0<1, (14.26) 


где аргумент Ө = ИТ. есть безразмерное время, т.е. время, норми- 
рованное к произвольному интервалу То, а целое положительное 
число Ё — порядок функции. Символом 5і&п (сигнум-функция) обо- 


значается функция 


1 при х>0, 
іп х = (14.27) 
явпх ты и 


В соответствии с (14.96) и (14.27) функции Радемахера, прини- 
мающие одко из двух значений = 1, имеют вид меандра. Первые 


четыре функции Радемахера представлены на рис. 14.11. 


Функции Радемахера ортонор-. 
мированы (см. $ 2.2) с единичной 
весовой функцией на интервале 
0< 9 < 1. Действительно, для 
любых двух функций и» (0), и (9) 
имеют место соотношения 


1 2 
Ө) 0) ав=1 ЕЧ 
9 О при т5л. 

Все функции Радемахера яв- 
ляются нечетными относительно 
середины интервала опрелеления 
и, следовательно, не могут быть 
использованы для аппроксимации сигналов $ (0), четных относитель- 
но момента Ө = 1/2. Иными словами, система функций Радемахера — 
неполная (см. $ 2.2). 

Функции Уолша, образующие полную ортонормированную си- 
стему, можно сформировать, образуя произведения степеней соот- 
ветствующих функций Радемахера. Первые восемь функций Уолша 
представлены на рис. 14.12. Сопоставление этих функций с функ- 
циями Радемахера (рис. 14.11) позволяет составить очевидные, по 
крайней мере для первых четырех функций Уолша, соотношения 


\а| (0, 0) = 1 (0) 75 (0) = 1, жа! (1, Ө) = г (0) 23 (0) = ғ; (Ө), 
ма! (2, 0) = т (0) г, (0), ма! (3, 0) = м (0) г, (0) =, (0). 


(оао) ра (2,0) 
ш 


но, 2) 
МЕНЕ 


Рис. 14.11. Первые четыре функции 
Радемахера. 
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Рис. 1412 Первые восемь функций Уолша и их нумерация при различных спо» 
собах упорядочения. 


. Нетрудно также проверить правильность оотношений: 
ма! (4, 0) = л (9) г, (0) г, (0) = г», (0) г, (0), ма! (5, Ө) = 
= гу (0) г, (0) г, (0), 


\а! (6, Ө) = ғ (0) 28 (0) г, (0) = гу (0) ғ. (0), ха (7, 0) = 
= (0) 5 (0) №, (0) = г, (9). 


Итак, каждая функция Уолша ма! (о, 9), входящая в систему 
из М = 2" функций, является произведением степеней первых л 
функций Радемахера. Принцип нахождения показателей этих сте- 
пеней поясняется табл. 14.1 на примере № == 2° = 8 

Таблица 14.1 


ае 


ша (0,8) 


ИЯ) = шш) 


|) х М) х РД) = шв 


0 х РД) * а 101 (2,0) 


1 |А) 0) к РД) = шв) 


о |) 000) х РИ = вв) 


7 п) х „і, х 8 = 100105,4) 
0 |Д) к н) х гв) = ш) 


п |0 хД) к г) = Шр. 


В этой таблице использованы следующие обозначения: 0 — 
номер функции в системе; 0, — м-й разряд представления числа о 
В двоичной системе счисления, т. е. 


0 = (и) 0... Ш --. Ш) = 0 977 о 2978 4... 0 2—4 


й п 

5, — 

Бш 20 У ш 2177 У Фин 27 
т=1 1 


ты—= 


00; 1, в ==0; (14.98) 


Ф — символ поразрядного суммирования по модулю 2 по правилам 
1 Ф1=0@ 0==0, 1Фф0=0 Ф 1=1 (14.29) 


Показанный в табл. 14.1 способ построения функций Уолша 
можно выразить аналитически для любого № == 2" в виде следую- 
щего соотношения: 


хуа] (о, Ө) = Г, (0)1°%- 0%, (14.30) 


к=} 


Поясним применение (14.30) на примере шестой функции Уолша 
(& = 6), входящей в систему размером М = 23 = 8. Шр 
в (14.30) состоит из трех множителей (при ^ = 1, и 3) вида 
[7 (0)19®@%:, [г, (0)1°2% и [и (6)]2 9». и в левую 

часть (14.28) о = 6 и и = З 
получаем 


ое (р 0 6 = 12° + в в, 
лб 3 А. 7 
откуда следуют равенства 
ив (27 он и) = 1, и = 1; оз = 0. 
с ви) Таким образом, 
с (2. и = и, Фи, =0Ф1==1, 
и,Фи, =1Ф1=0, 
2 45 42 В ИБ ифо =1Ф0=1 


Рис. 14.13. Четность номеров косинусоидаль- И ПО формуле (14.30) 
вых и нечетность номеров синусоидальных уар (6, 0) = г, (6)/3 (6) Х 


функций. 
Х ез (0) = л; (6) г, (6). 


Из рис. 14.12 видно, что четным относительно середины интер- 
вала определения (0 -= 0,5) функциям ма! (о, 6) соответствуют 
четные номера Ф, а нечетным функциям — нечетные номера. Такое 
взаимно однозначное соответствие между четностью функций 
ма] (о, 0) и четностыю их номеров 0 аналогично свойствам триго- 


2л 2л 
нометрических функций сз (е 2 ) и (е2 ) (см. рис. 14.13). 
Поэтому иногда применяются обозначения са] (ў, 9) для четных 
и за! (і, Ө) для нечетных функций Уолша. - 


Легко проверить, что функции са! (7, 9) и за| (ў, 6) связаны в 
функциями ҹа! (о, 0) следующими соотношениями: 


са] (7, 9) = ма! (2, Ө); за! (7, Ө) = ма! (2 — 1, 9). 


Эти обозначения указаны на рие. 14.12. 

Способ нумерации функций в системе называется упоряд о: 
чением. Функции Уолша, сформированные посредством вы- 
ражения (14.30), упорядочены по Уолшу, 


Таблица 14.2 


| 


а 


а ү р 
го) х РО) х ГУ = ри, 


ГИЯ к ГИЯ х п) = рае 


2) х гв 


х 


Р) = рд) 


ДИ) х п) х —Ие) = ре | 
М) к п) к п) = 5,0) 
Ав х п 8) х РД) = Ма, 
М) х п) х 00) = Мб) 
МӨ) к л) к СИИ = Ив0) | 
„(а х 0) х 72) = рй (70) | 


Часто применяются функции Уолша, упорядоченные по Пэли 
[ра] (р, 6)1 и по Адамару Шад (^, Ө). 

Независимо от упорядочения функции Уолша, составляющие 
систему из № = 2" функций, всегда можно представить в виде 
произведения степеней первых и функций Радемахера. Принцип 
же нахождения показателей этих степеней индивидуален для каж- 
дого упорядочения. 

Так, для упорядочения Пэли принцип нахождения этих степе- 
ней поясняется табл. 14.9 на примере № = 23 == 8. В этой таблице 
по аналогии с (14.28) номер р функции ра! (р. Ө) имеет двоичное 
представление 


р 2" (14:28) 
т = | 


Очевидно, что аналитическая запись функций Уолша в упоря- 
дочении Пэли имеет следующий вид: 


ра! (р, 6) == Г иь ФР”, (14.31) 


= 1 


1 Обозначения ра! (р, Ө) и һаа (^, 6) образованы из начальных букв 


фамилий Райеу и Надатаг@ соответственно. 
гео 


Сравнивая способы образования показателей степеней функций 
Радемахера на примерах табл. 14.1 и 14.2, легко приходим к выводу, 
что двоичные разряды номеров функций Уолша, упорядоченных А9 
Пэли, связаны с двоичными разрядами номеров функций Уолша, 
упорядоченных по Уолшу, следующим соотношением: 


рт = Ши, ® шы. (14.39) 


Итак, переход от упорядочения по Уолшу к упорядочению этих 
функций по Пэли выражается в перестановке этих функций в си- 
стеме по закону (14.32). 

Функции һаа (л, 6) можно сформировать с помощью матриц Ада- 
мара. Матрицей Адамара Ё; порядка № = 2” называется квадрат- 
ная матрица размера М х М е элементами --1, такая, что 


Нк х Ні = М! 


? 


где / — единичная матрица, а т — знак транспонирования. 
Нормированную матрицу Адамара порядка № можно построить 
рекурсивно, т. е. 


| при А, = 1. (14.33) 


Функция Уолша, упорядоченная по Адамару, т. е. һай (№, Ө) 
с номером й, является последовательностью прямоугольных импуль- 
сов с единичными амплитудами и полярностями, соответствующими 
знакам элементов й-й строки матрицы Адамара. Под длительностью 
импульсов подразумевается (1/№)-я доля интервала [0, 1). 

Для иллюстрации связи между функцией һай (й, Ө) и матриней 
Адамара, а также для определения места этих функций в системе 
приведем матрицу Адамара для № = 8 = 28, заменяя 1 и —1 зна- 


ками соответственно плюс и минус: 


Е + + 7р, 
++ —ф + ГУ 
Е № 

н, | п = н Н И А 

Н, =н, А Е а нь |, 
И Г 
к Бр в |а 
аа Аер 9 е ь 


Взаимосвязь между упорядочением по Адамару и Пэли опре- 
деляется соотношением 


А = рь -һ +1» (14.34) 


где п == 106, №. 

Нумерация первых восьми функций Уолша при различных спо- 
собах упорядочения дана в табл. на рис. 14.12. 

Следует указать, что ввеленные выше упорядочения вытекают 
из свойства симметричности матрицы Адамара, заключающегося 
в том, что транспонированная матрица совпадает с исходной: 
Нк == Пр. Как видно из предыдущего, введенные упорядочения 
отвечают симметричности соответствующих им матриц. 

Не следует полагать, что упорядочениями Уолша, Пэли и Ада- 
мара исчерпываются все возможные упорядочения. · 

Независимо от способа упорядочения функции Уолша в дальней- 
шем будут обозначаться символом ма! (і, 0). Функции Уолша ор- 
тонормированы на интервале 0 < 0 < 1: 


1 при А=і, 


(14.35) 
О при КГ. 


і 
( ма (8, Ө) ға! @, 0) 49 = | 
0 


Функции Уолша обладают свойством мультипликативности, 
т. е. перемножение двух функций Уолша дает другую функнию Уол- 
ша, причем 


ҳуаї (К, 0) ха! (, 0) = ҹа! (& Ф {, Ө). (14.36) 
Функции Уолша ма! (і, 9) обладают свойством симметриии, 
проявляющегося в том, что все выводы относительно і справед- 


ливы также и относительно Ө. Так, например, свойство мультипли- 
кативности (14.36) с учетом свойства симметрии запишется в виде 


ма! (2, 0,) маі (ї, 0.) = маі (6, 6, Ф 6,,). (14.37) 
Умножение любой функции Уолта самой на себя дает функцию 


нулевого порядка ма! (0, 6), так как в результате получаются только 
произведения вида (-- 1) (+1) и (—1 (1). Таким образом, 


ма! (р Ө) та! (2 0) = ма! (0, 6). 


Очевидно также, что умножение маі (і, Ө) на ма! (0, 0) не 
изменяет функцию ма! (і, 6). 
` Функции Уолша иногда определяют на интервале —0/,< 0 < 
<< Ч,. Первые восемь функций на указанном интервале представ» 
лены на рис. 14.14. Функции Уолша могут служить базисом спект- 
рального (негармоническоғо) пред- 
168) ставления сигналов. 
Любую интегрируемую на ин- 
ш К < Ө << 1 функцию ў (0) 
10,0) можно представить рядом Фурье 
по системе функций Уолша 


Ї (0) = А (0) + А (ха (1, 0) № 
+ А (2) ма! (2, 0) + ... + 


1040) 4+ А (0 ма (6 Ө) + ... (14.38) 
ш) 


и (4.8 


с коэффициентами 


00070) 
ы 05 0 Г 
о = д0 = (76) мај (, 6) 40, 9 =ИТ, 
Рис. 14.14. Первые восемь функций 0 
Уолша на АК —0,5<0<0,5. (14.39) 


Вне интервала [0, 1) ряд (14.38) описывает периодическую функ- 
цию ѓ (9 +- А), где Е — любое целое число. 


На рис. 14.15 изображены первые 16 функций Уолта. 


Некоторые особенности разложения непрерывных функций по 
системе Уолша иллюстрируются в $ 14.5 на примерах. 


Как уже ранее отмечалось, функции Уолша хорошо сочетаются 
с современной микроэлектроникой и могут быть легко сформи- 
рованы с помощью ключевых схем. Один из возможных вариан- 


тов схемы генератора первых восьми функций представлен на 
рис. 14.16. 


Алгоритм формирования функций Уолша в этом генераторе 
основан на выражении (14.30), т. е. на перемножении степеней трех 
функций Радемахера: ғ; (0), ғ (9) и ез (6). Функция г. (9) полу- 
чается непосредственно от генератора меандрового колебания. Вто- 
рая функция г, (0) получаетсяи зг. (6) удлинением периода этого 
колебания в два раза. Это достигается с помощью триггера, запу- 
скаемого положительными импульсами (с выхода дифференцирую- 
щей ЮС-цепи и диода), возникающими в начале каждого периода 
входного меандра. Аналогичным способом из г, (0) получается функ- 
ция г, (0). Полученные функции и, (6), ғ (6) иг, (0) поступают 
либо непосредственно на выход генератора, либо на перемножители 
Ү. Каждый перемножитель представляет собой устройство совпа- 
дения, обладающее следующей таблицей истинности: 


к) 0 1 
0 1 0 
1 0. 0 
1 | | 


Устройство запускается импульсом, который 


одновременно 
устанавливает все триггеры в состояние «1». 


Рис. 14.15, Нумерация функций Уолша при различных способах упорядочения, 
Размер базиса №16, 
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Рис. 14.16. Генератор первых восьми функций Уолша. 


14.5. ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ФУНКЦИЙ УОЛША 


1. Определение спектра синусоиды $ (#} = зір 22 і (рис. 14.17, а) 


в базисе функций Уолша. Интервал разложения Т, в данном слу- 
чае целесообразно приравнять величине Т. 

Переходя к безразмериому времени Ө == ИТ, запишем колебание 
ѕ () в форме 8(6) = ѕіп 2л0. Ограничимся 16-ю функциями, 
причем сначала выберем упорядочение по Уолшу. Поскольку за- 
данная функция 5,(0) нечетна относительно точки 0 = Ч», все 
коэффициенты А (Й) при четиых функциях Уолша в ряде (14.38), 
т. е. при са! (у, 0), равны нулю. 

Те из оставшихся восьми функций жа[(і, 9), которые еовпадают 
с функциями Радемахера и имеют периодичность внутри интервала 
[0, 1) кратную периоду функции $, (0), также приводят к нулевым 
коэффициентам А (0. К таким функциям относятся ма! (3, 6), 
ма1 (7, Ө) и ма! (15, Ө). Наконец, функция ма! (11, 6), нечетная не 
только относительно точки Ө == /,, но также относительно точек 
9 =\, и Ө = 3/, [внутри интервалов [0, \») и (4, 1), приводит 
к нулевому коэффициенту А(11) из-за четности $, (0) в указанных 
интервалах. 

Итак, лишь четыре коэффициента из 16 не равны нулю: А (1), 
А (5), Д (9) и А (13). Определим эти коэффициенты по формуле 
(14.39). Подынтегральные функции, являющиеся произведениями 
сигнала $; (0) (рис. 14.17, а) и соответствующей функции ма! (і, 8), 
представлены на рис. 14.17, б — д. Кусочное интегрирование этих 


произведений дает 
1/2 
А(1)=2 \ зіп 27010 = 2ул = 0,636; 


0 


2/16 6/16 Я 
4(5) =4 | ѕіп 21049—2 ѕіп 2640 = 2 (1-20 = = 
5 2716 т 4 
= — 0,265; 
1/16 3/16 5/16 
А (9)=4 | зи 21040 —4 | ѕіп 27040 2 | за 27000 = 
0 1716 3716 
= — 0,052; 
1/16 2116 3/16 
А(13)=4 | ѕіп 21640 — 4 | ѕіп 21040 +4 | ѕіп 91040 — 
0 1/16 2716 
5/16 
ы віп 21040 == — 0,128. 
3/16 


Спектр рассматриваемого сигнала: (6) в базисе функций Уолша 
(упорядоченных по Уолшу) представлен на рис. 14.18, а. При упо- 
рядочении по Пэлин и Адамару спектр того же сигнала принимает 
вид, показанный на рис. 14.18, б и в. Эти спектры получены из спект- 
ра на рис. 14.18, а перестановкой коэффициентов в соответствии с 
таблицей (рис. 14.15), показывающей взаимосвязь между способами 
упорядочения функций Уолша (для № = 16). 

Для уменьшения искажений при представлении колебания ог- 
раниченным числом функций Уолша предпочтение следует отдавать 
упорядочению, которое обеспечивает монотонное убывание спектра. 
Иными словами, наилучшим является упорядочение, при котором 
каждый следующий спектральный компонент не больше (по модулю} 
предыдущего, т. е. | АЕ + 1)1<1А (|. В этом смысле наилуч- 
шим упорядочением при представленин отрезка синусоиды, как это 
следует из рис. 14.18, является упорядочение Пэли, а наихудшим — 
Адамара. 

Восстановление исходного сигнала ( рис. 14.17, а) с помощью 
четырех функций Уолша представлено на рис. 14.19. От способа 
упорядочения функций это построение, разумеется, не зависит. 
Очевидно, что для более удовлетворительной аппроксимации сину- 
соидального колебания в базисе Уолша требуется существенное 
увеличение числа спектральных компонентов. 

Вне интервала [0,1) ряд (14.38), как отмёчалось в $ 14.4, описы- 
вает периодическое продолжение 51(0), в данном примере гармони- 
ческую функцию. , 

2. Спектр гармонического колебания — 5(!) = соз(Ё -- 6.) 
(рис. 14.20) в базисе функций Уолша. Как и в предыдущем примере, 


рассматривается один цикл гармонического колебания с периодом 
Т = 2 л/о. Переходя к безразмерному времени Ө == ШТ, записы- 
ваем колебание $ (1) в форме 
5, (0) = соз (210 + 6.) = соѕ0, соз 2х 0 — ѕіп Ө, эт 2л 0 = 
= А соѕ 2л Ө — В ѕіп 2л6. 


Спектр Уолша функции зіп 2 л6 определен в примере 1. Совер- 
шенно аналогично определение спектра функции соѕ 270 на интер- 
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Рис. 14.17. Стробирование отрезка Рис. 14.18. Спектры синусоиды в базисе 
синусоиды функциями Уолша. функций Уолша, упорядоченных по Уол- 


шу (а), Пэли (6) и Адамару (в). 


Размер базиса №16. 


вале [0,1). Необходимо лишь функции за] (у, Ө) заменить функциями. 
са! (ў, Ө). Легко проверить, что при упорядочении по Уолшу новые 
коэффициенты А(Р в ряде (14.38) будут: А(2), А (6), 4(10) и 
А(14) вместо А(1), А(5), А(9) и А(13). При этом значения коэффи- 
ниентов остаются прежними. 


Таким образом, ряд (14.38) для рассматриваемого колебания 
можно записать в форме 


5: (0) = соѕ 0, соѕ2лӨ — ѕіпӨ, ѕіп2лӨ = 
= соѕ 0, [А (2) маі (2, 6) + А (6) ма! (6, 6) + А (10) ма (10, 9) + 
--А (14) маі (14, 0)1— ѕіп Ө, [А (1) ха! (1, 0) + А (5) ха! (5, 6)-+ 
+ А (9) маі (9, 6) + А (13) ма (13, 0)1. 


Итак, при сдвиге гармонического колебания по фазе спектр 
Уолша содержит четные и нечетные функции са! (у, 6) и за! (у, 6). 


Рис. 14.19. Аппроксимация синусоиды функциями Уолша. 


3. Спектр периодической последовательности. прямоугольных 
импульсов (рис. 14.21) в базисе функций Уолша. Определим коле- 
бание ѕ (1) на интервале [0, Го) выражением $ (1) = 1, 0</<т, 
и соответственно 


1 при 0<0< 1/7, 


(14.40) 
0 при 92>2т,/Т,. 


81 (9) | 


Структура спектра Уолша заданного колебания сильно зависит 
от соотношения между т, и То. Временная база То является 
дополнительным и произвольно выбираемым параметром функций 
Уолша. Действительно, при т,/ То = 1 спектр содержит лишь 


Рис. 14.20. Один период гармонического колебания на интервале 0=<6—< 1. 


одну функцию жа! (0, 0) с коэффициентом А (0)=1. При ти/То = 15 
колебание (14.40) полностью определяется двумя функциями: ма! 
(0, 0) има! (1, Ө) с коэффициентами А (0) = А (1) = /,. 


Далее, при т,„/То = М. использование формулы (14.39) 
{ 


8 А (0) ==\ 5 (0) ха! (0, 9) 249 
р (и) (Ө) жа! (ш, Ө) 
1/4 
= { ҹа! (0, 0) 40 
0 й й Ё | 
ГЕСИ БЕИМРИНИЦЕ ВОЕННОЕ Я ЕЕОНИФРОРШИБЫТЕ 
2 эл 10 2 дает следующие коэффициенты: 
== Е = = 1] 
Рис. 14.21. Один цикл периоди- А (0) = А() = А = А(9) Д 
ческой импульсной последова- Найденные спектры представлены 


тельности при ть/То== 1/2. на рис. 14.22. Этот результат легко 


обобщается для последовательности 
прямоугольных импульсов с отношением т,/То = М.А, где А — 
целое положительное число. Очевидно, что спектр Уолша такого 
колебания состоит из 2 компонентов с одинаковыми амплитуда- 
ми, равными 1/,*. Очень важно, что этот спектр содержит конеч- 
ное число составляющих; разложение того же колебания (14.40) 
по гармоническим функциям является бесконечным. 
Рассмотрим теперь случай, когда т,/Т, = У», например, 
т„/То = Уз. Ограничиваясь первыми 16-ю функциями Уолша 
(в упорядочении Уолша) и опуская промежуточные выкладки, по- 


лучаем 
А (0) = А (1) = У; —А (4) = – А (5) = А (6) = А (7) 
= 15А (8) = Д (9) =— А (10) —А (11) =—А (13)= А (14) 
= Д (15) = Ча. 


| 
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Рис. 14.22. Спектры последовательности прямоугольных импульсов в базисе 
функций Уолша: 
в— при т! =: при тц о 1/2: в при ъ/7==1/4; А= 16. 


Найденный спектр представлен на рис. 14.23, При переходе # 
упорядочению по Пэли структура спектра сохраняется (по модулям). 
Итак, при т/7, == ЧУ>^ спектр Уолша периодической последо- 
вательности прямоугольных импульсов содержит бесконечно боль- 
шое число составляющих. Сум- 


мирование первых 16 функций р. . 
дает импульс, показанный на 
рис. 14.24. 
4. Влияние сдвига импульс- #7 
ной периодической последова- р 
тельности ва спектр Уолша. 
Рассмотрим этот вопрос на 2 
примере импульсной последова- А 
тельности при т,/Т, = У, 
(рис. 14.25), смещенной в. то Рис. 14.23. Спектр последователь- 
относительно аналогичной после» ности прямоугольных импульсов 


в базисе функций Уолша при 


довательности, см. пример З. Ыб. 


Используя функции Уолша 
(в упорядочении Уолша), опре- 
деленные на интервале — М, < 0 < Ч, (см. рис. 14.14), запишем 
выражение для коэффициентов Уолша 

1/8 
А {&) = { хуа! (о, Ө) 20, 
1/8 


Рис. 14.24. Аппроксимация прямо. Рис, 14.25. Один цикл периодической 
угольного импульса 16 функциями последовательности импульсов на ин- ` 
Уолша при ть/Го= 1/3; М=16. тервале 0,5%0<1, 


А откуда получаются следующие нену- 
левые коэффициенты: 


Я | А (0) =А (2) =А (4) = А (6) =Ч.. 
ГА 2 А 6 № Полученный спектр (рис. 14.26) 
Рис. 14.26. Влияние сдвига им- вдов шире спора тредетавтенноо 
пульсной последовательности На РИС. 14.22, в. Таким образом, сдвиг 
на спектр Уолша (сравнить ИМпульсной последовательности на 
с рис. 14.22, в). время т,/2 привел к изменению 
спектра. Зависимость структуры 
спектра от сдвига колебания $ (і) на оси времени является особен- 
ностью анализа в базисе функций Уолша. Эта особенность связана 
с непериодичностью функций Уолша на единичном интервале их 
определения. Напомним, что при разложении по гармоническим 
функциям сдвиг сигнала во времени влияет лишь на фазочастот- 
ную характеристику спектра (см. $ 2.7). 


14.6. ВЗАИМНЫЙ СПЕКТР БАЗИСНЫХ ФУНКЦИЙ 
ДВУХ РАЗЛИЧНЫХ ОРТОГОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ 


Разложим заданное колебание $ (#) по двум ортонормированным 
системам функций Фф, (й) и &, (2) с одинаковыми интервалами опре- 
деления (а, 6): 


5 (2) = Ус Фь (2) == У Ь, Е» (1) при а <#< 6. (1441) 
ў = 0. п== 0 


Совокупность коэффициентов с образует спектр колебания $ (2) 
в базисе Ф (2), а совокупность коэффициентов 6, — спектр того же 
колебания $ (#) в базисе Е (2). 

Воспользуемся далее выражением (2.9) для коэффициентов сь 
обобщенного ряда Фурье и подставим в него вместо } (х) заданную 
функцию $ (2), выраженную через правую часть (14.41): 

[2] 


| 5 5 А 
= {500 фк (0) а={ | Ў! 6. & о Фь (0 4 = 1 В, { 5, (фа 
а п= 0 "= 0) Н 


р (14.49) 


Ввиду ортонормированности функций фь (1) коэффициент перед 
интегралом в (2.9) приравнен единице. Интеграл под знаком суммы 
представляет собой ^-й коэффициент разложения функции Ё, (2) 
по базисным функциям $» (#). Обозначив этот коэффициент симво- 
лом 

Б 
Ф = В 0 Ф 0) 4, (14.43) 
а 
получим 
Ср == 22 
в 


5 Б.а ор. (14.44) 
=0 


Коэффициенты ЧФ» не зависят от сигнала $ (#). Таким образом 
выражение (14.44) устанавливает взаимосвязь спектров колебания 
ѕ (в двух различных базисах ф, (ў) и Е, (0): 

Рассмотрим подробнее выражение (14.43). С одинаковым осно- 
ванием его можно трактовать либо как 2-й коэффициент разло- 
жения функции 5, (0) по ортонормированной системе функций 
Ф (2), либо как п-й коэффициент разложения Фь (2) по системе функ- 


20 А-7 


Рис. 14.27. Взаимный спектр функций Уолша и тригонометрических функций 
{четные компоненты). 


ций Ё (2). Поэтому совокупность коэффициентов 4 9, можно рас- 
ематривать как взаимный спектр базисных функций ф» (В 
и Ё, (2). 

В качестве примера рассмотрим взаимный спектр функций Уол- 
ша и тригонометрических функций. Основываясь на выражении 
вида (14.43), запишем аналогичные выражения отдельно для не- 
четных и четных функций, определенных на интервале [—1/,, \/,): 


1/2 
В(, = { 390, 9 (270) 40, (14.45) 


=> 1/2 


У 
А(, в) = { сай (), Ө) соѕ (27:0) 40. (14.46) 


— 1/2 


Аргументы тригонометрических функций @Ё приведены к 
Риду 


ое 2 12 о = 2л, р (14.47) 
2. 6 


На рис. 14.27 изображен рельеф модуля взаимного’ спектра 
(четных) функций Уолша при № = 64 и синусоидальных функций. 
Видно, что рельеф взаимного спектра В (], р) характеризуется хо- 
рошо выраженной симметрией. Максимумы [В (1, и) | находятся 
вблизи плоскости ј = и. Дополнительные плоскости симметрии, 
связывающие боковые максимумы, перпендикулярны основной 
плоскости и пересекают ее с интервалами 2 в точках ј = р = 2, 
в =0, 1,2, ... 


147. ДИСКРЕТНЫЕ ФУНКЦИИ УОЛША 


Для цифровых методов спектрального анализа наибольший 
интерес представляют дискретные функции Уолша. Эти функиии 
являются отсчетами непрерывных функций Уолша. Для перехода 
к дискретному варианту функций представим аргумент 0 < 9 < 1 
в двоичной системе счисления 


Ө= У; 0, 2-* = (0, 6,, 6, ...)», (14.48) 


Е=} 


где 9, = 0; 1, # = 1, 2, 3, ... 

При изменении Ө в пределах от нуля до единицы 2-й разряд Ө, 
попеременно принимает значения 0 или 1, причем интервал между 
двумя соседними переменами знаков равен М,^. Таким образом, 
при А == 1 разряд 6, равен нулю на интервале 0< 0 < \, и ра- 
вен единице на интервале !/,< 60 < 1. При &= 2 0,==0 на интерва- 
лах [0, 1/,), (0/5, %,) и Ө, = 1 на интервалах (2/,, 1/,), (8/., Вит. д. 

Поэтому выражение (14.26) для А-й функции Радемахера можно 
записать в форме 


т, (0) = е6 — (— 1)8, | (14.49) 


Подставив это выражение в (14.30), получим следующую запись 
функций Уолша (в упорядочении Уолша): | 
п 
п А , 2 (п-кн9 п-в 
ма! (о, 6) == П [еб ивы еи-в = (— 1) 

Е= 1 


(14.50) 


Результат не изменится, если аргумент 0 < Ө << 1 заменить 
целочисленной переменной х == 0, 1, ..., № — 1, являющейся но- 


‚ мером отсчета и записанной в двоичной системе счисления 


Х=— УУ Хр Фк Хә ГЕ Ха» (14.51) 
Е 
где х. = 0: г, 2 = 1, 2. З, 1909 № = РА 
- Тогда выражение (14.50) принимает еледующий виді 


рд (о © 9. В хь 
ма! (0, х) = (— 1) " (14.592) 


Первые две и последняя (№ — 1)-я дискретные функции Уолша, 
определяемые выражением (14.52), показань па рив. 14.28 (для 
М = 16). Каждый отсчет расположен 
в середине связанного с ним элемен- 10) ТИПІ 


та непрерывной функции. Длитель- 02 458 48в Хх 

ность элемента равна {М от интер- ш) І Е 

вала [0, 1). | Х 
С учетом (14.32) и (14.34) диск 9 


ретные функции Уолша в упорядо- 

чении Пэли и Адамара запишутся р 
в виде шх Та 

пао рТ Х 

Рп-~- 43 х Гара ЈИНЕРСЛИЗНРНЕЕНЕНЕ ИЕФОЛЧИСИНИЕЕЕЕ БЕРНА 

ра! (р, 0) =(— е" Е 0 45 29 

в Рис. 14.28. Первые две а по- 

Те: слелняя дискретные функции 


У "ахь 
(ус Уолша при №= 28:16 (в упоря- 
Ка) 0) . 04.53) дочении Уола), 


е ә 


.Перечисленные в $ 14.4 свойства непрерывных функций Уолша 
ваписываются для дискретных функций следующим образом. 
Ортогональность 
№4 М при (= 
У ма, х) маі (№, х}== р 4 
0 при 151. 


х= 0 
Дискретные функции Уолша не нормированы; норма равна М 
независимо от номера функции, я 
Мультипликативность 
хуа! (ё, х) ма! (1, х) = маі ( Ө 1, х). (14.55) 
Пусть сигнал $ (2) (вещественная функция) представлен еовокуп-. 


ностью своих эквидистантных отечетов $ (№), № == 0, 1,2, .„.., № — 1. 
Тогда преобразования ' 


(14.54) 


500-1 Ўз ага, в, (14.56) 
м #—=й 
5 = У 50 маі, 5 (14.57) 


п=0 


образуют пару дискретных преобразований Уолше (ДПУ). Выра- 
жения (14.56}, (14.57) аналогичны паре дискретных преобразований 
Фурье (ДПФ}в базисе гармонических функций [ем. (13.13’), (13.14. 

Как и ДПФ (см. ° 13.3), ДПУ обладают свойством периодич- 
ности: 


$ п) = Зи + тм); $ ® = 5 (Е + тм) (014.58) 


где т — пелое число. 

Имеются, однако, и существенные особенности ДПУ. Это от 
носится к теореме запаздывания. Напомним, что в случае спектраль- 
ного анализа в базисе гармонических функций умножение ДПФ 

1 27 пт 
37 (по) на базисную функциюе № эквивалентно сдвигу во време" 
ни последовательности $ (К), & =0, 1.2, ..., № — 1, на т интерва- 
лов (см. 6 13.3). з 

В случае ДПУ умножение обеих частей равенства (14.56) на ба- 
зисную функцию ма] (п, ғи) приводит к выражению 


м—1 
уа} (п, т) 5 и рэ 5 (Е) маі (п, 2) маі (п, т), (14.59) 


нев 


которое на основании свойства мультипликативности функций 
Уолша (см. (14.36} и (14.371 можно записать в форме 


М-р 
ма п, т) 5 (и)== 2 з (Е) ма (и, Е Ф т) == 
== 0 
Л №1 
= Ҹ\ (Ф т) мап, А). 
ГЕН 


(14.60) 

Переход от $ (й) к $ (Е Ф т) означает диадный едвиг последо- 
вательности отсчетов $ (А), А == 0, 1, 2, ..., № -– 1, нат интервалов, 

Аналогично можно показать, что диадному єдвиғу спектраль- 
ных компонентов $ (и) на тт интервалов соответствует умножение 
отсчетов 5°(#) на ға] (2, т). 

Поясним смысл термина диадный сдвиг. С понятием сдвига функ- 
ции приходится иметь дело, например, при определении корреля- 
ционной функции, при рассмотрении теоремы запаздывания, при 
определении свертки двух функций. В обычном смысле сдвиг рас- 
сматривается как параллельный перенос сдвигаемых значений ко- 
лебания вдоль оси времени. Такой сдвиг можно назвать арифметиче- 
ским, так как он выражается обычным арифметическим сложением 
или вычитанием. При арифметическом сдвиге, например, на т = 3 
интервала А-й отсчет х(5) переместится и станет х (5 + 3) = 
= х (8). При достаточно большом ж отсчет х (К) выйдет за пределы 
исходной совокупности отсчетов. При диадном сдвиге тот же отсчет 


х (5), сдвинутый на т = 3, займет положение х (5 Ф 3) = х (6), 
так как 


Диадный сдвиг обладает так называемым групповым 
свойство м: сдвиг отсчетов х (7) (где А = 0, 1, Я: ае МЕ 
на величину т < М — 1 єоответствует такой перестановке этих 
отсчетов внутри их исходной совокупности, что результат поразряд- 
ного сложения по модулю 2, т. е. ё Ф т, всегда не превышает число 
№ — при любом т = 0, 1, 2, ..., М — 1. При этом имеется в ви- 
ду, что Л = 2%, где и — целое положительное число. 

Сделанное утверждение легко проверить перебором всевозмож- 
ных диадных сдвигов всех отсчетов х (6) при заданном №. Например, 
при № == 8 получается следующая квадратная матрица значений 
д = Е Фф т: 


01234567 2 
0 [012345671 
1110325476 
о ВО та 
д3 1322107654 
74| 456701923 
5154761032 
66745: 3.01 
7176543210. 
т 


Из этой матрицы видно, что лиадный сдвиг не выводит едвинутые 
отсчеты за пределы исходной совокупности М отсчетов, а лишь про- 
изводит их перестановку внутри этой вовокупности. 

Диадный сдвиг придает существенное своеобразие как впектраль- 
ному анализу в базисе функций Уолша, так и предвтавлению еиг- 
налов во временной области. В частноети, диадная свертка двух 
временных последовательностей х (Е) и и (Е) записывается в форме 


му 
М). У хоту Ө т = х (0 жу0). (14.61) 


т = 0 


Основное преимущество ДПУ перед ДПФ заключаетоя в том, что 
Отечеты сигнала умножаются на функции Уолша, которые прини- 
мают значения 1 (ем. (14.56), (14.57). По существу, операция 
умножения исключается и выражения (14.56), (14.57) сводятся к 
вуммированию отсчетов в соответствующими внаками. В случае 
же ДПФ требуется умножение на комплекеные чивла вида её т 
причем действительная и мнимая чавти этих чивел требуют пред- 


ставления достаточно большим числом разрядов (для снижения 
уровня ошибки округления). 

Эффективность цифровых методов «пектрального анализа можно 
значительно повысить, применяя специальные алгоритмы преобра- 
зования, получившие название быетрое преобразова- 
ние Фурье (БПФ), быстрое преобразование 
Уолша (БПУ) ит. д. Эти алгоритмы основаны на устранении 
избыточности в онисании матрицы дискретного ортогонального 
прэобразования, 


Глава 15 


ЭЛЕМЕНТЫ СИНТЕЗА ЛИНЕЙНЫХ РАДИОЦЕПЕЙ 


15.1. ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 


Классическая теория синтеза пассивных линейных электрических 
цепей с сосредоточенными параметрами предусматривает два 
этапа: 

— отыскание или подбор подходящей рациональной функции, 
которая могла бы являться характеристикой физически осуществи- 
мой цепи и вместе с тем быть достаточно близкой к заданной харак- 
теристике; 

— отыскание структуры и элементов цепи, реализующей выбран- 
ную функцию. 

Первый этап называется аппроксимацией заданной характери- 
стики, второй — реализацией цепи. 

Аппроксимация, основанная на применении различных орто- 
гональных функций, не вызывает принципиальных трудностей. 
Значительно сложнее задача отыскания оптимальной структуры 
цепи по заданной (физически осуществимой) ее характеристике, 
Эта задача не имеет однозначного решения. Одну и ту же характе- 
ристику цепи можно реализовать множеством способов, различаю- 
щихся по схеме, по числу входящих в нее элементов и сложности 
подбора параметров этих элементов, по чувствительности харак- 
теристик цепи к нестабильности параметров и т. д. 

Различают синтез цепей в частотной области и во временной. 
В первом случае задается передаточная функция К (0), а во вто- 
ром — импульсная характеристика с (1). Поскольку эти две функции 
связаны между собой парой преобразований Фурье, синтез цепи во 
временной области можно свести к синтезу в частотной и наоборот. 
Все же синтез по заданной импульсной характеристике имеет свои 
особенности, играющие большую роль в импульсной технике при 
формировании импульсов с определенными требованиями к их пара- 
метрам (крутизне фронта, выбросу, форме вершины ит. д.). 


В данной главе рассматривается синтез четырехполюсников 
в частотной области. Следует указать, что по синтезу линейных элек- 
трических цепей в настоящее время существует обширная литера- 
тура, а изучение общей теории синтеза не входит в задачу курса 
«Радиотехнические цепи и сигналы». Здесь рассматриваются лишь 
некоторые частные вопросы синтеза четырехполюсников, отобра- 
жающие особенности современных радиоэлектронных цепей. К та- 
ким особенностям в первую очередь относятся: 

— применение активных четырехполюсников; 

— тенденция к исключению индуктивностей из избирательных 
цепей (в микроэлектронном исполнении); 

-- возникновение и быстрое развитие техники дискретных (циф- 
ровых) цепей. 

Известно, что передаточная функция четырехполюсника К (15) 
однозначно определяется своими нулями и полюсами на р-плоскости. 
Поэтому выражение «синтез по заданной передаточной функцин» 
эквивалентно выражению «синтез по заданным нулям и полюсам 
передаточной функции». Существующая теория синтеза четырех- 
полюсников рассматривает цепи, передаточная функция которых 
обладает конечным числом нулей и полюсов, иными словами, цепи, 
состоящие из конечного числа звеньев с сосредоточенными парамет- 
рами. Из этого вытекает вывод о неприменимости классических 
методов синтеза цепей к фильтрам, согласованным с заданным сиг- 
налом. Действительно, входящий в передаточную функцию подоб- 
ного фильтра множитель е-е. [см. (12.16)] не реализуется конеч- 
ным числом звеньев в сосредоточенными параметрами. Излагаемый 
в данной главе материал ориентирован на четырехполюсники с не- 
большим числом звеньев. Такие четырехполюсники характерны 
для фильтров нижних частот, верхних частот, заградительных фильт- 
ров ит. д., широко применяемых в радиоэлектронных устройствах. 

Предварительно. в 6 15.2 — 15.4 приводятся основные сведения 
о передатозных функциях четырехполюеников, необходимые для 
уяснения методов их синтеза. 


15.2. НЕКОТОРЫЕ СВОЙСТВА ПЕРЕДАТОЧНОЙ ФУНКЦИИ 
ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНИКА 


Из теорий линейных электрических цепей известно, что пере- 
даточную функцию физического четырехполюсника е восредоточен- 
ными параметрами можно представить в виде рациональной дроби — 
отношения двух полиномов в целыми степенями р и в вещественными 
коэффициентами 


аер" ра... . Р®). 15.1 
КДЕ тото я 


при ряде ограничений. на положение корней полиномов Р (р) и 
(р) на р-плоскости, а также на соотношение степеней п и т, 


Общим требованием к передаточной функции К(р) любого че- 
тырехполюсника. вытекающим из условия устойчивости, является 
отсутствие полюсов в правой р-полуплоскоети (см, $5.10), Для этого 
необходимо, чтобы корни полинома 0 (р) в знаменателе выражения 
(15.1) были расположены только в левой р-полуплоскости. Такие 
полиномы называются полиномами Гурвица, 

Далее, для того чтобы рациональная дробь (15.1) являлась 
передаточной функцией физического четырехполюсника, степень 
числителя п не должна превосходить степени знаменателя т. 

Дополнительные сведения о числе нулей и полюсов функции 
К(р), а также об их расположении на р-плоскости можно получить 


из представления выражения (15.1) в форме 
к (р): (2 Ри) (0 — Ров) ... (0 — Роп) __ 
" б (0 — р.) (0 — Риз)... Ф— Ри 


п П (Р— раһ) 
а А (15.9) 


Ь, П (р— Рив) 
=] 
где роь — нули функции К(р) {корни уравнения Р(р) = 0], 
а р — полюса [корни уравнения @ (р) = 0] 

Если п = т, то функция К(р) имеет п нулей и п полюсов при 
значениях р, равных корням соответственно уравнений Р (р) = 0 
и О (р) = 0. Если и < т, то функция К(р) имеет л нулей в точках 
р-плоскости, соответствующих п корням уравнения Р (р) = 0 
и, кроме того, т — п нулей при р == оо. Действительно, при 
р оо выражение (15.2) обращается в 


іт К (р) = іт — рит = 


р-— о 2 Ё, 2--= бо р"т-П 


се ЗАИР 


т. е. точка р == оо является нулем с кратностью (т — п). 

Суммарное число нулей (конечных и бесконечных) равно т, 
Таким образом, с учетом нулей, расположенных в бесконечности, 
рациональная функция К (р) имеет равное число нулей и полюсов. 

Нули и полюса могут быть вещественными или комплексными. 
В последнем случае образуются комплексно-сопряженные пары 
нулей или полюсов. Выражение (15.2) (в отсутствие вещественных 
нулей и полюсов) можно записать в форме 


К (2) с ® РР оф ры 088). (р — ротна Р Роа) 
р (р — Ри) (Ри! )Ф — Риз) (Р- Роз) .. Р—Рит-ь ҲО Рат 1) 
(15.3) 
В отличие от полюсов нули передаточной функции могут быть 
расположены как в левой, так и в правой р-полуплоскости. Четы- 
рехполюсники с нулями передаточной функции в правой полу- 
плоскости обладают существенными особенностями, рассматривае- 
мыми в следующем параграфе, 


16.3. СВЯЗЬ МЕЖДУ АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНОЙ И ФАЗОЧАСТОТНОЙ 
ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНИКА 


Анализ прохождения колебания через линейную цепь основан 
на использовании указанных в заголовке характеристик. Возни- 
кает следующий вопрос: можно ли управлять одной из характери- 
стик не изменяя другую или же между ними имеется однозначное 
соответствие? Этот вопрос представляет для радиоэлектроники 
большой практический и научный интерес, особенно при синтезе 
цепей по заданным амплитудно-частотным и фазочастотным харак- 
теристнкам. 

Вопрос сводится к установлению связи между модулем и аргу- 
ментом комплексной функции К (р), обладающей следующими свой- 
ствами: а) число полюсов конечно; б) полюса в правой полуплоско- 
сти р отсутствуют. Этот вопрос приводит к одной из наиболее слож- 
ных проблем теории функций комплексного переменного. Значи- 
тельно более простой задачей является выражение действительной 
части передаточной функции через мнимую или мнимой через дей- 
ствительную. Поэтому целесообразно вместо функпии К (р) рассмат- 
ривать функцию @ (р), связанную с К (р) соотношением 


9(р) = 10 Күр). (15.4) 
На оси частот эта новая функция принимает вид 


Ө(ѓо) == ІаК (ѓо) == 216 (о) е9} = 
= 10 К(о) + іф(@) = А(@) + 240). (15.5) 


Действительная часть этой функции 


А (о) = 10 К (ө) (15.6) 


называется логарифмическим затуханием четырехполюсника. 
Учитывая, что 


К(ө) = ей ®, 


комплексную передаточную функцию можно представить в форме 


К (о) = е9. е4 ® 6 (9), (15.7) 


Определяемая выражением (15.5) комплексная функция Ө (го), 
характеризующая логарифмическое затухание, а также изменение 
фазы в четырехполюснике, может быть названа постоянной 
Передачи четырехполюсника по аналогии с термином, приме- 
няемым в теории длинных линий. | 

После перехода от функции К (іф) к функции Ө (іє) задача сво- 
дится к установлению связи между А (о) и Ф (0), т. е. между дей- 
ствительной и мнимой частями комплексной функции Ө (іо), 


Воспользуемся для этого следующим равенством, доказываемым _ 
в теории функций комплексного переменного: 


4 205 95 ла чех 
“од, р: РА 2 бО) == Юл 


2-= 100 = 100 


где Ф; — произвольная фиксированная величина, 

Путь интегрирования в левой части этого выражения совпадает 
с осыо іо (с > 0) при обходе точки ѓо; справа. Первое слагаемое 
в правой части представляет собой половину вычета в Точке ѓо, 


Рие, 15.1, Контур интегрирования на комплексной вло- 
скости, 


т. е. интеграл по полуокружности бесконечно малого радиуса ^. 
Действительно, на этой окружности функция Ө (р) с точностью 10 
бесконечно малых высшего порядка равна Ө (ї, о;), знаменатель 

р — №, = ге, 
где ф — аргумент вектора, проведенного из точки іф; к точке, 
лежащей на окружности радиуса г, так что 

йр = іг её Ф}. 
Поэтому интеграл по полуокружности ралиуса г равен 


1 7 л 

1 ӨК) ар = 1 (80) 

2л: р— 254 ге 
о, == гі 0 


ігеѓ? аф= 


1 1 . 
я Ө (15) п 507 Ө (го), 


Второе слагаемое в правой части (15.8) — это интеграл по мнимой 
оси с исключением особой точки іо; {Рлавное значение интеграла). 

Следует иметь в виду, что с увеличением р (по модулю) и при ус- 
ловии, что Ве (р) >> 0, функция Ө (р) стремится к нулю. Поэтому 
интеграл от функции Ө (р) / (р —ю,) по дуге бесконечно большого 
радиуса А, лежащей в правой полуплоскости, равен нулю. Это 
дает основание заменить интеграл, стоящий в левой части равенства 
(15.8), интегралом по замкнутому контуру, показанному на рис. 15.1, 


Наложим условие, что функция ® (р) не имеет полюсов в правой 
р-полуплоскости. Тогда по теореме Коши интеграл в левой части 
(15.8) равен нулю. Приравнивая в (15,8) левую часть нулю и, кроме 
того, заменяя Ө (іо) по уравнению (15.5), приходим к выраже- 
нию Е 

1 (деа 1 ( 
1 е о) бо $ (о) до _ 
а ор (+ 29: | 0-01 2д | 0—0 Б 
-— об 


— ос 


Приравнивая нулю действительные и мнимые части этого вы- 
ражения, получаем следующие два равенства: 


де) = -—-- | 99) до, 


0—01 


= о 


оез. | А) бо, 
п 0—0 


Мы пришли к преобразованиям Гильберта (см. $ 3.8). Функция 


22 (оу) является сопряженной (по Гильберту) функции Ф (ө). 
Так как А (0) есть четная, аф (0) — нечетная функция, то 


| 9а А (©) а +5) 40 = 
8 н 


= а (9) ао. 


Подставляя эти результаты в предыдущие выражения, приходим 
к следующим окончательным формулам: 


20 С А(@) 


А (9)= = 0—0? 


2 Е а (15.10) 
0 


аа: 


Итак, фазовая характеристика ф (@;) при какой-либо фиксиро- 
и. частоте ©, выражается через логарифмическое затухание 

А (о), причем последнее интегрируется в пределах от ® == 0 до 
о = оо. Аналогичное правило относится и к логарифмическому 
затуханию. Таким образом, для определения одной из характеристик 
на какой-либо частоте необходимо знать изменение другой во всем 
частотном диапазоне. 

Переходя в выражении (15.9) от А (о) к К (6) по формуле (15.6), 
получаем искомую зависимость между фазовой и амплитудно- 
частотной характеристиками: 


Ф (®,)== Е, ОРА (15.110) 


РІ 
602 —0{ 


Оговоренное ранее условие отсутствия полюсов функции Ө (р) 
в правой полуплоскости равносильно условию отсутствия полюсов 
и нулей функции К (р) в этой же полуплоскости (так как в точках 
плоскости р, где К (р) равно нулю, іп К (©) обращается в — оо). 

Поэтому можно сформулировать следующее важное положение: 
однозначное соответствие между амплитудно-частотной и фазовой 
характеристиками имеется только у четырехполюсников, передаточ- 
ная функция которых К (р) не имеет нулей в правой полуплоско- 
сти р. 

Четырехполюсники, соответствующие этому условию, называются 
минимально- фазовыми. К таковым относятся обычные 
колебательные цепи, фильтры и цепи, в которых отсутствуют пере- 
крестные связи. К неминимально-фазовым относятся 
мостовые и некоторые другие специального вида цепи. 

Итак, если требуется, чтобы синтезируемый четырехполюсник 
являлся минимально-фазовым, передаточная функция К (р) не 
должна иметь нулей в правой р-полуплоскости. В этом случае оба 
полинома Р (р) иО (р) в выражении (15.1) должны являться поли- 
номами Гурвица. 

Остановимся на некоторых свойствах характеристик минималь- 
но-фазовых четырехполюсников. Из выражений (15.9), (15.10) 
видно, что величины входящих в них интегралов определяются 
характером изменения А (0) и ф (@) вблизи частоты о, так как при 
удалении о от о; абсолютная величина дроби 1/(0 — 91) быстро 
убывает. Заметим, что интеграл от этой дроби, меняющей свой знак 
в точке 0 == 0, взятый в пределах от 0 до со, равен нулю!. Поэтому, 
если допустить, что для некоторой физической цепи затухание 
А (о) = Д, т. е. является постоянной величиной для всех 
частот от 0 до оо, то 


И Р 
== ао == 0. 
Ф (©) я | о 
0 


1 Имеется в виду главное значение интеграла с исключением особой 
точки. 


Следовательно, равномерное для всего диапазона логарифми- 
ческое затухание (а следовательно, и равкомерную амплитудно- 
частотную характеристику) можно получить только для цепи, фа- 
зовая характеристика которой равна нулю, т. е. если цепь состоит 
из чисто омических сопротивлений. 

С другой стороны, добавление к затуханию А(о) постоянной 
величины А, не изменяет фазовой характеристики, так что выра- 
жение (15.9} можно записать в более общей форме 


ос 
2 (А (0) — А, а 
9—1 


Ф (0,) = 


. Физически это означает лишь изменение масштаба амплитудно- 
частотной характеристики с помощью, например, усилителя, име- 
ющего равномерную амплитудно-частотную характеристику, или 
с помощью делителя напряжений (потенциометра), составленного 
из чисто омических сопротивлений. (В первом случае А, нужно 
брать со знаком плюс, во втором — со знаком минус.) 

Можно также показать, что если вблизи рассматриваемой ча- 
стоты © функция А (6) изменяется слабо, то определяемая выра- 
жением (15.9) фазовая характеристика изменяется линейно; уча- 
сткам же диапазона с относительно быстрым изменением А(@) 
соответствует нелинейное изменение е (6). Иными словами, участ- 
кам, с равномерной амплитудно-частотной характеристикой соот- 
ветствует линейная фазочастотная характеристика. 

Кроме того, при прохождении К (0) через максимум, т. е. в по- 
лосе прозрачности цепи, наклон фазовой характеристики отрица- 
телен 3 < о] Соответственно при прохождении через мини- 


мум (в полосе непрозрачности) наклон фазовой характеристики 


аф (о) 
положителен 


ааа о]. Эти положения хорошо иллюстрируются, 


в частности, амплитудно-частотными и фазовыми характеристиками 
колебательных цепей, рассматривавшихся в $ 5.7 (например, резо- 
нансная и фазовая характеристики на рис. 5.18). 


15.4. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНИКА ОБЩЕГО ВИДА 
КАСКАДНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 
ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНИКОВ 


При заданных нулях и полюсах передаточную функцию К(р) 
целесообразно представлять в виде произведения множителей, каж- 
дый из которых может являться передаточной функцией простей- 
шего, элементарного четырехполюсника. Пусть, например, пере- 
даточная функция синтезируемого четырехполюсника 


К (р) = -22- Р 16.192 
к (р) Ьо (р-п) Ф-— Риз) (ф— риз) | 


обладает нулем в точке р == 0 и тремя полюсами, из которых один 
вещественный в точке ри: < Ои два комплексных: риг И Риз == Рп?» 
Учитывая равенство 


(р — рр — ра) = 0° — 2 Ве(рдр + | рыз, (15.19) 
записываем (15.12) в форме 


рее зо раа БОРТ. НЕЕ 
А0) № (р-ры) 0° —2е (риз) р-Н| Ри В 
= и К, (р) К. (0). (15.14) 


Передаточная функция К; (р) реализуется звеном первого по- 
рядка (ЮС-цепь или ЮГ-цепь). Действительно, для АС-цепи 
(рис. 6.6, а) при съеме напряжения с резистора передаточная функ- 
ция 


Ер 


МЕСНЕ ее «РНР 15.15 
уь рус" и 
откуда следует рш = — ИВС, АС = — Иры 
При использовании ЮЁ-цепи (рис, 6,7, а) 
пе ыы 15.157 
К, (0) Е ЕЕ * (15.157) 
откуда ра = — А, 


Функция К, (р) реализуется звеном второго порядка. Этот воп- 
рос подробно рассматривается в следующем параграфе. 

При синтезе неминимально-фазового четырехполюсника разбие- 
ние его передаточной функции на простые множители имеет неко- 
торые особенности. Поясним их на примере функции 


р — 
КВ. (15.16) 
р Рид 
где рии — вещественная положительная величина, а рц — веще- 


ственная, но отрицательная величина (рис. 15.2). 
Умножим числитель и знаменатель в (15.16) на р -- ря. Тогда 


К (р) = В 2Ра Ра К, (р) К, (р), 15.17 
(0) ти геу мф (0) Кф (0) (15. 17) 


где 


К.о (0) = В-ға. (15.18) 
т Рд 


обозначает передаточную функцию минимально-фазового четырех- 
полюсника (поскольку нуль расположен в точке р = — ра, 
т, е, в левой полуплоскости), а 


К, дее. (15.19) 


— перелаточную функцию четырехполюсника неминимально-фа- 
зового типа. 

Правая часть выражения (15.17) соответствует передаточной 
функции двух каскадно-соединенных четырехполюсников. Сле- 
довательчо, рассматриваемый четырехполюсник с передаточной 
функцией К (р), определяемой выражением (15.16), можно заменить 
эквивалентным каскадным соединением двух четырехполюсников 
Каф (р) и Каф (р) (рис. 15.3). 


21 "ПРЕ ани 
б А 
1 
—б——> аа ә нЕ 
Ви 0 ГИА (2) 


Рис. 15.2. Расположение нуля и полю- 
са на р-плоскости для неминимально- 
фазового четырехполюсника. 


Рис. 15.3. Схема замещения четырех- 
полюсника с нулем в правой р-полу- 
плоскости. 


Рассмотрим подробнее второй четырехполюсник К„у. Переходя 
от р к іо, записываем эту функцию в виле 


10 — рот 


Ки (6) = 
Б іо+4- ро. 


. (15.20) 
Так как ру — действительное число, то модуль этой функции 
равен единице на всех частотах от о == 0 до оо. Аргумент же 
К А Р | 1а) 
ф (©) = аго (іо — ро) — аге (9 -- ры) == —агс в РУ 
Ро 


—агсіе аге 
ро Рот 


Таким образом, передаточная функция 


Кобо) е7 0/0, (15.21) 
Итак, четырехполюсник с передаточной функцией вида (15.20) 
должен пропускать (равномерно) все частоты от 0 до оо. Такие че- 
тырехполюсники, позволяющие осуществлять коррекцию фазо- 
частотной характеристики при неизменной амплитудно-частотной, 
называются фазокорректирующими контурами. Реализация таких 

цепей рассматривается в $ 15.6 | 
Трактовка выражения (15.14) как передаточной функции каскад- 
ного соединения взаимно независимых четырехполюсников К, (р) 
и К, (р) позволяет задачу синтеза сложного четырехполюсника 
свести к синтезу простых звеньев. Увеличение числа нулей и полю- 
сов в передаточной функции приводит лишь К соответствующему 
увеличению числа звеньев. Естественно, такой подход имеет смысл 
и допустим лишь при достаточной развязке элементарных четырех- 
гга 


полюсников. Применение эмиттерных повторителей и некоторых 
других устройств современной микроэлектронной техники обеспе- 
чивает выполнение этого требования. В тех случаях, когда нельзя 
пренебрегать взаимным влиянием элементарных четырехполюс- 
ников, приходится прибегать к более сложным методам синтеза, 
излагаемым в специальной литературе [7 — 9]. 


15.5. РЕАЛИЗАЦИЯ ТИПОВОГО ЗВЕНА ВТОРОГО ПОРЯДКА 


Передаточную функцию элементарного четырехполюсника в со- 
ответствии с (15.14) зададим в форме 


1 1 
и == р р —————————— Я {15.22 
КЮ = 0? —9Ве (ры) рты ° 02-6 р ) 


где постоянные коэффициенты В, = — 2 Ве (р), 8» == |р. 
Рассмотрим сначала реализацию функции К (р) с помощью цепи, 
содержащей катушку индуктивности Г, конденсатор С и резистор А 
(рис. 15.4). Сопротивление резистора, 
являющегося нагрузкой .четырехпо- 
люсника, считаем заданным, Один из 
элементов цепи 4, 4 должен быть 
индуктивным, а другой —емкостным. 
Под источником тока, возбуждающим 
Рис. 15.4. Реализация типового ШЕП, МОЖНО подразумевать, напри- 
звена второго порядка. мер, коллекторную цепь транзистор- 
ного усилителя, работаюшего по 
схеме ОЭ (см. $ 5.4, рис. 5.12, 6). Внутренней проводимостью источ- 
ника тока пренебрегаем. Величина тока і, равна 5Е., гле Е. — на- 
пряжение база — эмиттер. 
Напряжение на элементе 7, можно определить выражением 
Г (2+ В) 5 


гк В --2 НК * 


а напряжение на резисторе ® выражением 
4 


К В 21» (24 В) 
== 5 С 5 


а= 1 


КЕ. (КК) (+234) 
Следовательно, 
16) 715 В 
К о И 15.93 
(о Е А К ) 


Из сопоставления этого выражения с (15.22) очевидно, что для 
получения вещественного числителя следует задать 2, = Ср 
и 2, = Гр. При этом получим 


Кр) == 5 ——— . = 2 І - (15.94) 
С (К +р+а РЕ А оф 
мт 7З ІС 


Сравнение (15.94) с {15.22} приводит к равенствам 


ВИ. = в ШС = В, ВС = а, 
откуда 


Е = В/Ь; С = 1,1; а, = $ВЬ,, (15.95) 


Таким образом, схема искомой цепи принимает вид. показанный 
на рис. 15.5, а. 
Аналогичным образом нетрудно показать, что передаточной 
функции вида 
р? 
ры р-Нв 


соответствует схема, представленная на рис. 15.5, 6, параметры 
которой Г, и С выражаются через коэффициенты б; и бз теми же соот- 
ношениями (15.25), что и в схе- 
ме на рие. 15.5, а. Различие 
лишь в постоянном коэффициен- 
те а, == 5А. 

В интегральных схемах, не 
допускающих применения катух 
шек индуктивности, цепь второ» 
го порядка реализуется с по: Рис. 15.5, т передаточной 
мощью активной АС-цепи, ОДИН „_ ро выражению (15.24); 6 = по выраже- 
из возможных вариантов такой нию (15.26). 
цепи представлен на рис. 15.6, а. 

Свойства этой цепи обусловлены применением операционного 
увилителя К, и обратной связи. Усилитель в рассматриваемой 
схеме должен обеспечить весьма небольшое усиление (не более 
нескольких единиц). Основные требования к усилителю — очень 
большое входное и близкое к нулю выходное сопротивление, 


К а, 7 (015.26) 


Рис. 15.6. Активная ЮС-цепь второго порядка (а) и схема замещення (6). 


а также отсутствие обратной реакции. При выполнении этих 
требований усилитель можно рассматривать как идеальный 
источник напряжения (управляемый напряжением), что позволяет 
при определении токов и напряжении в схеме на рис. 15.6, а 
считать точки аи б разомкнутыми, а напр яжение на выходе прирав- 
нивать величине К,/е,, Где Ос, — Напряжение на конденсаторе 
С,. Эти допущения приводят к эквивалентной схеме на рис. 15,6, 6, 


тЫ. 


на которой усилитель К. опущен, а его влияние учтено тем, что 
напряжение на конденсаторе С, связано с выходным напряжением 
соотношением Шс, = Ё,/Ко. 

Применяя общие уравнения четырехполюсника (5.4) к схеме, 
представленной на рис. 15.6, 6, и учитывая добавочное условие 


Е; = К, ( + 13/Ср, 
получаем 
Е, = 211, -- бы», | 
Е, = 2.1, + 2.1 = Ко (ы + 5/6, (15,27) 
Здесь 
2 = В, + В» + ИС; 2» = В» + ИС; 
25 = В, + МС.р; 2 = В, +- ИСр 4 Ср. 
Исключив ток 1, из первого уравнения (15.27), после несложных 


преобразований получим следующее выражение для передаточной 
функции четырехполюсни ка: 


Е 
к) = 
Ко 
== Кә Са == 
? К Су К: СЮ, | 
оар + с Кв) 3 
ИЕ ОСА . (15.28) 
Р-Н (1/С: АИС, К2-- ИС» В, — Ко/С» Вә) р-- ИС Сә Ва Е» 


Дальнейшая задача синтеза сводится к подбору резисторов, 
конденсаторов и усиления К, обеспечивающих требуемые значения 
коэффициентов бу и ё, полинома (15.22): ‘ 


і | і К 1 
Ь = — ВЕНЕВ 15.29 
5 (== в В.С. + В: С ве Я Вас Со ) 


Из первого равенства можно получить следующее выражение для 
требуемого коэффициента усиления: 


Каро УСОВ 6 (15.30) 


Полученные соотношения будут проиллюстрированы в $ 15,8, 


15.6. РЕАЛИЗАЦИЯ ФАЗОКОРРЕКТИРУЮЩЕЙ ЦЕПИ 


Неминимально-фазовые четырехполюсники с равномерной в дна- 
пазоне 0 < | о | < оо амплитудно-частотной характеристикой ре- 
ализуются с помощью мостовых схем. Простая цепь подобного типа, 
составленная из конденсаторов и резисторов, была описана в $ 14,2. 


Недостатком ее является требование бесконечна большого сопро- 
тивления нагрузки, подключаемой к диагонали моста © — 9% 
(см, рис. 14.5). От этого недостатка свободна мостовая схема 
составленная из катушек индуктивности и конденсаторов при со: 
ответствующем подборе сопротивления нагрузки А,. В схемах на 


Рис. 15.8. Схемы замещения мостового четырехполюсвика; 
о — при коротком замыкании входа; 6 -- при разомкнутом выходе, 


рис, 15,7 аи 6, различающихся лишь начертанием, проводимость 
У» равна МК», а проводимости ветвей моста У. и Ү выбираются 
из условия 
УсУь = Уз = ЦВ 
Для определения передаточной функции рассматриваемого 


четырехполюсника воспользуемся схемой замещения, представлен- 
ной на рис, 5.4, а, Тогда по уравнению (5.13) 


Ра’ — Ул 
== =—_. 15.31 
Ка Еу.1' Ү»-- Үв ( ) 


Проводимость У». находим в режиме короткого замыкания за- 
жимов / — /' (рис, 15.8, а). Очевидно, что 


Ув = У, (У, + У. (15,39) 


Так как схема симметрична, можно также написать 
Уи = Үз = М (У. + Уь. (15.33) 


Проводимость Уз: = Ү,ѕ легко определяется из выражения 
для передаточной функции в режиме холостого хода (Ув = 0, 
рис. 15.8, 6): 


К РИА ШУь ==: ШҮ, ЕВ ао И Ул п 
В Гу УЫ ШУЫ РҮ Үз 
Подставив Уз по выражению (15.32), получим 
У = У, = УУ — Уд). (15,34) 


Рис. 15.9. Мостовой четырехполюсник: 


а— схема: б- положение нуля и полюса на р-плоскости; в — фазочастотная характе- 
Ж ристика. 


На основании (15.32) и (15.34) выражение (15,31) приводится 
к виду 


ыы о (15.35) 
Ү.+-Үа+2Үң 
а с учетом равенства У, = Ү?/Ү,, 
У«— УЗ /Уа о 
Е. (15.36) 


Переходя от проводимостей к сопротивлениям, получаем 


Ка 12а 06а Вы (15.37) 


Ибо Ва ° 


Если сопротивление 4, образовано емкостью, а 2р — индуктив- 
ностью (рис. 15.9, а), то 2, = ИСри 2ь = Ір. При этом 


ТТА Юн—1/Ср 2 р— ИКнС 
рые. УС (989 


Таким образом, нуль передаточной функции ру = ШИЮ,С, а 


полюс р, = — МА, С (рис. 15.9, 6). 
Переходя от р к їо, получаем 


ю—1/КнС 


— ей ®) ^ 
В,С её ©}, (15.39) 


Ка (19) = 


Амплитудно-частотная характеристика А (о) = 1 


частотная (рис. 15.9, в) ‚ а фазо- 


10] 
ф (©) = —агсір е — 2агсісођ, С. (15.40) 


Итак, если заданы нуль передаточной функции р> 0 и сопро- 
тивление нагрузки Аһ, то элементы мостового звена (рис, 15,9, а) 
определяются соотношени ями А 


С = ШҚьрә Ё = РС. (15.41) 


Важным параметром четырехполюсника, особенно при исполь- 
зовании его в каскадной схеме, является входное сопротивление 


Рис. 15.10. Мостовой четырехполюсник: 


а-- схема: б — положение нулей и полюсов на р-плоскости; в — фазочастотная характе- 
А ристика. 


(проводимость). Составив выражение для входной проводимости, 
аналогичное (5.23), и подставив в него У! и М. == Ү,, по формулам 
(15.33) и (15,34), нетрудно убедиться, что 


Ук = Ук = ШК (15.42) 


Таким образом, входная проводимость согласованно-нагружен- 
ного мостового четырехполюсника (А. = И Т/С) независимо от ча- 
стоты равна Юн. 

Для реализации неминимально-фазового четырехполюсника с 
двумя комплексно-сопряженными нулями в правой р-полуплоскости 
можно использовать мостовую схему, показанную на рис. 15.10, а, 

В этой схеме 


— 10 (бр) __ Гр 

°  [Р-ИСр ЕСра--1 * 
= БЗ ОР, и рей, 
2ъ=1р + Ср 4 Ср , а С К 


Передаточная функция 
К. (оу с иа. Р? РІК С--1/ЕС (р-ро) (рр) 
в(р} = Р. 2, РРР, ЕнС--ИЁС (р—-рш) (0—Рпа) ° 


где нули передаточной функции 


БЕО ОВИЕ 7 Ву НЕ РЕЯ 
Рол ор = | (Бе) ГЄ 
19] ( 1 


1 


. 2 | 
== раза і —— —- —= Е АО) 
Юн С ЕС т 2 С 2 
а полюса 
1 | 1 ү | 
== ——-( И — = — - + о 
Ри» овас ү ІС (==. С ) 28, С н 


Полюса и нули передаточной функции расположены симметрич- 
но относительно оси іо (рис. 15.10, 6). 
На оси частот передаточная функция 


Ё Баага аа А 15.43 
КЕ (10) о ЕС У- ув С 


Как и в предыдущей схеме, Ќе (о) = 1. Фазочастотная харак- 
теристика (рис, 15.10, е) легко приводится к виду 


О 7 о 1С . . 4 
Ф(о) 2 агсів а (15.44) 


Мостовые четырехполюсники находят широкое применение при 
синтезе цепей с амплитудно-частотными я фазочастотными харак- 
теристиками, неосуществимыми с помощью минимально-фазовых 
четырехполюсников. 

При синтезе цепей, согласованных с заданным сигналом, также 
приходится применять неминимально-фазовые цепи, поскольку 
между модулем и аргументом спектральной плотности сигнала не- 
обязательно существует однозначная связь. Например, в рассмот- 
ренных в гл. 12 согласованных фильтрах применялись линии за- 
держки, передаточные функции которых имеют вид е *" = 
== |. ее). Однако классическая теория синтеза электрических 
цепей, как отмечалось в $ 15.1, не применима к подобным цепям. 


15.7. ОСОБЕННОСТИ СИНТЕЗА ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНИКА 
ПО ЗАДАННОЙ АМПЛИТУДНО-ЧАЗОТНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ 


При синтезе фильтров нижних частот, фильтров верхних частот, 
полосовых фильтров и т. д. к фазовым характеристикам обычно не 
предъявляется каких-либо специфических требований. Предпо- 
лагается, что обеспечение удовлетворительной равномерности АЧХ 
минимально-фазового четырехполюсника в заданной полосе частот 
одновременно обеспечивает также и линейность фазочастотной ха- 
рактеристики в этой полосе, 


Основываясь на общем выражении (15.1). представим комплекс- 
ную передаточную функцию К (іо)в форме 


К (©) == К ( Базга 22 (8 | 
б (0) 12а (15.45) 
после чего перейдем к квадрату молуля 
(о) =} —_РФР( р) 
К” (0) == К (о) К (о) РР (р) _ 
И 90) 900) |, (15.46) 


тем самым исключая из рассмотрения фазочастотную характеристи- 
ку четырехполіосника. 

Модуль передаточной функции, четный относительно частоты, 
можно рассматривать как функцию о?. То же относится к модулям 
ЈР (іо)[ и | (го). Поэтому выражение ( 15.46) можно записать 


в форме 


ІК бо) РК (ук о 26809) _ А(- рэ) 15.4 
(9) РК (К (р, В (аз) — В( ру |? 8.47) 


гле обозначено 
А (р?) = Р (р) Р (— р); В ( р?) = 9(5)9( — р. 


Пепехоля от мнимой оси ѓо к любой точке р-плоскости, получаем 
следующее выражение: 
КОК = А (0) В (-— №. 
(15.48) 
Полюса и нули функции А {—р?)/В (— 0?) расположены в квад- 
рантной симметрии: каждой комплексно;сопр яженной паре в левой 
р-полуплоскости соответствует зеркальная пара в правой полу- 


ПЛОСКОСТИ, Й 
Поясним это положение на примере простейшего четырехполюс- 


ника (рис. 15.11) с перелаточной функцией 


1:оС К — 116 : 
01. А оС” 4 +1. ЕС 


К (о) = 


Комплексно-сопряженной функции К (—№ю) соответствуют вы. 
ражения 


аа АС) ЗГТ НИИ; р 
КС ®)— ена В ТЕ 
Следовательно, 
а: (ЕС = 1С) 
ог = {07 — ИО -- (ИЕ В(-— 22) р=ь? 
К (0) К(—Рр)= 
(171.С)г (10)? 


РРА да ЖАП) в(209 


Полюса функции (ИРС)/В (—р?), являющиеся корнями урав- 
нения В (—р?) = 0, расположены в точках (рис. 15.19)! 


ра = 1191. і УПС = а А № 
= +121 5 УПС — (1900 4-і о. 


К передаточной функции К (р) относятся полюга, расположенные 
только в левой р- полуплоскости (в данном примере ру и Р»). То же 
а к нулям передаточной функции, т. е. к корням уравнения 

А (—р?) = 0 (в данном примере нули отсутствуют), если передаточ- 


Ы ГА 
— 22 —> 
8 
о -о 
Рис. 15.11. Простой четырехполюсник Рис. 15.12. Квадратная симметрия по- 
с двумя полюсами. люсов. 


ная функция К (р) соответствует минимально-фазовой цепи. В про- 
тивном случае нули могут быть расположены и в правой р-полу- 
плоскости. 

Следует также указать, что полюса, расположенные на мнимой 
оси, могут быть только кратными (с кратностью 2). Половина из 
них должна быть отнесена к К(р), а другая половина к К (—р). 

Из перечисленных свойств функции А? (@) вытекает, что для ап- 
проксимации заданной АЧХ четырехполюсника можно использо- 
вать функции, зависящие от 6, а при переходе к переменному 
р = 0 + ію — функции, соответствующие указанному выше рас- 
положению полюсов и нулей на р-плоскости. 


15.8. СИНТЕЗ ФИЛЬТРА НИЖНИХ ЧАСТОТ, 
ФИЛЬТР БАТТЕРВОРТА 


Амплитудно-частотная характеристика идеального фильтра 
нижних частот представлена на рис. 15.13. При аппроксимации 
АЧХ на оси абсцисс обычно откладывается безразмерная (норми- 
роганная) частота х = ®/®., где ®, — частота среза, а по оси ор- 
динат — нормированное значение К(о/о,) = К(х). 

Аппроксимирующую функцию для идеальной характеристики 
фильтра нижних частот, показанной на рис. 15.13, задают в виде 


К (© = ПУТЕР (о), (15.49) 


1 Здесь и в последующих параграфах опущен индекс «0» в обозначении 
полюса руһ. 


причем накладывают условие, чтобы функция А{( 
х) по модулю 
минимальна в полосе 0 < х < 1 и максимальна при х т е 
Простейшей функцией, отвечающей этому требованию, является 
функция Ё (х) = х" = (о/о). При этом ' 


Графики функции (15.49) при нескольких значениях п показаны 
на рис. 15.14. Определяемая выражением (15,50) аппроксимирующая 
функция получила название функции Баттерворта, а фильтры 
синтезированные на основе этой функции, называются фильтрами 
Баттерворта, При частоте среза х = 1 (о == ®.) функции Баттер- 


0 № в, 
ЕЕЕ ЕЕЗЫрУ 
0 #0 = 


Рис. 15.13. Амплитудно- Рис. 15.14. Аппроксими- Рис. 15.15. Затуханне 

частотная характеристика рующие функции Баттер- в фильтре Баттерворта 

идеального фильтра виж- ворта, в зависимости от числа 
них частот. р октав. 


ворта любого порядка п равны 1/2, что соответствует ослаблению 
АЧХ до 1/2 (на З дБ). Аппроксимацию по Баттерворту часто на- 


зывают Максимально плоской. 
При исчислении К(х) в децибелах выражение (15.49) приводится 


к виду 
К (х)ьв = 20 16 К(х) = —1016 И + Ё (5)] = 
= — 101 (1+ 9). | 


Если безразмерную частоту х представить в виде степени числа 2, 
т.е, х = 2, где у — число октав, то получим 


К в = — 10 18 (1 4 2") = — 10 16 (1+ 279. (15.51 
График зависимости К в децибелах от величины у показан на 


рис. 15.15. На частоте среза (х = 1, и = 0) затухание равно 3 дБ 


независимо от порядка и. у 
Вне полосы прозрачности фильтра, при хп уу 1 (и> 1), вы- 
ражение (15.51) определяет прямую линию 


Ков 2 1016 92" = 20 пу 162 = 6 лу. 


ослабление АЧХ равно бидв на одну октаву 
дну единицу). 


(15.52) 


Таким образом, 


(т. е. при изменении частоты х вдвое, а у — на о ея 


Для уловлетворительной аппроксимации прямоугольной харак- 
теристики (рис. 15.13) с помощью функции Баттерворта требуются 
относительно высокие значения и. Так, например, если необходимо, 
чтобы при о = З о, (х = 3) ослабление (затухание) АЧХ было не 
менее 40 дБ, то и >> 40/бу: В данном случае и = 18 Х/92 = 1,58 и, 
следовательно, п >> 4,25, т. е. требуется п = 5. 

Следующим шагом после определения порядка фильтра и яв- 
ляется нахождение полюсов передаточной функции. Для этого вы- 
разим (15.50) в форме (15.47), для чего в (15.50) приравняем іх = р, 
ж = — р? и хп == (— 1)" р? 

| | А 
1-5 (—1)7 227 № Е В(--р?) |. 


Рассматривая теперь поведение функции 1/В (—р*) на р-пло- 
скости, находим полюса как корни уравнения 


В (р = т р" = 0 


ІК бх = Кру К (рур = 


или 


р = — 10-0)" = (р) 60, (15.53) 


С помощью соотношений 
{— 1) —=е— то (— [= 1 =—е-— м тг е ‘Рт, 


где ё — любое пелое число, получаем для А-го корня уравнения 
(15.53) следующее выражение: 


рь == ёт Ги +82, {15.54} 


причем число корней равно степени уравнения (15.53). 
Модули всех полюсов р» равны единице, а аргументы 


Фь = л іи + (9% — 01/9, (15.55) 


а разность аргументов любых двух соседних корней равна л/и. Сле- 
довательно, все полюса функции 1/В (—р?) лежат На окружности 
единичного радиуса и делят эту окружность на равные луги л/и. 
Аргумент первого полюса фу == л (п + 1)/2 п, а последнего 
фи = пи — 1)/ и. 

Расположение полюсов на окружности единичного радиуса 
для фильтра Баттерворта третьего (п == 3) и четвертого (п = 4) 
порядков показано на рис. 15.16. 

В соответствии с $ 15.7 к передаточной функции синтезируемого 
фильтра относятся только полюса, расположенные в левой полу- 
плоскости. 

Эти полюса 


рь = (= п) + і со ( 
2л 


Следует помнить, что формулы (15.53) — (15,55) определяют 
значения нормированных переменных р, т. е, 


р = (0 + ®)/ъ., (15,57) 


2—1) 


)* при №==1, 9,... и. (15.56) 


Все полюса образуют комплексно-сопряженные пары, кроме 
одного полюса на вещественной оси при нечетном и. Этому единст- 
венному полюсу соответствует А = (п -- 1)/2. Подставив рь по фор- 
муле (15.54) в общее выражение (15.2), получим передаточную функ- 
Ы Баттерворта. Приведем эти выражения для п = 2, 

и 4, 


и 
3 Ш 0) ие [22 


/ \ 7 


/ 


/ \ 
м / 
м Е 


й=5 п=& 


Руис. 15.16. Расположение полюсов передаточной функции фильтра Баттервор- 
та третьего и четвертого порядков, 


При п = 2 полюса: руз = — 12 ИИ, и по формул: м 
(15.13) и (15.22) находим 4 
А 1 1 1 
К УЫ— ыы. 15.58 
(Р) (р-р) р-р) РУЗ 04-1 0° 4-6. р 
При п = З полюса ру == — 0,5 + і 0,5, р = — В рз = 


= — 0,5 — {0,5 == рі. 
Передаточная функция 


1 
(р = рі) (р — р) 2—2) (0 — рз) р-ру (0—1) 
СББ. отт ИЧАРЕ ЕСЕН (15.59) 
(0-4-1) (РО 03 4-64 р?4- бәр -- 6з 
При п = 4 передаточная функция приводится к виду 
1 и 1 . 
(02 1-0,765р- 1) (0-1,848р--1) р" 4-01 08-1 ба р? 0 р-а 
і (15.60) 


К (р) = 


Коэффициенты полиномов в знаменателе передаточной функции 
Баттерворта приводятся во многих пособиях по расчету фильтров 
18, 121. 

| Последним этапом синтеза фильтра нижних частот является 
подбор элементов для типовых звеньев второго порядка, а при не- 
четных п — дополнительно для одного звена первого порядка. 


Ра 


Приведем пример синтеза фильтра Баттерворта второго порядка 
(п = 2), представляющего собой одно звено с передаточной функ- 
цией 


Коча. =, Б, = 1. 
БМ? р-1 


Переходя в выражении (15.28) к нормированной частотной пе- 
ременной р = {0 + 1ш)/о, (как и в (15.58)), приводим его к виду 


Ка 


у В А, Сі С. 
К = 12 01 02 = 
(р) о в НЕ 


ЕТА Юз Со 2 _ 
г 2 Ри Ч і — аа д ааыа 
ос р” И ге т К, 2+ ВОВСЕ 
ЕЙ 
р = Е.Ю, СТС; 
БНА ОСЕНИ (15.61) 
СО Тарн. ИИ ИЕА В ВОВА РАА ЕНЕ 
етт, С} к № + оз Ка Во С! Сә 


Приравнивая знаменатели в выражениях (15.58) и (15.61), по- 
лучаем следующие условия для определения параметров схемы: 


(Кеба = = 
Фс В, С (22 Сі +2. В 1 Ко) 01 У? " (15.62) 
ЕЕ ГЕ А 
02 Юз А Су Съ 


Постоянную времени пепи Ю.С, обычно приравнивают вели- 
чине, близкой к 1/0, 110, 11]. Тогда и ®,Ю,С, ғ2 1 (из второго ув- 
ловия (15.62)); при этом первое условие (15. 62) сводится к равен- 
ству 


=14+1+2. У 0,59-- 22 Я 
1 


о = 


Задавая С/С, == 0,4, и, следовательно, А/К, = 9,5, получаем 
Ко = 1. В данном примере операционный усилитель по существу 
сводится к эмиттерному повторителю. 

Для количественной оценки параметров фильтра нижних ча- 
стот зададим частоту среза [+ == 1000 Гц, а емкость конденсатора 
С, = 0,1 мкФ. Тогда 


С, = С,/0,4 = 0,25 мкФ; Р, = 1/о,С, ғ 640 Ом; 
Юз == Шо,Са = 1600 Ом. 


Приведенный выше пример реализации фильтра второго порядка 
является лишь иллюстрацией. Для выбора оптимальной вхемы и 
проведения инженерного расчета читатель должен обратитьвя к єпе- 
циальной литературе, например к работам 10, 11}. ^ 


15.9. ФИЛЬТР ЧЕБЫШЕВА (НИЖНИХ ЧАСТОТ) 


Для улучшения аппроксимации идеальной прямоугольной ха» 
рактеристики фильтра нижних чаетот (рие. 15.13) часто применяется 
аппроксимация по Чебышеву, при которой в качестве функции 
Е (х) в формуле (15.49) ивпользуется квадрат полинома Чебышева 
Т, (х) соответствующего порядка й. При этом формула (15.50) за- 
писывается в виде 


Ікар = МИ + ет (9), (15.63) 


где х == ®/®.. 

Коэффициент е < 1 вводится для ограничения амплитуды пуль- 
зации АЧХ в полосе пропускания, т.е. в интервале | х | < 1. Чем 
меньше в, тем лучше аппроксимируетея АЧХ в указанной полосе, 
но одновременно снижаетея крутизна ската характеристики в по- 
посе задерживания (при х >> 1). Варьируя величину коэффициента а 
и втецень полинома л, можно осуществить приемлемый компромиса 
между противоречивыми гребованиями к аппроксимации харак- 
теристики ь полосе пропускания и вне этой полосы. 


Рис. 15.17. Амплитудно-частотвая характе- 
ристика фильтра Чебышева четвертого по- ) 
рядка, йе 40 20 

4=/9р 


В < 14.2 указывалось, что значение Т,(х) колеблетея в пре- 
делах +1 в интервале | х| < Ти растет по вакону Т, (х) — 2-1 
при |х| > 1 График функции {К (їх) при 8 = Ч, ив == 4 пост- 
роен на рис. 15.17 

Амплитуду пульсации АЧХ в полосе пропускания, равную 


АК ==1— ЧУТ ае, (15.64) 


при малых значениях в можно приравнять величине ~» °/2 


(рис. 15.17). 
Вне полосы пропускания, при больших значениях х, когда 


еТ (х) У 1, передаточная функция монотонно убывает по за- 
кону 


| Ках) [а Ме 17,00). | (15.65) 


Для сравнения чебышевской аппроксимации прямоугольной 
АЧХ с анпроксимапией по Баттерворту найдем ослабление АЧХ 
при х = З для фильтра четвертого порядка п == 4, г? = 1/5. По 
формуле, приведенной в $ 14.2 (или из таблицы полиномов Чебы- 
шева), определяем 


ТЯ = 8 — 8+1 =8, 8—8. 3 у 1 == 574, 
Далее, 
[К (13) | = У 51574224-10-% 
И 1К (3) = 250; ОЛКО) |) = 2016250 == 202,39 х 48 ДБ. 


Как видим, при одной и той же степени сложности фильтра (при 
одинаковых значениях л == 4) ослабление АЧХ у Чебышевского 
фильтра на 8 дБ больше, чем у фильтра Баттерворта. При этом 
аппроксимация АЧХ в полове пропускания лучше у Чебышевского 
фильтра: наибольшее отклонение от единицы не превышает г?/2 = 
== 0,1 (вместо ~ 0,3 у фильтра Баттерворта}. 

Определим полюса передаточной функции фильтра Чебышева 
(нижних частот). Как и в предыдущем параграфе, записываем вы-. 
ражение (15.63) в форме 


2. і 1 А 
К == К. ЕВА = —=——ыю—ы—ы=ы———— 15.66 
ао о 


после чего находим корни уравнения 


ЭТ (х) 1 = 0; ® = №. (15.67) 


Опустив промежуточные выкладки (см. [6, 7]), приведем окон- 
Чательные выражения 


рь = іп Ф, 8 Ф, 4 Е соѕ Фу в! Ф,, 


где Ф, и Ф, определяются формулами 


Ф, == (2А + = ‚ Р==0), 1, 9, „.. (20 — 1), (15 68) 
Ф,=— агсѕһ (9; (15.69) 


Для полюсов, расположенных в левой р-полуплоскости, полу- 
чается следующее выражение: 


Е [сое +1 = в Ф, соз (С Е и с Ф, 
=0. 1, 2, (0 1. (15.70) 


Но найденным полюсам составляется выражение для переда- 
точной функции К (р), аналогичное (15.59): 
К а 
р" 01 р бе р"... Басар 6, 
22 бп 
(0—01) (0 ра). рву) ° (15.70) 

В отличие от фильтра Баттерворта коэффициент 6, не равен 
единице (поскольку полюса передаточной функции расположены 
не на окружности единичного радиуса, а на эллипсе). Поэтому в чис- 
литель вводится коэффициент 6, для нормирования АЧХ к единике 
при ® ==0 (и соответственно р == 0). 

Численные значения коэффициентов ё, Ь., ..., и, а также полю 
сов ру, р», ..., р. В зависимости от степени п и коэффициента нераз- 
номерности АЧХ е приводятся в литературе по расчету фильтров 
[7, 8, 121. 

Для иллюстрации синтеза фильтра Чебышева определим схему 
и параметры фильтра при следующих требованиях: неравномерность 
в полосе прозрачности не более З дБ, затухание при х== @/0, == 4 
не менее 80 дБ. При заданной неравномерности, приравнивая в вы- 
ражении (15.64) АК величине 1/2, получаем ғ =1. Применяя далез 
формулу (15.65), находим требуемую величину 


7, |= Т, 9 [> МК (4) | 


Ослаблению на 30 дБ соответствует уменьшение АЧХ в И 1000 я 
= 32 раза. При максимальном значении АЧХ, равном единице, 
получаем следующее условие для определения порядка полинома 
Чебышева: Т, (4) > 1/32. Перебором первых трех полиномов низ- 
ших степеней (см. $ 14.2) убеждаемся, что полином второй степени 
прих == 4, равный Т, (4) =2х? — 1 = 31, обеспечивает требуемую 
скорость убывания АЧХ в зоне задерживания. Применяя формулы 
(15.69), (15.70), находим 


Ф, = -- агсѕћ (-)= [1 агсзн 1 = 0,44; 
Ръ== іп =) $ 0,44 + 1с0$ ( 55) сћ 0,44 = — 0,322 4 10,777; 
ра = рі = — 0,322 — 10,777, 
Передаточная функция (по формуле (15.71)) 
ь, ОЕ в 


утарар знае на = 


ре) РЫРЕЬ 20,6460 -3,708` 


Приравнивая (как и в предыдущем параграфе) коэффициенты 
полинома в знаменателе выражения (15.61) соответственно б = 
= 0,645 и В = 0,708, получаем следующие соотношения для 


определения параметров активной ЮС-цепи: 


1 КС а Сә \ 
чо Къ Съ (ва п. = 
1 


з=, =0,708. 
о? Ру А С; Съ И 

Сохранив соотношения, принятые в $ 15.8 для фильтра Баттер- 
ворта (о,А,С, = 1, С/С, = 0,4), получим 


1 1 1 
‘ще Вьбь & 


Сз 1 5 
Ко 1 ра 8 0,645 ах 1.46. 

Из сопоставления полученных результатов с результатами рав- 
чета фильтра Баттерворта видим, что, изменяя коэффициент уси- 
ления К. (операционного усилителя) и несущественно изменяя со- 
противления резисторов А№;,, №, (или емкостей конденсаторов Ст, С,), 
можно перейти от фильтра Баттерворта к фильтру Чебышева. Сле- 
дует, однако, отметить, что при п = 2 фильтр Баттерворта обеспе- 
чивает ослабление АЧХ при х = @/о, = 4 всего лишь на 24 дБ 
(см. формулу (15.52) при п = З иу == 2]. Для получения ослабле- 
ния на 30 дБ потребовалось бы п >> 3 (одно звено второго порядка 
и одно апериодическое звено). Это преимущество фильтра Чебышева 
в зоне задерживания (более быстрое’ убывание АЧХ) достигается 
ценой некоторого ухудшения равномерности в полосе прозрачности 
фильтра. 


15.10. СИНТЕЗ РАЗЛИЧНЫХ ФИЛЬТРОВ НА ОСНОВЕ 
ИСХОДНОГО ФИЛЬТРА НИЖНИХ ЧАСТОТ 


Вернемся к функции (15.50), аппроксимирующей прямоуголь- 
ную амплитудно-частотную характеристику идеального фильтра 
нижних частот, и введем новую переменную 


у = Ш = оо, (15.792) 
Тогда 
Къ (== ШИ 4 (ә) У] КӘ, (У). — (15.73) 


Новая функция Къ. (е), получаемая из АЧХ К,. (х) фильтра 
нижних частот заменой аргумента на эу = 1/х, показана на 
рис. 15.18 (для п = 2). Функцию К, можно рассматривать как АЧХ 
фильтра Баттерворта верхних частот, обладающего в полосе частот 
1< у < оо такой же степенью неравномерности АЧХ, что и функ- 
ция К,ы (х) в полосе 0 < х < 1. Таким образом, при синтезе фильт- 
ра верхних частот можно использовать аппроксимирующую функ- 
цию А (х) [см. (15.49)], заменив в ней аргумент на у == 1/х. 


В соответствии с такой заменой 
: ‚ частотную пере 
(15.58) следует заменить переменной $ — А Функция (157585 
при этом принимает вид -98) 


Къ НЕ ЧИ ЕЕ ЗОНЕ СОО 

(1/8) + У? (1/8) --1 4-55" (15.74) 
Полюса передаточной функции К, (5), т. е. корни уравнения 

# + И 95 -- 1 = 0, остаются теми же, что и в (15.58). 
Аналогичным образом можно получить передаточную функцию 

фильтра верхних частот Чебышева. 


К Авч) Кц) 


Авч (2) =Ани(ху 


=; = 


ы 0—5 
0 05 15 25 
р-р у= 5 


0 45 15 25 


Рис. 15.18 Фильтр верхних частот Рис. 15.19. Фильтр верхних частот 
Баттерворта Чебышева. 


Соотношение между АЧХ фильтров Чебышева верхних и нижних 
частот представлено на рис. 15.19 (для п == 4). 

Соответствующим преобразованием переменной р можно син- 
тезировать и иные фильтры, например полосовые, на основе исход- 
ного фильтра нижних частот [7, 8, 12]. 


` 


15.11. ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ХАРАКТЕРИСТИК ЦЕПИ 
К ИЗМЕНЕНИЯМ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕМЕНТОВ 


В гл. 5 кратко рассматривалось влияние изменения коэффи- 
циента усиления прямой цепи Ку, а также модуля Кос передаточ- 
ной функции цепи обратной связи на усиление устройства в целом. 
Вопрос о запасе устойчивости четырехполюсника с обратной свя- 
зью не рассматривался. Этот вопрос приобрел особенную актуаль- 
ность при синтезе активных ЮС-цепей (и интегральных систем), 
в которых приходится считаться с относительно большой неста- 
бильностью параметров активных элементов, зависимостью их от 
режима работы (изменения напряжений источников питания), 
температурных изменений и т. д. Необходимо также учитывать 
разброс параметров элементов; резисторов, конденсаторов и осо- 
бенно активных элементов (транзисторов различного типа и других 
приборов современной микроэлектронной техники). 

Передаточная функция линейной цепи однозначно определяется 
свонми полюсами и нулями на р-плоскости. Поэтому различные 
дестабилизирующие факторы логично оценивать по величине соз- 


даваемого ими сдвига полюсов и нулей, 


Особенно большое внимание приходится уделять сдвигу полюсов, 
так как именно положение полюсов определяет такие важные по- 
казатели цепи, как запас устойчивости, усиление, резонансная 
частота. 

Большое распространение [12] получило математическое опре- 
деление чувствительности параметра цепи к изменению элемен- 
та Х в виде уравнения 


И (15.75) 
ахх ах‘ 


Символ может иметь смысл коэффициента усиления Ку, доброт- 
ности (0, корня рь = 0, + №, и. т. д., а Х — сопротивления 
резистора, емкости конденсатора, какого-либо из параметров ак- 
тивного элемента (крутизны характеристики, внутренней проводи- 
мости и т. д.). 
Применительно к оценке полюсной чувствительности выражение 
(15.75) часто записывается в следующей форме: 
РБ йсһ/сһ кі аоһ/Фһ _ Х Е. 1-Х „бк. (15.76) 
ахх ахх ов АХ оһ аХ 


Первое слагаемое в правой части характеризует сдвиг полюса 
параллельно вещественной оси плоскости р == а -|- ѓо, а второе — 
параллельно оси іо. Таким образом, первое слагаемое может слу- 
жить оценкой запаса устойчивости цепи (поскольку приближение 
[0«| к нулю означает потерю устойчивости), а второе слагаемое 
характеризует изменение частоты, соответствующей пику амплитуд- 
но-частотной характеристики цепи. 

Проиллюстрируем применение формулы (15.76) на примере пе- 
редаточной функции К (р) фильтра Баттерворта, рассмотренного 
в $ 15.8. Найдем чувствительность полюсов функции (15.61) к из- 
менению величины К џ, рассматриваемой как параметр Х в (15.76). 

Подставив в (15.61) ®. Ю.С, = @,Р,С = 1, СЮУС,В, = 1 
и С/С, = 0,4 (см. конец $ 15.8), получим 


К 
а ИН 15.7 
КО) = акр и 


Полюса функции К (р) 
== 2,4— Ко Ж 2,4— К, е 
па 246 И (К, 


При К, < 0,4 корни вещественные, а при К. >> 0,4 — комплекс- 
ные. 


В последнем случае 


2,4— К, а 2,4—К, \? 
В: = 8 ТА = в . 


Как и в 5 61), имеется в виду нормированная переменная 
= (о + іо)/о, 5 
Модуль Юі, г "равен единице (при К. >> 0,4), а вещественные и 
мнимые части соответственно 


За = Керуп) — 1а, (15.78) 


с 
ИЕ ты о Я 


При увеличении Ќ,, начиная с Къ == . 4, полюса ру з переме- 
щаются по окружности единичного радиуса (рис. 15.20) (р, — по 
часовой стрелке, а р», — против). При Ко = 2,4 коэффициент при 
р в знаменателе (15.77) обращает- 
ся в нуль, что означает потерю 
устойчивости цепи, 

Дифференцируя выражения 
(15.78) и подставляя производ- 
ные 


К=24 У 


а КЕЕ И — = 
ак, Ы аКо 
ух 2,4— К, 
== ЕД - 
2,4— Ко \? Рис. 15.20. Перемещение полюсов 
4 1= (= 2 по окружности единичного ради- 


уса при изменении АК. 


а также с/о, и о/о, в формулу (15.76) для Ё == 1, т, е. для корня 
рі, получаем 


ра К і К, (2,4—Ко) 
56, Ко2,4 + 4—@,4— К." 


При исходном (расчетном) значении Ку == 1 


ОИ. ‚ 14 
Ку Рая ет теит — 0,707 -- 10,707. 


Однако при больших значениях Ко, например при К, ж 8, 
2 ‚ 9209,49) Р 
З Е ру 5410,2 
а орзагту а а 
чувствительность абсциссы полюса достигает —5, а ординаты умень- 
шается до 0,2. 
По мере приближения К, к критическому значению, соответ- 
ствующему возникновению генерации, чувствительность абсциссы 
полюса резко возрастает, а ординаты уменьшается, 


Перераспределением емкостей С; и С, (уменьшением Су и уве 
личением С.), что потребует увеличения Ко, можно добиться тре 
буемой формы амплитудно-частотной характеристики при одно- 
временном увеличении усиления в фильтре [поскольку в (15.61) 
коэффициент Ко является числителем]. Однако при этом повышается 
чувствительность полюсов передаточной функции к изменению ве- 
личяны Ко- 


15.12. ИМИТАЦИЯ ИНДУКТИВНОСТИ С ПОМОЩЬЮ АКТИВНОЙ 
ЮС-ЦЕПИ. ГИРАТОР 


Традиционная теория и техника частотно-избирательных элек- 
трических цепей оперирует тремя элементами: катушками индук- 
тивности, конденсаторами и резисторами. Развитие микроэлектрон- 
ной техники, основанной на интегральных схемах, привело к ре- 
ализации конденсаторов и резисторов на базе пленочной технологии, 
способы же осуществления индуктивностей на интегральных схе- 
мах еще не найдены (по крайней мере, в достаточно широком диапа- 
зоне величин [. при высоких требованиях к добротности катушек 
индуктивности). Обычные катушки индуктивности технологически 
несовместимы с интегральными схемами. В связи с этим большое 
внимание в современной радиоэлектронике уделяется изысканию 
способов построения частотно-избирательных цепей на базе рези- 
сторов и конденсаторов. 

Одним из потенциально возможных способов решения этой про- 
блемы является имитация индуктивности с помощью активного 
четырехполюсника, составленного из ре- 
зистивных элементов и нагруженного на 
выходе конденсатором (рис. 15.21). 

Задачу можно поставить следующим 
образом: каковы должны быть парамет- 
ры №, А, Ва, и В, чтобы при со- 
воа индук. противлении нагрузки 7 (10) = оС 
ного четырехполюсника, на. ВХОДНОе сопротивление четырехполюс- 
груженного конденсатором. НИКа имело характер индуктивного со- 

противления ѓор 

Ответ на этот вопрос можно получить из выражения (5.23), 


приравняв в нем С», (іо) требуемой величине іо/, а 2, — вели- 
чине 1/1С: 
; Куз К . 
7 ЕА, Реа 12 Кәр , 
вх (16) = Аи Волес іо. 
При выполнении условий №, = В» = 0 и №, = — 1С 
получим 2. = юЁи 
І е — Ю.Ю С. (15.79) 


Поскольку Ги С — положительвые величины, то один из мно- 


жителей К» или К должен быть положительным, а другой — от- 
рицательным. 


Обозначив — К» == К,, Кы = В, приходим к следующей В- 
матрице четырехполюсника, имитирующего индуктивность: 


09 — 
= р А (15.80) 


Уравнения (5.4), соответствующие этой матрице, принимают 
ВИД 


Е, ==. В, Е, === Р. (15.81) 


Четырехполюсник, описываемый матрицей вида (15.80), получил 
название гиратора |10, 11]. 

При №, = А, гиратор не потребляет и не выделяет мощности. 
Это следует непосредственно из энергетического баланса схемы на 
рис. 15.21 (при Юн = В, = 0, В» = — Вир, = В): 


Е, = (1) В; Ва, = (4) 15; 
ЕИ, + ЕЛ = Ш, (А — А). 
При №; = В, Ей, + Е, = 0. Таким образом, гиратор яв- 


ляется хотя и невзаимным (необратимым), но пассивным четырех- 
полюсником. (При А, == К, иногда говорят об активном гирато- 


ре). 
Итак, Ю-матрица и уравнения идеального пассивного гиратора 


следующие: 
у 0 — 6 | 
К] = У 15.82 
оо (15.82) 
Е, = — М В, = А. 


Соответственно У-матрица и уравнения гиратора, реализованного 
на проводимостях, 


0 —У 


= ҮЕ, 1, = УВ, (15.83) 


где У = 1/Ю. 

Из выражений (15.82) и (15.83) следует, что для осуществления 
гиратора требуются два зависимых источника. 

В первом случае, при построении гиратора на основе К — мат- 
рицы, требуются два зависимых источника напряжения (К и 
—РІ,), управляемых соответственно токами 1, и \.. 

Во втором случае, при использовании У-матрицы, требуются 
два зависимых источника тока (ҮЕ; и —УЁЕ.), управляемых соот- 
ветственно напряжениями Е; и Ез. Возможны также схемы, осно- 
ванные на использовании зависимых источников напряжения, 
управляемых напряжением, или источников тока, управляемых 
током, 


В качестве невзаимных (активных) элементов можно исполь- 
зовать различные приборы. На рис. 15.22, а представлена схема 
замещения идеального гиратора на двух управляемых напряже- 
нием источниках тока. Эта схема получается из схемы показан- 
ной на рис. 5.2, а при ў} = У» =0. 

Один из возможных примеров реализации гиратора на транзисто- 
рах представлен на рис. 15.22, 6. (Источники постоянных напря- 
жений на схеме не показаны.) 

Напряжение Е, подводится одновременно к зажимам коллек- 
тор — база транзистора Т, и зажимам база—земля транзистора Тз. 
В первом транзисторе ток под действием напряжения Е, ничтожно 


п 22-3207, 
гел 
Е, СЯ Е; Рис. 15.22. Гиратор на двух управляемых 
УЕ УЕ напряжением источниках гока: 
У 2 7 а — схема замещения; б — принципиальная схема, 
0) 


мал (из-за большого сопротивления коллектор — база), а во втором 
транзисторе напряжение Е; фактически прикладывается к резистору 
Р, (из-за малого сопротивления эмиттер — база), создавая ток 
в цепи эмиттера, равный Е,/№,. При о —> 1 этот ток совпадает с то- 
ком коллектора. Таким образом, транзистор Тз вместе с резистором 
Ю, ведет себя как зависимый источник тока 1» = Е./Ю1. 

С другой стороны, напряжение Е, поступает к резистору К» 
через последовательно соединенные промежутки база — эмиттер 
транзисторов То и Т}. 

Ток в цепи №, равный ~ Е,„/Ю, и направленный справа налево 
(при выбранном на рис. 15.22, б направлении Е з), равен (при о — 1) 
коллекторным токам транзисторов Т; и Г». В результате получается 
замкнутая цепь зависимого источника тока 1, = — Е „/Ю», выделен- 
ная на рис. 15.22, б жирной линией. Знак минус учитывает на- 
правление обхода, принятое на рис. 15.22, а и обратное направле- 
нию тока в резисторе К.. 

При учете шунтирующего влияния цепей питания появляются 
дополнительные проводимости, которые уменьшают входные и вы- 
ходные сопротивления зависимых источников тока, а также при- 


водят к тому, что в матрице проводимостей гиратора элементы У 
и У. не обращаются в нуль. Поэтому простейшая схема пред, 
ставленная на рис. 15.22, 6, не получила распространения. 

От перечисленных недостатков в значительной степени свободна 
схема на рис. 15.23. Питание цепи коллектора транзистора Т, осу- 
ществляется через последовательно включенный транзистор Тз. 
Достаточно большое дифференциальное сопротивление коллектор — 


Рис. 15.23. Усовершенствованная схема гиратора. 


эмиттер этого транзистора еще увеличивается отрицательной обрат- 
ной связью, создаваемой резистором К з в цепи эмиттера. При Аз == 
= Ю, напряжение источника питания делится поровну между тран- 
зисторами Т; и Тз. 

Аналогичный -прием используется и в цепи питания транзистора 
Т, (с помощью транзистора Га и резистора Ю.). 

Напряжение Е, подается через усилитель ОЭ (транзистор 7») 
на зажимы база — эмиттер транзистора Г». Так как усилитель ОЭ 
сдвигает фазу колебания на 180°, ток в коллекторной цепи тран- 
зистора Т. 1, = — Уз. (цепь замыкается через блокировочный 
конденсатор, шунтирующий источник питания). 

С другой стороны, напряжение Е „„ подаваемое к транзистору Т; 
через эмиттерный повторитель Т, (без поворота фазы), создает 
в коллекторной цепи транзистора Т, ток 1, = У, Ёз. При подклю- 
чении. к зажимам 2—2” конденсатора С для получениия задан- 
ной индуктивности /, (между зажимами 1—1), под Е» следует 
подразумевать. напряжение на С, создаваемое током 15. 

Таким образом реализуется требуемая матрица гиратора. Суще- 
ств ет болыное число различных вариантов схем гиратора 10, 11]. 


гоо 


15.13. НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ СИНТЕЗА ЦИФРОВЫХ 
ФИЛЬТРОВ 


Как и аналоговые, цифровые фильтры обычно синтезируются 
на основе передаточной функции, представленной в виде рациональ- 
ной дроби (13.64). В результате соответствующей аппроксимации 
заданной передаточной функции К (2) определяется положение 
нулей и полюсов на 2-плоскости, после чего находятся весовые ко- 
эффициенты а, и би, входящие в полиномы в выражении (13.63). 

Цифровой фильтр можно реализовать либо в виде совокупности 
простых звеньев (первого или второго порядка), либо в виде кано 
нической схемы, описанной в 5 13.6 (рис. 13.14). 

При разбиении фильтра на простые звенья отпадают все огра- 
ничения, отмеченные в $ 15.4 по отношению к аналоговым цепям. 
В цифровых цепях вопросы согласования входных, выходных и 
нагрузочных сопротивлений, а также вопросы развязки отдельных 
звеньев вообще не возникают. В связи с этим наряду с каскадным 
(последовательным) соединением простых звеньев широко приме- 

`няется параллельное их включение. 

В первом случае функция (13.64) записывается в виде произ- 
ведения простых множителей, каждый из которых является пере- 
даточной функцией звена (см. аналогичное разбиение в $ 15.4). 
Во втором случае функция (13.64) разлагается на простые дроби 


Р (2) 


Е ОЕ 
о" ГИ 


— вычет функции К {2)/Аз в полюсе 2. 


Если знаменатель @ (г) содержит всего т корней, из которых т — 
число вещественных (лежащих на действительной оси), а т. —- 
число комплексно-сопряженных пар корней (т == ли + 2т,), то 


73 


Га Аһ а Аһ Ағ 
КА 00> (9 Ета 


= 


Это выражение легко приводится к виду 


та 


(а= А, У Аһ + Ў, дов 24-04 
Ё 6221 


и} 2—2 2 — в 2 —Боһ 


где ак = 2 Ке (Аһ), ак = — 2 Ке (г.ь) Ке(А,), Ру, = 2 Ке (2,2), 
Бър == |213 (2. 

Қак в каскадной, так и в параллельной схеме отдельные звенья 
реализуются по схеме, описанной в $ 13.10 (рис. 13.24). Весовые 
коэффициенты звена второго порядка определяются по формуле 


(13.76), а первого порядка— непосредственно из передаточной функ- 
ции звена. 

При аппроксимации заданной характеристики цифрового фильт- 
ра широко распространен метод, основанный на использовании 
результатов аппроксимации соответствующего аналогового фильтра. 
Суть этого метода заключается в следующем. Пусть задан физически 
осуществимый аналоговый фильтр с передаточной функцией К (р), 
удовлетворяющей предъявляемым к фильтру требованиям, и нужно 
осуществить эквивалентный ему (в определенном смысле) цифровой 
фильтр. Полюса и нули функции К (р) предполагаются известными. 

Поскольку искомая передаточная функция цифрового фильтра 
К (2) однозначно определяется своими полюсами и нулями на 2- 
плоскости, а между 2 и р существует соотношение г = е?7 
(см. $ 13.7), на первый взгляд представляется логичным восполь- 


зоваться выражениями 2, = е”Т, 2 и = еит!, В действитель- 
ности же такой подход может при некоторых условиях оказаться 
ошибочным. В $ 13.10 на примере ЮС-цепи было показано, что ис- 
пользование преобразования 2 == е?7 приводит к дискретной им- 
пульсной характеристике от (1), совпадающей с отсчетами непрерыв- 
ной характеристики & (1) аналоговой цепи, но при этом совершенно 
искажается амплитудно-частотная характеристика. Аналогичный 
результат получается и для более сложных цепей. В связи с этим 
метод синтеза, основанный на преобразовании = == е?, получил 
название метода инвариантного по отношению к им- 
пульсной характеристике фильтра. 

Для осуществления синтеза, инвариантного по отношению к 
амплитудно-частотной характеристике, следует применить преоб- 
разование, при котором бы вся мнимая ось іє р-плоскости 
отображалась на 2-плоскости одним обходом окружности радиуса 
12} = 1. 

Этому требованию отвечает билинейное (дробно-рацио- 
нальное) преобразование 


2 = (1 + р)! (1 — р), р == (2 — 1) (+ 1), (15.84) 


где р = (о + іо)/О,, а ©, — произвольная постоянная, обеспечи- 
вающая безразмерность величины р, выбираемая исходя из сообра- 
жений нормирования. 

Действительно, приравнивая р = 10/5, получаем выражение 


== 14- 0/0, ==“), (15.85) 


НИ е‘? агсів @/9 


2 — юге, 


из которого следует, что перемешению точки р вдоль оси 10/00 
соответствует перемещение точки 2 по окружности радиуса е1; 
как и при обычном 2-преобразовании (2 = ет). Отличие били- 
нейного преобразования заключается в том, что при увеличении ® 
аргумент Фф (©) возрастает нелинейно: при стремлении © к == оо ф(о) 
стремится к своим предельным значениям Е 7. Таким образом, вся 


ось ію р-плоскости трансформируется на 2-плоскости в один обход 
окружности | 2| = . 
Введя обозначение ф (о) = ®„Т, можем записать 
оц = (ШТ) ф (о) = (2/7) агсіс 0/0, (15.86) 
и соответственно 
0/00 = іє (0.7/2). (15.87) 


В этих выражениях ® имеет смысл частотной переменной ана- 
логовой цепи, а о — дискретной (цифровой) цепи, 


007° 60° 2 180° 897° Г 


Рис. 15.24. Амплитудно-частотные характеристики аналогового (2) и соответ- 
ствующего ему цифрового фильтра (6). 


Если задана амплитудно-частотная характеристика аналоговой 
цепи, то при использовании билинейного 2-преобразования АЧХ 
эквивалентного цифрового фильтра, сохраняя масштаб по оси ор- 
динат, сжимается по оси абсцисс в пределах — л $ 0.7 < я. 

Поясним это на примере синтеза цифрового фильтра нижних 
частот. Пусть задана частота среза @,„ и период дискретизации Т. 
Требования к равномерности АЧХ в полосе пропускания зададим 
такие же, что и для аналогового фильтра Чебышева (при и== 2), рас- 
считанного в $ 15.9. Передаточная функция этого фильтра опре- 
деляется полюсами р, › = — 0,322 10,777, а амплитудно-частот- 
ная характеристика, построенная по формуле 


[К (1х) |= НИТ 0), 


представлена на рис. 15.24, а. 


ът и 
Для построения АЧХ цифрового фильтра и нахождения полюсов 


передаточной функции К (2), что требуется для определения весовых 
коэффициентов фильтра, необходимо предварительно найти нор- 
мирующую частоту 5. Это можно сделать, установив соответст- 
вне между частотами среза ө, и ®., аналогового и цифрового 
фильтров. Для этого подставим в правую часть выражения (15.87) 


ос = сц, ав левую часть @ = с: 
Фе == Фед Г © = ос 
а. Гат г (15,88) 
|) 


Теперь выражение (15.86) можно записать в форме 


о. Т = 2агсіб ( с. Е ) = 2 агсіс (е =) х| ‚ (15.89) 


о Фе 


где х = в/®, — нормированная частота, использованная при 
аппроксимацин АЧХ аналогового фильтра. 

Пусть, например, частота среза цифрового фильтра должна 
составлять 10% от частоты дискретизации 1/Г. Тогда оТ = 
= 01-2 ли 


на (7) = 15 (2528) 18° = 0,8249, 


2 
а выражение (15.89) переходит в 
5 оГ == 2агсіє(0,3249 х). ( 15.89”) 


Это соотношение между ®,Г и х позволяет построить АЧХ 
синтезируемого цифрового фильтра по заданной характеристике 
исходного аналогового фильтра (рис. 15.24, 6). Видно, что дефор- 
мация АЧХ из-за сжатия по оси абсцисс проявляется лишь при зна- 
чительном удалении о, Гот нуля. В полосе пропускания обе харак- 
теристики практически совпадают. 

Определим параметры схемы цифрового фильтра. Свачала найдем 
полюса 21 И 21а По заданным полюсам р; и р». 

.- Переменную р в выражении (15.84) следует представить в форме 


ее с іо а с-4- @с сафы ЗЕ 2.) =ра-0,3249, 
% Фс 9А р 
где р, = (с + 1®)/ю, совпадает с переменной р в выражении 


(15.71). 
Таким образом, для рассматриваемого фильтра выражение 


(15.84) можно записать в виде 
2 = (1 + 0,3249 р.) /(1 — 0,3249 р). 
Подставив р, = р: = — 0,322 + Ї • 0,777, получим 
лБ 10,3249 (—0,322+ 10,717) 0,891 -е/28° 38° — 
ш |0 3249 (—0,322-- 10,777) 
—0,821.0,878 -1- 0,821.0,479 = 0,72 —- 20,393. 


Соответственно 


212== 211 == 0,821е—128° 38* — (),72 —1.0,393. 


Искомую передаточную функцию К (2) можно получить под- 
становкой р = (2— 1)/(24- 1) в функцию К (р) = с/(р — Р) (р—р1), 
где ри, рї = — 0,322 #.0,777. 

Таким образом, 


У аа 
ЕЕ о 
Ааа _ даа) 

(2—21) (2—26) 1—6 2-1 —62-? ° 


Итак, применение билинейного г-преобразования привело к 
появлению в передаточной функции двухкратного нуля (в точке 
2= — 1). 

Схема фильтра совпадает со схемой, представленной на 
рис. 13.24. В данном случае коэффициенты в обратных связях 
{см. $ 13.11, п. 3) 


6, = 2Ве (21) =2.0,79 = 1,44, 


Ва = — [2 == — (0,8210? = —0,674, 


а в прямых связях: а, ==1, @=2 и а = 1. 

Постоянный коэффициент А, введен для нормирования. При 
@,=0 2=1 и функция |К (2)| по условию должна равняться еди- 
нице, как и функция К(р) при ®=0. При указанных выше 
коэффициентах а; и В, получается А, == 0,0585. 

При синтезе цифрового фильтра существенное значение имеет 
выбор числа разрядов в преобразователе А/Ц, а также в арифме- 
тическом устройстве, исходя из допустимого уровня шумов кван- 
тования и округления (см. 6 13.12 и 13.14). 

Иначе обстоит дело с весовыми коэффициентами Ё, и 6.. Для 
точного представления этих коэффициентов в двоичной системе 
счисления может потребоваться значительное число разрядов 
(1.011101 для Б, и 0, 10101101 для 6). Однако ценой несущественного 
отклонения амплитудно-частотной характеристики от заданной 
обычно можно значительно сократить число разрядов. Так, 
например, при загрублении весовых коэффициентов до Ё, = 
= 1,0111 (1,4375) и ЁБ, = 0,1011 (0,687) получается АЧХ, прак- 
тически совпадающая с заданной. 


Приложение 1 


СИГНАЛ С МИНИМАЛЬНЫМ. ПРОИЗВЕДЕНИЕМ ДЛИТЕЛЬНОСТИ 
НА ПОЛОСУ ЧАСТОТ 


В $2.10 отмечалось, что произведение длительиости сигнала на его по- 
лосу частот не может быть меньше некоторой определенной величины. Най- 
дем эту величину, а также оптимальный сигнал, обладающий минимально 
возможным произведением длительность Х полоса частот. 

Необходимо сначала условиться об определении понятий длительность 
сигнала и ширина спектра сигнала. В практике применяются различные 
определения, выбор которых зависит от иазиачения сигнала, а также от формы 
сигиала и его спектра. В иекоторых случаях выбор являетея произвольным. 
Так, длительность сирнала прямоугольной формы естественно определять 
как основание прямоугольника, однако ширина спектра определяется либо 


как основание главного лепестка (например, в 52,9.1), либо на уровне ИЗ 
от максималъиого значения. Длительность гауссова импульса ($ 2.9.2) и ши- 
рина его спектра определяются на уровне 0,606 от максимального значения 
Иногда пользуются энергетическим критерием, понимая под шириной спект- 
ра полосу частот, содержащую заданную долю от полной энергии сигнала. 

Для выявления предельных соотношений, связывающих длительность 
и частотиую полосу, в современной теории сигналов большое распространение 
получил метод моментов. . 

По аналогии с понятием момента инерции в механике эффективную 
длительность сигнала $ (1) можно определить выражением 


оо со 
Т2 == { (2—10) 52 (В 4! | { 52 (2) 21, (1.1) 
= ОО с 
где середина импульса & определяется из условия 
ос оо 78 
== \ 152 (В 0 \ 5 (#) а. 


Имеется в виду, что функция $ (Ў) интегрируема с квадратом (сигнал с ко. 
нечной энергией). 


Аналогично эквивалентиая ширина спектра ©, == 2лЃ, определяется 
выражением! 
оо со 
1 
2 = а 53 ая | — 52 (0) ао. (1.2) 
А 98 2л | ао, 2л | 9 
— о — с 


Так как модуль епектра 8 (0) не вависит от смещения 5 (2) во времени, 
можно положить і, == 0. Наконец, еигнал $ (#) можно нормировать таким 
образом, чтобы его энергия Э равнялась единице, и, следовательно, 


со со 
1 
а = —— 52 (0) до = 1. 
{ 53 (2) 4 794 | ) 
—— оо — со 


1 Имеются в виду сигналы без высокочастотного заполнения. 


При этих условиях выражения для Г. и ©, принимают вид 
со оо 
т: { №5? (0 а, = ( 0? 3? (о) йо (1.3) 


и, следовательно, произведение длительиости сигнала на ширину спектра 
равно 


со 1/2 


То = \ ав 0а -— { 0? 52 (0) о |. (1.4) 


— со 


Нужно иметь в виду, что Ть и 0, являются среднеквадратическими от- 
клоненйями соответственно от ї = Ц ис = 0. Полную длительность сигнала 
следует приравиять 2 Гь, а полную ширину спектра (включая и область от- 
рицательных частот) — 2 ©. 

Метод моментов применим не к любым сигналам. Из выражений (1.3) 
видно, что функция времени $ ($) с увеличением { должна убывать быстрее, 
чем ИЬ а функция 5 (0) — быстрее, чем 1/ю, так как в противном случае 
соответствующие интегралы стремятся к бесконечности (расходятся). 

В частности, это относится к спектру строго прямоугольного импульсз: 


Г ст 
оо :90 зе | "-) оо 
2 А Оти 
© 52 (6) до = в —————————— Ф == 4 $192 ( ) 10 = 
|: о \? 2 
оо ос 2 — со 
= 
4 ! ! а 
= е: о > ©. 
р о 3 (о -> оо 
— с 


Однако для физически реализуемых- сигналов требование постаточно 
быстрого убывания $ (1) и $ (®) выполняется. 

Найдем нижний предел произведения 7. 

Известно, что 08 (0) есть спектральная плотность производной от сиг“ 
нала $ (#). Следовательно, второй интеграл в правой части (1.4) иа основании 
равенства Парсеваля можно приравнять 


-=- | о? 52 (0) до = | ЕЕ 


после чего (1.4) переходит в следующее выражение! 


со оо 1/2 
то} ёә() а | воћа) А (1.5) 


где обозначено $ (Ў) == 08/01, 


Воспользуемся теперь неравенством Шварца [см. (12.Ё)], которое 
применительно к выражению (1.5) принимает вид 


со 


| 


— оо 


1/2 со 


| 


— 00 


То 9, = (да { 15 ОРа| > 


в (095 (0 «| (1.6) 


Правая часть этого неравенства у 
после интегрирования по ч - 
дится к выражению и Е. 


аа ТСО ег 
| зоо“ -= | 50а. | 458 0), 1 


а (а 
9 ега | 82 (1) 4 |. 


А ГЛ 

Оговоренпое выше условие интегрируемости сигнала $ (1) с квадратом 
позволяет опустить первое слагаемое в правой части. Учитывая нормиро- 
вание сигнала (Э = 1), получаем для произведения 76 неравенства 7,052 
> Ш или ТЬРь > я. 

Итак, величина произведения Т.Ёь, зависящая от формы сигнала, в 
любом случае не может быть меньше 1/4л. 

Найдем теперь сигнал, обладающий минимально возможной величиной 
Т.Ро. Эта задача сводится к отысканию функции $ (1), обращающей неравен’ 
ство (1.6) в равенство, 

Непосредственно из (1.6) очевидно условие равенства; 

с 
И $ (0) = сіз (0), 
где с — постоянный коэффициент, 

Таким образом, получаем уравнение 


15 (А 
————— :=05 (0) 


или 

45 (0. 

(0) 

которое легко интегрируется’ 
50) = М сё - 6. 


| 
=й = = са (®), 


Отсюда искомая функция 
$ (1) =ехр[1/ сі? 4-6] = Де! / 20°, с < 0, (1.7) 
—гауссов импульс. 


{Отрицательность с вытекает из условия интегрируемости функции 


$ (0. 
В частности, для гауссова импульса, рассмотренного в примере 2, ; 2.9 


эффективная длительность, вычисленная по формуле (1.3), равна Го = а, 
а эффективная ширина спектра ©. == Ы\ (произведение Т0» == ам? = 
= 1, Г.Р. = Мл == 0,0795). | 

Соответственно полная длительность импульса 2 Т.= И? а иширина 
спектра 29,= 2 Ь. Заметим, что аналогичные параметры гауссова им- 
пульса, определяемые на уровне =`—1/2—0,606, составляют 2а и2 6 {вместо 
УЗ ав? 5). 

Для треугольного импульса, спектральная плотность которого 
(рис. 1.1, аиб} 

Ти 32 


ір 
РЕ [ іп — 
5 (©) == 9 \ ота РА 
4 


параметры Ть и Ё, равны: 
1 


То=- Ти} Рь- 


} Ть Рь=0,0873: ©, Т, = (12/40 =0,58. 
па 


Как видим, величина произведения длительность Х полоса частот у 
треугольного импульса всего лишь на 10% больше, чем у гауссова импульса. 

Из приведенных выше соотношений следует, что сжатие импульса во 
времени с целью, например, повышения точности измерения момента его 
появления неизбежно сопровождается расширением спектра импульса, что 
заставляет расшнрять полосу пропускания измерительного устройства. Ана- 
логично сжажие спектра импульса с целью повышения точности измерения 


з $ 
КУ 
< 
28 Я Е _ 1 ГД 41, @ 
7 7 ой 
4) 0) 


Рис. 1.1. Импульс треугольной формы (а) и его спектральная плотность (6). 


частоты неизбежно сопровождается растяжением сягнала во времени, что 
требует удлинення времени наблюдения (измерения). Невозможиость одно- 
временно сконцентрировать сигнал в узкой полосе частот и в коротком интер- 
вале времени представляет собой одно нз проявлений известного в физике 
принципа неопределенности. 


Приложение П 


КОРРЕЛЯЦИОННАЯ ФУНКЦИЯ СИГНАЛА НА ПЛОСКОСТИ 
ВРЕМЯ — ЧАСТОТА 


В предыдущих главах корреляционная функция использовалась для 
оценки степени связи сигнала $ (№ со своей копией $ (1 -- т), сдвинутой 
на величину т во времени. 

Аналогичная задача возникает при определении сдвига спектра узко- 
полосного сигнала на оси частот. Поэтому целесообразно обобщить понятие 
корреляционной функции при одновременном сдвиге сигнала по временн 
и по частоте. 

Исходное колебание запишем в форме 


а = А (0) соѕ [0,/ -| Ө (81, 


а то же колебание, сдвинутое на время т и смещенное по частоте на © = 9, 
как 


4, в (0 = А(І -- ч) соз Коо -[ 9) (2-00 -- Фһ 


Переходя к аналитическим сигналам, получаем соответственно! 
А (= А (0 в 09] ее 1 = А (9 его г 
21 0()=А(1--9 в‘ 0-4-0 её (®+ 9 4-9 А (2-4-9) в‘ (9049) ж е? (©19 Ё, 


- (1.0 
Тогда корреляционная функция аналитического вигнала может быть 
определена выражением [см. (3.94) и (3.97) 
оо Е ос 
В, (0, О) [ 20) 25 од шет 00909 | дд туе— 19 д, 

— оо т % 

(П.2) 

Полученное выражение, учитываюшее как сдвир сигнала а (#1) во времени 

(т), так и смещение по частоте (О ==2 л), называется обобщенной 


корреляционной функцией. 
Модуль выражения (11.9) 


18.(т, ©) |= і А (0) А* (трет а (11.3) 


получил название двумерной корреляционной функции. 
Большое распространение в теории сирналов получила нормированная 
двумерная корреляционная функния 


6 Г А( А (рет а 
ее П.4 
И р Е 


Г А? (1) 4 


В прямоугольной системе координат т, ©, р функция р (х, ©) изобра- 
жается в виде поверхности, пример которой для радиоимпульса гауссовой 
формы (с немодулированным высо- 
кочастотным заполнением) праведен 
на рис. И.1. 

Непосредатвенно из выражения 
(1.4) вытекает что максимальное зна- 
чение функции р (т, ©), т. е. р (0,0), 
равно единине. 

Оказывается, что и объем тела, 
ограниченного плоскостью р = 0 и 
поверхностью р? (ж, 9), равен еди- 
нице, независимо от ваконов моду 
ар амплитуды и фазы сигнала 

,13}: 


соо 
1 
о }(» (т, 9) 4709=1, 
0 Рис. 11.1. Тело неопределенности ра- 


(1.5) дноимпульса гауссовой формы. 


Если изменением закона моду- К 
ляции сжать тело под поверхностью р (< ©) по оси т, оно рас- 
плывается по оси ©; сжатне по ови © приводит к растяжению по оси т. 

Это указывает на невозможность одновременного повышения разреша- 
ющей способности сигнала по времени и по частоте, а соотношение (11.5) яв- 


ляется математической формулировкой принципа неопределенности в радио- 
локации. 

В связи с этим двумериую корреляционную функцию сигнала 
р (т, 2) часто называют функцией неопределенности, ате- 
ло, ограниченное плоскостью р = 0 и поверхностью р? (х, ©), — телом 
неопределенности (рис. П.1). 

Положив в (11.2) © = 0, получим выражение 


В, (т, 0) =е— т | А () А (7) 4%, (1.6) 


совпадающее с (3.97). 

Для перехода к корреляционной функции Во (т) физического колебания 
а (1 = А (01 соѕ [0,1 - 0 (0] нужно в соответствии с (3.96) выделить 
вещественную часть В, (т, 0). Интеграл в выражении (11.6) определяет ком- 
плексную огибающую функции В, (т, 0), а быстро осциллирующий множитель 


е 1 — высокочастотное заполнение этой функнии. 
Переходя к модулю и учитывая, что | е? | = 1, получаем 


18,62, 0) 1= | [| А (ОАО а. (И 7) 


Из этого выражения следует, что сечение поверхности тела неопределен- 
ности плоскостью © == 0 определяет огибающию корреляционной функции 
Ва (т) колебания 


а (1 = А (0 соѕ [оѓ - 0 (0). 
С другой стороны, положив в (11.3) т == 0, получим выражение 


18,00, 9)1=| [ 40е |, 


которое на оспове выражений (2.61) и (2.62) можно преобразовать к форме 


| В» (0, 9) |= = | ЗА (0) ЗА (0-х) ах | == 
2л 
А | 
5 | ЗА (х) $А (х — 9) 4х |, (1.8) 


где Ѕд (@) — спектральная плотность огибающей А (1). 


Таким образом, сечение поверхности тела неопределенности плоскостью 
$ = 0 определяет функцию частотной корреляции, т. е. степень связи спект- 
ра $4 (о)со своей копией, сдвинутой по оси частот на величину © 


Определяемая выражением (11.4) двумерная корреляционная функ- 
ция р (1, ©) приобретает особое значение при согласованной фильтрации сиг- 
нала. В гл. 12 было показано, что сигнал на выходе согласованного фильтра 
совпадает с корреляционной функцией входного сигнала. Следовательно, 
корреляционную функцию | В, (т, 0) | можно использовать для оценки раз- 
решающей способносги сигнала по времени, а функцию | В, (0, 9) | — по 
частоте. 

Эти свойства функции неопределенности лежат в основе теории разре- 
шающей способности радиолокационных устройств при определении дальности 
цели и скорости ее движения. 
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вузов. Изд. 3-е, перераб. и доп. М., «Сов. радио», 
1977. 
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Данное издание в связи с введевием новой программы курса «Ра- 
диотехнические цепи и сигналы» коренным образом переработано и до» 
полнено следующими новыми разделами: синтез радиотехнических це- 
пей, согласованная фильтрация сигналов на фоне помех, элементы син- 
теза сигналов, дискретная и цифровая обработка сигналов. 
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